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ASHEVILLE:  196S 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1965 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

• 

1 
| 

1.00  or  More 

.s] 

Si 

,  1 
'  -'  * 

o  J 
OB 

Total 

ft      *  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

50.5 

24.8 

37.7 

72 

8 

6 

31 

841 

o 

3 

23 

0 

2.38 

.78 

2 

T 

0 

5 

2 

0 

BENTONVILLE 

5 1  •  8 

29  5 

40,7 

0 

1 

20 

0 

2  12 

ELREKA  SPRINGS 

52.7 

3o!3 

41.5 

2.9 

72 

7 

8 

31 

721 

0 

1 

18 

0 

2.88 

.11 

U63 

2 

3,0 

3 

9 

3 

1 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

50.1 

26,7 

38,4 

70 

7 

7 

17 

818 

0 

1 

22 

0 

2,62 

1.13 

2 

3.0 

3 

10 

5 

1 

fayetteville  Exp  sta 

52,1 

29,9 

41,0 

3.0 

70 

7 

9 

17 

737 

0 

1 

20 

0 

2,04 

- 

.52 

1.45 

2 

.4 

1 

10 

5 

1 

GPAVETTE 

51.* 

25.2 

38.3 

1.5 

73 

7 

5 

17 

821 

0 

1 

24 

0 

1.57 

.77 

.51 

2 

.1 

0 

4 

0 

HARRISON 

52.6 

29,5 

41.1 

3,1 

75 

7 

31. 

735 

0 

2 

19 

0 

1,83 

,92 

2 

1 .  c 

1 

10 

o 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

50.* 

27.2 

38.8 

73 

7 

7 

31 

805 

0 

2 

20 

0 

1.82 

,80 

2 

2.7 

I 

10 

t 

0 

HLNTSVILLE 

53.8 

27,2 

40.5 

72 

7 

6 

17 

752 

0 

1 

21 

0 

2,42 

1.30 

2 

1.0 

1 

9 

5 

1 

LEAD  HILL 

55.2 

29.5 

42.4 

5,3 

77 

7 

5 

17 

698 

0 

2 

20 

0 

1.57 

1.11 

.75 

2 

2.0 

0 

4 

0 

ROGERS 

53.0 

29.8 

41.4 

3.3 

70 

8* 

9 

31 

725 

0 

1 

21 

0 

2.52 

• 

.06 

1.11 

2 

2.0 

0 

5 

1 

SILCAM  SPRINGS 

52.2 

29.8 

41.0 

74 

7 

9 

17 

736 

0 

1 

19 

0 

2,58 

1.21 

2 

2.6 

3 

10 

DIVISION 

40.2 

2.5 

2.20 

_ 

.37 

1.5 

#       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

f*L  I  LU  HULK. 

55.3m 

28. OM 

41  •  7M 

76 

7 

4 

17 

716 

0 

2 

22 

0 

2.96 

- 

.61 

1.00 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

evening  Shade  i  ne 

54.  1 

25.2 

39,7 

73 

7 

2 

31 

779 

0 

1 

24 

0 

3.66 

2.  14 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

GILBERT 

55.9 

26,4 

41.2 

76 

7 

3 

17 

733 

o 

1 

24 

o 

2.60 

1.22 

2 

.8 

1 

10 

3 

2 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

51.6 

29.5 

40.6 

72 

8 

U 

31 

751 

0 

1 

19 

0 

4,46 

2.15 

9 

T 

0 

7 

I 

1 

MAMMOTH  SPRING 

52.9 

27.7 

40.3 

2.5 

75 

7 

3 

3  i 

760 

0 

3 

22 

0 

2  68 

.63 

1,5 

2 

10 

0 

MARSHALL 

53.7 

31.1 

42,4 

73 

7 

8 

31 

690 

0 

2 

20 

0 

3.38 

1.69 

10 

,  1 

T 

10 

3 

2 

2 

MOUNTAIN   HOME    1  NNM 

51.6 

27.8 

39.7 

1.3 

75 

8 

7 

31 

779 

0 

3 

23 

0 

1.74 

1.09 

.79 

2 

,3 

T 

16. 

4 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

51.0 

25,9 

38.5 

76 

8 

6 

31 

816 

o 

2  3 

o 

1.63 

.70 

3 

.3 

T 

U« 

3 

2 

0 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

49.  3 

28.2 

38.8 

68 

7 

4 

31 

807 

0 

3 

22 

0 

4,40 

2.65 

9 

1,0 

1 

10 

5 

2 

1 

YELL V  I LLE 

54.2 

24.8 

39.5 

76 

7 

3 

31 

784 

0 

2 

24 

0 

2,06 

.  9C 

* 

2 

0 

D I  V I S I  ON 

40,2 

1,8 

2,96 

- 

.47 

.4 

H        #  # 

NORTHEAST  03 

Alicia 

52.6m 

31.  8M 

42.2M 

70 

7 

9 

31 

699 

0 

2 

17 

0 

5,50 

3.12 

9 

.0 

0 

7 

2 

bald  kncb 

54,5 

32.6 

43,6 

70 

7 

12 

31 

657 

0 

1 

19 

0 

4.61 

2.96 

9 

T 

T 

10. 

7 

1 
1 

I 

BATESviLLE  LIVESTOCK 

53,4 

29.  1 

41.3 

70 

7 

4 

31 

729 

0 

1 

2  1 

0 

4,31 

2.90 

9 

T 

T 

9 

4 

BATE  5V I LLE   L   AND   D  *1 

53.7 

30.5 

42.  1 

72 

7 

6 

31 

699 

0 

1 

19 

0 

5.20 

.80 

2.99 

9 

T 

0 

6 

2 

} 

BEEDEVILLE 

53.2 

33.1 

43.2 

70 

7 

1  1 

31 

668 

0 

2 

16 

0 

5.09 

6 

3 

0  L  T  1  HC V  I  LLC 

51.1 

32.8 

42,0 

2,0 

72 

1 

7 

31 

706 

0 

3 

16 

0 

5,36 

.09 

1.82 

9 

2.5 

2 

10. 

7 

4 

2 

CC  P  N I NG 

50,5 

30.4 

40.5 

1,8 

68 

8* 

5 

31 

757 

0 

3 

20 

0 

4,94 

.57 

1.85 

9 

2.2 

2 

10 

8 

3 

1 

if  mp  cflnon 

JL, fVC  bDUKU 

52,1 

32,4 

42.3 

1,9 

69 

8. 

8 

31 

699 

o 

2 

1  6 

o 

4.75 

- 

.20 

2.10 

9 

1 

10 

7 

2 

1 

KEISER 

50,9 

31,9 

41.4 

69 

1 

8 

31 

725 

0 

2 

18 

0 

3.98 

1.40 

9 

.8 

1 

10 

6 

3 

1 

MARKED  TREE 

52,8 

30,7 

41.8 

2.5 

70 

7, 

5 

31 

711 

0 

1 

2  1 

0 

5,20 

.43 

2.62 

'2 

4 

1 

IN  C  tV  K  U  H  1 

53,0 

34,2 

43,6 

2.4 

71 

7 

11 

31 

654 

0 

I 

14 

0 

4.15 

- 

.77 

1.72 

10 

.1 

T 

11 

7 

2 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 

51,8 

32,6 

42.2 

69 

1 

8 

31 

700 

0 

3 

16 

0 

4,63 

2.76 

9 

1.5 

2 

10 

8 

1 

1 

POCAHONTAS  1 

50,2 

29,8 

40.0 

,  7 

69 

7 

6 

31 

769 

o 

3 

20 

o 

4,24 

- 

.10 

1.95 

9 

1.0 

0 

6 

3 

1 

SEARCY 

55,6 

31,9 

43.8 

2.2 

72 

7 

12 

31 

650 

0 

0 

19 

0 

4,41 

.80 

2,44 

9 

T 

0 

7 

2 

1 

ii,  AimiiT    Dtn(".C    C&a  An 

49.5 

30,5 

40.0 

68 

8* 

9 

31 

765 

0 

4 

20 

0 

4,55 

1.72 

g 

10 

3 

2 

U  J  V  I  J  1  UN 

42.0 

2.1 

4.73 

- 

.15 

.6 

tt       •  * 

WEST  CENTRAL  04 

applETOn 

56.1 

25.1 

40.6 

74 

7 

9 

17. 

748 

0 

0 

24 

0 

3.50 

2.40 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

OLU"i  C  VILLt 

57.6 

31.8 

44,7 

2.9 

75 

7 

11 

17 

621 

0 

0 

20 

0 

2,53 

.87 

1.85 

9 

T 

o 

1 

LL*hK.3V  I  Lit 

55.5 

31.7 

43,6 

75 

7 

11 

17 

654 

0 

0 

20 

0 

3,76 

2.61 

9 

T 

0 

4 

1 

1 

dapdanelle 

56.0 

31.2 

43,6 

1.4 

73 

7 

12 

17 

655 

o 

0 

19 

o 

3,99 

- 

.18 

2.59 

9 

T 

T 

10 

5 

1 

1 

DEVILS  KNOB 

48.  5M 

28, 2M 

38.4M 

80 

0 

2 

19 

0 

2,15 

1.04 

9 

•  0 

0 

4 

1 

1 

FCRT   SM[Th  wB  AIRPORT  //R 

54,6 

29,4 

42,0 

2.2 

75 

7 

10 

17 

705 

0 

1 

20 

0 

1.69 

- 

.97 

.81 

22 

.1 

T 

16 

4 

1 

0 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

54,3 

29,8 

42.1 

73 

7 

8 

17 

702 

0 

0 

23 

0 

3.24 

1.08 

2 

T 

T 

10 

5 

1 

MENA 

54,6 

33,1 

43.9 

1  ,  7 

67 

7 

10 

17 

648 

3.06 

-  1 

.53 

1.59 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

49, 9M 

29 ,  7M 

39. 8M 

63 

7 

6 

16 

774 

0 

1 

17 

0 

0 

02ARK 

56.3 

33.5 

44,9 

4,4 

74 

7 

14 

17 

617 

0 

0 

16 

0 

2,72 

1.13 

9 

T 

° 

4 

2 

2 

PARIS 

56.4 

30.7 

43,6 

77 

7 

13 

17 

659 

0 

0 

23 

0 

2.49 

1.92 

9 

T 

0 

3 

1 

1 

RL  SSELL V  I LLE  <»  N 

56.3 

27,8 

42.1 

74 

7 

9 

17 

703 

0 

0 

24 

0 

3.48 

2.60 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

SL8IACC 

56.3 

31,6 

44,0 

2,5 

75 

7* 

12 

17 

645 

o 

Q 

2  z 

o 

1,94 

-  1 

.68 

1.40 

9 

T 

T 

10 

3 

1 

1 

WALDRON 

57,9 

31.6 

44.8 

73 

7 

11 

17 

620 

0 

0 

21 

0 

2.35 

1.69 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

WH I T E  ROCK 

49,5M 

28, 5M 

39.0M 

67 

0 

1 

18 

0 

3,11 

1.34 

22 

2.0 

0 

3 

3 

1 

division 

42,5 

1.8 

2.86 

.99 

.2 

*  *  • 

CENTRAL  05 

56.1 

33.0 

44,6 

68 

7 

12 

17 

627 

0 

0 

18 

0 

6.25 

4.31 

9 

.9 

0 

4 

3 

BE  N  TON 

58.2 

32,7 

45,5 

78 

23 

12 

17 

608 

0 

0 

20 

0 

4.29 

2.43 

9 

.0 

0 

5 

2 

BlAKELY  MOUNTAIN  DAM 

54.9 

28.9 

41,9 

74 

8 

11 

18. 

710 

0 

0 

21 

0 

5.97 

4,09 

9 

.0 

0 

k 

2 

CCNwAY 

57.0 

32.4 

44.7 

2.1 

72 

7 

12 

17 

624 

0 

0 

18 

0 

5.13 

.35 

3.24 

9 

.0 

0 

5 

3 

GREENBRIER 

54.5 

29.1 

41.8 

72 

7 

10 

17 

712 

0 

1 

23 

0 

5.18 

2,54 

9 

T 

T 

10 

6 

3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

56.7 

35.7 

46.2 

2.0 

70 

7 

15 

17 

574 

0 

0 

15 

0 

4,25 

-  1 

.00 

2.42 

9 

.0 

0 

4 

3 

LEOLA 

58.2 

31.0 

44.6 

73 

8 

10 

17 

624 

0 

0 

21 

0 

4,96 

2.03 

9 

.0 

0 

LITTLE   ROCK  wB  A I RPORT//R 

55.5 

32.9 

44.2 

3,6 

73 

7 

15 

31 

639 

0 

0 

19 

0 

4,45 

.77 

2.87 

9 

T 

T 

30 

3 

<. 

3 

MALVERN 

59.0 

31.8 

45.4 

73 

7 

11 

17 

598 

0 

0 

19 

0 

4.37 

2.10 

9 

.0 

0 

* 

3 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Continued   JANUARY  1965 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Station 

■a 

J 

S. 
Q 

Max. 

Min. 

& 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

■ 

i 

0 

o 

Average 
Maximu 

Average 
Minim  ui 

en 

ii 

Depart  ui 
From  Nc 

o> 

4 

« 
° 

£ 

1 
Q 

il 

?  s 

-  i 

3 

h 
§*  ° 

Q  u. 

1 
U 

• 

H 

a 

a 

5 

o 

£ 

0 
Q 

MCRR  I  LTCN 
NI"B00  CAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOwER 

56.7 
55.7 
56.9 
57.* 

33.8 
28.7 
30.9 
33.3 

45,3 
42.2 
43,9 
45.4 

4,0 

2,2 

73 
71 
72 
73 

7 
8 

7« 

7 

15 
9 
10 
11 

31. 
17 
17 
17 

604 
699 
645 
604 

Q 

0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 

2  1 

19 

16 

o 

0 
0 
0 

4.25 
3.91 
4.96 
3.65 

-  .02 
.59 

2.50 
1.80 
1.90 
2.31 

9 
9 
9 
9 

T 

.0 
.0 

0 
0 

0 

5 

•> 
«. 

3 

3 

2 

1 
2 

1 

DIVISION 

44.3 

2.0 

4.74 

-  .13 

.1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
0E5  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA    5  NW 

58.3 
54.9 
56.7 
55.3 
53.6 

33.6 
31.4 
34.7 
33.4 
32.8 

46.0 
43.2 
45,7 
44.4 
43.2 

.6 
-  .3 

74 
73 
71 
72 
73 

8 

8* 

8 
8 
9 

13 
12 
15 
1  0 
13 

31 
31 
17 
31 
31 

588 
669 
591 
632 
667 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
2 

17 
19 
1  5 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4.89 
4,65 
5,07 
4,43 
4.19 

-  1.86 

2.24 
2.01 
3.03 
3.10 
1.59 

9 
9 
9 
9 

10 

T 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

9 

6 
5 

5 
4 
4 

2 
3 
1 
1 
2 

KfcO 

MARIANNA   2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

56,5 
55.6 
54.1 
61.4 
52.8 

33,9 
33,2 
32.9 
35.6 
33.2 

45.2 
44,4 
43,5 
48,5 
43,0 

2.0 
4.8 

71 
71 
75 
77 
71 

7 
8 
9 
8 
9 

15 
12 
14 
17 
16 

31. 

31 

31 

31. 

31. 

611 
632 
660 
508 
675 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
2 
0 
2 

17 
18 
19 

12 
1  t 

0 
0 
0 
0 

o 

3,35 
4.16 
5,58 
4,04 
3,85 

-  1.49 

-  1.82 

2.14 
1.82 
2.12 
1.29 
1.71 

9 
9 
9 
23 
10 

o 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
5 
5 

1 

1 

2 
3 
3 
2 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

55.8 
52.5 

33.2 
32.6 

44,5 
42.6 

71 
68 

1 
1 

9 
9 

31 
31 

627 
687 

0 
0 

1 

3 

15 

W 

0 
0 

4,10 
4,50 

2.10 
2.98 

9 
9 

•  0 
.0 

0 
0 

7 
4 

1 
1 

DIVISION 

44,5 

1.8 

4.40 

-  1.21 

•       »  • 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 
0 1 ERKS 
HOPE   3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

58.5 
58.3 
57,2 
57.4 
57.0 

32. 3M 

31.8 

31.9 

30.2 

29.7 

45. 4M 

45,1 

44,6 

43.8 

43.4 

#  9 
2.4 

7* 
72 
72 
69 
70 

7 
7 
8 
7 
8 

10 
9 

12 
7 

10 

17 
17 
1  7 
17 
18. 

602 
611 
627 
650 
664 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
13 
21 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

4.57 
3,73 
5,46 
4,29 
2,86 

,25 
-  .38 

2.83 
2.15 
2.80 
2.84 
1.25 

9 
9 
9 
9 
9 

.  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
5 
6 

3 
2 
3 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  wB  airport  //R 

56.1 

60.5 
59.2 

31.6 
36.6 

43,9 
47,8 
48.4 
47.9 

1.8 
2.8 

71 
75 
74 
76 

8 
7 
7 
7 

8 
14 
12 
16 

17 
17 
17 
17 

648 

528 
512 
525 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

20 

16 
14 
11 

0 
0 
0 
0 

2,58 
3.28 
5.34 
4.51 

-  1.27 

-  .33 

.88 
1.58 
1.38 
2.23 

9 
9 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
6 
4 

2 
3 
5 
3 

0 
1 
3 
2 

DIVISION 

45.6 

1.7 

4.07 

-  .53 

.0 

»      »  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPH I  A 
CAMDEN  1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 
FCRDYCE  6  W 
MAGNOLIA   3  N 

58.9 
61.6 
59.0 
60.1 
61.5 

34,4 
35.1 
3  3.1 
36.0 
36.3 

46.7 
48.4 
46.  1 
48.1 

3.7 
1.5 

71 
73 
73 
72 
74 

8 

8. 

8* 

8 
7 

15 
15 
14 
12 
I  2 

17 
17 
17 
17 
17 

560 
511 
580 
521 
498 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
15 
17 
15 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

4.17 
4.72 
4.97 
5.59 
4.30 

-  1.10 

-  .21 

-  .34 

1.64 
1.86 
1.93 
3.25 
1,26 

9 
10 

9 
9 

.0 

T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
5 

3 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
I 
2 

wmrRflv   I  nf»    AND   DAM  fl 
PRESCOTT 
5PARKMAN   3  WSW 
WARREN 

59.6 
59.6 
59.1M 
60.4 

33.3 
36.3 

36.3 

46.5 
48.0 
46. 4M 
48.4 

3.4 
2.4 

76 
74 
72 
75 

9 
7 
7 
8 

16 
15 
14 
15 

31. 
17 
17 
IT 

569 
520 
571 
514 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

16 
13 
18 
14 

0 
0 
0 
0 

4.33 
6.27 
5.27 
6,08 

.93 

1.88 
3.95 
1.96 
2.62 

23 
10 
9 
10 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

3 
<. 
4 

3 

3 
3 
* 
3 

3 
2 
3 
3 

DIVISION 

47.5 

2.1 

5.08 

-  .17 

T 

•        •  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT   3  NE 
DLMAS 
EUDCRA 

60.6 
55.8 
58.7 
57.7 
60.9 

36.4 
35.1 
36.7 
34.8 
38,5 

48.5 
45.5 

46.3 

2.2 
1.0 

74 
75 
74 
76 

g 
8 

8 

14 
25 
17 
16 
12 

17 

30 

17 

31. 

17 

508 
598 
532 
576 
474 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

12 
13 
15 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
5.85 
3,47 
4.50 
2.20 

-  3.15 

-  .97 

1.56 
2.35 
1.22 
1.82 
1.24 

22 
9 
23 
10 
22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

<. 
4 

5 
b 
4 

3 
3 
3 
i 
2 

1 
3 
3 
2 
1 

MCNTICELLO   3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

RCHWER  2  NNE 

58.9 
59.5 
55.9 
58.1 
57.4 

34.8 
36,6 
35.1 
32.0 
35.5 

46,9 
48.1 
45.5 
45.1 
46.5 

3.0 
•  .9 

75 
75 
73 
75 
74 

8 
8 
8 
9 
8 

10 
17 
17 
14 
17 

17 
17 
17 
17 
17 

558 
521 
598 
611 
572 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

13 
14 

IT 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.06 
4,66 
5,40 
2,69 
3.30 

-  .92 

•  3.06 

2.18 
2.11 
3.35 
1.2T 
1.27 

22 
10 

9 

23 

9 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
<. 
4 

<. 

3 
3 
3 
3 

3 
2 
2 
1 
2 

STAR  CITY  4  ENE 

59.0 

34.5 

46.8 

8 

17 

IT 

562 

0 

0 

1  7 

0 

5.17 

2.26 

9 

.0 

0 

>. 

3 

2 

DIVISION 

47,0 

1.6 

4.12 

-  1.61 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:    80°  ON  THE   7TH  AT  DEVILS  KNOB 

LOWEST  TEMPERATURE i      2"  ON  THE  31ST  AT  EVENING  SHADE  1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    7 . 80   INCHES  AT  JESSIEVILLE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    D  0.64   INCH  AT  GREEN  FOREST  4  ESE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    4.95   INCHES  ON  THE   9TH  AT  JESSIEVILLE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL  1    3.5   INCHES  AT  ODELL  3  N 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     3   INCHES  ON  THE  10+  AT  5  S 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 
JANUARY  H65 


Station 

Total 

1  | 

2  1 

3 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

2.38 

.20 

.76 

,03 

BEN  TON  v  I L  L  E 

2.13 

.73 

BERRY  V  I LLE  *  NW 

2.2A 

1.06 

BUFFALO  TQwER 

2.20 

eureka  spr i ngs 

2'.»l 

1.63 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.62 

.45 

1.13 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.43 

GRAVETTE 

1.57 

.91 

GREEN  F0RE5T  *  ESE 

5  .64 

HARRI SON 

1.63 

.13 

.93 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.62 

.60 

H'jNTSV  ILLE 

2.42 

T 

1.30 

JASPER 

2.67 

,06 

1.37 

T 

LEAD  MILL 

1,51 

•  33 

.'3 

LURTON 

3.05 

.92 

4.2* 

,21 

1,25 

2.62 

T 

1.11 

SILOAM  SPRINGS 

2.96 

.09 

1.21 

NORTH  CENTRAL  0* 

CALICO  ROCK 

2.96 

.26 

.62 

CLINTON 

3.41 

.99 

.10 

EVENING  SHADE  1  NE 

T 

GILBERT 

z'.tt 

1.22 

GREERS  FERRY  DAM 

4,4c 

.24 

.47 

.04 

MAMMOTH  SPRING 

2.66 

.33 

.A7 

MARSHALL 

3,36 

1.59 

MELBOURNE  5  WNW 

3.30 

1.10 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

1.74 

•  17 

»T9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.63 

.11 

•  TO 

MOUNTAIN  VIEW  £  ESE 

A. AO 

.36 

2.91 

•  26 

.61 

A. 31 

.80 

T 

YELLVILLE 

2.06 

.90 

*       *  * 

NORTHt 

9.50 

.14 

.30 

.02 

BALD  KNOB 

A. 61 

.10 

»A7 

BATE  Sv  I  LIE  LIVESTOCK 

A. 31 

.49 

BATESVILLE  l  and  d  *1 

.A2 

.66 

T 

BEECH  GROvE 

s!s5 

.80 

BEEDE V I  LLC 

5.05 

.37 

Black  rock 

4,84 

.60 

T 

BL7THEV1LLE 

5.31 

.30 

.98 

,06 

BuRDETTE 

.62 

CORN  I NG 

A.  94 

.92 

.46 

GEORGETOWN 

6  3! 

.09 

.»5 

JONESBORO 

A, 75 

•  20 

.38 

,06 

KEISER 

i.ll 

.47 

,09 

.20 

T 

MARKED  TREE 

>'.il 

T 

.90 

NEWPORT 

A.15 

.34 

OSCEOLA 

A. 12 

•  63 

T 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

A, 63 

•  03 

.27 

POCAHONTAS  1 

,60 

,60 

SAINT  FRANCIS 

4,3! 

•  91 

.42 

A.A1 

.64 

.18 

WALNUT  RIDGE  Hi  AP 

A. 55 

.46 

WEST  CENTRAL  0** 

ABBOTT 

2.7, 

.42 

.09 

ALT 

4.0* 

.50 

.63 

APPLETON 

3.5C 

.49 

BIG  FORK 

.39 

BOONE V I LLE 

2.9: 

.30 

,08 

Clark  sv I lle 

3.7< 

.46 

COVE 

3. A! 

.10 

,17 

DANVILLE 

3.2, 

,49 

•  05 

D AROANELLE 

.44 

.37 

•  04 

UE  V  1  L  3  ■•MUD 

I'M 

FORT  SMITH  w6  At RPORT  / / R 

1.65 

T 

.28 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

3.2< 

.02 

1,06 

GRAVELLY 

A.3( 

,31 

•  18 

a!ic 

.62 

MENA 

3,01 

.04 

.97 

.11 

MOUNT  MAGAZINE 

.99 

MULBERRY  6  NNE 

•  85 

3.7! 

,03 

1*54 

ozapk*^" 

2.7, 

.01 

1.03 

T 

OZONE 

1.9! 

2.4! 

,32 

PARKS 

3.2; 

.90 

RATCLIFF 

2.9' 

.49 

Bl  t  c,Ci  i  .,  I  i  i  c    ,,  u 

3. A! 

.31 

1.9< 

.22 

T 

wALORON 

2.31 

.24 

.07 

WHITE  ROCK 

3.1 

.02 

.90 

CENTRAL  OS 

alum  fork 

6.2! 

.97 

T 

APLIN  1  W 

A.K 

1.16 

BENTON 

A.2< 

.13 

T 

.27 

.42 

CONW 

sit: 

.97 

.32 

CRYSTAL  VALLEY 

5,1. 

T 

.32 

,66 

DAMASCUS 

A, 81 

.43 

GREENBRIER 

5,11 

.16 

.47 

.07 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

A, 2' 

T 

,86 

JESSIEVILLE 

7,e< 

.05 

,90 

.60 

LAKE  MAUMELLE 

9.11 

.62 

LEOLA 

4.9< 

.51 

LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT//R 

A.A 

T 

.78 

LITTLE  ROCK  F I LT  PLANT 

5.0 

.80 

MALVERN 

A. 3 

T 

.71 

.02 

MORRILTON 

A. 2 

.37 

.20 

N1MR00  DAM 

3.9 

1.04 

OwENSVILLE 

A.A 

T 

.31 

•  17 

Day  of  Month 


,70 

.06 

.40 

.07 

.11 

.95 

,24 

.46 

!»2 

.32 

,31 

T 

.11 

.19 

.10 

.28 

.09 

.31 

C 

.11 

T 

.35 

.33 

•  44 

,26 

.09 

.40 

,29 

,78 

,27 

T 

.23 

,15 

1.05 

.26 

.45 

.59 

.45 

,20 

.38 

.26 

1.00 

.30 

2.39 

•  34 

i.14 

•  46 

I. 07 

•  25 

2.15 

•  60 

,63 

.47 

1.69 

1.65 

,60 

.10 

,60 

,08 

2.65 

,30 

,68 

,33 

2,47 

,26 

T 

,80 

.12 

T 

3.12 

.98 

2.96 

.26 

2.9C 

.06 

2,ac 

,85 

2,67 

,48 

3,00 

,30 

1.38 

1,82 

40 

1.85 

,44 

J, 80 

,72 

T 

2.10 

,99 

1.40 

,98 

2.00 

,80 

T 

2.62 

,95 

T 

1.72 

2.00 

2.  76 

•  26 

Ml 

•  43 

2,*-4 

.36 

1.72 

1.26 

■  06 

l.VO 

1.60 

.33 

2,40 

3,15 

,16 

1,85 

.20 

.20 

^.61 

,06 

2.00 

,62 

2,45 

^,59 

,26 

1.04 

,22 

•  27 

•  23 

T 

.42 

,29 

<.35 

,26 

1,6  4 

2.84t  ,31 

.03 

1.19 

,24 

T 

2,08 

,42 

.42 

,08 

% 

1.13 

.24 

1.20 

1.92  ,09 

2,03 

1.53 

•  29 

2,60  ,08 

1.4C 

•  2* 

1  ,69 

•  13 

T 

.  7ft 

•  06 

4,31 

•  09 

2.931 

2.43 

•  43 

4,09 

•  S3 

J.24 

.42 

t  .40 

■  43 

2.75 

•  49 

<,5* 

•  St) 

i.4i 

.03 

T 

4.91 

,65 

1,06 

2,25 

2,03 

1.36 

,02 

2,81 

T 

,10 

3,0C 

2.  It 

•  09 

2.5C 

■  54 

i.ec 

•  60 

2.05 

•  20 

13 


14  15 


i  1  1  r 

16  |  17  |  18 

 1  1 

19     20  21 

22 

1 

23 

iA 

1 

20 

28  29 

30 

31 

.03 

•  21 

,29 

T 

.37 

.40 

.03 

T 

,08 

•  16 

T 

T 

.13 

T 

T 

.47 

.20 

T  T 

.43 

T 

T 

T 

.37 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

T 

,36 

.02 

T 

.31 

T 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.21 

T 

T 

T 

T 

T 

.33 

.10 

T 

T 

.09 

.10 

T 

T 

.09 

T 

.80 

1,09 

,61 

.03 

f  T 

,20 

II* 

■  07 

T 

.02 

T 

.10 

■  05 

T 

,23 

.23 

T 

T 

T 

,06 

T 

.11 

.03 

.63 

•  37 

•  05 

.07 

.99 

.03 

.08 

.11 

T 

,39 

.06 

.02 

T 

•  07 

.04 

T 

T 

T 

.80 

■  29 

.14 

.32 

•  03 

.34 

•  l« 

.09 

!07 

1 

.02 

•  IT 

.45 

.41 

.02 

T 

.39 

.41 

.05 

T 

T 

,37 

.21 

T 

1.10 

1 

.09 

!o2 

!o6 

.45 

T 

T 

•  31 

.05 

.94 

.1C 

.46 

.11 

•  23 

,23 

.63 

.16 

.15 

^49 

.24 

7 

T 

.2) 

.03 

.18 

,0< 

.62 

.2( 

.11 

.21 

.22 

.1( 

T 

.01 

.TO 

.11 

•  11 

T 

•  06 

T 

•  4C 

.13 

T  .21 

•  12 

T 

T 

,69 

.49 

.19 

.2C 

.30 

.26 

.4 

•  24 

.02 

.24 

.2 

.06 

.03 

T 

.03 

T 

■  24 

•  63 

!o 

T 

T 

i 

.33 

T 

T 

,12 

.71 

.22 

.63 

,34 

.34 

T 

T 

.03 

.07 

T 

!  t 


a  lollowing  Siation  [nd«x. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Total 

2  | 

PERRY  

A.ie 

T 

•  99 

,)9 

SHERIDAN  TOwER 

!  .61 

T 

' 

•      •  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  P05T 

A,  14 

,7A 

•  2C 

AUGUSTA 

A.A2 

T 

A, 69 

!o3 

'.-I 

C»B0TL*  S« 

1.36 

,33 

.04 

CARL  1  SLE   1  it, 

s.ec 

.72 

r  1   IDC  M  -\P  K 

3.44 

.68 

5.01 

.AO 

FORREST  CITY 

A. A3 

HELENA  9  Nta 

A.  14 

T 

KEO 

3.33 

.61 

MADISON 

A.53 

MAR  I  ANNA   2  % 

A. 16 

SAINT  CHARLES 

S.St 

f' 

.69 

STUTTGART 

A. OA 

.11 

.15 

STUTTGART  9  ESE 

3.19 

.02 

.IS 

WEST  MEMPHIS 

A. 10 

.83 

WYNNE 

A.50 

,60 

•       •  • 

SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 

3.63 

S.48 

DMSyS  E 

A. 92 

!o3 

•zi 

!»9 

OE  QUEEN 

A*3T 

.10 

.66 

OIERKS 

3.73 

.05 

.18 

.51 

4,68 

.13 

3. 74 

HOPE  3  NE 

S,A6 

T 

■  M 

!o6 

HOPPER 

S.07 

.20 

HORATIO 

3.A2 

.08 

.32 

3, AS 

.20 

T 

.■•0 

LANGLEY 

3,60 

•  03 

MCUNT   I  OA 

4.24 

!o9 

!a8 

NARROWS  DAM 

i  t  86 

.16 

.32 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

2.sa 

•  06 

.08 

.56 

NATHAN  *  WNW 

3.01 

.TO 

NEMHORE  3  E 

6.06 

.42 

OOEN  2  N 

3.60 

3.28 

•  »I 

PINE  RIDGE 

A. 01 

.AO 

5.3A 

.13 

I. IT 

STORY 

S.90 

1.13 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

A. 91 

.42 

.28 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  OB 

AMITY  3  NE 

3.98 

T 

T 

.35 

ARKADELpH  I A 

A. 17 

BlUFF  CITV  3  SM 

3.81 

T 

'.•>•> 

BOUGHTON 

S.07 

,78 

CAMDEN  1 

A.  73 

.46 

El  oorado  faa  airport 

A. 97 

FORDyCE  6  H 

3,54 

T 

!»5 

!56 

GURDON 

5,13 

.66 

MAGNOLI*  3  N 

A,  30 

.01 

MOROBAY  lock  AND  dam  • 

A,33 

i!oo 

prescott 

6,27 

T 

.'0 

SPARKMAN   3  M$M 

5.27 

,86 

A. 07 

T 

1.16 

WARREN 

6.08 

.03 

.01 

1.35 

•    •  • 

SOUTHEAST  09 

IS!  Ikltll     ft  TV 

3.66 

T 

LOT 

CROSSETT  7  3 

3.00 

.13 

Cummins  farm 

5.85 

OEBMOTT 

3,71 

1.29 

DERHOTT   3  NE 

3.A7 

1.10 

DUMAS 

A.SO 

.78 

EUDORA 

2.20 

.26 

.90 

HAMBURG 

3.70 

,81 

M0NT1CELL0  3  S 

3.06 

.03 

.31 

1  .00 

pine  bluff 

A.  66 

.AO 

pine  bluff  faa  airport 

5. AO 

.65 

T 

PORTLAND 

2,64 

.80 

ROHHER  2  NNE 

3,30 

.72 

STAR  CITY  A  ENE 

3.17 

.40 

8  9 


1,03  .TO 
3.10  .19 


.01     .01     ,S1|  ,32 


<.7ffl  ,87 
1.95  1,02 
I. OA  1,66 


Day  of  Month 

13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19     20  21 


22  1  23  24 


25     26  27 


28     29  30 


.OA 

1.61 

T 

T 

.94 

1,01 

.96 

.16 

.69 

1.00 

.23 

T 

1.17 

.08 

T 

.10 

'a 

.91 

.01 

•  0 

I  .OT 

.62 

.26 

.22 

.06 

.99 

1.12 

.06 

•  09 

1.29 

1.21 

•  IT 

T 

1 .16 

.19 

.61 

.20 

.79 

.41 

.74 

T  .60 

.40 

.90 

•  99 

*«6 

1.09 

•  49 

.40 

•  41 

1.99 

.92 

.47 

!o« 

•  90 

•ii 

T 

T 

.29 

.32 

.22 

.14 

.92 

.29 

•  01 

•  41 

.17 

.97 

.27 

.41 

.42 

T 

T 

.24 

.29 

.90 

.10 

.92 

1  16 

!a3 

T 

1.09 

.90 

.61 

.05  T 

1 14 

U04 

T 

.92 

.10 

.01 

1 .16 

.19 

.01 

T 

.09 

1.21 

.99 

.67 

1.11 

.02 

1.60 

.07 

1.12 

T 

1.04 

T 

2,01 

.04 

1.20 

.01 

1.91 

T 

1.90 

.10 

1.34 

,05 

1.22 

.10 

1.48 

1.24 

1.44 

.04 

2.11 

.02 

.OT 

.11 

T 

T  T 

1.91 

T 

1.27 

1.20 

1.91 

.01 

Sn  r*l«r»nc*  ooiM  following  Sutton  lnd«i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

age 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

.   .  . 

NORTHWEST  01 

BEAvER  dam 

MAX 

58 

66 

46 

48 

55 

62 

60 

72 

65 

31 

41 

48 

52 

47 

51 

43 

26 

41 

42 

52 

53 

65 

61 

61 

50 

63 

42 

49 

46 

42 

23 

50 

,5 

MIN 

39 

45 

27 

20 

21 

40 

48 

58 

25 

15 

13 

19 

23 

21 

28 

11 

7 

11 

16 

16 

33 

35 

46 

27 

26 

26 

17 

18 

17 

16 

6 

24 

8 

BENTONVILLE 

MAX 

68 

60 

52 

54 

62 

59 

71 

65 

60 

40 

44 

52 

47 

52 

44 

28 

42 

42 

52 

55 

64 

60 

58 

42 

63 

58 

49 

49 

43 

38 

34 

51 

>B 

MIN 

41 

48 

24 

27 

40 

51 

49 

44 

30 

15 

20 

2  5 

32 

29 

22 

11 

10 

20 

22 

31 

36 

52 

42 

25 

38 

26 

18 

34 

18 

14 

20 

29 

,5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

67 

65 

46 

55 

63 

60 

73 

68 

59 

39 

47 

53 

49 

52 

48 

31 

41 

40 

54 

50 

64 

60 

61 

45 

63 

59 

46 

48 

41 

41 

44 

52 

,7 

MIN 

49 

40 

36 

27 

43 

5  2 

51 

59 

24 

14 

23 

23 

33 

28 

2  5 

10 

10 

23 

24 

35 

37 

52 

45 

26 

32 

27 

19 

33 

17 

15 

8 

30 

3 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

MAX 

67 

58 

53 

54 

63 

5S 

70 

64 

34 

35 

45 

51 

48 

51 

43 

26 

40 

42 

53 

55 

61 

59 

57 

40 

61 

42 

50 

50 

44 

36 

43 

50 

,1 

MIN 

55 

37 

24 

24 

40 

4o 

54 

34 

25 

9 

13 

21 

25 

26 

19 

10 

7 

20 

17 

30 

32 

54 

34 

27 

39 

22 

18 

26 

20 

10 

10 

26 

,7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

67 

63 

49 

54 

63 

59 

70 

66 

60 

38 

45 

52 

49 

50 

46 

28 

40 

40 

52 

53 

63 

60 

59 

41 

62 

60 

48 

48 

45 

41 

41 

52 

1 

MIN 

53 

42 

27 

28 

42 

52 

48 

59 

26 

14 

18 

2  4 

30 

27 

27 

12 

9 

22 

21 

31 

36 

54 

40 

25 

35 

26 

18 

35 

19 

16 

11 

29 

,9 

GRAvETTE 

MAX 

66 

62 

50 

54 

62 

60 

73 

65 

35 

40 

47 

52 

46 

51 

44 

26 

41 

42 

52 

53 

62 

59 

58 

39 

64 

59 

59 

46 

44 

40 

41 

51 

,4 

Mm 

50 

37 

23 

24 

37 

49 

46 

31 

21 

11 

14 

22 

29 

24 

20 

7 

5 

19 

17 

29 

32 

49 

36 

22 

32 

24 

14 

24 

14 

10 

8 

25 

,2 

HARR I  SON 

MAX 

68 

63 

57 

57 

65 

58 

75 

6  5 

59 

37 

48 

53 

45 

48 

45 

27 

45 

41 

56 

54 

64 

59 

65 

49 

65 

56 

49 

55 

34 

31 

39 

52 

.6 

MIN 

44 

40 

32 

26 

38 

45 

48 

59 

29 

17 

18 

21 

33 

20 

2  5 

It 

9 

24 

17 

31 

34 

52 

49 

29 

36 

29 

19 

34 

19 

17 

9 

29 

,5 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

61 

46 

53 

65 

56 

73 

65 

33 

37 

47 

52 

46 

48 

45 

24 

44 

41 

55 

56 

64 

57 

63 

42 

64 

58 

48 

52 

36 

25 

39 

50 

,4 

MIN 

43 

35 

26 

26 

40 

4e 

52 

33 

23 

16 

20 

26 

26 

27 

16 

1 1 

9 

23 

20 

33 

36 

51 

36 

28 

35 

26 

21 

22 

16 

10 

7 

27 

2 

HUNTSVILLE 

MAX 

69 

62 

50 

57 

66 

61 

72 

68 

60 

40 

59 

54 

46 

52 

4  3 

29 

43 

43 

56 

57 

66 

59 

62 

44 

63 

59 

50 

52 

45 

38 

41 

5  3 

18 

MIN 

48 

40 

23 

24 

37 

46 

50 

50 

26 

12 

17 

20 

25 

22 

26 

11 

6 

16 

16 

28 

35 

53 

43 

26 

35 

25 

16 

23 

17 

17 

8 

27 

2 

LEAD  HILL 

MAX 

70 

70 

48 

55 

61 

60 

77 

72 

65 

40 

50 

53 

51 

50 

49 

30 

47 

45 

59 

52 

67 

62 

67 

67 

66 

63 

50 

53 

40 

32 

39 

55 

2 

MIN 

42 

43 

27 

27 

38 

47 

45 

63 

27 

17 

17 

22 

33 

26 

26 

12 

5 

24 

17 

31 

35 

52 

52 

30 

32 

29 

18 

36 

18 

16 

6 

29 

,5 

RCGFPS 

MAX 

68 

60 

55 

58 

62 

60 

70 

70 

59 

40 

50 

52 

48 

53 

49 

32 

40 

42 

52 

53 

63 

60 

56 

44 

65 

60 

SO 

46 

41 

40 

40 

53 

0 

MIN 

47 

42 

26 

28 

40 

52 

48 

59 

24 

14 

19 

26 

31 

30 

32 

10 

10 

23 

21 

35 

38 

50 

44 

25 

32 

24 

20 

32 

18 

14 

9 

29 

|B 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

66 

62 

50 

55 

64 

59 

74 

66 

60 

39 

46 

54 

45 

52 

44 

31 

42 

41 

54 

53 

64 

59 

67 

39 

64 

44 

50 

47 

47 

45 

44 

52 

,2 

MIN 

52 

42 

28 

29 

38 

53 

48 

60 

26 

14 

14 

2  1 

33 

27 

30 

1 1 

9 

23 

20 

32 

34 

53 

38 

26 

33 

27 

19 

34 

20 

20 

11 

29 

,8 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

68 

65 

47 

55 

65 

65 

76 

66 

62 

41 

49 

54 

52 

47 

44 

43 

45 

48 

55 

56 

67 

65 

66 

56 

61 

59 

51 

59 

38 

30 

55 

,3 

MIN 

42 

43 

26 

17 

35 

42 

47 

60 

29 

20 

18 

19 

26 

21 

26 

15 

4 

24 

12 

25 

27 

39 

49 

34 

30 

32 

15 

24 

16 

20 

28 

0 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

68 

64 

46 

54 

65 

66 

73 

69 

68 

42 

45 

54 

53 

50 

42 

34 

40 

45 

53 

56 

63 

60 

67 

61 

56 

61 

50 

61 

45 

31 

33 

54 

1 

MIN 

37 

4". 

26 

15 

28 

39 

48 

55 

26 

19 

15 

15 

24 

27 

2  7 

12 

4 

23 

10 

22 

23 

42 

49 

31 

27 

31 

U 

21 

11 

15 

2 

25 

I 

GILBERT 

MAX 

71 

65 

49 

58 

68 

61 

76 

69 

64 

42 

60 

55 

58 

50 

45 

30 

44 

48 

56 

58 

67 

61 

67 

59 

65 

59 

53 

62 

41 

34 

36 

55 

9 

MIN 

45 

44 

27 

15 

31 

37 

44 

61 

30 

28 

14 

16 

24 

19 

25 

13 

3 

18 

10 

25 

25 

49 

46 

32 

31 

31 

12 

22 

16 

21 

4 

26 

4 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

52 

65 

59 

49 

49 

64 

61 

72 

67 

35 

39 

48 

53 

56 

46 

44 

29 

39 

47 

53 

56 

60 

59 

68 

42 

64 

44 

50 

62 

33 

35 

51 

6 

MIN 

41 

49 

34 

24 

24 

38 

49 

60 

34 

26 

25 

25 

25 

30 

30 

17 

13 

13 

14 

22 

35 

34 

52 

36 

30 

34 

23 

23 

22 

22 

11 

29 

5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

69 

61 

47 

53 

65 

66 

75 

70 

63 

42 

47 

54 

49 

45 

41 

27 

40 

45 

55 

55 

65 

59 

67 

58 

63 

54 

50 

57 

36 

26 

31 

52 

9 

MIN 

40 

44 

28 

17 

35 

41 

56 

56 

26 

20 

15 

19 

29 

20 

26 

14 

6 

21 

13 

28 

28 

49 

55 

32 

27 

34 

18 

24 

17 

13 

3 

27 

,7 

MARSHALL 

MAX 

67 

61 

47 

55 

66 

67 

73 

66 

6  4 

39 

47 

53 

50 

47 

44 

28 

42 

45 

53 

59 

64 

59 

60 

57 

60 

58 

53 

60 

43 

32 

45 

53 

,7 

MIN 

44 

46 

29 

24 

43 

49 

54 

60 

28 

20 

20 

23 

31 

25 

28 

13 

9 

24 

20 

31 

37 

50 

54 

.32 

35 

31 

18 

40 

19 

19 

8 

31 

1 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

48 

69 

56 

48 

54 

65 

65 

75 

67 

46 

43 

48 

54 

50 

48 

42 

25 

43 

43 

56 

55 

65 

59 

67 

42 

63 

41 

50 

55 

32 

27 

61 

16 

MIN 

38 

48 

27 

26 

26 

41 

49 

52 

29 

20 

20 

23 

26 

26 

26 

12 

9 

1  1 

20 

20 

36 

40 

52 

31 

31 

31 

23 

24 

17 

18 

7 

27 

8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENCj 

MAX 

48 

70 

56 

46 

53 

64 

63 

76 

67 

32 

43 

48 

52 

50 

47 

43 

26 

44 

44 

56 

53 

66 

59 

67 

42 

64 

40 

49 

54 

32 

28 

51 

0 

MIN 

39 

45 

28 

22 

23 

35 

47 

50 

29 

20 

18 

ie 

22 

26 

26 

1 3 

7 

8 

16 

16 

33 

39 

52 

31 

29 

31 

19 

19 

19 

18 

6 

25 

9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

59 

60 

43 

48 

61 

56 

68 

63 

63 

36 

41 

48 

48 

45 

39 

27 

35 

40 

49 

55 

5  8 

56 

62 

54 

55 

59 

48 

56 

38 

25 

30 

49 

3 

Mm 

38 

42 

26 

20 

36 

49 

49 

55 

25 

18 

17 

21 

30 

25 

27 

1 1 

7 

23 

17 

32 

32 

49 

49 

30 

30 

29 

19 

35 

14 

16 

4 

28 

I 

yellvillE 

MAX 

71 

64 

46 

56 

66 

60 

76 

69 

64 

42 

50 

55 

50 

50 

44 

30 

45 

43 

57 

54 

66 

60 

68 

55 

65 

59 

51 

59 

36 

30 

38 

54 

2 

•     »  • 

MIN 

40 

44 

25 

11 

30 

41 

38 

59 

28 

19 

14 

17 

24 

20 

23 

12 

4 

19 

11 

25 

26 

46 

42 

30 

26 

29 

13 

19 

1  1 

17 

3 

24 

8 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

65 

63 

4  6 

51 

61 

63 

70 

69 

65 

44 

49 

54 

46 

42 

34 

37 

45 

50 

50 

64 

58 

66 

55 

60 

61 

47 

61 

39 

30 

30 

52 

6 

MIN 

44 

46 

32 

24 

40 

46 

55 

59 

23 

21 

25 

33 

29 

33 

16 

1 3 

25 

20 

30 

29 

48 

53 

36 

34 

36 

24 

33 

20 

17 

9 

3  i 

8 

BALD  KNOB 

MAX 

63 

64 

49 

52 

63 

60 

70 

66 

66 

39 

47 

52 

56 

52 

43 

42 

36 

48 

50 

54 

66 

60 

68 

60 

64 

63 

51 

61 

57 

32 

34 

54 

5 

MIN 

44 

49 

35 

28 

37 

46 

55 

59 

30 

27 

23 

24 

32 

32 

2b 

19 

13 

23 

20 

29 

35 

51 

56 

37 

29 

37 

24 

32 

23 

22 

12 

3^ 

6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

67 

64 

48 

53 

64 

64 

70 

69 

61 

37 

47 

52 

53 

49 

43 

36 

39 

44 

52 

56 

63 

59 

68 

63 

53 

62 

50 

61 

47 

29 

33 

53 

4 

MIN 

41 

46 

28 

22 

36 

49 

51 

59 

26 

22 

18 

22 

33 

25 

30 

12 

9 

26 

19 

32 

31 

30 

50 

34 

30 

31 

20 

33 

17 

17 

4 

29 

1 

BATESvILLE  L  AND  0  »1 

MAX 

62 

65 

49 

53 

65 

60 

72 

68 

65 

39 

45 

52 

54 

44 

44 

39 

40 

45 

53 

53 

63 

59 

67 

64 

54 

63 

51 

61 

46 

31 

33 

53 

7 

MIN 

44 

48 

34 

20 

33 

46 

53 

61 

30 

27 

24 

20 

27 

24 

31 

17 

9 

21 

14 

28 

28 

46 

56 

40 

33 

38 

18 

26 

20 

22 

6 

30 

5 

BEEDEvILLE 

MAX 

67 

65 

4  9 

52 

62 

61 

70 

69 

66 

36 

46 

56 

56 

46 

*3 

37 

35 

45 

49 

53 

66 

59 

68 

55 

62 

64 

50 

61 

40 

30 

32 

53 

2 

MIN 

46 

48 

35 

26 

37 

49 

56 

60 

31 

27 

24 

26 

33 

30 

32 

19 

14 

25 

23 

31 

33 

52 

52 

34 

33 

38 

25 

35 

23 

19 

11 

1 

blythevillE 

MAX 

72 

66 

45 

52 

59 

65 

68 

70 

65 

34 

41 

52 

49 

41 

44 

41 

32 

40 

47 

48 

67 

64 

67 

63 

63 

60 

42 

37 

33 

29 

28 

61. 

1 

MIN 

45 

44 

34 

26 

36 

46 

54 

60 

32 

23 

20 

27 

36 

26 

32 

19 

13 

22 

23 

31 

34 

49 

53 

39 

40 

40 

24 

33 

29 

19 

7 

32 

8 

CORNING 

MAX 

64 

64 

46 

50 

60 

63 

68 

68 

66 

38 

48 

49 

50 

42 

41 

30 

33 

43 

47 

48 

63 

60 

67 

53 

60 

58 

43 

53 

35 

27 

27 

50, 

5 

Mm 

42 

46 

30 

25 

37 

45 

54 

59 

27 

22 

18 

24 

32 

26 

30 

17 

1 1 

21 

21 

31 

29 

47 

53 

35 

32 

36 

22 

35 

17 

12 

5 

30 

4 

JCNESBCRO 

MAX 

68 

64 

4, 

50 

60 

63 

69 

69 

64 

34 

44 

51 

52 

47 

42 

38 

33 

42 

47 

48 

66 

62 

67 

64 

61 

64 

44 

58 

39 

28 

28 

52. 

1 

MIN 

45 

46 

33 

27 

38 

46 

54 

57 

27 

25 

23 

26 

36 

29 

26 

1  8 

13 

26 

24 

36 

34 

49 

55 

35 

31 

38 

26 

35 

19 

18 

8 

4 

KEISER 

MAX 

69 

60 

44 

50 

58 

63 

68 

68 

59 

34 

47 

51 

49 

42 

43 

37 

32 

40 

46 

48 

66 

64 

67 

64 

63 

42 

44 

58 

40 

24 

38 

50, 

9 

MIN 

46 

44 

)4 

28 

34 

46 

55 

59 

33 

24 

22 

28 

34 

26 

31 

19 

13 

20 

23 

30 

32 

48 

54 

39 

31 

37 

24 

32 

19 

16 

8 

31, 

9 

MARKED  TREE 

MAX 

70 

64 

49 

51 

60 

63 

70 

69 

60 

35 

47 

51 

53 

47 

42 

42 

39 

42 

48 

49 

66 

60 

67 

63 

61 

63 

45 

57 

42 

29 

33 

52, 

8 

MIN 

44 

44 

32 

26 

35 

44 

54 

57 

29 

25 

22 

25 

31 

28 

29 

17 

12 

23 

20 

27 

31 

46 

52 

41 

30 

36 

24 

30 

18 

16 

5 

30, 

7 

NEWPORT 

MAX 

63 

64 

49 

52 

63 

63 

71 

70 

66 

37 

46 

51 

55 

43 

43 

35 

38 

45 

51 

52 

66 

58 

67 

56 

63 

61 

5U 

61 

41 

31 

32 

53. 

0 

MIN 

44 

47 

35 

29 

38 

51 

56 

59 

31 

28 

26 

28 

36 

31 

33 

20 

14 

29 

23 

33 

33 

54 

56 

33 

33 

40 

28 

36 

23 

22 

11 

34, 

2 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

ft 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft 

■s 

PARAGCUI  D  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

69 
44 

64 
46 

51 
34 

59 
28 

59 

40 

63 
46 

68 
56 

68 
59 

67 
29 

35 
25 

39 
19 

48 

25 

51 
35 

48 

28 

41 
36 

41 
19 

32 
12 

41 
26 

46 
24 

46 
34 

64 

32 

64 
50 

65 
35 

64 

37 

60 
32 

60 
37 

44 

2S 

56 
34 

40 

19 

26 
16 

28 
8 

31.8 
32,6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

63 
A3 

60 
46 

46 

3  0 

49 

23 

60 
36 

62 
42 

69 
55 

68 

58 

64 

28 

38 

23 

43 
19 

48 
23 

52 
32 

41 

24 

41 

30 

30 
18 

35 
10 

44 

22 

48 

17 

49 
31 

60 
28 

37 
46 

65 

64 

55 

16 

37 
33 

60 
16 

44 

21 

55 
21 

37 
19 

28 
13 

28 
6 

50.2 
29.6 

5EARCV 

MAX 

63 
AO 

64 
40 

54 
35 

55 
26 

65 
35 

62 
47 

72 
55 

70 
58 

67 
31 

39 
27 

48 

23 

52 
23 

57 
32 

31 

32 

45 

27 

39 
19 

39 
13 

48 

22 

52 
19 

55 
29 

67 
34 

63 
52 

70 
36 

62 
37 

65 
29 

61 
36 

52 
23 

63 
30 

38 
24 

33 

23 

34 

12 

33.6 
31.9 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

.    .  . 

MAX 
MIN 

64 
45 

62 
38 

45 

31 

50 
27 

60 
41 

64 

49 

68 
57 

68 
41 

42 
28 

38 

25 

43 

24 

50 
27 

S3 
34 

42 

29 

42 

25 

29 
18 

33 
13 

45 

25 

48 

21 

30 
32 

63 
31 

\l 

66 
44 

45 
34 

60 
34 

61 
2V 

45 
24 

57 
26 

27 
20 

29 
13 

2i 

9 

49.5 
30.  5 

WEST  CENTRAL  04 

APRLETCN 

MAX 
MIN 

TO 
45 

65 

44 

68 
27 

60 
22 

50 
30 

58 
38 

74 
47 

69 
48 

67 
21 

48 
17 

55 

21 

J4 

15 

58 
23 

52 
18 

46 
19 

39 
9 

41 

9 

50 
18 

56 
25 

60 
27 

60 
30 

58 
38 

67 
33 

6- 

20 

63 
16 

60 
21 

53 

30 

61 
27 

48 

14 

38 

12 

38 

15 

36.1 
25.1 

8C0NEV I LLE 

MAX 
MIN 

T2 
46 

68 
51 

52 
35 

58 
2, 

70 
35 

69 
53 

75 
47 

69 
60 

65 
33 

46 

26 

55 
21 

59 
26 

58 
31 

52 
28 

SO 
30 

33 
17 

47 
11 

48 

22 

61 

18 

35 
31 

6.' 
35 

65 
53 

66 
45 

49 

31 

66 

31 

62 
31 

34 
19 

62 
22 

31 

23 

39 
30 

46 
15 

37,6 
31.8 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

74 
<»7 

63 

47 

52 
33 

53 
24 

64 
33 

62 

50 

75 

50 

68 
54 

60 
32 

47 
27 

50 
22 

55 
25 

60 
30 

49 

30 

49 
32 

35 
18 

40 
11 

49 
20 

55 
20 

59 
32 

59 
38 

59 
53 

66 
4  7 

47 
32 

64 
34 

61 

32 

33 
20 

60 
24 

33 
25 

36 
27 

43 
14 

95.  5 
31.7 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

68 
".6 

66 
48 

50 
34 

" 
23 

67 
33 

61 
68 

73 
44 

69 
56 

63 
33 

46 

27 

50 
23 

55 
23 

59 
32 

47 
26 

SO 
28 

37 
19 

43 

12 

50 
22 

59 
18 

60 
29 

60 
36 

61 
53 

66 
49 

61 
33 

61 
28 

55 
32 

55 
19 

61 
28 

46 

25 

38 

27 

44 
14 

36.0 
31.2 

OEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

50 
27 

60 
38 

54 
47 

80 
50 

62 
53 

55 
22 

36 
15 

41 
17 

47 
25 

47 
24 

43 

29 

38 
27 

27 
7 

35 
9 

40 

20 

49 
28 

53 
36 

54 
39 

34 
45 

38 
36 

29 

54 

30 
32 

46 
24 

54 
34 

42 
12 

33 

7 

68.3 
28.2 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
46 

69 
42 

51 
30 

55 
30 

64 

33 

66 
50 

75 
44 

69 
40 

41 

31 

42 
24 

32 

21 

56 
26 

55 

28 

SO 

25 

3  0 

25 

32 

17 

47 

10 

46 

23 

58 

20 

57 
33 

65 
35 

63 
51 

57 
35 

46 
30 

6  5 
33 

45 

26 

54 

22 

59 
25 

44 

22 

33 
18 

49 
16 

34,6 
29,6 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

70 
47 

64 
49 

50 
27 

51 
26 

65 

30 

61 
50 

73 
47 

71 

59 

62 
32 

45 

22 

48 
19 

6- 

22 

54 
28 

49 

25 

46 

2  8 

33 
15 

40 

6 

47 
24 

53 
1  ' 

58 
31 

61 
40 

60 
54 

60 
43 

44 
29 

65 
28 

62 
29 

53 
19 

58 
22 

45 

20 

39 
23 

43 

12 

54,3 
29.6 

MENA 

MAX 
MIN 

61 
50 

64 
48 

50 
35 

56 
27 

64 
36 

64 
52 

67 
36 

66 
58 

63 
33 

42 

26 

49 

23 

55 

26 

57 
35 

50 
31 

47 

31 

35 
15 

41 
10 

-8 

26 

55 
24 

36 
39 

63 
38 

62 
55 

58 
39 

47 
29 

60 
36 

60 
28 

53 
19 

59 
31 

54 

27 

46 
28 

42 

16 

34.6 
33.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

61 
50 

58 
39 

45 
30 

54 
27 

59 
39 

60 
45 

63 
50 

62 
54 

60 
28 

36 
19 

42 

26 

68 

33 

48 
32 

45 
31 

40 

2e 

29 
6 

36 
10 

39 

24 

45 
28 

56 
32 

58 
26 

50 
34 

56 
35 

35 
35 

49 

20 

49 
12 

61 
8 

49,9 
29.7 

02ARK 

MAX 
MIN 

72 

49 

67 
55 

67 
36 

53 
32 

65 
35 

64 
51 

74 
49 

68 
60 

62 
3*. 

48 
26 

50 
23 

55 
27 

59 
33 

49 

30 

49 

33 

33 
18 

43 
14 

46 
24 

57 
21 

57 
34 

62 
43 

60 
54 

60 
<.<. 

45 

32 

66 

35 

64 

32 

55 
23 

61 
22 

45 

27 

44 

26 

45 

15 

36.3 
33.3 

PARIS 

MAX 
MIN 

73 

41 

65 
52 

52 
31 

55 
25 

64 

30 

65 
47 

77 
42 

68 
62 

65 
32 

45 
25 

51 
21 

55 
23 

58 
30 

50 
28 

49 

29 

38 
18 

42 
13 

46 
23 

53 
20 

57 
25 

61 
35 

64 
30 

67 

..7 

47 

31 

66 

27 

63 
31 

54 

21 

61 
23 

52 
25 

36 
29 

47 
IS 

36,4 
30.7 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

71 
43 

66 
48 

51 

30 

53 
20 

64 
29 

61 
43 

74 
43 

68 
49 

65 
31 

47 
24 

49 

20 

54 
22 

60 
28 

49 
26 

49 

27 

40 
17 

42 

9 

49 
18 

38 
16 

60 
28 

$9 
29 

60 
44 

67 
45 

52 
31 

63 
27 

63 
30 

33 
17 

61 
20 

57 
21 

38 
16 

43 

12 

36,3 
27,8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

75 
45 

67 

50 

51 
32 

» 
2  7 

62 
34 

64 
41 

75 
46 

70 
60 

65 
32 

45 
26 

50 
22 

54 

25 

58 
34 

31 
31 

48 

31 

37 
18 

40 
12 

46 

28 

53 
21 

57 
32 

60 
39 

67 
47 

67 

31 

62 
32 

65 

30 

62 
3  1 

53 

2  5 

58 

31 

30 
24 

35 
28 

45 

14 

36.3 
31.6 

WALDRCN 

MAX 
MIN 

69 
50 

67 
50 

51 
3* 

59 
« 

68 
31 

71 
53 

73 
45 

71 
59 

63 
34 

43 
26 

53 
21 

58 
23 

57 
30 

52 
28 

50 
30 

40 
17 

48 

11 

49 

22 

60 
17 

55 
31 

65 
30 

63 
56 

63 
47 

49 
31 

64 
36 

63 
30 

55 
18 

62 
24 

38 

23 

48 

30 

47 

17 

37,9 
31,6 

WHITE  ROCK 
t      »  * 

MAX 
MIN 

64 
37 

59 
29 

47 

27 

59 
38 

56 
48 

67 
50 

65 
52 

57 
23 

40 
18 

43 
26 

49 

30 

49 
34 

44 

31 

41 

24 
7 

36 
10 

41 

23 

48 
27 

53 
38 

55 
60 

55 

23 

57 
30 

56 
22 

49 
25 

55 
34 

45 

21 

35 
16 

36 

10 

49.3 
28.3 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

63 
49 

62 
47 

48 
34 

55 
26 

65 
36 

62 
48 

68 

53 

67 
57 

6  6 
32 

40 
27 

49 

23 

56 

25 

56 
35 

35 

32 

48 
28 

44 
18 

44 

12 

49 
25 

56 

22 

57 
35 

66 
38 

63 
53 

65 
34 

60 
32 

59 

32 

63 
32 

53 

22 

61 
33 

60 
24 

61 

23 

60 
13 

36.1 
13,  O 

BENTON 

MAX 
MIN 

67 
51 

65 
49 

50 
37 

56 
22 

64 

32 

62 
44 

72 
54 

74 

66 

69 

32 

43 
31 

50 

22 

55 
22 

59 
31 

36 

29 

49 

27 

48 

21 

41 

12 

51 

19 

57 
17 

57 
30 

67 
35 

63 
57 

78 
54 

54 

36 

67 
31 

67 
36 

37 
20 

66 
32 

57 
27 

43 

21 

41 

17 

36. 2 

32.7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
48 

64 
53 

62 
38 

50 
24 

56 
23 

66 

30 

63 
64 

74 
52 

69 
39 

41 
30 

45 

22 

50 
22 

56 
22 

59 
28 

48 

26 

50 
21 

34 

11 

11 

52 
18 

58 
18 

37 
33 

59 
43 

61 
55 

65 

35 

47 

20 

62 
30 

46 

19 

56 
20 

62 
23 

47 

22 

41 
13 

36,9 
28.9 

CONWAY 

MAX 
MTN 

69 
48 

66 

50 

50 
36 

54 

22 

67 
34 

61 
49 

72 

71 
59 

66 
32 

44 
28 

48 

22 

55 
23 

58 
33 

53 
31 

47 
26 

44 

19 

44 

12 

49 
22 

57 
19 

58 

30 

62 
35 

60 
54 

69 
54 

60 
34 

63 
32 

66 
36 

54 

20 

66 
29 

59 

26 

36 
26 

38 
14 

37.0 
12.4 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

69 
45 

66 
47 

49 
31 

53 
21 

65 

30 

60 
46 

72 
43 

67 
53 

63 
31 

42 
26 

49 

20 

34 
21 

57 
29 

46 

27 

46 
24 

32 
18 

41 
10 

50 
17 

56 
16 

60 
28 

62 
33 

59 

50 

67 
49 

SO 
30 

63 
27 

64 
32 

52 
16 

64 

22 

42 

23 

33 
24 

36 
11 

34,3 
29.  1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

62 
52 

63 
48 

53 
35 

56 
29 

65 
42 

61 
34 

70 
56 

67 
58 

66 
31 

46 

28 

50 
2T 

57 
28 

61 

40 

31 
36 

48 

32 

42 
18 

43 

13 

5- 

30 

37 
28 

58 
42 

66 

40 

61 
56 

66 
46 

46 

33 

64 
35 

64 

31 

37 
27 

63 
36 

38 

27 

41 

27 

42 

17 

36.  7 
33.7 

LEOLA 

MAX 
MIN 

67 

65 
48 

50 
37 

58 

22 

68 
29 

65 
42 

72 
58 

73 
60 

69 
32 

45 
30 

52 

20 

58 
20 

60 
31 

52 
24 

51 
25 

40 

20 

43 

10 

53 

20 

59 
16 

56 
28 

69 
30 

62 
54 

69 
50 

35 

70 
27 

67 
36 

56 
18 

65 
28 

34 

27 

39 
27 

43 
14 

36.2 
31.0 

LITTLE  ROCK  WB  A i RPOR T 

MAX 
MIN 

70 
47 

66 
46 

49 
32 

54 

28 

65 
38 

63 
49 

73 
59 

71 
59 

69 
33 

44 

31 

47 
25 

55 
25 

59 
35 

43 

29 

48 

27 

34 

20 

42 
16 

49 
24 

57 
20 

35 

32 

66 
35 

60 
54 

71 
43 

45 

31 

68 

32 

66 

29 

56 
23 

63 
34 

40 
26 

36 

21 

38 

1» 

55,5 
32.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

68 
49 

64 
49 

50 
37 

57 
24 

66 
29 

64 
42 

73 
53 

71 

56 

69 
33 

46 
31 

52 

22 

59 
22 

63 
30 

58 
30 

SO 
26 

47 
19 

41 
11 

56 

20 

58 
17 

39 
28 

68 

36 

65 
56 

69 
36 

56 
33 

67 

27 

66 
34 

57 
20 

64 
23 

61 
28 

44 
28 

42 
13 

39.0 
11.6 

mCRRKTON 

MAX 
MIN 

70 
47 

66 

50 

51 
35 

55 
25 

68 
36 

62 
53 

73 
48 

70 
56 

68 
35 

44 

28 

50 
25 

56 
26 

60 
37 

52 

32 

48 

29 

45 

19 

45 

15 

4  9 

28 

58 

22 

58 
33 

61 
38 

60 
53 

66 
33 

S3 
34 

62 
33 

38 
34 

54 
26 

63 
31 

35 
25 

38 

27 

40 

13 

36.  7 
13.8 

N 1 MR0D  DAM 

MAX 
MIN 

54 
46 

69 
49 

62 
34 

48 

22 

57 
23 

67 
33 

62 
50 

U 
58 

68 
35 

56 
27 

44 
22 

51 
21 

58 

38 

50 

51 

35 

48 

j2 

51 

59 
19 

55 
32 

63 
38 

63 

6  7j 

65 
33 

46 
30 

63 
32 

4  ' 

21 

57 
22 

64 

24 

43 
26 

43 

12 

95,7 
28.7 

PERRY 

MAX 
MIN 

72 

44 

61 

51 

51 
30 

57 
21 

62 
35 

71 
48 

72 
43 

70 
51 

67 

32 

45 
28 

52 

21 

S» 

32 

38 

32 

48 

26 

45 

22 

40 

20 

46 

10 

50 
23 

57 
17 

56 
29 

62 
33 

60 
50 

68 
SI 

55 
34 

62 
34 

55 
34 

52 
19 

66 
26 

37 
25 

32 
26 

42 

12 

36.9 
30.9 

SHERI0AN  tower 
«       «  • 

MAX 
MTN 

66 
46 

64 
46 

49 

35 

56 
25 

66 
37 

62 
SO 

73 
58 

70 
60 

68 
31 

44 
30 

50 
22 

56 
24 

59 
36 

53 
29 

47 

29 

39 
19 

42 
11 

51 
24 

57 
22 

57 
34 

69 
35 

62 
55 

70 
66 

39 

15 

68 

33 

67 
35 

56 

22 

63 
30 

59 

25 

36 
23 

41 

12 

97,4 
33.3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

69 

52 

67 
57 

se 

38 

54 
24 

64 
32 

66 
43 

70 
59 

74 
61 

70 
34 

42 
31 

SO 
22 

57 
23 

59 
40 

56 

27 

50 
27 

43 

21 

37 
15 

45 

»  1 

52 
19 

36 
32 

68 

3' 

67 
51 

68 
36 

66 
38 

67 
29 

67 
36 

56 

20 

65 
35 

62 
26 

41 
24 

38 

96.1 
11.6 

Soo  R«f4»r«DC*  NoIm  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRINKLEY 

MAX 

68 

57 

55 

55 

66 

70 

73 

73 

64 

43 

53 

43 

56 

44 

44 

39 

36 

36 

52 

55 

62 

69 

69 

67 

66 

38 

45 

55 

62 

39 

28 

54 

9 

MIN 

46 

43 

35 

24 

31 

41 

52 

59 

36 

26 

22 

28 

32 

29 

30 

17 

14 

20 

22 

30 

33 

40 

54 

34 

30 

33 

27 

30 

21 

20 

12 

31 . 

4 

DE5  ARC 

MAX 

63 

64 

47 

54 

63 

62 

TO 

71 

69 

39 

49 

55 

59 

53 

44 

41 

46 

46 

52 

53 

70 

70 

70 

65 

67 

64 

57 

61 

57 

34 

40 

56 

7 

MIN 

41 

47 

36 

21 

38 

51 

60 

60 

30 

30 

25 

27 

37 

32 

31 

20 

15 

25 

24 

33 

37 

57 

57 

37 

37 

37 

26 

41 

25 

22 

16 

34 

7 

FORREST  UTY 

MAX 

71 

63 

48 

54 

63 

63 

TO 

72 

67 

37 

49 

55 

58 

46 

44 

42 

35 

46 

51 

57 

69 

62 

69 

64 

65 

64 

49 

60 

53 

34 

33 

55 

3 

Mm 

51 

48 

36 

28 

39 

46 

57 

59 

31 

28 

20 

26 

36 

29 

29 

19 

12 

20 

22 

30 

38 

54 

57 

38 

36 

37 

23 

34 

21 

20 

10 

33 

4 

HELENA  5  NW 

MAX 

69 

69 

64 

46 

54 

64 

64 

69 

73 

41 

41 

49 

55 

58 

46 

45 

30 

35 

44 

50 

59 

69 

64 

69 

41 

65 

47 

50 

60 

41 

30 

53 

6 

MiN 

SI 

55 

41 

28 

29 

39 

52 

60 

39 

29 

24 

24 

31 

30 

29 

22 

15 

21 

22 

28 

34 

40 

35 

39 

32 

37 

26 

26 

23 

23 

13 

32 

8 

KEO 

MAX 

64 

64 

50 

53 

65 

63 

71 

70 

69 

43 

47 

55 

58 

48 

47 

44 

41 

47 

58 

56 

68 

60 

70 

58 

67 

66 

55 

62 

57 

37 

37 

56 

S 

MIN 

".6 

48 

35 

26 

25 

46 

57 

67 

32 

31 

35 

25 

36 

31 

30 

21 

15 

23 

22 

31 

35 

53 

56 

36 

32 

35 

24 

34 

25 

24 

15 

33 

9 

MAR1ANNA    2  5 

MAX 

69 

64 

51 

53 

63 

63 

69 

71 

66 

38 

49 

55 

56 

50 

44 

44 

35 

44 

49 

60 

68 

64 

68 

64 

64 

64 

49 

60 

56 

37 

33 

35, 

6 

MIN 

S2 

49 

35 

27 

33 

47 

55 

58 

32 

28 

23 

26 

36 

28 

30 

19 

13 

25 

24 

32 

35 

54 

34 

37 

32 

36 

25 

31 

21 

20 

12 

33 

2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

67 

68 

64 

48 

56 

64 

64 

69 

75 

40 

40 

60 

58 

58 

45 

45 

30 

36 

47 

53 

59 

70 

60 

70 

42 

68 

45 

52 

62 

43 

30 

54 

1 

S3 

54 

39 

27 

28 

43 

54 

56 

40 

30 

25 

26 

28 

31 

31 

21 

16 

20 

23 

24 

36 

40 

54 

40 

32 

40 

20 

26 

24 

24 

14 

32 

9 

STUTTGART 

MAX 

62 

64 

59 

60 

70 

69 

75 

77 

76 

60 

50 

60 

59 

57 

46 

47 

37 

46 

60 

60 

75 

72 

72 

72 

73 

70 

58 

67 

65 

47 

37 

61 

4 

50 

49 

37 

30 

37 

47 

57 

58 

33 

31 

27 

29 

41 

34 

33 

21 

17 

26 

25 

34 

38 

54 

56 

38 

35 

38 

27 

35 

26 

24 

17 

33 

6 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

60 

64 

63 

48 

53 

64 

64 

69 

71 

41 

41 

47 

55 

57 

44 

46 

31 

35 

45 

51 

56 

66 

59 

68 

42 

65 

44 

52 

61 

42 

30 

32 

8 

Mm 

49 

53 

37 

30 

30 

41 

50 

59 

39 

30 

27 

27 

30 

33 

32 

20 

16 

17 

24 

27 

36 

38 

54 

36 

35 

37 

27 

28 

25 

23 

16 

33 

2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

71 

63 

50 

53 

59 

63 

68 

70 

68 

55 

48 

53 

54 

50 

45 

44 

34 

40 

48 

56 

70 

68 

67 

65 

68 

65 

46 

60 

57 

40 

31 

35 

8 

Mm 

47 

48 

36 

29 

36 

50 

55 

51 

33 

27 

25 

27 

39 

29 

30 

19 

13 

26 

25 

35 

33 

49 

52 

39 

34 

32 

26 

35 

21 

18 

9 

33 

i 

WYNNE 

MAX 

68 

60 

47 

52 

62 

66 

65 

67 

60 

35 

46 

55 

51 

51 

41 

37 

32 

42 

46 

52 

65 

60 

63 

63 

63 

61 

45 

57 

54 

30 

32 

52 

5 

•       »  • 

MIN 

47 

47 

34 

26 

35 

*9 

56 

59 

27 

25 

24 

31 

32 

32 

28 

19 

12 

22 

22 

29 

36 

53 

34 

37 

34 

37 

22 

34 

20 

18 

9 

it 

6 

SOUTHWEST  07 

0E  OUEEN 

MAX 

66 

63 

S5 

57 

67 

70 

74 

67 

62 

49 

51 

58 

62 

55 

55 

42 

44 

56 

59 

64 

62 

66 

60 

51 

69 

63 

56 

64 

54 

44 

48 

56 

3 

50 

55 

39 

26 

30 

51 

49 

49 

36 

29 

21 

25 

30 

28 

28 

19 

10 

20 

18 

22 

40 

55 

39 

31 

37 

19 

17 

32 

3 

OIERKS 

MAX 

63 

65 

60 

57 

67 

68 

72 

66 

66 

48 

52 

S8 

61 

55 

53 

41 

43 

53 

60 

64 

63 

64 

61 

50 

68 

65 

56 

63 

57 

44 

45 

56 

3 

49 

60 

59 

25 

30 

49 

48 

45 

38 

30 

21 

24 

30 

27 

28 

20 

9 

19 

18 

30 

37 

56 

43 

34 

28 

33 

17 

20 

26 

33 

17 

31 

6 

HOPE  3  NE 

MAX 

67 

65 

65 

50 

56 

65 

68 

72 

70 

41 

45 

53 

58 

61 

50 

55 

36 

42 

54 

59 

67 

68 

64 

64 

46 

69 

50 

50 

64 

55 

43 

37 

,2 

49 

46 

40 

28 

29 

35 

52 

55 

40 

31 

24 

25 

27 

30 

31 

21 

12 

14 

24 

30 

39 

43 

36 

32 

31 

23 

22 

23 

30 

29 

18 

3  1 

9 

MOUNT  IOA 

MAX 

63 

66 

57 

57 

66 

63 

69 

66 

63 

45 

52 

57 

59 

58 

52 

40 

45 

52 

58 

56 

66 

64 

62 

51 

65 

56 

56 

62 

56 

48 

44 

37 

,4 

49 

57 

35 

20 

27 

45 

47 

59 

32 

27 

19 

19 

22 

24 

25 

18 

7 

21 

15 

32 

38 

42 

48 

32 

35 

30 

16 

30 

22 

29 

15 

30 

I 

NARROWS  DAM 

MAX 

62 

66 

63 

54 

57 

66 

65 

70 

66 

42 

50 

52 

58 

58 

56 

32 

35 

43 

57 

58 

61 

65 

62 

61 

51 

67 

52 

56 

64 

53 

44 

57 

0 

50 

53 

40 

27 

27 

30 

50 

45 

42 

31 

21 

22 

24 

28 

27 

22 

10 

10 

16 

19 

35 

45 

32 

33 

26 

30 

18 

18 

20 

29 

18 

29 

7 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

60 

65 

64 

51 

56 

65 

67 

71 

66 

42 

48 

50 

55 

62 

50 

55 

36 

43 

56 

57 

65 

64 

62 

58 

44 

67 

50 

52 

63 

51 

45 

56 

1 

49 

51 

37 

28 

31 

50 

48 

51 

39 

27 

21 

24 

31 

31 

30 

17 

8 

23 

21 

33 

38 

46 

48 

30 

28 

29 

16 

23 

27 

29 

14 

3  \ 

6 

OKAY 

MAX 

66 

66 

58 

56 

66 

69 

75 

74 

69 

47 

52 

68 

61 

58 

58 

52 

43 

56 

58 

66 

66 

65 

62 

65 

70 

67 

55 

64 

61 

51 

46 

60 

6 

Mm 

48 

57 

42 

30 

34 

55 

57 

56 

37 

32 

26 

26 

35 

31 

31 

23 

14 

23 

20 

33 

41 

57 

41 

38 

31 

33 

22 

27 

31 

31 

19 

34 

9 

STAMPS 

MAX 

69 

67 

60 

58 

67 

68 

74 

72 

68 

44 

33 

59 

63 

53 

57 

48 

42 

55 

61 

68 

70 

66 

66 

30 

70 

67 

56 

65 

60 

32 

49 

60 

5 

Mm 

55 

59 

40 

30 

37 

51 

57 

58 

36 

32 

25 

29 

42 

32 

36 

22 

12 

23 

25 

40 

44 

56 

48 

30 

35 

34 

22 

33 

30 

28 

16 

2 

TEXARKANA  w6  AIRPORT 

MAX 

68 

68 

48 

57 

67 

71 

76 

n 

69 

45 

51 

56 

62 

53 

37 

37 

44 

54 

60 

65 

69 

67 

63 

50 

71 

64 

56 

65 

56 

46 

48 

59 

2 

•       •  • 

MIN 

56 

48 

38 

29 

39 

56 

58 

56 

34 

34 

28 

30 

40 

32 

33 

23 

16 

26 

25 

40 

43 

60 

39 

33 

41 

34 

26 

37 

33 

28 

21 

36 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkaDelphia 

MAX 

68 

64 

56 

56 

66 

65 

70 

71 

66 

46 

49 

55 

60 

57 

52 

51 

42 

52 

58 

58 

67 

66 

67 

54 

67 

67 

55 

64 

63 

49 

44 

66 

9 

Mm 

51 

54 

40 

29 

32 

48 

56 

55 

33 

31 

24 

26 

34 

33 

30 

22 

15 

23 

22 

33 

39 

54 

32 

35 

29 

38 

23 

26 

30 

30 

20 

CAMDEN  1 

MAX 

70 

67 

63 

58 

68 

66 

73 

73 

71 

44 

52 

60 

62 

58 

55 

33 

45 

54 

60 

68 

70 

68 

70 

61 

72 

69 

57 

65 

62 

47 

46 

61 

6 

MIN 

50 

57 

40 

28 

34 

45 

55 

59 

37 

33 

25 

25 

38 

29 

24 

24 

15 

22 

20 

32 

39 

59 

59 

35 

32 

36 

23 

33 

30 

30 

18 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

51 

58 

66 

66 

73 

73 

69 

43 

53 

56 

63 

55 

55 

37 

43 

53 

59 

66 

71 

62 

69 

50 

71 

65 

56 

63 

54 

41 

46 

59 

0 

50 

46 

32 

29 

33 

43 

52 

58 

34 

28 

24 

24 

38 

29 

32 

21 

14 

22 

19 

34 

38 

59 

42 

34 

35 

27 

23 

27 

32 

23 

17 

FORDYCE  6  W 

MAX 

66 

67 

70 

65 

66 

66 

71 

72 

68 

45 

51 

57 

60 

54 

54 

49 

41 

52 

57 

64 

69 

65 

70 

60 

71 

67 

55 

63 

59 

45 

43 

60 

1 

Mm 

51 

60 

38 

27 

38 

5  0 

59 

60 

32 

30 

25 

29 

40 

30 

32 

21 

12 

26 

27 

37 

36 

57 

49 

35 

36 

37 

30 

36 

31 

28 

16 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

70 

70 

63 

58 

67 

68 

74 

72 

71 

43 

53 

58 

62 

60 

58 

57 

44 

54 

61 

67 

70 

66 

68 

50 

70 

68 

56 

65 

61 

35 

46 

61 

5 

MIN 

53 

59 

40 

30 

38 

62 

64 

60 

38 

32 

24 

26 

42 

30 

32 

21 

12 

23 

20 

40 

43 

57 

50 

30 

36 

34 

20 

32 

30 

28 

16 

MOROBAY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 

69 

72 

71 

60 

68 

67 

69 

74 

76 

44 

43 

52 

59 

64 

56 

56 

38 

44 

54 

60 

67 

74 

62 

62 

69 

50 

52 

57 

65 

53 

40 

59 

6 

49 

50 

40 

30 

41 

49 

52 

55 

44 

34 

23 

22 

23 

27 

31 

24 

16 

17 

18 

19 

39 

41 

36 

43 

34 

35 

20 

21 

31 

31 

16 

PRESCCTT 

MAX 

67 

65 

64 

56 

67 

68 

74 

72 

66 

46 

52 

60 

62 

56 

53 

56 

46 

55 

60 

65 

67 

64 

60 

49 

70 

62 

55 

64 

52 

46 

47 

39 

6 

Mm 

48 

60 

39 

29 

37 

50 

54 

57 

36 

33 

26 

27 

38 

31 

32 

32 

15 

26 

26 

36 

41 

57 

48 

34 

37 

35 

25 

35 

30 

30 

21 

36 

3 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

65 

65 

63 

59 

66 

67 

72 

71 

68 

41 

50 

57 

60 

57 

54 

39 

43 

52 

63 

68 

67 

68 

70 

68 

55 

63 

52 

47 

44 

69 

1 

MIN 

51 

53 

39 

26 

32 

43 

58 

52 

33 

32 

25 

25 

36 

26 

32 

23 

14 

20 

20 

35 

55 

58 

30 

36 

20 

24 

30 

28 

16 

WARREN 

MAX 

70 

68 

62 

58 

67 

66 

72 

75 

72 

44 

52 

57 

64 

55 

49 

50 

43 

33 

58 

35 

72 

67 

72 

63 

73 

69 

56 

64 

56 

44 

43 

60 

4 

*        *  * 

MIN 

51 

61 

36 

28 

37 

44 

59 

61 

37 

32 

24 

25 

44 

31 

32 

23 

15 

26 

21 

38 

39 

57 

59 

33 

34 

41 

24 

35 

29 

29 

17 

36 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

71 

73 

61 

58 

66 

63 

72 

74 

71 

44 

52 

57 

63 

58 

52 

37 

41 

53 

57 

66 

72 

66 

71 

65 

73 

69 

56 

64 

59 

50 

44 

60, 

6 

Mm 

54 

61 

41 

29 

32 

42 

57 

59 

44 

34 

25 

26 

39 

32 

34 

24 

14 

23 

20 

36 

40 

58 

60 

36 

32 

43 

23 

29 

33 

32 

17 

36 

4 

CUMMINS  FARM 

MAX 

36 

48 

57 

52 

52 

66 

70 

75 

70 

40 

52 

55 

53 

31 

32 

47 

42 

44 

53 

57 

60 

70 

71 

61 

69 

66 

54 

62 

60 

41 

44 

55 

8 

MIN 

28 

33 

36 

34 

27 

35 

56 

58 

35 

32 

29 

26 

28 

33 

36 

26 

27 

35 

37 

33 

39 

50 

48 

38 

39 

39 

27 

37 

27 

25 

32 

35 

1 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

70 

71 

61 

54 

65 

68 

71 

74 

70 

42 

47 

56 

58 

54 

48 

47 

36 

46 

53 

61 

71 

65 

70 

66 

69 

66 

54 

64 

61 

41 

39 

56 

7 

Mm 

58 

60 

40 

30 

35 

47 

59 

60 

41 

32 

27 

28 

43 

33 

33 

23 

17 

24 

22 

34 

39 

54 

56 

38 

36 

44 

26 

24 

29 

28 

19 

36 

7 

DUMAS 

MAX 

69 

71 

52 

54 

66 

69 

70 

76 

66 

42 

49 

52 

61 

36 

47 

45 

40 

49 

53 

60 

70 

60 

70 

61 

69 

67 

55 

64 

50 

37 

38 

37, 

7 

MIN 

51 

50 

38 

28 

35 

45 

57 

56 

35 

31 

25 

27 

40 

30 

31 

22 

16 

25 

23 

34 

38 

54 

56 

37 

33 

39 

26 

30 

26 

26 

16 

34 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1965 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 L 

17 

18 

19  J 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EUDORA 

MAX 

73 

74 

62 

55 

66 

63 

7* 

75 

Tl 

45 

30 

59 

62 

36 

52 

30 

40 

49 

57 

67 

74 

67 

72 

66 

72 

69 

36 

64 

37 

49 

43 

60 

9 

Mm 

5* 

61 

40 

32 

38 

47 

58 

59 

44 

33 

28 

30 

46 

34 

38 

25 

12 

26 

27 

39 

40 

35 

58 

38 

38 

46 

28 

36 

34 

3  1 

20 

38 

5 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

TO 

69 

54 

57 

66 

67 

Tl 

75 

T3 

42 

51 

38 

61 

33 

48 

48 

41 

49 

57 

65 

71 

64 

69 

62 

70 

68 

49 

63 

56 

39 

41 

56 

9 

MIN 

53 

53 

38 

29 

34 

47 

59 

56 

JT 

30 

25 

24 

42 

31 

30 

22 

10 

21 

21 

37 

44 

56 

19 

37 

32 

34 

20 

30 

28 

27 

14 

34 

8 

PINE  8LUFF 

MAX 

65 

68 

51 

59 

68 

65 

72 

75 

70 

44 

50 

61 

60 

36 

48 

46 

64 

48 

60 

57 

72 

69 

72 

65 

72 

70 

51 

65 

60 

40 

43 

59 

3 

MIN 

49 

50 

".5 

30 

38 

50 

60 

62 

33 

31 

29 

27 

41 

35 

32 

22 

IT 

29 

24 

36 

39 

56 

38 

37 

34 

38 

26 

36 

2T 

26 

19 

)6 

6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

65 

49 

55 

66 

64 

Tl 

73 

69 

43 

47 

58 

58 

47 

47 

33 

42 

49 

58 

56 

71 

60 

70 

48 

70 

66 

33 

63 

41 

34 

40 

53 

,9 

MIN 

48 

48 

36 

30 

37 

48 

60 

60 

32 

32 

29 

29 

40 

33 

29 

23 

IT 

27 

24 

34 

40 

5  6 

41 

35 

34 

33 

27 

33 

<» 

23 

19 

33 

.1 

PORTLAND 

MAX 

74 

72 

74 

49 

55 

65 

64 

72 

75 

65 

41 

48 

57 

62 

5*. 

30 

34 

39 

49 

55 

65 

73 

61 

70 

34 

70 

33 

56 

65 

47 

34 

38 

1 

MIN 

48 

48 

38 

28 

30 

38 

44 

56 

50 

30 

25 

25 

36 

30 

30 

20 

14 

15 

21 

22 

37 

18 

38 

36 

34 

38 

25 

25 

28 

28 

18 

32 

0 

ROHwER  2  NNE 

MAX 

70 

67 

59 

58 

64 

65 

TO 

74 

70 

41 

49 

57 

59 

52 

48 

47 

37 

46 

32 

5(j 

70 

66 

58 

53 

68 

66 

34 

61 

38 

40 

39 

ST 

4 

MIN 

56 

43 

39 

29 

34 

47 

59 

61 

38 

32 

26 

27 

43 

33 

32 

23 

XT 

24 

23 

34 

38 

55 

41 

38 

35 

42 

27 

33 

2T 

26 

IS 

33 

3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

68 

68 

56 

56 

67 

68 

T2 

77 

71 

41 

46 

60 

58 

55 

50 

47 

41 

46 

37 

56 

70 

63 

71 

63 

7! 

69 

55 

64 

n 

40 

40 

39 

•  0 

MIN 

46 

54 

39 

26 

32 

40 

59 

62 

36 

32 

25 

23 

40 

28 

28 

22 

IT 

28 

20 

32 

35 

54 

58 

37 

29 

40 

23 

33 

28 

26 

19 

34 

,3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  OI  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


■  8 

19 

20 

21  1 

EVAP 

.01 

.08 

.05 

.01 

.02 

.02 

.02 

.06 

.06 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

• 

• 

.11 

.03 

.02 

WIND 

25 

33 

« 

39 

64 

12 

23 

16 

31 

22 

37 

33 

32 

26 

35 

95 

18 

>* 

32 

29 

25 

MAX 

64 

65 

61 

53 

59 

62 

72 

Tl 

66 

50 

50 

51 

53 

59 

55 

47 

46 

48 

46 

M|N 

52 

60 

46 

38 

42 

55 

55 

60 

45 

39 

38 

38 

49 

42 

47 

37 

37 

37 

39 

EVAP 

.04 

.02 

.06 

• 

.19 

.07 

.02 

ft 

ft 

ft 

.13 

ft 

ft 

H 

ft 

ft 

• 

ft 

.30 

WIND 

14 

22 

36 

30 

11 

14 

8 

27 

42 

72 

31 

14 

3 

20 

11 

95 

78 

21 

IT 

18 

8 

EVAP 

.00 

ft 

.15 

.02 

.01 

.03 

. 

ft 

.07 

.02 

.01 

* 

• 

■ 

.13 

.02 

WIND 

25 

23 

14 

16 

5 

4 

5 

23 

» 

27 

% 

5 

5 

5 

9 

3T 

17 

9 

9 

T 

12 

EVAP 

.03 

.04 

.06 

ft 

.10 

.07 

.02 

.07 

.16 

.03 

.08 

ft 

• 

• 

l 

• 

.36 

WIND 

MAX 

59 

62 

64 

54 

61 

61 

68 

70 

55 

60 

52 

MIN 

49 

53 

41 

37 

41 

50 

58 

49 

32 

39 

32 

EVAP 

.05 

ft 

.06 

.05 

.09 

.04 

.03 

.13 

.16 

ft 

ft 

.17 

.10 

.06 

• 

• 

* 

.22 

.10 

WIND 

4 

56 

58 

30 

10 

20 

48 

67 

82 

73 

28 

9 

18 

23 

10 

123 

76 

19 

16 

30 

EVAP 

.11 

.02 

.05 

ft 

.14 

■  11 

» 

.03 

.11 

ft 

ft 

.11 

: 

ft 

ft 

• 

ft 

• 

.34 

.04 

WIND 

9 

51 

42 

23 

13 

21 

53 

72 

81 

38 

11 

11 

24 

29 

51 

32 

22 

18 

29 

13 

MAX 

63 

Tl 

75 

55 

68 

69 

74 

71 

59 

55 

62 

53 

5T 

MIN 

53 

47 

42 

28 

35 

44 

62 

59 

38 

35 

38 

32 

39 

22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


i*5 


WEST  CENTRAL 
RUSSELLV I LLE 


CENTRAL  05 
9LAKELY   MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
MOPE  3  NE 


SOUTH  CENTRAL 
WARREN 


06  .08  .03  .09  .06  .06  .05  .06  -  1.26B 
24     86     39     88     42     34     30     33     43  U48 


29     30  54 


.03  .02  .09 

20     15  37 


.09  .13  .13 


28     49     19  31 


ft  .27  1.40  3 
50     62  965 


.18 
16 


.958 
469 


04  .18 

44  64 

37  37 


*     .30  2.096 


10  .36     -     .23  .00  .12  ft 


.27  .08  .08    2 .678 


•  .16  .51  .32 

38  106     52  170 

62  69     58  63 

56  38     31  41 


.  2.756 
69     27     33  1229 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  month 

« 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
56 

62 
56 

60 
55 

55 
48 

55 
48 

58 
50 

61 
58 

64 
58 

62 
60 

62 
51 

52 
46 

51 
45 

55 
45 

55 
46 

48 
48 

48 
44 

44 
41 

48 

40 

47 
40 

51 
40 

55 
44 

56 
48 

61 
54 

57 
50 

57 
48 

56 
49 

53 
46 

51 
45 

49 
44 

46 
44 

48 
43 

54.6 
48.  1 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


FORT   SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


2.0 
0.9 
2.3 


8.3 
8.7 
9.2 


§  a 

|  -o  I 

&  I 


_  s 

«  1 

11 


Relative   humidity  aveiages 
percent 


CENTRAL  STANDARD 


59 
61 


TIME 
6  PM 


61 


Number  ol  days  with  precipitation 


'  Jti 
<  -s  s 


5.8 
3.5 
5.4 


Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


So.  Roforooco  Not*.  Following  SUUon  Indo* 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1965 


CENTRAL  05 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

«      *  # 

EAST  CENTRAL  06 

BR1NKLEY 
MARI ANNA  2  S 
STUTTGART  9  ESE 

SOUTH  CENTRAL  08 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SOUTHEAST  09 
DUMAS 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


NORTHWEST  01 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

6RAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
ROGERS 

NORTH  CENTRAL  02 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

*      ft  ft 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  «1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

ft      ft  ft 

WEST  CENTRAL  0* 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


Day  of  month 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFAtL 
SN  ON  GND 


SNOWFAtL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND1 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  tOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  21 


3.0 

3 


0.1 
1.8  0.' 


I 

2.0 


0.8 
1 


1.5 

2 


2.2 

2 


0.8 

1 


u.l 

T 


0.6 

1 


!  I 


i  ! 


0.5 

li 


I  ! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

o 

s 

[      DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  1  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

d 
z 

M 
li 

Z 

O 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

lTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I 

1 

a. 

£ 

SPECIAL 

£ 
d 

s 

£ 

ft 

i 

3 

t» 

L 

5  1 

Ss 

00  06 

35  04 

94  12 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

1821 

03 

MISSISSIPPI 

MASS  It  TAVLOft 

ALICIA 

3) 

LAWRENCE 

33  54 

91  03 

236 

si 

C 

RUBY  8.  OWENS 

1862 

LONOKE 

TP 

fl»   A.  WALLC* 

ALUM  FORK. 

oi  3: 

yell"£ 

92  32 

78C 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

K 1 NGSLAND  3  SSE 

IOC 

91 

CLEVELAND 

21* 

ARKANSAS  FORE  3THY  COMH 

AMI  TY    J  NE 

0<* 

34  47 

93  29 

854 

c 

RE3A   Y.  SWA1M 

LAKE  CITY 

CRA 1GHE AD 

15  49 

90  26 

71 

TRESSA  ST.  CLAIM 

015C 
01TB 

07 

CLARK 

ALTA  F.  GARNER 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

OS 

PULASKI 

34  51 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ANTOlNE 

34  02 

93  25 

28! 

c 

OWEN  9.  MENDRU 

PIKE 

I2  2l 

MABEL  L*  FORRESTER 

A  PL  IN    1  W 

0196 

05 

PERRY 

34  58 

93  00 

400 

6f 

HOBART  WATTS 

4106 

01 

ETmEL  PUMPhREy 

appleton 

04 

POPE 

322 

SS 

52 

c 

RONNIE  8ARTLETT 

»D* 

PIERCE  A,  SEtOER 

ARKADELPMlA 

0220 

08 

CLARK 

93  03 

20C 

6P 

74 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

L  1  TTlE  ROCK  wB  A 

.  2  <.  e 

05 

PULASKI 

237 

-U 

MIC 

:  mj 

U  S  WEATHER  6URIAJ 

ARKANSAS  CITY 

09 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

11 

CLARENCE  L *WEST MORE LANC 

LITTLE  ROCK  FILT 

-2  50 

05 

PULASKI 

312 

M10 

LllTLE  ROCK  WATERWORKS 

ARKANSAS  POST 

06 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

SS 

S! 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

LURTON 

-18(, 

01 

NEWTON 

35  46 

91  03 

LOLA  D  JOHNSON 

ATHENS 

0  3  CO 

07 

HOWARD 

34  19 

93  58 

■)60 

PAULINE  A  PINKERTON 

MAD I  SON 

4528 

ST  FRANCIS 

JAMES  C.  HODGES 

AUGUSTA 

] )  Z  c 

36 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

21B 

61 

c 

TOMM1E  0.  PEEBLES 

MAGNOLIA  1  N 

■  9 

COLUMBIA 

EARLE   E.  GRAHAM 

SALO  KNOB 

03 

33  18 

91  34 

230 

6P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

MAGNOLIA   5  N 

4330 

13  20 

93  11 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

I4SI 

°3 

INDEPENDENCE 

3P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

MALVERN 

4362 

03 

HOT  SPRING 

14  23 

RADIO  STATION  KBOK 

BATESVlLLf  L  AND  0  1 

D4«0 

INDEPENDENCE 

33  45 

91  38 

271 

SP 

!  H 

DONN1E  BRYANT 

MAMVO'H  SPRING 

*M2 

FULTON 

91  12 

JOHN  H.  MCKEE 

BEAVER  DAM 

9524 

:  i 

CARROLL 

36  25 

1136 

TJ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MAR | ANNA   2  S 

4618 

06 

LEE 

34  44 

THOMAS  0.  TURNER 

0530 

WHITE 

230 

c 

D.  C.  HENRY 

MARKED  TREE 

4634 

03 

POINSETT 

RADIO  STAT  ION  KPCA 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  09 

90  36 

298 

8p 

6.  S.  HAMMOND 

MARSHALL 

02 

SEARCY 

1030 

SS 

7* 

MINNIE  MORTON 

BEEOEVILLE 

0536 

JACKSON 

91  06 

221 

6P 

46*6 

SEARCY 

36  03 

92  19 

749 

DANNY  SMITH 

BENTON 

34  33 

285 

5P 

ETTA  C*  Burks 

MELBOURNE   5  WNW 

12 

IZARD 

71 

MRS.  JUAN 1 T A  COOPER 

BENTONV  t LLE 

BENTON 

36  22 

94  13 

1293 

SS 

Mi  D.  RIDDLE 

4734 

POLK 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

BERRVV1LLE  *  NW 

06  It 

01 

CARROLL 

93  37 

1150 

7i 

c 

EOWlN  L.  CHAHPLIN 

MILLwOOO  DAM 

6839 

07 

LITTLE  RIVER 

U  S  ENGINEERS 

BIG  FORK 

04 

34  29 

93  58 

1100 

MONT | CELLO  3  S 

33  35 

91  48 

:  h 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

tfM 

tl 

ASHLEY 

13  19 

91  29 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

BLAKELY   MOUNTAIN  0AM 

0764 

05 

GARLAND 

34  36 

93  11 

42| 

8A 

81 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOROBA Y^LOCK  ANC 

cam  a 

4934 

CALHOUN 

■ 

U  S  CORPS  0'  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

04 

▼  ELL 

35  06 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORA  I LTON 

-vie 

05 

CONWAY 

PERRY  D.  MALLETT 

BLUFF  CITY  3  SM 

?  a  a  ] 

08 

360 

R.  P.  PLYLER 

MOUNT  IDA 

Of 

MONTGOMERY 

C  H 

WILLIAM  E.  SLACK 

BLYTHEV1LLE 

03 

MISSISSIPPI 

89  35 

252 

7* 

JOE  E.  ATKINSON 

MOUNT  MAGAZINE 

5C  1  1 

04 

LOGAN 

2800 

-o 

31 

ARKANSAS  FORESTRY  COMH 

BOONEV ILLE  6  NH 

:  o :  * 

93  39 

600 

c 

u  s  soil  Cons  service 

MOUNTAIN  HOME  1 

3036 

BAITER 

•00 

71 

71 

RADIO  STATION  *  TLO 

60ONEV 1 LLE  T  NE 

0826 

0* 

LOGAN 

33  13 

93  30 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

503  a 

0  2 

BAXTER 

16  20 

92  21 

800 

8  4 

81 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGI NELRS 

BOCNEV 1 LLE  6  NNE 

JB27 

LOGAN- 

91  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HOUST  A  I N  VIEW  2 

5  :  -'. 

STONE 

768 

V- 

NELL  A.  TAPLEY 

BOONEV 1 LLE 

n  j  :■ 

0* 

LOGAN 

511 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

300 

HENRY  G.  ARvlN 

02 

33  39 

92  28 

1200 

c 

MARY   C.  PEARSON 

NARROWS  DAM 

14  09 

93  43 

14 

BOUGHTON 

0B48 

NEVADA 

93  20 

235 

Eunice  ingersoll 

NASHVILLE  PEACH 

SU8STA 

5112 

HOWARD 

3*  00 

93  36 

39C 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BRANCH  4  NW 

0887 

04 

FRANKLIN 

35  21 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NASHVILLE  SCS 

5114 

MOwARO 

J73 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0B88 

FRANKL IN 

35  16 

30O 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  *  WNW 

5158 

HOWARD 

EDNA   J.  WESTFALL 

BRINKLFY 

39  )< 

'b 

MONROE 

91  12 

205 

C  H 

RICHARD  K.  WE1S 

NATURAL  DAM 

5160 

33  36 

MRS.    NONA   La  HAILEY 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

93  30 

7A 

WILLIAM  R.   WY AT  T 

|]  74 

PIKE 

BSC 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

BULL  SHOALS  0AM 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

91  IT 

213 

6f 

M 

LEVI  w.  TlHS 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

89  57 

NIMROD  DAM 

51  . 

PERRY 

34  57 

93  10 

it 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1102 

06 

PULASKI 

34  57 

289 

6.  M.  WAlTmER 

NOR  FORK  DAM 

5228 

BAXTER 

36  15 

92  13 

423i 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

6P 

AUSTIN  D.  HARRIS 

5354 

WASHINGTON 

1300 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

33  36 

92  49 

HI 

5P 

^  H 

OOEN  2  W 

34  38 

93  68 

800 

7i 

CAMDEN  I 

1154 

OUACHITA 

MARY  REIDER 

OKAY 

337( 

HOWARD 

33  46 

93  33 

300 

IP 

J.   T.  HAHGIS 

CARLISLE  1  SW 

It 

LONOKE 

34  47 

'!  45 

23! 

JOHN  L.  TA1T 

OSCEOLA 

548( 

MISSISSIPPI 

89  39 

a  a 

WILLIAM   T  WALLACE 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

93  01 

405 

c 

ARK   POWER  AND  LIGHT  CO 

OWENSVlLLE 

SALINE 

34  37 

30( 

a* 

MRS*   GUY   E.  COOK 

CLARENDON 

I*. -2 

:o 

MONROE 

91  18 

172 

OZARK 

FRANKLIN 

35  29 

9  3  50 

196 

6P 

7A 

Burns  wakemeld 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

4  36 

6P 

OR.    IRVING  I.  BEACn 

OZONE 

•.5  1- 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900, 

7A 

C.    W.    MEL  SON 

04 

JOHNSON 

91  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

PAP  AGOULD  RADIO 

KDRS 

3562 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

CLINTON 

32 

VAN  8UREN 

92  28 

510 

EARL   8.  RIDDICK 

PARIS 

5576 

35  IB 

9!  41 

41  ( 

6P 

COMBS  3  SE 

01 

MAD  I  SON 

1400 

c 

OTTO  DAVIS 

PARIS  4  wSw 

5577 

LOGAN 

35  16 

93  48 

u  S  SOIL  CONS  SERVICE 

COMPTON 

01 

NEW TON 

3b  05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

PARKIN  2  w 

5586 

CROSS  3 

33  16 

90  33 

2ti 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

05 

92  28 

5P 

BILL  JOHNSON 

PARKS 

SCOTT  1 

34  48 

91  37 

668 

7A 

CORN  1 NG 

.-.  ■: 

CLAY 

36  2<. 

6P 

C  H 

WlNFRED  D.  POLK 

Parthenon 

1401 

NEwTON 

923 

EThEl  CARLTON 

COVE 

0* 

94  25 

105C 

JOE  C.  ALLEN 

PERRY 

3691 

PERRY 

13  03 

92  48 

110 

It 

A.  0.  HOLBRCOK 

CROSSETT  7  S 

1730 

OS 

ASHLEY 

91  56 

175 

U  S  FOREST  SERVICE 

PINE  8LUFF 

5734 

JEFFERSON 

34  11 

92  01 

213 

7* 

c 

HARRY  W.  WHITE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

Pulaski 

92  27 

350 

WALTER   C.  TlMMlNG 

1  PINE   BLUFF   FAA  AIOPORI 

5756 

JEFFERSON 

34  10 

20' 

-111 

u  s  feo  aviation  agency 

CUMMINS  FARM 

1768 

176 

6P 

CUMMINS   PRISON  FARM 

P 1  NE  R 1 DGE 

MONTGOMERY 

14  15 

91  54 

TJ 

MRS*  WILLIE  GARRETT 

0A| ST  3  E 

07 

PIKE 

93  42 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDOER 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

110 

" 

BENEDICT INE  SISTERS 

DAMASCUS 

FAULKNER 

33  22 

92  23 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

PORTLAND 

ASHLEY 

31  16 

91  30 

122 

; 

PEARL  N En TON 

DANVILLE 

YELL 

370 

JOSEPH  A.  MCHJOVt  JR. 

PRCSCOTT 

5908 

NEVADA 

13  46 

91  21 

111 

n 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

33  0<i 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PRESCOTT  SCS 

S91C 

NEVADA 

33  48 

91  23 

111 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

35  13 

93  09 

330 

MARION 

36  13 

92  51 

BOO 

MRS*    JOHNN1 E   F .   ME L  TON 

DE  JuEEN 

!"( 

: ' 

SEVIER 

34  02 

420 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

RATCLIFF  2  S 

100! 

LOGAN 

430 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

L.  W.  WILSON 

AATCLIFF  3  NE 

S>._  '-t 

FRANKLIN 

13  21 

91  49 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DERMOTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

91  23 

143 

RADIO  STAT  ION  KVSA 

RATCLIFF  3  NNW 

60  07 

FRANKLIN 

35  22 

91  53 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

DES  ARC 

196B 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

5P 

C.  J.  RISTER 

RATCLIFF 

a  j  c  i 

LOGAN 

33  18 

93  31 

LULA  M.  WEEKS 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

9)  24 

23S0 

SF 

7( 

OOYLE  h.  DICKEY 

MILLER 

33  06 

94  02 

c 

PAN S Y  LA  RUTH  TERRY 

Dl  ERK$ 

Z015 

HOWARD 

422 

5P 

THOMAS  F.  HlNSLEY 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  34 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

DUMAS 

2148 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

6F 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHET 

ROGERS 

1 2  <.  e 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F,    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.    Data  in  the    Extremes    table,     Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  In 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Ceneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,  )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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73 

9 

8 

25 

687 

0 

2 

1  7 

0 

6.14 

1.91 

12 

4.0 

4 

25 

8 

4 

3 

40,9 

-  1,0 

72 

9 

9 

2 

669 

0 

2 

18 

0 

6.36 

1.88 

2.73 

11 

3.6 

4 

24 

7 

4 

2 

4  2,8 

-  1,3 

68 

28. 

13 

25. 

617 

0 

0 

15 

0 

4,76 

.49 

1.54 

10 

T 

T 

25. 

7 

3 

2 

65 

28. 

10 

2 

651 

0 

2 

14 

0 

5.40 

2.17 

11 

5.0 

5 

25 

7 

2 

2 

39.2 

-  3.0 

65 

27. 

8 

2 

718 

0 

2 

20 

0 

4,34 

#32 

1.60 

10 

4.0 

o 

2 

42.5 

-  2.0 

68 

18 

11 

25 

625 

0 

0 

16 

0 

4,06 

-  ,51 

1.20 

12 

2.5 

3 

25 

& 

3 

2 

39.7 

65 

27. 

10 

2 

703 

0 

2 

19 

0 

4,58 

1.93 

11 

3.0 

2 

25 

5 

2 

2 

41,2 

-  1,6 

4,91 

.69 

3.9 

42.2 

70 

28 

6 

24. 

633 

0 

0 

18 

0 

4.11 

2.67 

9 

.0 

0 

2 

2 

2 

72 

7 

12 

2 

572 

0 

0 

16 

0 

5.08 

1.61 

2.61 

9 

T 

T 

25. 

4 

3 

2 

43.4 

70 

7 

12 

2 

595 

0 

0 

16 

0 

5.10 

4.06 

9 

T 

0 

3 

2 

1 

43.5 

-  2.1 

69 

20 

12 

2 

596 

0 

0 

17 

0 

4,44 

.37 

1.34 

9 

T 

T 

25 

6 

4 

35.2m 

6  1 

2  7 

2 

2  5 

829 

0 

3 

20 

0 

3,37 

1.65 

9 

5 

3 

1 

-  2,3 

72 

7 

12 

2 

658 

0 

0 

17 

0 

3.08 

-  .35 

1.29 

23 

T 

T 

24 

3 

2 

2 

414 

69 

19 

8 

2 

652 

0 

0 

19 

0 

3.53 

1.32 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

43,6 

-  1.8 

67 

19 

13 

2 

592 

0 

0 

1  3 

0 

4,60 

,25 

2,18 

9 

T 

T 

2  fj 

2 

39.5 

68 

19 

-  1 

25 

707 

0 

1 

14 

1 

7.11 

5,63 

9 

T 

0 

4 

3 

1 

4  3,9 

-  ,2 

70 

7 

14 

25. 

584 

0 

0 

14 

0 

2.95 

-  ,99 

1.55 

9 

T 

0 

3 

2 

2 

43  6 

74 

7 

12 

2 

595 

0 

0 

16 

0 

5.18 

3.90 

9 

T 

0 

3 

2 

1 

41.8 

70 

27 

9 

2 

646 

0 

0 

21 

0 

3,70 

2,19 

9 

0 

5 

2 

2 

44.0 

-  1.1 

73 

7 

11 

2 

581 

0 

0 

1  3 

0 

4,61 

,82 

2.80 

9 

T 

T 

25 

4 

4 

1 

44.2 

71 

11 

12 

2 

575 

0 

0 

16 

0 

5,22 

2.98 

9 

o 

2 

37. 7M 

66 

19 

3 

25 

758 

0 

1 

1  7 

0 

4.59 

2.20 

9 

2.8 

3 

24 

4 

2 

2 

42.0 

-  2.0 

4,44 

.36 

.2 

44,5 

68 

28. 

14 

25. 

571 

0 

0 

15 

0 

5.18 

2.39 

11 

2.0 

2 

24 

4 

2 

2 

44.8 

70 

28 

12 

25 

560 

0 

0 

15 

0 

5.47 

1.51 

12 

3.0 

3 

24 

7 

3 

3 

40.3 

70 

27 

14 

685 

0 

1 

22 

0 

4.85 

1.17 

10 

2.0 

2 

25 

7 

4 

2 

43,9 

-  1.9 

72 

28 

14 

25. 

586 

0 

0 

17 

0 

4.60 

-  .02 

1.76 

10 

4.0 

4 

25 

6 

4 

2 

41.4 

70 

28 

12 

25. 

654 

0 

0 

20 

0 

4.69 

1.33 

9 

2.1 

2 

25 

7 

4 

2 

46,5 

.  7 

72 

19 

15 

25. 

512 

0 

0 

11 

0 

5.82 

1.08 

2.74 

11 

2.0 

2 

24 

4 

4 

2 

44,2 

71 

20 

13 

25. 

575 

0 

0 

16 

0 

7,72 

1.93 

11 

2.0 

2 

25 

7 

5 

3 

43.2 

-  1.2 

71 

28 

15 

2 

604 

0 

0 

15 

0 

5.73 

1  .40 

2.98 

11 

2.9 

2 

25 

4 

3 

2 

44, 7  J 

71 

20 

13 

2 

560 

0 

0 

18 

0 

5.75 

2.60 

11 

3.0 

3 

24 

■ 

4 

4 

2 

NORTHWEST  0 

BEAVER  DAM 
BENT0NVILLE 
EUREKA  SBRiNGS 
FAYETTEV I LLE  FAA  AP 
FAYETTEV I LLE  EXP  STA 

GPAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SIL0AM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST 


Oi 


ALICIA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5V I LLE  L  AND  D  #1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
DIVISION 


WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSV I LLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

PARIS 

RUS5ELLVILIE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A  I RP0RT//R 
MALVERN 


50.0 
52.5 
53.9 
52.2 
53.3 

52.1 
54.6 
52.7 
54.4 
55.7 

54,0 
55.3 


55.5 
55.1 
57,1 
52.4 
55. 3M 

55.5 
51.6 
51.1 
50.6 
55.5 


52.4 
53.9 
54.3 
54.2 
53.6 

53.0 
51.4 
52.6 
51.2 

53c2 

53.5 
52.7 
51.3 
55.0 
50.2 


56.3 
53.3 
56.2 
56.6 
47,5m 

54.3 
55.3 
55.2 
51.0 
56.0 

57.6 
57.3 
56.5 
58.3 
49.  in 


57.8 
57.7 
55.1 
57,4 
56.1 

58.5 
50.5 
55.1 
59,9 


21.2 
27,0 
28.7 
26.1 
28.5 

23.8 
27.1 
27.4 
25.9 
27,5 

27.0 
26.3 


24.6 
21.9 
23.4 
26.3 
24. 9M 

30.  7M 

25.3 

23.2 

27.0 

22.0 


29.4 
29.8 
27.  9M 
27,1 
31.3 

30,8 
28.4 
31.3 
29.2 
28.6 

32.0 
30.4 
27.1 
30.0 
29.1 


28.1 
30.5 
30.6 
30.3 
22. 9M 

28.0 
27.5 
32.0 
28.0 
31.7 

29.6 
26.3 
31.5 
30.1 
25. 9M 


31.1 
31.8 
25.4 
30.3 
27.7 

34.5 
29.9 
31.3 
29.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Continued   •  FEBRUARY  1965 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  St««t 

No.  of  Day* 

Station 

■3 

,| 

t 

m 

a 

Max. 

Mln. 

J 

■ 

a 

Max.  Depth 
on  Ground 

ft 

• 

J 
2 
a 

5,1 

*  3 
<2 

8,1 

0) 
> 

Iz 

|| 

a 
M 

01 

g 

| 

I 

• 

1 

>^ 

s  1 

si 

hi 

■a 

Iz 

|l 

• 

0 

3 

0 

H 

ft 

a 

z 

MORR ! LTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOwER 

5C.0 
54.9 
58. 3 
57.7 

32.8 
25.6 
23.4 
31.8 

45.4 
40.  3 
43.4 
44,8 

1.1 
-  l.l 

70 
71 
71 
70 

28* 
27 
20 
28. 

15 
10 
10 
12 

2 
2 
2 
25. 

541 
687 
600 
561 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

14 
20 

19 
15 

C 
0 
0 
0 

4.01 
4.70 
5.04 
6.79 

.07 
1.41 

1.10 
1.18 
1.29 
3.45 

12 
12 
12 
11 

2.0 
2.5 

4.1 

0 

2 
0 
3 

25 
24 

7 

T 
? 
5 

4 
3 
<, 
4 

1 
3 
2 
2 

DIVISION 

43.6 

-  1.6 

5.41 

1.05 

2.6 

•      •  ft 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 

56.6 
53.4 
56.3 
54,7 
53.5 

33.1 
29.6 
32.4 
31.7 
31.0 

44,9 
41.5 
44.4 
43.2 
42.3 

-  3.9 
-4.1 

73 
69 
70 
71 
72 

9 
10 
9 
9 
10 

14 
12 
12 
12 
15 

25 

25 

25 

25. 

25. 

556 
652 
571 
604 
629 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

16 
17 

1  3 
15 
17 

0 
0 

0 
0 

6.22 
4,74 
7,67 
7,01 
5.95 

1.08 

2.41 
1.81 
2.75 
3.73 
1.94 

11 
12 
12 
11 
11 

2.4 
4,6 
5.S 
5.0 
2.0 

2 
4 
0 
5 
0 

24 
25 

24 

2 

23 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
5TUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

56.0 
54,8 
54.0 
58.8 
52.5 

31.9 
31.7 
31.5 
34.3 
31.5 

44,0 
43.3 
42.8 
46.6 
42.0 

-  1.8 

.2 

69 
72 
71 
74 
70 

27 
9 

10 
9 

10 

14 
12 
15 
11 
15 

25 

25 

26. 

25 

25 

582 
602 
616 
511 
636 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

16 
15 
16 
14 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

7.18 
5.73 
6.25 
6.46 
6.50 

1.07 
1.53 

4.60 
2.27 
1.30 
1.68 
2.08 

11 
11 

11 
11 

4.0 
2.0 
4.0 
2.5 
2.0 

3 

2 
3 
0 
2 

24 

25. 

25 

25 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

54.4 
53.2 

31.1 
30.9 

42.8 
42.1 

70 
73 

9 
9 

12 
11 

25. 
25 

615 
636 

0 
0 

1 

3 

15 
15 

0 
0 

6.27 
6.31 

3,70 
3.02 

11 
11 

4.7 

0 

DIVISION 

43.3 

-  2.1 

6.36 

1.69 

3.5 

*      •  • 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

59.7 
59.5 
56.1 
58.6 
56,7 

32.6 
30.4 
30.1 
28,6 
26.4 

46.2 
45.0 
43.1 
43,6 
41,6 

-  3.5 
.5 

73 
72 
69 
70 
74 

19 
19 
20 
26 
20 

16 
6 
15 
10 
8 

25 
25 
25 
2 
25 

522 
556 
604 
590 
653 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

16 

17 
18 
19 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

5.35 
6.04 
9.45 
5.80 
5.91 

4,99 
1,47 

1.80 
1.60 
2.04 
1.74 
1.26 

9 
9 
11 
10 
12 

2.0 
2.0 
2.5 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT     / /R 

55.6 
60.6 
60.4 
58. a 

30.7 
33.6 
35.5 
35.5 

43.2 
47.1 
48.0 
47,2 

-  2.0 

-  1.3 

71 
70 
73 
72 

20 
19 
19 
28 

11 
16 
19 
20 

25 
13 
2 
25. 

603 
494 
4T3 
494 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

16 
14 
13 

11 

0 
0 
0 
0 

6.25 
7,36 
6.41 
9.38 

3.33 
5.36 

1.69 
2.81 
1.55 
3.13 

24 
11 
9 
11 

2.5 
2.0 
2.0 
3.0 

3 
2 
2 
1 

25 
24 
25 
25 

DIVISION 

45,0 

-  1.7 

6,88 

2.68 

2.0 

ft      ft  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  w 
MAGNOLIA   5  N 

60.0 
60,7 
58.6 
59.5 
60.8 

32.8 
35.4 
33.3 
34,5 
33,9 

46.4 
48.1 
46,0 
47.0 
47,4 

.2 

-  3.4 

-  2,7 

72 
72 
71 
70 
72 

28 

9 
19 
27» 

9 

13 
16 
17 
14 
15 

25 
25 
25 
25 
25 

514 
467 
529 
499 
490 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
17 
14 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

D  6.85 
8.50 
5.20 
6.  50 
7.04 

2.49 
3.92 
.52 

2,47 

1.50 
2.*5 
1.63 

2)30 

11. 

11 
1  1 

11 

2.5 

T 

4.0 
4.0 

0 
0 
T 
4 
3 

24 
24 

25 

* 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
WARREN 

58.1 
59.8 
59. 9M 
59.6 

35.0 
34.7 
33. 3M 
35.7 

46.6 
47.3 
46. 6M 
47.7 

-  ,4 

-  1.5 

71 
72 
71 

75 

20 
20 
9 
28 

17 
17 
15 
14 

3 

25 
25 
25 

508 
491 
508 
477 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 
13 
16 
12 

0 
0 
0 
0 

6.40 
9.20 
6.78 
6.50 

4,56 

2.06 
2.40 
1.71 
2.07 

10 
9 
11 
10 

2.0 
3.0 
.0 
3.0 

2 
1 
0 
3 

24 
25. 

25 

5 
5 

I 

DIVISION 

47,0 

-  1.3 

7,00 

2,37 

2.6 

ft       ft  ft 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

58.6 
55.  6f 
56.2 
57.3 

34.  1 
34.  5H 
35,5 
33.6 
37  0 

46,4 
45,  1M 
45,9 
45.5 
47.  7 

-  2.8 

-  2.3 

72 
70 
72 
72 
76 

19* 
9 
9 
9 
9 

19 
14 
16 
15 
20 

25. 
25 
25 
2 
25 

513 
552 
528 
5  3" 
477 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
13 
12 
15 
11 

0 
0 
0 
0 

0 

5.47 
5.81 
6.03 
*.55 
7.22 

.65 
-  ,20 

1.95 
2.40 
1.86 
1.40 
1.83 

9 
9 
9 
9 
11 

1.5 

1.0 
2.0 
.0 

2 
0 
1 
2 
0 

24 

24 
25. 

6 

8 

6 
7 

4 

5 
5 

I 

MOM T  t  f  C  i  ■  ~    "\  * 
^LNT 1LCLLU    3  . 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

57.4 
58.8 
55.5 
56.3 
56.3 

34.3 
35.2 
34.3 
31.3 
34.8 

45,9 
47,0 
44,9 
43.8 
45,6 

-  1.0 

-  4.9 

71 
73 
70 
75 
73 

9 

9 
20. 
10 

9 

15 
14 
14 
17 
17 

25 
25 

25 
25 
2 

530 
494 
555 
589 
540 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

12 
14 
16 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.13 
6.89 
6,86 
6.18 
4.82 

1.79 
1.23 

1.84 
1.83 
2.70 
2.00 
1.70 

11 
11 
11 
9 
11 

2.5 
2.9 
3.0 
4.0 
.0 

0 

0 

3 
0 
0 

24 

5 

6 
5 
t> 
5 

* 

« 
4 
5 

STAR  CITY  *  ENE 

56.7 

33.7 

45.2 

70 

27. 

14 

25 

548 

0 

0 

15 

0 

6,91 

2.02 

11 

1.5 

0 

6 

4 

<• 

DIVISION 

45.7 

-  2.5 

5.99 

1.17 

1.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  1    76°  ON  THE  9TH  AT  EUDORA 

LOWEST  TEMPERATURE,    -3°  ON  THE  25TH  AT  GRAVETTE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     9.45   INCHES  AT  HOPE  3  NE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     2.06   INCHES  AT  GRAVETTE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     5.63   INCHES  ON  THE  9TH  AT  MOUNT  MAGAZINE 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL ,     12.0   INCHES  AT  JONES60RO 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     8   INCHES  ON  THE  25TH  AT  BLYTHEVILLE 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Day  o(  Month 


10      11  12 


13  14 


15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  I  29     30  31 


NORTHWEST  0 

BEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  E»P  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

OOELL  3  N 
ROGERS 

S1LOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


2.491  .03 

I  2.511  .03 
t>  4.110  .05 
C  2.7*0  .10 

3.21)  T 

J    2.47i  T 

2.06]  T 

2,50  T 


4.241 


NORTHEAST 


03 


ALICIA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  •! 
BEECH  GROVE 

6EEDEV1LLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES8CR0 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RAOIO  KORS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


*EST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALT 

APPLE  TON 
BIG  FORK 
B00NEV1LLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WS  AIRPORT  //A 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCL1FF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SuBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 
MALVERN 

MORRILTON 
NIMROO  OAM 
0*ENSVILLE 


2.70 
2.631 


2.931 
2.6l' 
2.90 
2.3* 
2.20 


6.09, 
4. 2d 


6.2^ 
5.4d 


5.08 


3.96 
4,44 
3.37 


3.53 
4.06 
4.  19 
3. 


3.9« 
4. 2^ 

3.7q 

4.61 

5.22; 

4.59 


5,82 

4.  as 


.96 
1.90 
1.35 


1.72 


■  5* 


.23  2.31 
1.85 

1.59  ,64 

2.131  T 
2.05  1,23 

.38 


T  1,38 
1.17 

.11  1.28 
2.68 


.06 
.30  1.71 
.11  2.28 
.16 


2.17 
.46  1.63 
.07  2,67 
.55  2.45 
.03  2.61 

.02  4.06 
.32  1.43 
.17  1.10 
.13  1.34 
1.65 


.13  2.18 
.18  5.63 
1,67 
1.36 


T  2,80 
.13  2,98 
.02  2.20 


•63     ,06  ,63 


1,30  1,13  1.33 

1.05  3,33 

1.41  ,43  1.28 

2,67  1,94  2 

2,29  ,69  1.69 

1.60  1.13  1.91 
2.00 

.70  2,73 

1,34  ,60  1.30 

1.32  1.15  I 

.27  2.17 

1,60  ,27  1,62 

1,92  .42  1,61 

1,19  ,83  1.20 


.94     ,03  .32 


.68 
•  05 
.48 
.55  1.03 


.43     .07  .52 


1.50 
1.10  1,43  1,51 
1,17     ,49  ] 
1,76  .55 


.02     .62  1.53     ,03  2,60 

,28  ,90     ,73     ,70  1,10 

,44  1.061  1,07     ,42  1,18 

T         .40  .62   1.10  1.12  1.42 


.51 

•  2»  T 


.10  1.20 
.29 
.33 


1. 

T 

1.10 

■  34 
1,30 


.It 
1.03 


1.32 
1.31 
1.03 


.32 
1.23 
,04  2.00 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


east  central 

arkansas  post 

Augusta 

brinkley 

CABOT  4  S« 
CARLISLE   1  SH 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  9  NM 
KEQ 

MAOt  SON 
MAR1ANNA  2  5 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  •  ESE 


SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 
ATHENS 
0A1ST  3  E 
DE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
6LENH000 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LAN5LEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUB1TA 

NATHAN  A  MNN 
NEHHOPE  1  E 
OOEN  2  a 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  .8  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPH I A 

bluff  city  3  s> 

BOUGHTON 
CAMDEN  1 

El  doraoo  faa  airport 
fordyce  6  h 

GuRDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN  3  -S- 
TAYLOR 
■ARREN 


SOUTHEAST  0' 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  1  3 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 

DUMAS 
EuDORA 
HAMBURG 

MONT ICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHNER  1  NNt 
STAR  CITY  A  ENE 


5.85; 


6.2H 
6,66) 


7.05 

j.tS 

5. CI 


».  56 

9. 451 
3. 57 
8.01 

9.40 
8.53 
9,80 
'.vl 
».2Jj 

T.Tl 
9.01 
T.34 
5.36 

6.41 
A .  80 
9.36 


6.62 
D  6.69 
A. 99 


9.20 
6.7» 
6.0T 
6.S0 


A.S« 
7.22 
5. 41 
9.11 
6,89 


iii 

6.  911 


7  1 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

•  30 

1,10 

•  91 

.91 

1.29 

.60 

1  .20 

•  A3 

3.45 

.09 

1.69 

.•8 

•  65 

2.41 

T 

T 

2.95 

1.08 

.82 

.63 

1.41 

l.»l 

•  AO 

t«92 

T 

2.70 

•  30 

2  .  05 

•  75 

3.31 

.02 

•  23 

.80 

1.20 

1.32 

1.49 

T 

.08 

.45 

2,01 

1.63 

2.'5 

.29 

.  92 

•  60 

3.73 

T 

•  OA 

.03 

1.19 

U09 

1.94 

.61 

T 

•  6A 

l.»5 

.03 

4.60 

.01 

.03 

.53 

1.23 

1.74 

1.92 

.69 

.47 

•  73 

2.27 

.OA 

.69 

l.JO 

•  63 

1.17 

1.00 

.02 

•  A2 

.  1  e 

.91 

1.68 

1.60 

•  03 

•  31 

1.09 

I.A7 

2.08 

.74 

•  20 

.*! 

1,02 

3.70 

.29 

1  .«) 

.53 

3.02 

1.00 

1.10 

•  93 

1.32 

1.61 

.02 

.91 

1.71 

1,06 

•  30 

1.15 

•  60 

.95 

1.05 

•  49 

1.12 

■  A9 

1  ,80 

.69 

•  42 

1.02 

T 

•  60 

I  .60 

1.02 

•  64 

1.11 

T 

1.63 

•  90 

1.20 

2*06 

1.41 

•  09 

1.29 

.56 

.97 

1.69 

1.99 

1,93 

•  90 

2.04 

1.77 

2,30 

.46 

1.86 

T 

•  09 

.49 

2,51 

•  50 

•  66 

.74 

2.00 

1.90 

■  30 

2*23 

.92 

1  .45 

1,42 

•  31 

\',t\ 

•  93 

1.22 

1.74 

•  20 

1.13 

T 

•  79 

•  8  7 

1*11 

•  69 

1.26 

•  03 

.80 

.90 

.83 

1.03 

.84 

•  99 

LOT 

1*10 

.35 

1.11 

1.10 

2.60 

•  A3 

1.74 

.47 

1.04 

1.21 

.43 

.90 

1.77 

1.5C 

.02 

2.91 

.40 

1.50 

1,04 

.33 

.9. 

1  .08 

1.55 

.71 

.88 

1.07 

1  .50 

2.00 

1.20 

.20 

T 

2.92 

.94 

•  36 

3.13 

.80 

.'1 

1,07 

1*91 

1.32 

■  86 

1.00 

1  .30 

1.30 

1.50 

1.04 

1.05 

.52 

•  76 

.  88 

T 

1.79 

1  .55 

1.07 

1.61 

1.4A 

•  02 

•  97 

1,47 

1.66 

2.45 

1.06 

.01 

1.21 

,'B 

•  68 

1.63 

•  01 

1*72 

1.08 

•  05 

2.76 

T 

1.50 

1.15 

1,06 

1.22 

1.18 

.09 

.11 

1.09 

1.33 

2.30 

1.19 

•  OA 

T 

1.60 

2.06 

1.13 

.77 

1*39 

2.40 

1.12 

1.05 

2,25 

WIS 

1.12 

•  86 

I  •  7 1 

1.49 

T 

2.30 

,76 

1.64 

.97 

.08 

.22 

1.22 

2.07 

.70 

1.20 

T 

T 

2,33 

U10 

1.20 

.91 

.80 

1.95 

•  42 

1.06 

.OA 

.60 

2.40 

•  12 

1.90 

•  02 

1.90 

•  64 

1.10 

.76 

.10 

1.86 

■  90 

1.00 

.92 

•  03 

.03 

1  .40 

.66 

.71 

.94 

T 

1.69 

1  .28 

•  96 

1.83 

•  32 

.92 

.91 

•  30 

1.79 

.11 

1.29 

.94 

•  19 

1.84 

.69 

.98 

1.32 

1.93 

1.61 

1.69 

.98 

,4B 

2,70 

•  09 

.09 

2.00 

1.50 

1.90 

.52 

•  03 

.89 

,73 

•  50 

1.70 

•  02 

1.09 

1.T5 

•  18 

2,02 

16     17  18 


19  |  20 


.03  .16 


21 

22  [ 

23  | 

24 

25  | 

.02 

,  2  8 

•  21 

T 

.88 

.0] 

•  67 

•  19 

.19 

.09 

,15 

.43 

.62 

e 

■  20 

■  09 

•  Al 

•  31 

T 

.OA 

.30 

.41 

.09 

1,10 

.22 

.02 

.24 

.79 

.03 

•  •0 

.42 

T 

l.-l 

.19 

T 

.01 

•49 

.79 

.47 

.79 

.48 

.22 

.09 

.65 

.32 

,80 

.86 

•  10 

.75 

.09 

.94 

.20 

.80 

.26 

•  99 

T 

lot 

T 

.72 

.26 

T 

.75 

1.03 

.20 

.  90 

1,59 

.03 

,91 

.05 

.77 

.21 

1,69 

•  It 

.9. 

•  10 

•  69 

.  '9 

.90 

.06 

.8, 

.95 

.79 

.11 

,10 

1,09 

.29 

T 

,  60 

•  21 

,39 

D  .25 

.30 

.20 

.48 

.31 

.35 

.49 

.12 

.66 

T 

.81 

•  01 

.»! 

•  66 

.•7 

•  A4 

T 

.73 

.55 

•  AO 

,»0 

.06 

.  *6 

!»* 

T 

.34 

.09 

.30 

•  79 

,94 

• 

.60 

.90 

.19 

.06 

,33 

.40 

T 

.23 

.52 

1.10 

.79 

.11 

.81 

.  36 

T 

T 

.93 

.08 

.1! 

.92 

l.'O 

26     27     28  1  29  30 


.60 


S*«  no>4M  roJlowirvj  Sutiot-        . , 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Station 


NORTHWEST  C 
BEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEV I LLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

StLOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 
ft      •  ft 
NORTHEAST  0: 
ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  D  »1 

8EEDEV I LLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONFSBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 


Day  ol  Month 


25  36 
5  5 


3*  45 
8  12 


34  47 
7  14 


35     34  47 


40      34  46 


41      36  48 


35  47 
4  7 

35  44 


38  49 


36 
I  1 

35 
4 

35 
8 

28 
7 

28 


30  41 
5  12 

35  48 


32  42 
10  15 


31  42 
14  14 


34  44 
7  11 


37     29  42 


37     30  42 


53  41 

II  16 


60 
It 


39  59 

20  22 


47  56 
20  23 


59 
2i 


50  57  63 
20     33  44 


52  55 
16  33 


19     28  44 


56 
26 


48  58  59 
14     18  43 


69  55 
34  34 


48  59 
34  42 


62  59 
32  41 


55  58 
37  46 


61  60 
35  44 


58  58 
29  39 


62  97 
36  40 


56  57 
34  39 


55  59 
35  36 


68  59 
36  40 


61  56 
33  38 


68  69 
34  40 


60  58 
46  39 


65     63  54 


62  60 
40  39 


56 
39 


62  61 
46  42 


62 
45 


63 
45 


47      44  42 


62 
42 


57 

40 


59 
42 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


62  52 
40  13 


63  54 
43  38 


61  61 
42  38 


67  59 
42  41 


66  38 

42  25 


65  56 
42  39 


64  52 
40  35 


68  58 

40  32 


65  55 
35  37 


69  59 
33  40 


68  57 
37  40 


59  65 
39  39 


69  60 
37  45 


60 
49 


69  66 
34  36 


68  62 
37  50 


65  63 
40  46 


65  38 
42  51 


66  59 
42  48 


65  60 
44  51 


60     34  34 


64  56  34 
39     20  14 


66  60  56 
43     50  24 


33  39  48 
13     14  14 


40     48  36 

17     20  30 


39  48  33 
16     18  31 


40  47  33 
13     15  29 


39  47  52 
16     21  32 


40  49  34 
11     11  27 


40     30  54 


37  48  33 
16     17  29 


39  49  54 
12     16  25 


39  50 
13  16 


38  48  46 
15     18  28 


41  54  56 
13     13  25 


50  55 
12  21 


48  54 
11  16 


50  56 

10  23 


48  48 

20  20 


38  55 
13  21 


47  53 

25  32 


41  30 
18  20 


39  49 

19  20 


30  56 

12  17 


49 
15 


46 
21 


38  45 
22  24 


38  45 
25  26 


38  46 

23  22 


38  48 
24  24 


34     48  38 


30  57 
37  29 


30  37 
30  25 


52  55 
33  28 


46  35 

33  23 


37  56 
29  31 


55  56 
34  30 


53  37 
29  26 


35  57 
31  29 


46  33 

27  30 


33  36 

34  23 


36  60 

23  23 


35  53 
29  33 


54  62 
24  29 


54  59 
32  28 


55  53 

27  33 


35  58 

26  29 


49  55 

28  30 


55  59 
21  25 


38  46  32  31  62 
22     22     28     32  33 


52  58 

33  35 


53  57 

29  33 


33  55 
35  38 


32  37 
32  32 


51  57 
34  37 


50  55 
32  34 


52  58 
36  36 


59 
25 


59 
25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


64  66 

30  29 


65     66  57 

33     37  30 


6  5 
36 


63 
31 


64  69  65 
36     33  34 


65  66  64 
31     32  36 


64  62 

20  30 


68  62 

22  28 


62  65 

30  30 


67  60 
23  33 


65  61 
39  33 


39  67 
29  29 


60  54 
29  29 


68  58 

22  29 


62  53 
29  34 


62  36 
32  32 


63 
12 


55  50 
32  15 


53  39 
30  9 


54  57 
11  28 


41  51 
20  28 


35  60 

2  20 


33  62 
3  26 


36     63  64 


36  63 

2  22 


30  61 
3  25 


34  69 
6  15 


59 

27 


65  67 
24  47 


51  65 
20  36 


34     47  65 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

ago  t 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

33 
25 

30 
10 

39 
17 

39 
21 

56 
25 

61 
33 

64 
41 

61 
42 

69 

40 

65 
44 

63 
31 

57 
25 

39 
24 

45 

23 

51 

2T 

51 
34 

36 
33 

62 
3* 

61 
42 

60 
33 

60 
13 

43 

20 

54 

30 

54 

22 

31 
11 

4T 
23 

63 
35 

63 
47 

32.7 
30,4 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

30 
22 

30 

e 

40 
13 

41 
20 

59 

20 

56 
31 

62 
46 

59 
42 

51 

39 

64 

42 

SB 
47 

55 

21 

37 
19 

44 

IT 

52 
22 

30 
29 

59 
29 

65 

31 

60 
40 

60 
22 

56 

33 

37 
17 

33 
29 

48 

21 

34 

10 

50 
16 

65 
27 

64 
66 

31.3 
2T.I 

SEARCY 

MAX 
MIN 

36 
2* 

33 
13 

43 
15 

*T 
19 

60 
23 

60 
39 

69 
49 

60 
46 

5* 

42 

66 
39 

61 
44 

56 

27 

42 

21 

46 

20 

54 

25 

52 

32 

60 
33 

68 

34 

61 
37 

65 
29 

62 

3T 

43 
19 

3T 

29 

54 

2^ 

39 
1 1 

39 
25 

6T 
}<, 

67 
51 

35.0 
30.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
II      ft  ft 

MAX 
MIN 

31 
1 T 

32 
10 

41 

17 

41 

22 

55 
25 

57 
35 

62 
46 

54 

40 

58 

<.o 

65 
44 

57 
42 

43 

23 

38 

22 

43 

22 

52 

29 

31 
32 

5T 
32 

61 
32 

32 
39 

60 
32 

48 

28 

39 

20 

54 

30 

43 
21 

33 
11 

48 

23 

65 
34 

64 
48 

90.2 
29.1 

WEST  CENTRAL  04 

APPLFTON 

MAX 
MIN 

37 
10 

38 
12 

46 
6 

51 
23 

59 
35 

60 
38 

66 
42 

62 
32 

35 
37 

67 
39 

37 
37 

54 
16 

43 
19 

51 
30 

55 

22 

31 
29 

61 
29 

66 
23 

68 

32 

67 
47 

64 
41 

45 
22 

34 
24 

49 

6 

44 

13 

66 
30 

69 
49 

70 
43 

56.3 
28.1 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

42 
2T 

42 
12 

52 
18 

55 
20 

64 
34 

63 
45 

72 
90 

61 
42 

59 
45 

68 
38 

61 
45 

45 

19 

44 
17 

53 
19 

60 
31 

92 
36 

61 
38 

66 
27 

70 
30 

71 
38 

61 

32 

54 
18 

53 
38 

49 
19 

42 
14 

71 
21 

69 
31 

69 
30 

96.3 
30.3 

CLARK5VILLE 

MAX 
MIN 

40 
28 

37 
12 

46 
17 

51 
21 

60 
31 

59 
44 

70 
90 

66 
45 

56 
46 

65 
36 

60 
50 

50 
19 

42 
18 

51 

20 

56 
29 

31 
36 

60 
41 

65 
28 

68 
32 

67 
39 

63 
38 

45 
19 

33 
36 

52 
21 

42 
14 

66 
21 

69 
30 

66 
37 

36.2 
30,6 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

43 
27 

38 
12 

46 
15 

50 
18 

61 

26 

62 
45 

66 
49 

63 
48 

57 
45 

68 
44 

59 
49 

51 

22 

43 
19 

91 

20 

56 
26 

50 
31 

61 
33 

67 
27 

67 

32 

69 

32 

61 
39 

46 

20 

3T 
34 

50 
23 

41 
14 

68 

22 

68 
33 

67 
43 

36.6 
30,3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

32 
13 

32 
6 

41 
21 

44 

26 

49 

30 

51 
41 

56 
40 

10 

37 
17 

41 

20 

46 
27 

47 
27 

5  6 
35 

60 
37 

60 
34 

36 

10 

36 
14 

42 

11 

32 
2 

60 
16 

61 

57 
44 

4T.3 
22.9 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
21 

38 
12 

47 
19 

54 

20 

62 
29 

61 
39 

72 
46 

55 
41 

57 
44 

64 
34 

53 

27 

39 
19 

41 

18 

93 
19 

56 
24 

48 

36 

60 
33 

66 
26 

70 
34 

71 
36 

50 

26 

53 
19 

45 
33 

36 
18 

41 
13 

69 

21 

68 
31 

67 
42 

54,8 
26.0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

41 

20 

39 
8 

47 
13 

50 

17 

57 
29 

58 
2  7 

68 
52 

64 
44 

56 

49 

64 
33 

61 
41 

42 
15 

42 
13 

91 
16 

54 

34 

34 

31 

61 
32 

66 
25 

69 

32 

67 

29 

64 
35 

46 
14 

46 
34 

44 

15 

39 
10 

66 

20 

66 

29 

63 
34 

95.3 
2T.3 

MENA 

MAX 
MIN 

44 
26 

42 

13 

46 
20 

53 
23 

56 

32 

59 
44 

61 
92 

59 
49 

57 
45 

65 
39 

57 
4T 

49 
16 

43 

18 

49 

19 

54 

29 

49 
34 

60 
36 

65 

33 

67 
36 

66 
35 

56 
41 

51 

20 

92 
39 

50 
15 

41 
15 

65 
24 

63 

40 

65 
55 

55.2 
32.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

39 
14 

36 
9 

40 

22 

44 

22 

54 

31 

56 
41 

62 
40 

59 
40 

54 

41 

98 

33 

60 
S3 

37 

e 

32 
11 

43 

22 

47 
21 

49 

33 

31 
38 

59 
38 

68 
42 

60 
36 

59 

36 

40 
14 

36 

29 

42 

12 

37 
■  I 

61 
23 

37 

40 

67 
47 

91.0 
28,0 

OZARK 

MAX 

Mm 

41 
28 

38 
14 

48 

20 

32 

22 

39 

33 

60 
43 

TO 
31 

61 
68 

56 
48 

69 
36 

57 
43 

52 

19 

43 
19 

92 

22 

55 

32 

32 
38 

61 
38 

67 
30 

68 

33 

69 
40 

62 
38 

48 

19 

46 
36 

44 

20 

42 
14 

68 

23 

67 
32 

66 
47 

36,0 
31. T 

PARIS 

MAX 

Mm 

42 
28 

39 
12 

47 
13 

55 
19 

62 

27 

59 
37 

T* 
47 

65 
45 

57 
47 

64 

37 

60 
45 

45 
19 

43 

18 

5* 
19 

38 

24 

52 
34 

61 
33 

66 

28 

70 
34 

72 
31 

64 

40 

53 

19 

33 
35 

45 

19 

42 
14 

70 
24 

71 

32 

69 
64 

ST, 6 
29.6 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

42 
26 

39 

9 

46 

12 

51 
17 

60 
21 

63 
37 

68 
46 

66 
45 

56 

42 

6T 
31 

58 

47 

52 
18 

44 

16 

92 
16 

56 

20 

53 

29 

61 

29 

66 
25 

69 
29 

68 
28 

64 
33 

4T 
13 

3T 
31 

56 

21 

41 
12 

63 
19 

70 
26 

67 
36 

3T.3 
26.3 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

39 
28 

y 
ll 

45 
18 

33 
21 

99 

30 

61 
43 

T3 
49 

64 
44 

56 
46 

63 
40 

57 
4T 

47 

18 

41 
18 

93 
19 

57 

32 

31 
33 

60 
36 

65 
33 

69 
39 

69 
36 

63 
39 

51 

20 

3T 
36 

49 

20 

40 

13 

66 
27 

69 
37 

67 
66 

36.3 
31.3 

WALDRON 

MAX 

Mm 

44 
2S 

42 

12 

31 
14 

34 

17 

60 
28 

63 
37 

68 
32 

64 
42 

59 
46 

67 
33 

73 
48 

51 

18 

42 

17 

93 
18 

58 

29 

36 
33 

60 
39 

66 
25 

69 

29 

69 
31 

61 
35 

33 
16 

55 
39 

50 
17 

41 
13 

70 
22 

67 
42 

67 
ST 

38.3 
30.1 

WHITE  ROCK 
#       •  » 

MAX 

Mm 

37 
15 

33 
7 

41 
21 

48 

27 

63 
40 

59 

42 

99 
40 

33 
S3 

36 
9 

37 
IT 

45 

21 

50 
27 

49 
36 

56 
34 

60 
30 

66 
30 

62 
35 

56 

30 

41 
14 

42 
34 

39 

9 

31 
3 

58 

25 

63 
41 

69.3 
23.9 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

40 
30 

40 
14 

ll 

93 

21 

60 
28 

61 
43 

63 
48 

62 

68 

56 
42 

67 
39 

67 
63 

57 

21 

42 

21 

91 
19 

56 

21 

35 
34 

59 
39 

66 
34 

63 
40 

68 

30 

67 
36 

31 
21 

60 
32 

60 
20 

39 
14 

66 
24 

68 
43 

68 

30 

3T.S 
31.1 

BENTON 

MAX 

Mm 

41 
34 

39 
15 

M 

92 

19 

61 
22 

63 

36 

66 
30 

61 
51 

55 

48 

68 
38 

68 
41 

58 

25 

41 

21 

92 
19 

54 

27 

S3 

3T 

61 
39 

68 

29 

63 

31 

68 

29 

66 
36 

51 
19 

5T 
33 

31 

22 

42 
12 

67 

22 

69 
38 

TO 
61 

57.7 
31.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

41 
16 

43 

14 

5 

48 
14 

93 

19 

60 
26 

60 
49 

67 
48 

59 
47 

99 
34 

68 

35 

59 
22 

42 
19 

44 

16 

92 

16 

56 
23 

52 
S3 

60 
27 

67 
29 

68 
28 

66 
26 

54 

19 

49 
19 

62 
27 

27 
IT 

43 
19 

70 

21 

69 
30 

53.1 
23.4 

CONWAY 

MAX 

Mm 

38 
29 

36 
14 

90 
18 

60 
24 

64 
41 

67 
49 

65 
69 

57 
63 

69 
34 

64 
50 

56 

23 

42 

19 

91 
20 

55 

26 

37 
31 

60 
33 

66 
27 

63 

32 

67 
29 

62 
36 

50 
22 

58 

33 

55 

22 

40 
14 

66 

23 

69 
36 

T2 
32 

37.4 
30.3 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

37 
24 

36 

12 

49 

17 

60 
21 

60 
41 

6* 
48 

57 
46 

57 
43 

68 

33 

98 
48 

52 

22 

42 

IT 

50 
18 

54 

21 

52 
30 

39 

29 

65 

25 

64 
30 

63 

26 

57 
36 

44 

IT 

38 

31 

48 

21 

40 

12 

64 

23 

68 
28 

TO 
62 

33,1 
27.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

43 

32 

40 

15 

55 
29 

60 
34 

61 
44 

66 
50 

61 

30 

57 
45 

6T 
43 

60 
49 

55 

20 

4T 

22 

92 

23 

56 

32 

31 
39 

61 
41 

66 
36 

72 
43 

68 
37 

66 
44 

51 

22 

64 

34 

56 

20 

42 
13 

66 
34 

68 
45 

69 
52 

36,5 
34.3 

LEOLA 

MAX 

Mm 

47 
34 

39 
13 

54 
16 

39 

22 

66 

33 

64 
50 

59 
48 

70 
3T 

69 
39 

60 
49 

54 

26 

43 

24 

93 

19 

56 

21 

33 
36 

39 
38 

66 
27 

67 
29 

71 
26 

37 

37 

51 
18 

63 

2T 

57 

22 

43 

13 

66 
26 

70 

SI 

69 
32 

38,3 

29,9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

39 
23 

35 

15 

16 

50 
22 

60 
26 

62 
33 

63 
46 

56 
44 

60 
44 

69 
43 

61 
38 

40 
27 

43 

23 

91 
25 

55 
25 

51 
3T 

60 
39 

66 
35 

63 
38 

67 
31 

53 

32 

43 

22 

38 
34 

47 

21 

39 
16 

66 
27 

70 

40 

Tl 
32 

35.1 
31.3 

MALVERN 

MAX 

Mm 

49 

30 

41 
13 

U 

54 

19 

60 
21 

64 
37 

65 
30 

62 
42 

60 
45 

68 
38 

67 
49 

59 
24 

46 

21 

90 
18 

59 

21 

55 
38 

63 
38 

68 

28 

70 
29 

71 
28 

66 
34 

35 
20 

64 

30 

62 
22 

44 

15 

66 

24 

70 
32 

69 

39.9 
29.3 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

41 
30 

38 
15 

17 

52 

22 

63 

27 

61 
42 

67 
30 

59 
49 

57 
44 

70 
40 

63 
30 

60 
24 

43 

23 

93 

22 

56 

29 

92 

33 

39 
40 

65 
34 

66 
40 

70 
31 

65 
42 

56 

20 

38 
34 

55 

20 

40 

16 

67 

27 

70 
46 

70 
31 

38,0 
32.8 

NIMRQD  DAM 

MAX 

Mm 

44 

15 

41 
10 

52 
14 

53 
19 

62 
27 

63 
45 

66 
53 

55 
44 

60 
37 

68 

40 

55 

20 

41 

15 

42 

15 

52 
18 

S3 

23 

49 

33 

62 
29 

68 

30 

66 
28 

70 
34 

49 

11 

31 
20 

61 
24 

28 

14 

42 

16 

71 
24 

69 
48 

54.9 
23.6 

PERRY 

MAX 

Mm 

40 
26 

36 
10 

" 

53 
16 

62 
28 

63 
36 

66 
50 

62 
45 

57 
46 

70 
45 

60 
50 

56 

23 

92 

16 

S3 

20 

59 

21 

52 
30 

60 
33 

67 
26 

63 

30 

71 
2T 

67 
26 

52 

16 

59 

30 

49 

22 

42 
14 

70 
20 

TO 
33 

70 
62 

58.3 
26.6 

SHERIDAN  TOWER 
•      •  • 

MAX 

Mm 

40 
32 

36 

12 

51 
21 

58 

28 

64 
39 

65 
49 

98 
90 

60 
44 

69 
40 

60 
49 

59 
25 

43 

20 

52 

21 

58 

27 

52 
38 

61 
37 

67 
33 

63 
33 

69 
29 

64 

39 

51 

20 

62 

30 

55 

22 

41 

12 

67 
27 

70 
43 

70 
33 

57,7 
31.6 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

42 

32 

35 
16 

*T 
16 

32 
20 

92 
26 

37 
44 

64 
48 

99 
92 

73 
56 

67 
48 

68 
51 

58 

32 

40 

2T 

49 

21 

54 
25 

32 
36 

62 
40 

63 

29 

63 
32 

66 
33 

60 
40 

48 

19 

61 
27 

58 

24 

3T 
14 

63 
26 

69 
42 

66 
32 

56.6 
33.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  lade; 
21 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8RINKLEY 

MAX 

39 

42 

39 

48 

56 

60 

64 

49 

56 

69 

64 

68 

4 1 

j5 

33 

62 

69 

66 

90 

47 

60 

40 

39 

60 

65 

53. 

6 

Mm 

14 

19 

31 

24 

30 

33 

35 

34 

35 

44 

46 

28 

25 

21 

27 

27 

37 

30 

33 

30 

36 

22 

29 

40 

12 

IS 

30 

66 

29, 

6 

DES  ARC 

MAX 

35 

34 

44 

48 

58 

6  1 

65 

64 

70 

67 

69 

48 

96 

J3 

62 

69 

64 

90  98 

38 

37 

57 

68 

65 

56 

3 

MIN 

1* 

16 

18 

22 

26 

44 

50 

47 

42 

43 

90 

29 

26 

25 

33 

40 

37 

33 

39 

33 

37 

24  32 

21 

12 

26 

42 

45 

32 

4 

forrest  city 

MAX 

39 

35 

45 

49 

56 

59 

62 

59 

7  1 

49 

5 1 

64 

,7 

64 

57 

44  99 

99 

32 

54 

63 

66 

54 

7 

Mm 

26 

12 

17 

23 

29 

44 

48 

46 

43 

45 

92 

32 

22 

21 

31 

35 

35 

30 

36 

34 

36 

20  30 

22 

12 

21 

40 

43 

31 

7 

HELENA  5  NW 

MAX 

40 

40 

34 

42 

50 

58 

60 

49 

49 

53 

61 

62 

39 

64 

95  44 

98 

90 

35 

66 

53 

5 

Mm 

23 

15 

15 

20 

27 

33 

45 

51 

48 

49 

48 

33 

26 

26 

30 

30 

39 

32 

31 

39 

36 

24  24 

32 

19 

16 

25 

40 

31 

0 

KEO 

MAX 

39 

35 

45 

52 

58 

6  1 

65 

63 

40 

90 

J5 

39 

63 

66 

52 

44  59 

94 

39 

64 

>69 

68 

56 

0 

Mm 

29 

16 

18 

21 

26 

35 

68 

48 

43 

42 

90 

26 

25 

2* 

28 

37 

37 

32 

36 

30 

36 

22  30 

23 

14 

26 

61 

51 

31 

9 

MARTANNA   2  S 

MAX 

39 

34 

44 

50 

53 

58 

61 

58 

7  2 

J4 

63 

62 

45  99 

98 

30 

65 

64 

54 

8 

Mm 

22 

14 

u 

22 

28 

40 

46 

49 

44 

45 

92 

30 

25 

24 

29 

36 

37 

30 

36 

34 

36 

23  29 

22 

12 

20 

37 

47 

31 

7 

SAINT  CHARLES 

MAX 

40 

39 

58 

62 

68 

4  1 

40 

49 

55 

62 

99 

68 

96  49 

60 

49 

J5 

51 

67 

54 

0 

Mm 

19 

16 

17 

17 

22 

32 

36 

50 

48 

46 

48 

91 

27 

29 

30 

30 

39 

33 

37 

37 

40 

27  30 

36 

15 

19 

31 

48 

31 

9 

STUTTGART 

MAX 

40 

35 

58 

66 

65 

70 

7 1 

38 

4 1 

49 

62 

53 

60 

63 

62 

67 

69 

93  63 

60 

49 

66 

69 

68 

58 

8 

Mm 

31 

18 

21 

26 

30 

39 

48 

S3 

46 

44 

91 

30 

28 

29 

30 

40 

*l 

" 

39 

40 

29  32 

23 

11 

42 

52 

34 

3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

45 

5  j 

5  3 

58 

54 

70 

69 

38 

99 

47 

55 

66 

93  44 

99 

43 

57 

66 

52 

5 

Mm 

17 

16 

18 

23 

27 

32 

45 

48 

4  5 

46 

46 

30 

27 

26 

27 

35 

41 

23  27 

m, 

19 

32 

43 

31 

5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

39 

38 

41 

48 

56 

60 

60 

60 

70 

66 

62 

97 

38 

49 

54 

92 

96 

61 

63 

63 

63 

41 

99 

98 

31 

,2 

63 

65 

54 

4 

Mm 

26 

1 2 

1 6 

47 

45 

26 

26 

26 

28 

38 

36 

24  26 

20 

12 

40 

33 

31 

1 

WYNNE 

MAX 

30 

60 

58 

63 

62 

3  8 

99 

37 

37  98 

96 

32 

90 

60 

60 

53 

2 

ft      •  • 

Mm 

26 

12 

16 

21 

27 

41 

46 

43 

4  2 

42 

49 

29 

24 

20 

32 

34 

37 

27 

39 

33 

35 

22 

28 

21 

11 

21 

40 

31 

30 

9 

SOUTHWEST  07 

0E  OUEEN 

MAX 

68 

62 

6  I 

67 

j5 

J5 

j7 

5 1 

69 

68 

7J 

60 

94  62 

J7 

68 

69 

71 

59 

,7 

Mm 

35 

18 

22 

22 

32 

47 

54 

56 

50 

34 

90 

22 

21 

20 

26 

38 

40 

30 

30 

33 

23 

23  38 

19 

16 

23 

31 

99 

32 

6 

BIERKS 

MAX 

66 

60 

62 

98 

48 

52 

68 

72 

63  63 

48 

47 

67 

67 

70 

59 

5 

Mm 

29 

13 

ie 

20 

26 

43 

54 

33 

50 

34 

90 

22 

18 

19 

22 

33 

3*7 

26 

28 

32 

46 

17  38 

19 

6 

21 

29 

48 

30 

4 

HOPE  3  NE 

MAX 

50 

56 

63 

64 

59 

65 

69 

99 

52 

5? 

69 

68 

60  93 

66 

30 

47 

67 

68 

56 

1 

Mm 

22 

18 

19 

21 

24 

33 

47 

53 

50 

36 

36 

29 

25 

21 

24 

31 

41 

32 

32 

34 

36 

23  26 

30 

19 

18 

30 

40 

30 

1 

MOUNT  IDA 

MAX 

41 

54 

59 

62 

64 

60 

63 

69 

64 

99 

43 

51 

96 

99 

69 

69 

62 

91  63 

52 

49 

70 

66 

69 

98 

6 

Mm 

32 

10 

11 

15 

23 

38 

49 

51 

44 

33 

47 

20 

14 

14 

26 

30 

32 

21 

26 

27 

32 

14  36 

18 

14 

30 

41 

92 

28 

6 

NARROWS  DAM 

MAX 

45 

45 

4  5 

47 

55 

58 

63 

65 

61 

61 

69 

60 

46 

47 

5 1 

57 

69 

74 

70 

38  92 

63 

28 

47 

67 

68 

56 

7 

MIN 

18 

17 

17 

18 

23 

33 

45 

51 

50 

35 

37 

24 

20 

17 

18 

23 

38 

26 

28 

30 

32 

16  21 

26 

8 

11 

23 

31 

26 

4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

54 

5  7 

60 

65 

60 

90 

68 

7 1 

67 

97  90 

47 

66 

55 

6 

MIN 

32 

15 

11 

25 

29 

40 

49 

90 

48 

33 

47 

19 

19 

20 

29 

37 

H 

33 

35 

33 

20  29 

28 

11 

29 

32 

46 

30 

7 

OKAY 

MAX 

65 

63 

62 

61  66 

69 

60 

>6 

Mm 

38 

18 

19 

24 

32 

45 

54 

54 

49 

38 

90 

29 

16 

24 

24 

41 

34 

39 

28 

22  33 

20 

18 

27 

42 

56 

33 

6 

STAMPS 

MAX 

St 

43 

49 

54 

57 

64 

65 

63 

70 

70 

63 

98 

47 

93 

98 

93 

99 

68 

73 

70 

69 

94  67 

60 

46 

69 

68 

71 

60 

4 

Mm 

53 

55 

27 

33 

23  33 

20 

28 

55 

35 

5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

67 

61 

42 

4  9 

33  67 

72 

58 

6 

»      ft  • 

Mm 

28 

20 

24 

26 

36 

68 

54 

55 

46 

44 

38 

27 

28 

27 

33 

43 

?3 

35 

37 

39 

36 

27  36 

20 

20 

30 

43 

39 

35 

5 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

48 

45 

49 

54 

57 

6  3 

64 

62 

6  1 

62 

66 

60 

46 

54 

57 

J7 

62 

70 

71 

94  65 

48 

70 

72 

60 

0 

Mm 

34 

18 

18 

24 

27 

42 

51 

55 

46 

38 

48 

29 

23 

27 

29 

39 

41 

32 

32 

33 

38 

22  32 

20 

13 

26 

38 

92 

32 

8 

CAMDEN  1 

MAX 

48 

44 

52 

57 

59 

6  3 

63 

63 

72 

71 

63 

6 1 

94 

5? 

60 

68 

70 

70 

69 

55  66 

70 

60 

7 

Mm 

32 

18 

IT 

21 

28 

41 

51 

52 

58 

47 

90 

31 

28 

27 

12 

43 

44 

36 

35 

39 

44 

26  32 

26 

16 

27 

36 

99 

35 

4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

4 1 

5  I 

55 

57 

65 

62 

60 

70 

68 

53 

JT 

67 

33  67 

49 

66 

68 

58 

6 

Mm 

29 

19 

20 

23 

31 

45 

51 

51 

50 

48 

46 

29 

25 

21 

23 

44 

42 

34 

32 

31 

37 

23  29 

20 

17 

25 

32 

94 

33 

3 

FORDYCE  6  W 

MAX 

45 

41 

50 

55 

60 

66 

62 

60 

69 

69 

69 

60 

45 

53 

60 

94 

99 

68 

70 

61 

93  63 

67 

59 

9 

Mm 

34 

16 

IB 

25 

29 

43 

43 

98 

50 

49 

93 

29 

26 

23 

27 

40 

40 

34 

39 

32 

43 

24  31 

22 

14 

30 

42 

99 

34 

9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

51 

48 

49 

55 

56 

64 

64 

64 

72 

70 

62 

60 

52 

90 

99 

98 

34  67 

49 

69 

69 

70 

60 

8 

Mm 

36 

18 

20 

25 

30 

46 

51 

91 

56 

44 

49 

28 

21 

29 

29 

42 

40 

32 

29 

33 

40 

24  32 

20 

19 

28 

39 

50 

33 

9 

M0R08AY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

47 

43 

50 

56 

5  6 

65 

62 

70 

45 

71 

67 

64  51 

" 

49 

66 

68 

70 

58 

1 

Mm 

24 

19 

n 

19 

19 

35 

50 

91 

55 

47 

49 

33 

29 

28 

34 

39 

44 

39 

38 

39 

44 

29  31 

19 

25 

33 

51 

35 

0 

PRESCOTT 

MAX 

65 

60 

60 

34 

98 

61 

68 

72 

68 

62  66 

49 

66 

69 

70 

59 

8 

Mm 

36 

18 

20 

25 

42 

44 

53 

95 

52 

40 

50 

27 

26 

22 

28 

30 

43 

33 

39 

42 

23  31 

17 

30 

40 

49 

34 

7 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

49 

41 

51 

54 

55 

66 

64 

60 

71 

70 

64 

93 

96 

6t. 

66 

69 

69 

62 

52  65 

46 

61 

70 

70 

59 

9 

Mm 

1 6 

1  7 

20 

26 

39 

51 

50 

50 

41 

49 

26 

39 

42 

30 

31 

36 

23  30 

19 

23 

33 

92 

33 

3 

WARREN 

MAX 

44 

40 

49 

54 

63 

62 

62 

59 

71 

66 

67 

60 

52 

59  64 

49 

66 

70 

79 

59 

6 

ft        ft  ft 

Mm 

34 

18 

20 

21 

34 

50 

54 

94 

58 

48 

92 

30 

26 

23 

26 

41 

44 

33 

33 

36 

43 

24  32 

22 

14 

29 

41 

94 

35 

T 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

5  l 

42 

50 

54 

59 

5  7 

60 

63 

TJ 

64 

94 

6 1 

99 

67 

66 

51 

64 

39 

43 

39 

68 

62 

58 

6 

Mm 

30 

19 

21 

25 

31 

45 

50 

51 

56 

45 

91 

39 

24 

22 

29 

38 

43 

32 

31 

32 

41 

24 

27 

24 

19 

24 

36 

53 

34 

1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

41 

35 

41 

52 

51 

57 

63 

65 

70 

69 

63 

60 

40 

40 

93 

31 

60 

62 

69 

62 

60 

54 

56 

68 

55 

6 

Mm 

18 

18 

22 

25 

28 

45 

48 

93 

60 

41 

48 

31 

28 

31 

30 

39 

40 

34 

33 

40 

14 

28 

33 

41 

34 

5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

43 

35 

45 

52 

54 

55 

60 

60 

72 

69 

70 

97 

39 

48 

93 

91 

97 

63 

64 

67 

69 

46 

60 

97 

40 

66 

67 

63 

56 

2 

MIN 

33 

19 

22 

22 

31 

46 

48 

91 

56 

90 

31 

34 

29 

29 

28 

40 

43 

37 

39 

44 

42 

29 

30 

29 

16 

30 

40 

43 

35 

5 

DUMAS 

MAX 

41 

37 

49 

55 

52 

59 

62 

59 

72 

68 

68 

60 

42 

91 

54 

92 

69 

63 

67 

66 

61 

48 

63 

91 

40 

66 

69 

63 

57 

3 

Mm 

30 

15 

18 

24 

29 

40 

47 

50 

51 

49 

90 

31 

27 

29 

27 

39 

42 

37 

38 

32 

40 

24 

29 

22 

16 

26 

39 

49 

33 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Day  ol  Month 

• 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EUDORA 

MAX 

51 

38 

46 

55 

57 

96 

60 

61 

76 

69  73 

99 

41 

30 

54 

33 

64 

67  69 

47  63 

41 

69 

65 

MIN 

33 

21 

24 

26 

34 

43 

90 

92 

98 

47  52 

36 

29 

27 

39 

40  38 

40 

28  32 

23 

20 

30 

40 

51 

37*0 

MONTTCELLO  3  S 

MAX 

43 

37 

46 

55 

55 

60 

61 

62 

71 

65  68 

61 

41 

51 

94 

31 

60 

63 

64  66 

64 

48  62 

64 

MIN 

33 

IT 

18 

22 

33 

46 

49 

93 

36 

43  91 

30 

26 

20 

' 

* 

30 

30  36 

38 

23  32 

23 

15 

27 

43 

63 

3*;5 

PINE  BLUFF 

MAX 

43 

36 

47 

52 

99 

62 

66 

69 

73 

68  67 

61 

42 

55 

97 

53 

36 

63 

62  71 

64 

30  62 

3» 

70 

MIN 

3* 

19 

24 

23 

26 

41 

48 

94 

42 

49  90 

29 

29 

29 

31 

* 

* 

36 

39  33 

40 

27  33 

23 

14 

31 

44 

55 

ii',2 

pine  Bluff  faa  airport 

MAX 

43 

33 

45 

51 

57 

96 

64 

60 

70 

69  66 

47 

40 

49 

93 

52 

56 

63 

36 

46  36 

49 

66 

66 

66 

35 

MIN 

27 

20 

21 

27 

29 

38 

69 

49 

48 

46  47 

30 

29 

27 

30 

37 

34 

26  32 

20 

14 

29 

40 

55 

3**3 

PORTLAND 

MAX 

46 

46 

37 

47 

94 

96 

59 

60 

66 

73  67 

70 

43 

40 

30 

92 

38 

66 

67  46 

63 

49 

43 

69 

68 

56 

MIN 

20 

16 

19 

20 

24 

34 

42 

46 

92 

49  46 

32 

27 

24 

29 

32 

36 

34 

23  23 

30 

17 

20 

30 

36 

31*3 

ROHNER  2  NNE 

MAX 

42 

35 

47 

31 

93 

96 

60 

60 

73 

67  70 

39 

40 

49 

94 

92 

63 

61 

47  61 

39 

38 

64 

67 

63 

MIN 

33 

17 

21 

23 

30 

44 

48 

49 

if 

46  90 

33 

29 

27 

30 

39 

36 

41 

25  30 

24 

18 

30 

37 

43 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 

42 

37 

45 

91 

59 

99 

69 

61 

70 

69  66 

60 

40 

90 

36 

91 

60 

63 

60 

47  39 

53 

41 

66 

70 

66 

MIN 

33 

19 

16 

19 

29 

41 

48 

93 

92 

47  91 

30 

29 

22 

26 

36 

62 

30 

40 

27  26 

21 

14 

29 

41 

33 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

_  i 

O  — 
53 

CENT 
MID 

RAL  STA 
6  AM 

NDARD  T 
NOON 

I  ME 
6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

8 
A 

in 

1  00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

01 

1.0 

8.2 

29 

w 

11  + 

73 

78 

54 

51 

4 

2 

1 

0 

2 

0 

9 

65 

5.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

27 

0.5 

7.8 

35 

NW 

24 

76 

Bl 

56 

57 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

11 

60 

5.3 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

12 

1.4 

9.2 

68 

75 

55 

51 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

11 

5.7 

Se«  R*f«r«tnc«  NotM  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  month 

1 

1  2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

. 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

l.C 

l.T 

SR4VETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.0 

3.5 

HARR I  SON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

*.l 

2.1 

T 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFALL  T 
SN  ON  GND  T 

l1 

i  i 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.1 

•        •  • 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  fl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

I 

8.0 
( 

5 

3 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3. J 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

7.0 
6 

6 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

J.J 
* 

3 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
! 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 

T 

2.0 

T 

2 

1 

»      »  • 

WEST  CENTRAL  0* 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

5HtU  WP  ALL 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

RUSSELLVILLE  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*      ft  • 

CENTRAL  05 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

<..0 
A 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNO.FALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.9 

2 
.2 

T 

»      •  ft 

EAST  CENTRAL  06 

8RINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A 

2 

MAR  I  ANNA   2  S 
STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2.0 

2 

T 

1 

T 

SOUTHWEST  OT 

OE  OUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.O 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.0 

t 

ft       ft  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

CAMOEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  i 

i 

4.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Day  of  month 


anuwi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
MAGNOLIA  3  N 
PRESCOTT 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DUMAS 

M0NTICELL0  3  S 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  5ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
1 

1.9 
2 

2.0 
2 

2.3 

3.0 
3 

-.0 
3 

1 
2 

T 

Sao  Releronce  Notee  Following  Slalion  Indtx 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1965 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
40 

45 
40 

47 
39 

50 
39 

50 
39 

53 
42 

54 
49 

58 
52 

60 
54 

62 
56 

60 
55 

57 
50 

51 
46 

54 
45 

53 
45 

50 
44 

57 
48 

60 
49 

61 
49 

58 
48 

58 
49 

56 
45 

53 
44 

45 

50 
33 

52 
41 

56 
39 

61 
44 

54. e 
45. 4 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPEi  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER.  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3  u  Ot 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  "4 

•      •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV1LLE  4  N 

EVAP 
WJNO 
MAX 
MIN 

• 

54 

26 

• 

2t 

.21 
»1 

.04 
30 

.06 
30 
96 
4! 

.04 
24 
64 

90 

• 

u 

63 
51 

.04 
20 
92 
46 

.02 
29 
60 
38 

27 
60 
50 

.09 
109 
54 
31 

.05 
24 
45 
29 

.05 

39 
49 
31 

.07 
34 
54 
94 

.0* 
15 
Sft 

37 

.04 
26 
62 
31 

.01 
44 
63 
39 

.09 
13 
61 
31 

.11 
26 
63 
14 

.13 
61 
63 
4C 

.13 
49 
59 
33 

.10 
•6 
33 
IT 

« 

93 
52 
12 

■ 

98 
41 
11 

.15 
10 
46 
11 

.06 
52 
65 
15 

.05 
30 
62 
47 

1.77B 
1162 
56.7 
35.1 

•      ft  * 

CENTRAL 

09 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

• 

1* 

ft 

74 

ft 

ft 

1» 

ft 

17 

.12 
1« 

.04 

12 

.08 
12 

96 

19 

.04 
23 

65 

29 

23 

21 

26 
9 

.0* 

ft 
II 

.1* 
1] 

.14 
It 

.06 
1» 

• 

60 

.17 
29 

.14 

ft 

ft 

ft 

.10 

1.76B 
763B 

N1MR00  DAM 

EVAP 
WIND 

ft 

1ft 

ft 

14 

• 

7 

ft 

T 

ft 

11 

.20 
14 

.01 
14 

.06 
9 

16 

21 

.04 
10 

2* 

12 

6 

10 

.02 
1 

.03 
4 

.09 

5 

.04 

12 

.11 
9 

ft 

21 

.07 
21 

.07 
31 

ft 

29 

ft 

17 

.05 
5 

.10 
23 

1.168 
395 

ft      ft  ft 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  4  ESe 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

ft 

ft 

• 

ft 

.41 
199 
40 

12 

.05 
157 

S 

.03 
193 
5* 

50 

.05 
299 
54 
49 

.2* 

412 
69 

50 

.22 
442 
70 
50 

ft 

ft 

ft 

ft 

.55 
255 
42 
15 

.06 
279 
52 
42 

.06 
273 
61 
41 

.11 
262 
4i 
41 

.14 
249 
66 
40 

.14 
234 
67 
40 

ft 

ft 

• 

• 

ft 

• 

.12 
292 
78 

32 

2.20 

ft      ft  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.09 

ft 

ft 

11 

• 

5 

.29 
9 

.06 
1 

.09 
1 

.22 
12 

.20 
14 

.12 
15 

11 

ft 

27 

• 

9 

ft 

7 

.39 
« 

.12 
7 

.05 
2 

.03 
2 

.11 
5 

.04 
4 

.19 

6 

• 

40 

.21 
3 

.03 

32 

ft 

2 

ft 

.12 

.17 
80 

2.73B 
373B 

*      *  ft 
SOUTH  CENTRAL 

oe 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

41 

60 
S3 

ft 

21 

ft 

P 

• 

21 

.19 
20 
91 
92 

.09 

44 

63 

36 

.04 

15 
5* 
52 

.02 
22 
54 
51 

.03 
41 
60 
94 

70 
67 
92 

46 
65 
51 

43 
61 
41 

ft 

13 

ft 

22 

ft 

17 

a 

.01 

49 
42 

.04 

W 

.12 

68 
41 

.01 

a 

.07 
42 
62 
39 

ft 

40 

ft 

15 

.46 
46 

63 
37 

« 

61 

ft 

44 
• 

.01 
65 
66 
24 

.10 
77 
66 
42 

1.77B 
963 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALV 

AMITY  1  NE 
ANTOINE 
A PL  IN  1  W 

appleton 

ARk  ADElPh  I  * 
ARKANSAS  CITT 

ARKANSAS  POST 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 
SATESV1LLE  L  AND  0  1 
BEAVER  OAM 


BENTON 
BENTONV [LLE 
BERRyVILLE  *  NW 
B  IG  FORK 
BLACK  ROCK 
BLAKELY  MOUNTAIN  I 
BLUE   MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVlLLE  6  NW 


BOONE V  I LLE 
BOONEVlLLE 
BOONE V  I LLC 
BOTK | NBURG  2  S 
BOU GMTON 
BRANCH  *  NW 
BRANCH  3  Sw 


NE 


BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSV1LLE 
CLARKSVILLE   6  Nl 

CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 


NE 


DE  QUEEN 
DER.10TT 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 


DUMAS 

I EL  OORADO  FAA  AlRPuRT 

' EUOORA 
EUREKA  SPRINGS 
EVEN  I NG  SHADE   1  NE 
FAYETTEVlLLE    FAA  AP 

FAYETTE v I LLE  Exp  STA 


GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENUOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARR 1  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HEBER  SPRINGS   3  SW 
HECTOR 
HELENA  S  NW 


NE 


HOPE  3 
HOPPER 
HOP it ,  . 
MOT 
HUNT  SV  I  LLE 
HUT T 1 G  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSI£v|LLE 
JONESBOBO 


)  S 1 1 
058* 
0616 

076*.  i 

JBOG  38 


SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

ARKANSAS 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

CARROLL 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

0006! 03  MISSISSIPPI 
0825  04  LOGAN 


1 08261 04,  LOGAN 
I  0627 | 04, LOGAN 
0830  04  LOGAN 
i 0842  02 ' VAN  6UREN 


0B49  08 
08  8  7  " - 
08  88 

0936' 06 


NEVADA 
FflANKL IN 
FRANKL  IN 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 

MISSISSIPPI 
PULASK I 
IZARD 
OUACHI TA 
OUACH I T A 


JOHNSON 

VAN  BUREN 
MADISON 
01 1  NEW TON 
05  FAULKNER 

03  CLAY 

04  POLK 
09| ASHLEY 
05 


835  04 
838  04 
948  07 


YELL 
YELL 
SEVIER 
960! 09j  CHICOT 
*  09  CHICOT 
06  PRAIRIE 
04  JOHNSON 


01  WASHINGTON 

■  01  WASHINGTON 

:  08  DALLAS 

.  07  LITTLE  RIVER 

<  06  ST  FRANCIS 


SEBASTIAN 
CRAWFORU 
HEMPSTEAD 
WMJ  T£ 
SEARCY 
07 I  PIKE 

04  YELL 
01 1  BENTON 

01  CARROLL 

05  FAULKNER 

04, SEBASTIAN 

02  CLEBURNE 
OB  CLARK 
09| ASHLEY 
02  Sharp 

01  BOONE 
01  BOONE 
02| CLEBURNE 
04  POPE 

06  PHILLIPS 


HEMPSTEAO 
MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 


1 ! UNION 

'  LITTLE  RIVER 

NEWTON 
|  GARLAND 
.  CRAIGHEAD 


42 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 
91  26 
91  23 
91  30 

93  24 

94  02 


91  16 

93  44 

91  37 

94  10 
94  10 

92  31 
94  24 
90  47 


93  33 

93  41 

94  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


143|    6P1  7A 


JAMES   V.  WILLIAMS 

RUB t  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWA1M 

ALTA   F.  GARNER 

OWEN  8.  HENDR I x 
HOB ART  WATTS 
RONNIE  BARTLETT 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
CLARENCE  L» WESTMORELAND 


NATIONAL  Pi 
PAULINE    A   P I NKE R TON 
TOMMIE  0.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DONNIE  BRYANT 
U  S  COAPS  OF  ENGINEERS 
0.  C.  HENRY 


etta  c.  Burks 

M.  0.  RIDDLE 
EDWIN  L.    CHAMP L 1 N 
ANNA   M.  LILES 
WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  P.  PLYLER 

JOE  E.  ATKINSON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE  , 
CLEO  t.  YANDELL 
MARY   C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE  I 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K .  WEIS 

WILLIAM  fl.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 
B.  M.  WALTHER 
AUST IN  D.  HARRI S 


.  POWER  AND  LIGHT  CO 


1  EARL  B.  R10D1CK 

I  OTTO  DAVIS 

I  JONAH  LEE  SIMS 

BILL  JOHNSON 
1  WINFRED  D.  POLK 
I  JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  WALTER   C.  T1MM1NG 

CUMMINS  PRISON  FARM 
i  FERNA  JONES  TEODER 

■  WILLIAM  A.  BROWN 

JOSEPH  A.  MOUDY •  JR. 
I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  Ea  BURKS 

0.   TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

RADIO  STATION  KVSA 
1 C.   J.  RISTER 
.  DOYLE  M.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  EUDORA 
walTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 
1  U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
INA   J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
MRS    IDA  A   KILL! ON 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  La  BANTA 
CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  LINOER 

THERESA  DONALD  SON 

BEA  GRAY  BEENE 

U  S  FEU  AVIATION  AGENCY 

WAYNE  STARK 

JANE  LARKEY 

OURwOOD  Ea  JOHNSON*  JR. 

RUTH  HAMILTON 
AVADELLE  WHISENHunT 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY    PEARL   MARK  LEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.   E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUGHAN 
LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 


STATION 



INDEX  NO. 

|      DIVISION  j 

Luun 1 1 

0 
.:; 

Q 

Ul 

3 

0 
z 

0 

0 
p 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

s 

& 

SPECIAl 

9121 

0  j 

M I  S  S  I  S  S  1  PP  1 

212 

5P 

MAXSIC  TAYLOR 

3862 

Oh 

91  00 

230 

7P 

TP 

R.  A.  WALLER 

08 

CLEVELAND 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

03 

CRAIGHEAD 

90  26 

TRCSSA  ST.  CLAIR 

kOM 

01 

92  28 

309 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

07 

93  91 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

0] 

91  99 

610 

ETHEL  PUMPmR[y 

4134 

05 

92  39 

261 

si 

PIERCE  A.  RIEDIR 

09 

92  14 

257 

NIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4290 

09 

PULASKI 

34  46 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

4366 

01 

93  03 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MAD  1  SON 

4520 

06 

ST  FRANCIS 

90  41 

JAMES  C.  HODGES 

4346 

COLUMB 1  A 

*P 

JJ 

F.ARLE  E.  GRAmam 

08 

360 

ARKANSAS  P  *  L  CO. 

496Z 

09 

RADIO  STAT  ION  K&OK 

MAMMOTH  SPRING 

*9  T2 

02 

s: 

JOHN  M.  MCKEE 

4638 

06 

90  46 

234 

6P 

Thomas  0.  turner 

MARKED  TREt 

4654 

Oi 

POINSETT 

90  23 

229 

S3 

RADIO  STAT  ION  KPCA 

0? 

92  38 

1030 

SS 

MINNIE  MORTON 

MAUMEE 

6696 

Oi 

SEARCY 

36  03 

92  39 

4746 

o^ 

P0LK° 

91  39 

600 

TA 

MRS.  JUAN 1 T A  COOPER 

1207 

6P 

TA 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

07 

LITTLE  RlvER 

93  56 

116 

U  S  ENGINEERS 

DREW 

5P 

RADIO  STATION  KHBM 

19 

33  19 

123 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

4934 

CALHOUN 

92  27 

89 

TA 

U  S  CORPS  0'  ENGINEERS 

03 

280 

SP 

PERRY  D.  MALLETT 

0  T 

MONTGOMERY 

5P 

WILL  I  AM  £ .  BLACK 

JO  10 

LOGAN 

93  41 

2800 

5P 

Arkansas  forestry  comm 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

5094 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

STONE  7 

35  31 

92  03 

ss 

NELL  A.  TAPLEY 

5072 

FRANKLIN  1 

35  3* 

94  01 

PIKE  3 

34  09 

93  43 

til 

u 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

5112 

OT 

HOWARD  4 

34  00 

93  56 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

93  31 

"3 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

07 

HOWARD 

34  07 

93  92 

EDNA   J.    WE  STF ALL 

- 

CRAWFORD 

35  38 

94  21 

MRS.    NONA   L.  HAILEY 

5174 

07 

PIKE 

93  30 

ELSIE   F .  WARD 

NEWPORT 

9186 

03 

JACKSON 

91  17 

225 

6P 

NIMROD  DAM 

5  20C 

)5 

PERRY 

34  97       93  10 

460 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

BAXTER 

36  15       92  19 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  |  34 

D  1 

1500 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

•■  1 J 1 

07 

MONTGOMERY 

34  38  |    93  48 

800 

U  S  FOREST  SERVICE 

5376 

)7 

33  46  ,    93  55 

300 

3P 

J.  Ti  MARGIS 

9460 

13 

MISSISSIPPI 

WILLIAM   T  WALLACE 

OwENSVlLLE 

5491 

SALINE 

34  37       92  49 

300 

MRS.  GUY  E.  COOK 

5908 

39  29  1    93  50 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

9914 

JOHNSON 

35  38       93  27 

190C 

C.  W.  NELSON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

9562 

GREENE 

36  03 

90  29 

RADIO  STATION  KDRS 

597< 

LOGAN 

39  18       93  43 

410 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSw 

9377 

04 

35  16       93  48 

775 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

9986 

CROSS 

35  16       00  35 

222 

INACTIVE  10^1/63 

9991 

SCOTT 

36  48  1    9)  57 

668 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

>] 

NEW  T  ON 

35  57       93  15 

925 

ETHCL  CARLTON 

5691 

05 

PERRY 

03       92  4? 

SS 

A.    0.  M0L6R00K 

PINE  BLUFF 

5754 

0'- 

JEFFERSON 

34  13  !    92  01 

213 

ss 

t 

HARRY   w.   WHI IE 

p 1 ne  Bluff  f a a  a  t rport 

9756 

JEFFERSON 

34  10 

91  36 

204  MID 

10; 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

9760 

D7 

TC'JMERY  3 

34  33 

93  54 

840 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

POCAHONTAS  1 

a  1 0 

03 

RANDOLPH 

36  16 

90  99 

330 

•1 

BENEDICT IN£  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

it 

PEARL  NEW TON 

PRESCOTT 

5908 

06  NEVADA 

93  23 

316 

SP 

5910 

:  1 

93  21 

116 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT 

MAR  ION 

36  19 

92  91 

800 

MRS.    JOHNNIE    F.    ME L  TON 

RATCLIFF  2  S 

g  )  C  ] 

0  4 

39  IT 

93  33 

430 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6  0  06 

D4 

FRANKL  IN 

39  21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

a  d  :  j 

FRANKL  IN 

39  22 

93  99 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LOGAN 

39  18 

93  93 

463 

TA 

R AVANA 

f-.ie 

07 

MILLER 

33  04 

94  02 

230 

REMMEL  OAM 

6i  n 

HOT  SPRING 

34  26 

92  34 

319 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6248 

01  e  t  n t os 

36  20 

94  07 

"w 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

91  16 

5P 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVlLLE  4  N 

6352 

.  - 

POPE 

33  20 

93  09 

160 

SP 

SP 

SAINT  CHARLE  S 

06 

ARKANSAS 

34  23 

91  08 

6A 

6380 

03 

CLAY 

36  2T 

90  08 

JOO! 

Gl  LL 1 S  R.  NEELt  Y 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

36  23 

91  30 

668 

ALGER  0.  POMEROY 

f 

03 

WHITE 

39  19 

91  49 

265 

5P 

AOAM  C.  MELTON 

sheridan  tower 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

*p 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

02 

VAN  BUREN 

39  39 

92  19 

5)3 

REEOIS  ALLEN 

silOam  springs 

6624 

01 

BENTON 

36  11 

94  3) 

1190 

TP 

DR.    IRvIN  A.  MILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

00 

DALLAS 

33  34 

92  34 

192 

SS 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

SS 

STAR  CUT  4  £NE 

6823 

09 

LINCOLN 

33  37 

91  47 

182 

SS 

BURNlCt  FRI2IELL 

STORY 

6890 

07 

MONTGOMERY 

93  31 

STUTTGART 

06 

34  29 

91  32 

«p 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

34  29 

91  23 

198 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SU6IACO 

LOGAN 

93  39 

500 

S3 

NEW   SU8IACO  AO0EY 

7030 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

10ELLA  0.  NORwOUD 

T E X ARK ANA  WB  AIRPORT 

7048 

07 

MILLER 

33  27       9k  00 

Stt 

I 

\v 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7480 

SCOT  T 

94  06 

673 

36 

WILLIAM  D.  8IVENS 

WALNUT    RlDGE    FAA  AP 

03 

LAWRENCE 

90  36 

272 

HIO 

0 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7982 

08 

BRADLEY 

92  04 

206 

*P 

7* 

CHARLfY   L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

01 

WASHINGTON 

39  93 

94  11 

1  140 

IRENE  CANTRElL 

WEST  MEMPHIS 

7712 

16 

CRITTENDEN 

33  08 

90  11 

220 

9P 

w  MEMPHIS  UT|L  COMM 

WHEELING 

02 

FULTON 

36  19 

91  52 

660 

THOMAS  w.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

,- 

FRANKL IN 

93  37 

2265 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7990 

YELL 

93  26 

miles  a  turner 

WYNNE 

8092 

CROSS 

33  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLV  ille 

8084 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

C  AOL  WALKER 

DRAINAGE  CODE 
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REFERENCE  NOTES 


ay  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bar 


i  State  Climatologist  at  Weather  Bu 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkan 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitatic 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entere 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 
poration  in  inches  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  t 


ches  and  v 
!  tens  of  degrees. 


ulta: 


ctor 


i  of  \ 


OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observ; 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 
tion"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatit 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


on  daylight  saving  time.    Snow  < 
,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extreme 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observ 


ground  in  the  "Snowfall 
'  table,  "Daily  Precipita- 


and  Wind"  table.    Max  and  Mil 


apor. 


and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  slee 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  i 


;  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  i 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr 


!  Of  £ 


Wall 


i  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


und"  table,  : 


i  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


>  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


i  the  July  i 


■  of  this  bulletir 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
PI  VISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offic 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this 


M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  e 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 


ry  slightly  from  the  £ 


to  be  published  late 


I  Ho 


rly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  J 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nor 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


!  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
•ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  it 


i  of  data  in  any  month  indicate 


G     "Soil  Temperature"  table. 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Omi; 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observatic 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

■e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above 


snowfall  and/o 


■  ground  in  that  month. 


Statu 


Thermometers  ar 
building. 

s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


shelter  located  ( 


■  received  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
*hich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 


Information  concerning  the  history  of  changes 
information  for  regular  Weather  Bureau  stati< 
the  address  shown  above. 


i  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
;  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documen 


of  Docun 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscripts 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Super 


includes  the  Annual  Sumi 
endent  of  Documents,  Go 


ary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
ernment  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHIVILLl:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
MARCH  1965 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

a 

rmal 

Degree  Days 

Max. 

Mln. 

■3 
ol 

Day 

■3-a 

■ 

1 

3 

Average 
Maxima 

Average 

Average 

|| 

q£ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

5  * 

y 

■a  R 

Total 

Departuj 
From  Nc 

Greatest 

Q 

Total 

11 
Q  o 

i« 

2  o 

Date 

.10  or  M 

5 

NORTHWEST  01 

beaver  dam 
bentonville 
eureka  springs 

FAYETTE V  I L LE  FAA  AP 

fayetteville  Exp  sta 

47.6 

49.1 
48.3 
48. 5 

26.3 

2e!4 

27.5 
28.6 

37,0 

38.8 
37.9 
38.6 

•  9,7 
-  9.5 

76 

75 
73 
72 

17 

16 
16 
16 

7 
1C 
11 

8 
10 

20 

29. 

20 
20 

664 

604 
831 
812 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
7 
6 

24 

21 
21 
23 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.16 

1.90 
2.07 
2.14 

-  1,94 

-  1,22 

.98 

'.Hi 

,69 
1.05 

2 
26 
1 
1 

6.7 
1.4 

1 

p 

1 
T 

26. 

26. 
5. 

6 
6 

3 
5 
4 

1 
1 

2 
2 

0 
0 

0 

l 

GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUMTSVILLE 

LEAD  HILL 

48.9 

47.5 
49.2 
50.9 

25.7 

28a 
26.6 
29.8 

37.3 

37^8 
37.9 
40.4 

-  9.7 

-  9.2 

-  7,0 

74 
7  3 
71 
74 
73 

16 
1 6 
16 
16 
16 

7 
1 1 
12 

6 
1* 

20 

20 
20 
19 

851 

838 
830 
757 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
7 
6 
5 

22 
21 
22 
22 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 

2.98 
2.10 
2,65 

•  1.60 
-  .61 

.91 

l!o2 
.85 
1.00 

1 
26 
25 

1 
25 

.5 
8.5 
9,3 
3.0 
5.1 

0 
3 

4 

2 
2 

26. 

4 
25. 

4 

3 
6 
6 
6 
5 

1 
2 
2 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
1 

ROGERS 

SILOAM  SPR I NGS 

50.4 
51  4 

28.7 
29.8 

39.6 

-  6,5 

75 

15 
1 6 

12 
1 0 

18 

785 
747 

0 
0 

5 
5 

19 
19 

0 
0 

2.84 

-  ,68 

.9C 

24 
26 

4.6 
3.6 

1 
1 

24 
26. 

6 
5 

3 
2 

0 
0 

DIVISION 

38.6 

-  9,3 

2.27 

-  1.26 

4.7 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
EVENING   SHADE    1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 

52. 5M 
52.0 
52.2 
51. 2M 
51.5 

27. 1M 
26.6 
26.9 
30, 9M 
29,0 

39. 8M 
39.3 
39.6 
41. 1M 
40.3 

-  8.1 

73 
71 
71 
73 
72 

17 

16 

17. 

17 

16 

8 
7 
7 
17 
^  3 

21 
20 
20 
20 
20 

773 
791 
781 
733 
759 

0 
0 

Q 

0 
0 

2 
1 

3 
5 

24 

2  3 
20 
21 

0 
0 
o 

0 
0 

3,81 
3.93 
3.32 
4.62 

-  .16 

1.40 
1.58 
1.05 
1.78 

1 
1 

29 
1 

3.0 
2.3 

4.5 

3 
0 

2 

3 
4 

7 
7 
7 
9 
8 

1 
1 

1 

1 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLF 

50.4 
48.9 
48.3 
47.4 
51.3 

31.3 
29.1 
27.9 
28.7 
26.2 

40.9 
39,0 
38.1 
38.1 
38.8 

-  9.6 

73 
73 
71 
69 

16 
17 
17 
16 

a 

12 
13 
11 

20 
20 
19 
19 

741 
300 
827 
830 

0 

c 
o 

0 
0 

6 
6 
g 

7 
4 

16 
21 
22 
20 
25 

0 

0 

o 

0 
0 

3,64 
2.76 
2.91 

5.43 
3.32 

-  .90 

1.46 
,84 
.90 

2.70 
.89 

1 
1 
29 
1 

3.5 
3.1 
3.5 

4.0 

0 
0 
2 
2 
1 

4 
4 

5. 

7 
7 
7 
7 
7 

1 

0 
0 
2 
0 

DIVISION 

39.5 

-  8.9 

3.77 

-  .23 

3.4 

»       •  * 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESvILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  #1 
BEEDEv I LLE 

51.5 
53.2 
51. 9M 
52.9 

33,2 
35.0 
30.  6M 
32.5 

42.4 
44.  1 
41. 3M 
42.7 

72 
73 
72 
72 
72 

13 
16 
16 
16 
16 

14 
17 
13 
12 
1 7 

20 
20 
20 
20 
20 

69  3 
639 
730 

685 
653 

0 

0 
0 
n 
0 

1 

0 

1 

0 

16 
15 
16 

15 

0 
0 
0 

Q 

0 

5.92 
3.27 
5,09 
5.37 
3,22 

.69 

1.86 
1.24 
1.97 
2.36 
1  .06 

29 
1 
29 
29 
29 

4.6 
4.0 

2.3 
3.0 

0 
3 
T 
3 
5 

3 

7. 

4 
4 

9 
6 
7 
9 
» 

4 
2 
3 
3 
4 

1 

1 

2 
1 
1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KE I SER 
MARKED  TREE 

53.3 
50.8 
52.0 
51.7 
51.8 

34,4 
32.1 
34.4 
34.3 
33.8 

43.9 
41.5 
43.2 
43.0 
42,8 

•  6,5 

-  8.1 
_  75 

-  6.8 

72 
71 
70 
70 
70 

17 

16 

17. 

23 

23 

19 
16 
19 
19 
1 9 

20 
19 
19 
20 
20 

648 
724 
667 
673 
661 

0 
0 

0 
0 

b 

2 

2 

0 

15 
19 
14 
18 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

5.T5 
4.33 
D  4.44 
4,79 

.75 

-  .19 

-  .65 

m  .42 

2.06 
1.66 
1.49 
1.27 
1.39 

28 
2  9 
26 
29 
29 

6.5 
5.5 
21.0 
5.1 
5.5 

5 
0 
8 
4 

2 

3 

5 
4 

4. 

10 
7 
9 
T 
8 

3 
3 
1 
4 
3 

1 

2 
1 
3 

3 

NEWPORT 

PARAGOIILD  RAOIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

51.6 
51.6 
50.4 
54.5 
49.8 

34.9 
34.3 
31.7 
35.3 
32.5 

43,3 
43.0 
41.1 
44.9 
41,2 

-  8.3 

•  8,5 

.  6,7 

71 
70 
69 
7* 
68 

16 

17 

17. 

16 

17* 

20 
19 
16 
16 
1 9 

20. 
19 
20. 
20 
1 9 

666 
675 
734 
615 
730 

0 
0 

o 

0 
0 

1 

0 
I 
0 
3 

13 
16 
1  8 
13 
19 

0 
0 

Q 

0 
0 

3,66 
5.47 
4,65 
4.26 
5.18 

•  1.24 

.09 
-  1,01 

.89 
2.96 
1,30 
1.17 
2.42 

1 

29 
28 
I 
29 

12.0 
4.4 

6.0 

4 
0 
3 
6 

4 

4 
4 

8 

a 

6 
6 
9 

3 
2 

4 

2 
3 

0 
1 
1 
2 
1 

DIVISION 

42.8 

-  7,4 

4,66 

-  ,18 

6.7 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 
8C0NEV I LLE 
CL  ARK  SV I LLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

55.8 
55.0 
54.  1 
54.1 

M 

28.6 
32,9 
33.5 
34.2 

42.2 

44.0 
43.8 
44,2 

M 

-  8.1 

-  8.5 

75 

p  Q 

76 
76 
68 

16 

16 
16 
16 

9 
1 2 
14 
13 

9 

19 

20 
20 
19 

699 

631 

637 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 

18 
16 
16 
1  5 

0 
0 
0 

0 

4,57 
2,99 
4,29 
5.95 
2.06 

•  1,10 
1.30 

2.29 
1.00 

2.16 
1.19 

1 
26 
29 

1 

29 

.0 

T 

.  5 
1.9 

0 
T 
0 
2 

25. 
4 

6 
6 
7 
7 
3 

3 
2 

4 
4 

2 

1 
1 

1 
2 
1 

FCRT  SMITH  wB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH   WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

52.4 
52.1 
52.6 
47.0 
53.3 

31.0 
30.1 
32.6 
28.3 
34.0 

41.7 
41.1 
42.6 
37,7 
4  3.7 

-  9.4 
•  9.3 

-  7.3 

79 
73 
73 
68 

16 
17. 
16 
16 

14 
10 
9 
9 
1 5 

20 
20 
20 
19 

712 
736 

686 
841 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 
5 
1 

1  8 
20 
I  6 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
2.85 
0  3.16 
3.67 
3.17 

-  1.21 
•  1.59 
«  .67 

.74 
1.10 
1.49 
2.09 

.  73 

25 
1 
1 
1 

26 

T 
T 

.5 
5.3 
.9 

0 
T 
1 
2 
T 

7. 
7 
26. 

25 

4 
5 
6 
9 
6 

2 
3 
2 
3 
3 

0 
1 
1 
2 
0 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

54,4 
55.0 
53.1 
55.2 
48. 1M 

32.6 
31.1 
33.4 
33.0 
28. 7M 

43.6 
43.1 
43.3 
44.  1 
38, 4M 

•  8.7 

78 
76 
76 
78 
70 

16 
16 
16 
16 
16 

12 
11 
16 
11 
10 

20 
20 
21 
20 
19 

656 
672 
668 
638 
819 

0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 

1 

5 

17 

17 
I  7 

15 
17 

0 
0 

0 
0 

3.04 
4,96 
3.27 
4.16 
3.13 

-  .98 

,90 
1.96 
1.03 
1.92 
1.32 

25 
1 
29 
29 
1 

T 

T 
T 

0 
0 
0 
T 
T 

26. 
7. 

7 
6 
6 
7 
6 

3 
4 
4 
3 
3 

0 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

42,4 

-  8.3 

3.70 

-  ,74 

.7 

... 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

8LAKELY  FOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

56.2 
57,0 
53.9 
55.9 
53.4 

34.5 
36.6 
32.7 
35.7 
33.0 

45,4 
46.8 
43.3 
45,8 
43.2 

-  7,0 

76 
78 
79 
77 
75 

16 
16 
17 
16 
16 

17 
13 
14 
11 
8 

20 
20 
20 
20 
20 

604 
559 
664 
590 

670 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
1 

15 
8 

14 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

5.51 
3.94 
3.69 
3.51 
3.04 

•  1.52 

1.60 
.74 
1.10 
1.21 
.91 

29. 

29 

29 
29 

2.5 
3.0 

3.8 

2 
0 
0 
3 

4. 

4 

4 

8 
8 
7 
7 
8 

4 
4 

2 
2 

2 
0 
1 
1 
0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 
MALVERN 

56.6 
57. 3M 
53.6 
59.0 

36.0 
34. 5M 
35.3 
35.6 

46.3 
45. 9M 
44,5 
47,3 

-  7.8 
•  7,3 

77 
79 
77 
79 

16 
23 
16 
16 

15 
12 
17 
11 

20 
20 
20 
20 

572 
591 
629 
543 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
0 

12 
13 
10 
10 

0 
0 
0 
0 

3,38 
7,90 
3,63 
4,46 

-  1,86 
•  1.18 

.95 
2.24 
1.13 
1.27 

1 

23 
29 
29 

2.5 
4,8 
4.3 
2.4 

2 
5 
3 
T 

3 
4 
4 

20. 

8 
10 
8 
6 

2 
6 
2 
4 

0 
3 
1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

o  | 

>  J: 
<2 

Average 

Pate 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Q 
6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

ll 

|e 
o£ 

Highest 

Degree  Days 

Max. 

Mia. 

■3-n 

f  s 

Q  o 

•iO 

i  § 

e 

° 

.10  or  More 

.50  or  More 

■ 

5 
2- 

g 

■  : 

o  J 

u  i 

8  t 

•„3 

MCRRILTCN 

56.3 

36.6 

46.5 

-  4.6 

76 

16 

18 

20 

567 

0 

0 

12 

0 

4.11 

-  .62 

1  .  '7 

29 

3.0 

0 

6 

3 

1 

N I MROD  DAM 

53.2 

32.4 

42. H 

78 

17 

15 

20 

682 

0 

2 

I  7 

0 

4,90 

1.80 

29 

1  .6 

i 

4 

7 

3 

2 

BERRY 

57.0 

35.5 

46.3 

-  5.1 

78 

16 

9 

23 

577 

0 

0 

12 

0 

3.64 

•  1.17 

1.22 

29 

0 

7 

2 

1 

SHERIDAN  TOwER 

58,3 

35,9 

47.  1 

77 

16 

11 

20 

549 

0 

0 

13 

0 

6.58 

2.77 

29 

3.5 

3 

3 

B 

3 

2 

DIVISION 

45.5 

-  6.5 

4.48 

-  .46 

3.1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

58.3 

36.8 

47,6 

78 

16 

16 

21 

535 

o 

Q 

5.08 

1.32 

29 

1.2 

1 

3 

4 

2 

BR INKLEV 

52.0 

33,7 

•  9.6 

I  ** 

0 

i 

15 

0 

1,52 

26 

7.5 

6 

4 

1 

OES  ARC 

55.0 

36.9 

46,0 

77 

16 

17 

20 

587 

0 

1 

12 

0 

5.29 

1.15 

25 

6.5 

0 

10 

1 

FCRREST  CITY 

54.1 

35.9 

45,0 

74 

16 

13 

20 

613 

0 

0 

12 

0 

5.40 

2.11 

2) 

4.0 

0 

9 

2 

HELENA   5  NW 

53.0 

34,4 

43,7 

-  9,5 

76 

17 

11 

20 

654 

0 

0 

12 

0 

5.26 

-  .09 

1,38 

30 

2.0 

0 

8 

2 

Kt  0 

56.* 

36.2 

46,3 

79 

16 

12 

20 

571 

0 

0 

14 

0 

6,77 

3.02 

29 

3.8 

4 

3 

7 

2 

MAR  I  ANNA    2  S 

55.1 

35.5 

45,3 

-  7.0 

7  5 

1 6 

12 

20 

0 

0 

12 

0 

5,24 

,34 

1.81 

25 

3.0 

9 

2 

SAINT  CHARLES 

53,8 

35.4 

44,6 

79 

17 

15 

5 

623 

0 

1 

11 

0 

5.70 

1.25 

30 

3.5 

2 

4 

9 

1 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

52. 2M 

35.  3 

43. 8M 

77 

17 

16 

20 

652 

0 

1 

12 

0 

5.42 

1.20 

26 

4,5 

4 

4 

7 

2 

WEST  MEMPHIS 

34.2 

20 

645 

0 

0 

12 

0 

5  38 

1  .94 

29 

.0 

0 

2 

WYNNE 

52|s 

34.3 

43% 

75 

16 

20 

20 

657 

0 

0 

16 

0 

5.57 

1.90 

25 

2,5 

0 

6 

2 

DIVISION 

44.8 

-  7.6 

5.48 

.28 

3.5 

SOUTHWEST  07 

DE  CHEEN 

59.* 

37.1 

48.3 

78 

16 

13 

20 

512 

0 

0 

10 

0 

3.91 

1,51 

.0 

0 

6 

2 

2 

OIERKS 

58,4 

35.1 

46.8 

77 

16 

10 

20 

558 

I  4? 

4.51 

1.75 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

HOPE   3  NE 

55.7 

34.5 

45.1 

-  8.1 

78 

24 

IS 

20 

609 

0 

I 

14 

0 

5.09 

.08 

1.60 

1 

1 

4 

10 

5 

1 

MOUNT  ID4 

56.  1 

32.4 

44.  3 

-  6.2 

76 

16 

6 

20 

6  34 

0 

0 

17 

0 

4.07 

"  1.11 

1.70 

1 

2.0 

2  0. 

1 

NARROWS  DAM 

56.4 

32.5 

44,5 

78 

17 

10 

21. 

628 

0 

I 

14 

0 

6.04 

3.25 

29 

0 

8 

3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

55.2 

33.3 

44.3 

75 

24. 

8 

20 

632 

0 

J 

17 

0 

3.99 

1.48 

29 

2.0 

1 

2". 

6 

3 

I 

OKAY 

60.8 

37,6 

49.2 

-  6.4 

78 

23 

15 

20 

489 

2.94 

-  1,76 

.83 

12 

.5 

1 

3 

8 

2 

0 

STAMPS 

59.3 

37,7 

48,5 

79 

23 

1 5 

20 

0 

0 

LO 

0 

1.57 

26 

3.1 

1 

4 

1 

TE  XARKANA   wB  AIRPORT  //R 

57.1 

37.8 

47.5 

-  7.4 

78 

23 

18 

20 

538 

0 

0 

8 

0 

3.23 

-  1.51 

.65 

25 

1,5 

20. 

8 

2 

DIVISION 

46.5 

-  6.8 

4,35 

-  ,35 

1.3 

SOLTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

59.8 

36,4 

48.1 

79 

16 

12 

20 

519 

0 

0 

11 

0 

3 

5.83 

.70 

1.12 

2  5 

1.7 

0 

4 

6 

1 

CAMDEN  1 

61,8 

36,0 

49.9 

.  4.6 

79 

23 

19 

20 

468 

o 

q 

5.85 

.66 

1.38 

26 

5.0 

0 

4 

* 

I 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

58.0 

36.2 

*7.1 

-  8.5 

79 

28 

17 

21. 

548 

0 

1 

10 

0 

4.37 

•  .93 

2.03 

29 

5.0 

5 

4. 

a 

1 

1 

FCRDYCE  4  W 

60.8 

37.4 

49,  1 

78 

23* 

17 

20 

488 

0 

0 

8 

0 

5.90 

1.94 

25 

6,5 

6 

3 

2 

MAGNOLIA   3  N 

61.5 

36.8 

49,2 

-  7.1 

78 

23 

15 

20 

493 

0 

0 

12 

0 

5.53 

1.22 

1.35 

26 

.0 

0 

a 

5 

2 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

57.3 

36,0 

46.7 

78 

24 

19 

21 

56<- 

0 

1 

10 

0 

1.50 

30 

4,5 

3 

4 

PRESCOTT 

60.0 

37,6 

48.8 

-  5.9 

80 

23 

16 

20 

496 

0 

0 

1  0 

6.68 

1.76 

4,5 

4 

4 

9 

5 

2 

SPARKMAN   3  WSW 

59. 9M 

36.  6M 

48, 3M 

78 

23 

15 

20 

514 

0 

0 

10 

0 

7,05 

1.80 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

WARREN 

60.9 

37.9 

49,4 

.  6.4 

79 

28 

17 

20 

480 

0 

0 

7 

0 

1.16 

12 

4.5 

7 

3 

3 

DIVISION 

48,5 

-  6.4 

5,83 

•  7 1 

3.5 

II       ft  » 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   T  s 

61.4 

39.1 

50,3 

-  5.2 

79 

17 

18 

21 

452 

0 

0 

6 

0 

6.91 

1.41 

2.52 

29 

T 

T 

3 

6 

| 

CUMMINS  FARM 

55. 7M 

33. 6M 

44.7M 

71 

23. 

618 

0 

1 

18 

0 

5.24 

1  65 

2  4 

T 

3 

7 

DERMOTT   3  NE 

57.8 

38.5 

48.2 

76 

17. 

20 

20 

517 

6.25 

-  .96 

1.90 

30 

T 

T 

3 

7 

DUMAS 

58.6 

37.1 

47,9 

-  6,7 

77 

17. 

18 

20 

524 

0 

0 

9 

c 

4,70 

1,15 

3  0 

1.5 

2 

4 

9 

2 

ELOCRA 

60.5 

39.9 

50.2 

79 

17 

22 

20 

456 

0 

0 

6 

0 

5.74 

I.B7 

26 

.  0 

0 

8 

MCNTICELLC   3  S 

58.3 

36.9 

47.6 

77 

28 

15 

20 

532 

0 

0 

4 

c 

5.15 

2.61 

1  ,97 

24 

2.0 

0 

8 

PINE  BLUFF 

59.0 

38.3 

4e.7 

-  6.1 

eo 

16 

17 

20 

506 

0 

0 

7 

0 

D 

7.94 

2.90 

24 

7.8 

5 

3 

4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

55.2 

37.4 

46.3 

80 

16 

18 

20 

574 

0 

1 

9 

0 

7.76 

-  .37 

2.03 

24 

7.3 

7 

3 

n 

PORTLAND 

57. 4M 

35. OM 

46.2M 

-  8.9 

78 

18 

15 

20 

576 

0 

0 

10 

0 

5.13 

1.20 

30 

T 

0 

8 

RChwER   2  NNE 

58.3 

37.5 

47.9 

76 

16 

20 

20 

524 

0 

0 

6 

0 

5.06 

1.32 

24 

1.0 

I 

3 

7 

STAR  CITY  *  ENE 

58.6 

36.7 

47.7 

eo 

16 

18 

21 

530 

0 

0 

10 

c 

D 

5.35 

1.90 

29 

5.5 

0 

7 

2 

DIVISION 

47,8 

-  7.0 

5.93 

.42 

2.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,      80°  ON  THE  23D  AT  5  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE i      6"  ON  THE  20TH  AT  3  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    0  7.94   INCHES  AT  PINE  BLUFF 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      1.72   INCHES  AT  6ENTONVILLE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    3.25   INCHES  ON  THE  29TH  AT  NARROWS  0AM 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i      21.0   INCHES  AT  J0NES60R0 
GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    9   INCHES  ON  THE  5TH  AT  BEECH 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MARCH  1965 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


NORTHWEST 

BEAVER  0AM 
BENTONV ILLE 
8ERRVV ILLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 


FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST  A 
GRAVE  T  TE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
HARP  I  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  hill 

LURTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


1.05 
.'1 
.58 
.58 


2.50 
2.1* 
2.65 


2.04 
2. 84 
1.91 


•  OA 


.68  T 

.85  T 

.75  .08 

.73  .19 
1.32 


.63 


.15 


.08     ,09  T 

T  T 

.08  T 
T  .22 

.05     .08  .0 
•  1 

.08  .02 
,08 
1.91 


.06 


•  07 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  5HADE   1  NE 
GILBERT 

G9EERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVI LLE 


3.81 
5.82 
3.95 
3.3  2 


1.60  T 

1.52  .28 
.67 

1.05  .08 
.87  .28 

1.06  .76 


5. A3 
4,05 
5.95 


.60  T 

1,98  .86 
1.58 

,32  .02 

1.7a 

.35 


2.70 
•  92 
2.46 


NORTHEAST 


0  3 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L I VE5T0CK 
BATESV ILLE  L  AND  0  *1 
BEECH  GROVE 

BEEDEV I LLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEV1LLE 
8UR0ETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KORS 
POCAHONTAS  I 
5 A I  NT  FRANCIS 


5.52 
3.27 
5.09 
5.37 
6.22 

3.22 
5,10 
5.75 

6.33  : 

5.33 


.08     .090  .40 


.10 
.15 
.67 


.06  1,97 
T  2.36 
2.03 


.63 


.07  1,06 
T       1,68  .37 
2.06  .34 
.04  1.89 
1,66 

.04  1,96 
1.49  ,33 

1.27  .2* 

1.62 
T  1,39 

.77  ,51 

1,20  .22 
.03  2,96 
1.30 

2.09  ,14 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
800NEVILLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  OAM 
02ARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLV ILLE  4  N 

SUB1AC0 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


4.57 
3.39 
2,99 

4.29 
2,95 
3  4,72 
5,95 
2,06 

2,26 


2.25 
1.26 
.59 


.85 
1.32 
2.16 


.10  T 

T 

.0 
.02  T 


.05  ,01 
.09  T 

2.00  .07 


7  .61  .02 
.12  1,68 

.21  ,01 

,02 

,64  ,02 

.79  .68 

•96  .06 
1.40 

1.97 

.80  .03 


CENTRAL 

*LUM  FORK  5,91 

APLIN  1  W  4,82 

BENTON  3.94 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  3.69 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER  3.04 

HOT  SPRINGS  1  NNE  3.3A 

JESSIEvILLE  5.49 

LAKE  MAUMELLE  4.5A  1.78 

LEOLA  7.90  .57 
LITTLE  ROCK  wB  AIPP0RT//R       3.63  .37 

LI7TLE  ROCK  FILT  PLANT  4.24  .47 

MALVERN  4.46|  .85 

MORR I L  TON  4.11  .73 
NIMSOO  OAM 
OwENSVILLE 


T  1.60  .05 

1.36 

T  .74  ,24 

T  ,26  T 

,01  1.21  .0 

T  .66  .37 

T  1.54 

.01  .91  .07 

.01  .49 

.05  ,75  ,29 


.04  1,10 

T  1.32 

.04  1,13 

,06  1,11 

T  1.27 


.04 


lowing  Si. lion  Indox 


DAILY  PRECIPITATION 


EAST  CENTRAL 


Day  ol  Monlh 


13     U  IS 


28     29     X  31 


ARKANSAS  pOST 

.22 

•  03 

T 

T 

•  87 

.0« 

.24 

AUGUSTA 

3 

4t 

>U 

.11 

,38 

T  T 

T  T 

.27 

BRINKLEY 

5 

15 

•  03 

.02 

.02 

.53 

.06 

.01 

.30 

;T) 

CABOT  *  SW 

.'2 

.69 

.11 

•  22 

.09 

T  .06 

.31 

.36 

CARLISLE    1  SM 

.8 

cl arendon 

.45 

.06 

OES  ARC 

5 

29 

.19 

T 

T 

.46 

T  .12 

T 

•  52 

T 

"J? 

FORREST  CITY 

5 

40 

.02 

.30 

.  10 

.10 

.01 

.02 

•  28 

20 

'  66 

HELEN*  S  Nt» 

9 

26 

.07 

.04 

,03 

.16 

.02 

T 

•  44 

T 

* 

KEO 

6 

77 

.15 

.05 

.35 

.06 

.06 

•  34 

1 8 

'  f  , 

MAO  I  SON 

.04 

•  32 

.17 

MAR  I  ANNA   2  S 

9 

2< 

.05 

!o8 

.20 

.11 

.10 

.05 

T 

•  47 

SAINT  CHARLES 

9 

70 

.10 

.08 

.22 

.05 

T  T 

.33 

T 

.08 

04 

20 

STUTTGART 

_ 

■ 

_ 

■ 

_ 

* 

STUTTGART  9  ESE 

9 

42 

.07 

•  08 

T 

.32 

T  T 

.64 

T 

T 

■ 

"so 

WEST  MEMPHIS 

* 1 

.  )o 

.10 

•  65 

WYNNE 

9 

51 

.33 

.08 

.02 

•  02 

.01 

•  60 

.09 

•  83 

t       •  • 

SOUTHWEST  OT 

.  6  ' 

.23 

ATHENS 

4 

31 

!si 

t2T 

111 

.39 

.  0  H 

DAISY  3  E 

3 

96 

.36 

.U 

.-0 

,tfl 

OE  QUEEN 

3 

91 

1.33 

.  10 

D 1  ERICS 

4 

91 

.43 

T 

T 

•  07 

.51 

.  8  1 

FULTON 

85 

1  36 

.07 

.  1  8 

GLENwOOO 

9 

M 

.7' 

.64 

.02 

.  H 

.80 

HOPE   3  NE 

9 

09 

1.60 

.58 

.15 

•  '6 

.03 

.  I  8 

HOPPER 

2 

94 

.46 

T 

.20 

.-5 

HORATIO 

9 1 

.35 

.02 

.48 

.56 

INDEX 

3 

90 

.40 

.80 

.60 

.20 

.40 

.09 

MOUNT  IDA 

4 

07 

i!to 

.44 

.05 

.49 

.  D9 

NARROWS  CAM 

6 

04 

.42 

.09 

.11 

.54 

.80 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3 

99 

.69 

.02 

T 

.09 

.58 

.45 

NATHAN  4  WNW 

5 

25 

.»5 

T 

.05 

.50 

1.07 

NEWHOPE   3  E 

32 

.55 

.21 

.  )C 

.32 

•  51 

OOEN  2  w 

3 

60 

1.49 

.33 

T 

.  6  1 

.  0  6 

OKAY 

2 

94 

.60 

.04 

.11 

.81 

•  17 

,?T 

PINE  RIDGE 

3 

32 

1.11 

.25 

.12 

.32 

.?! 

STAMPS 

S 

35 

.'3 

.13 

.31 

•  99 

.89 

00 

1.50 

.25 

•  63 

TEXARKANA  wB  AIRPORT  //R 

3 

23 

.36 

T 

.14 

T  .54 

■  41 

.02  .03 

•  02 

•  19 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 

48 

.60 

.15 

.30 

.22 

T 

.14 

•  63 

arkadElphia 

D  9 

83 

.83 

.15 

D  .17 

.68 

.32 

bluff  city  3  sw 

64 

.49 

.20 

.76 

.  1 1 

•  33 

BOUGHTON 

4 

65 

.92 

.19 

.23 

,14 

CAMDEN  I 

9 

851  .44 

.60 

.38 

.86 

.39 

.99 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

4 

37 

.35 

T 

•  22 

T  .38 

•  32 

.03 

T 

.33 

FOROYCE  6  w 

5 

90 

.20 

•  15 

,29 

.04 

T 

T 

•  09 

T 

.95 

GUROON 

05 

.62 

.  1 2 

T 

.22 

•  71 

T 

.47 

MAGNOLIA   3  N 

9 

53 

.87 

.09 

.32 

.23 

.06 

.54 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  s 

.05 

.36 

.30 

.10 

.69 

PRESCOTT 

6 

68 

.75 

.15 

.40 

•  90 

.05 

.60 

SPARKMAN  3  WSW 

7 

05 

.75 

.22 

.84 

.01 

.31 

99 

.51 

.  1 1 

•  57 

WARREN 

5 

42 

.09 

.33 

T 

!*7 

T 

.16 

T 

.06 

•  44 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

6 

36 

.  13 

•  38 

T 

.05 

•  03 

T 

•  37 

T 

•  31 

CROSSETT   I  S 

6 

>)1 

•  46 

•  06 

.44 

•  76 

CUMMINS  FARM 

9 

24 

T 

.50 

T 

.74 

.20 

OEPMOTT 

6 

27 

.59 

.05 

.10 

.11 

•  80 

DERMOTT  3  NE 

25 

.87 

T 

.02 

.29 

.10 

.90 

DUMAS 

70 

.04 

.21 

.18 

.00 

.09 

,26 

EUOORA 

5 

74 

.30 

.65 

T 

T 

T 

.50 

HAMBURG 

30 

.16 

.24 

.11  T 

.78 

.19 

.82 

MONTICELLO  3  S 

9 

15 

.06 

.39 

.31 

.02 

.06 

.55 

PINE  BLUFF 

D  7 

.13 

0 

.49 

D  .21 

.31 

T 

•  43 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

7 

76 

.09 

.06 

.32 

.03 

T 

T  .15 

,47 

.01 

.07 

.02 

PORTLAND 

5 

13 

.05 

.70 

.02 

T 

.  'z 

.12 

■  00 

ROMWER  2  NNE 

9 

06 

.07 

.19 

,08 

.13 

.43 

STAR  CITY  A  ENE 

D  9 

39 

T 

.30 

T 

.00 

.60 

T  T 
D  .09 


1.04 
.33  1.10 
•03  ,79 


1.96 
•  47 
3.29 
.01  1.66 

2.13 
1.60 
.46 


1.91  T 

.10  1.07 
1.13  .61 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1965 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

.     .  . 

N0RTHWE5T  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

66 

58 

25 

27 

31 

35 

38 

36 

56 

52 

49 

51 

48 

57 

60 

67 

76 

51 

31 

29 

40 

52 

61 

61 

28 

29 

40 

62 

64 

46 

51 

47 

6 

M1N 

47 

20 

19 

20 

?  2 

30 

23 

22 

25 

27 

8 

1 2 

7 

g 

2  7 

4  1 

25 

22 

2  l 

22 

26 

44 

37 

32 

2b 

3 

8ENT0NVILLE 

MAX 

58 

30 

27 

30 

37 

41 

36 

59 

52 

51 

50 

4V 

59 

62 

68 

74 

68 

35 

31 

40 

62 

59 

60 

28 

29 

39 

61 

63 

58 

52 

68 

49 

2 

MIN 

30 

I  9 

19 

19 

25 

28 

29 

24 

24 

28 

32 

8 

34 

1 2 

10 

29 

34 

25 

25 

1 9 

20 

2  5 

43 

41 

38 

35 

27 

9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

62 

35 

25 

2  7 

32 

36 

34 

57 

51 

47 

51 

52 

57 

59 

6  6 

75 

74 

36 

27 

39 

53 

58 

57 

28 

28 

40 

61 

64 

61 

59 

68 

49 

1 

MIN 

35 

19 

1  B 

22 

25 

29 

29 

27 

26 

28 

30 

3  1 

32 

40 

37 

41 

18 

4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

59 

30 

27 

30 

34 

43 

37 

59 

54 

51 

48 

46 

59 

59 

69 

73 

63 

31 

27 

39 

51 

60 

60 

30 

31 

35 

59 

59 

57 

49 

67 

48 

3 

MIN 

30 

20 

2  2 

22 

27 

30 

25 

2 1 

2 1 

26 

30 

3 

38 

39 

27 

1  6 

35 

27 

2  7 

22 

22 

41 

38 

32 

2  7 

5 

FAVETTEVILLE  EXP  ST A 

MAX 

64 

35 

27 

28 

32 

41 

37 

58 

54 

50 

48 

45 

57 

56 

66 

72 

70 

37 

29 

38 

51 

60 

60 

29 

27 

37 

60 

61 

60 

49 

67 

48 

5 

MIN 

34 

1  9 

2 1 

2 1 

25 

29 

28 

22 

23 

2 

37 

36 

10 

24 

38 

25 

2  5 

23 

2  l 

25 

43 

44 

36 

35 

2  8 

6 

GRAVETTE 

MAX 

62 

28 

2« 

29 

34 

40 

38 

58 

50 

50 

49 

49 

58 

60 

66 

74 

69 

32 

30 

39 

51 

60 

61 

27 

28 

41 

61 

65 

60 

53 

67 

48 

9 

MIN 

28 

1 6 

17 

25 

23 

24 

36 

21 

7 

26 

30 

36 

2 1 

2  l 

2  l 

1 8 

37 

35 

28 

2  5 

7 

HARRISON 

MAX 

65 

41 

29 

31 

34 

37 

36 

59 

54 

49 

50 

49 

57 

61 

68 

73 

68 

40 

27 

40 

53 

62 

59 

31 

31 

35 

51 

63 

59 

52 

66 

49 

4 

MIN 

41 

22 

1  6 

22 

27 

32 

30 

20 

28 

37 

22 

22 

2  g 

4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

31 

27 

29 

33 

35 

35 

57 

60 

49 

48 

46 

57 

59 

68 

71 

63 

31 

25 

39 

51 

60 

60 

29 

30 

33 

51 

62 

57 

51 

67 

47 

5 

MIN 

3  1 

2  1 

1 7 

20 

25 

° 

28 

27 

27 

27 

29 

36 

42 

39 

16 

38 

22 

1 

HUNT5VILLE 

MAX 

64 

34 

26 

28 

32 

"•1 

36 

58 

53 

51 

50 

46 

58 

61 

68 

74 

66 

38 

28 

39 

53 

60 

62 

30 

32 

35 

62 

62 

62 

48 

69 

49 

2 

MIN 

12 

32 

2  3 

2 1 

3 1 

2  6 

6 

LEAD  HILL 

MAX 

67 

48 

30 

30 

35 

40 

37 

60 

55 

48 

52 

50 

57 

60 

69 

73 

70 

44 

31 

40 

52 

63 

62 

31 

32 

37 

50 

65 

64 

58 

67 

50 

9 

MIN 

30 

28 

32 

39 

3  j 

34 

4  1 

2  i 

14 

21 

32 

3  8 

29 

26 

24 

23 

24 

37 

45 

37 

32 

29 

8 

ROGERS 

MAX 

64 

36 

25 

26 

31 

39 

35 

57 

5* 

58 

48 

58 

62 

66 

75 

70 

34 

28 

38 

53 

54 

60 

58 

30 

36 

60 

60 

60 

50 

65 

70 

SO 

4 

MIN 

36 

19 

19 

20 

25 

29 

28 

25 

26 

29 

32 

34 

40 

37 

42 

34 

18 

12 

13 

23 

35 

25 

24 

22 

20 

24 

44 

40 

37 

37 

40 

28 

7 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

62 

32 

28 

29 

33 

42 

38 

59 

51 

50 

49 

47 

58 

63 

69 

75 

70 

66 

30 

41 

53 

62 

62 

59 

28 

38 

58 

65 

58 

50 

69 

SI 

4 

*      •  « 

MIN 

30 

23 

30 

35 

3  7 

40 

37 

1  9 

1  5 

10 

22 

32 

26 

24 

21 

3 1 

43 

36 

33 

29 

8 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

62 

57 

32 

34 

62 

52 

51 

60 

62 

70 

73 

67 

41 

30 

41 

55 

66 

67 

33 

33 

35 

54 

59 

57 

59 

52 

5 

MIN 

20 

2  l 

20 

34 

3  2 

26 

32 

2  6 

24 

1 5 

26 

22 

32 

1 

evening  Shade  i  nE 

MAX 

61 

56 

31 

33 

36 

45 

41 

58 

^7 

50 

53 

5? 

60 

62 

69 

71 

68 

47 

37 

41 

52 

65 

65 

39 

37 

36 

53 

56 

58 

58 

65 

52 

0 

MIN 

20 

49 

6 

GILBERT 

MAX 

67 

61 

3: 

34 

36 

40 

38 

61 

58 

53 

51 

5  0 

61 

64 

7  0 

71 

71 

46 

30 

42 

66 

64 

61 

31 

32 

35 

56 

64 

62 

53 

69 

52 

2 

MIN 

34 

30 

20 

26 

35 

32 

35 

30 

9 

GREERS  FERRY  DAK 

MAX 

69 

58 

32 

32 

37 

39 

50 

42 

59 

55 

54 

50 

51 

60 

64 

68 

73 

68 

38 

27 

40 

52 

66 

67 

33 

35 

39 

56 

62 

61 

51 

2 

MIN 

26 

30 

20 

21 

31 

29 

28 

28 

30 

45 

9 

mammoth  spring 

MAX 

62 

62 

32 

32 

37 

49 

38 

60 

56 

50 

53 

55 

60 

61 

6> 

72 

65 

4  1 

30 

42 

54 

65 

65 

31 

31 

35 

52 

56 

56 

60 

66 

51 

s 

MIN 

20 

3 1 

30 

13 

18 

30 

31 

27 

24 

24 

21 

33 

50 

35 

33 

29 

0 

MARSHALL 

MAX 

62 

58 

30 

32 

34 

41 

37 

57 

52 

52 

50 

49 

59 

61 

68 

73 

65 

44 

32 

41 

51 

65 

64 

32 

32 

32 

55 

62 

56 

50 

67 

50 

4 

MIN 

30 

39 

32 

28 

24 

28 

*7 

35 

37 

il 

3 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

68 

60 

27 

31 

31 

35 

41 

36 

60 

50 

50 

50 

50 

57 

61 

69 

73 

01 

35 

28 

49 

54 

62 

63 

30 

31 

33 

50 

61 

51 

58 

48 

9 

MIN 

52 

2  5 

1 9 

20 

2  2 

2  7 

3 1 

24 

29 

29 

3 1 

33 

14 

2 1 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

68 

60 

29 

32 

32 

36 

41 

31 

60 

50 

47 

49 

49 

52 

60 

68 

71 

62 

31 

28 

40 

54 

63 

64 

31 

32 

35 

49 

61 

53 

59 

48 

3 

MIN 

28 

3 1 

2  5 

2  8 

36 

9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

57 

52 

26 

29 

31 

41 

34 

54 

52 

50 

50 

4  9 

55 

59 

66 

69 

64 

39 

27 

36 

48 

59 

62 

30 

28 

27 

51 

52 

60 

50 

62 

47 

4 

MIN 

49 

23 

18 

18 

25 

31 

28 

24 

26 

27 

29 

34 

35 

39 

33 

39 

39 

21 

11 

12 

21 

33 

30 

25 

22 

21 

24 

39 

46 

32 

36 

28 

7 

YELLVILLE 

MAX 

65 

49 

32 

32 

36 

40 

38 

62 

53 

50 

51 

5U 

59 

61 

70 

74 

66 

41 

36 

41 

54 

66 

66 

32 

32 

35 

49 

64 

60 

57 

68 

51 

3 

«      »  • 

MIN 

20 

32 

32 

22 

25 

1 

10 

29 

30 

26 

25 

2  3 

20 

30 

34 

39 

33 

26 

2 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

59 

57 

32 

33 

37 

45 

44 

55 

54 

51 

50 

5  1 

56 

65 

72 

68 

71 

49 

36 

40 

52 

66 

61 

41 

33 

35 

52 

57 

61 

52 

62 

51 

S 

MIN 

30 

2  5 

2  3 

3  5 

33 

29 

41 

27 

19 

14 

23 

34 

40 

30 

29 

28 

30 

40 

50 

37 

41 

3  3 

2 

8ALD  KNOB 

MAX 

61 

59 

33 

37 

37 

53 

44 

57 

56 

54 

47 

50 

58 

67 

69 

73 

72 

55 

38 

39 

50 

64 

69 

45 

33 

41 

53 

57 

62 

55 

62 

53 

2 

MIN 

56 

3  3 

2  5 

2  7 

30 

37 

3  3 

28 

55 

° 

17 

21 

29 

45 

31 

30 

29 

32 

41 

51 

39 

43 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

61 

56 

37 

35 

36 

-5 

40 

57 

55 

51 

50 

50 

68 

72 

69 

69 

40 

40 

52 

64 

63 

40 

32 

33 

53 

55 

62 

55 

66 

51 

9 

MIN 

50 

26 

20 

3  1 

30 

3* 

48 

24 

15 

13 

23 

36 

37 

27 

26 

24 

2  7 

36 

50 

35 

39 

30 

6 

8ATESVILLE  L  AND  D  *1 

MAX 

63 

58 

32 

37 

39 

47 

43 

58 

58 

52 

50 

52 

59 

63 

69 

72 

69 

54 

38 

42 

52 

64 

65 

42 

34 

37 

52 

56 

63 

55 

65 

52 

9 

MIN 

54 

30 

24 

24 

3 1 

3  7 

34 

23 

2  8 

8 

19 

12 

18 

40 

4  1 

30 

29 

27 

3 1 

35 

53 

36 

40 

32 

5 

BEEDEV  TLLE 

MAX 

60 

57 

36 

37 

38 

48 

52 

55 

54 

50 

49 

50 

56 

64 

67 

72 

71 

48 

34 

39 

65 

64 

70 

44 

33 

37 

53 

61 

63 

51 

62 

52, 

9 

MIN 

55 

32 

25 

24 

32 

36 

2  l 

2  i 

3 1 

' 

20 

17 

32 

4  1 

* 

30 

30 

29 

31 

42 

50 

39 

h2 

34 

4 

8LYTHEVILLE 

MAX 

62 

56 

38 

35 

39 

4  3 

41 

53 

51 

49 

50 

51 

58 

62 

68 

71 

72 

62 

37 

49 

52 

64 

68 

43 

34 

36 

64 

64 

65 

52 

62 

53, 

3 

MIN 

54 

32 

27 

22 

29 

26 

33 

35 

3  3 

3  1 

32 

37 

34 

42 

19 

31 

33 

43 

32 

3 1 

29 

29 

48 

46 

39 

* 

34 

4 

CORNING 

MAX 

60 

57 

32 

32 

39 

42 

41 

54 

51 

48 

49 

52 

55 

62 

66 

71 

69 

49 

38 

40 

51 

64 

65 

38 

33 

34 

54 

57 

57 

54 

61 

50 

8 

MIN 

54 

32 

22 

20 

28 

30 

32 

3 1 

30 

30 

30 

3  i 

17 

25 

34 

38 

29 

28 

26 

27 

37 

48 

34 

37 

3  2  , 

1 

JONESBORO 

MAX 

70 

55 

39 

36 

37 

4  5 

50 

53 

51 

47 

49 

52 

55 

61 

66 

69 

70 

53 

36 

39 

51 

64 

67 

41 

34 

35 

52 

61 

64 

51 

61 

52, 

0 

MIN 

55 

31 

25 

22 

30 

32 

34 

34 

36 

33 

32 

3  8 

33 

42 

29 

21 

26 

36 

40 

3 1 

30 

28 

30 

42 

49 

38 

42 

34 , 

4 

KEISER 

MAX 

58 

60 

31 

33 

37 

43 

42 

51 

50 

46 

50 

51 

59 

62 

66 

66 

69 

54 

29 

37 

50 

64 

70 

55 

34 

37 

55 

65 

60 

59 

61 

Sli 

7 

53 

31 

2  7 

22 

30 

31 

33 

35 

31 

30 

32 

38 

33 

32 

37 

42 

54 

29 

20 

19 

23 

29 

55 

31 

30 

29 

30 

43 

59 

38 

37 

34, 

3 

MARKED  TREE 

MAX 

61 

56 

3 5 

35 

36 

42 

42 

52 

50 

48 

50 

52 

55 

62 

67 

69 

69 

55 

38 

37 

50 

64 

70 

47 

34 

37 

53 

63 

64 

50 

62 

51  , 

8 

MIN 

46 

29 

25 

23 

30 

33 

30 

33 

35 

31 

32 

39 

34 

38 

39 

44 

45 

SC 

21 

19 

23 

33 

46 

31 

31 

29 

29 

43 

47 

38 

42 

33, 

8 

NEWPORT 

MAX 

60 

57 

32 

38 

39 

47 

42 

57 

53 

49 

50 

50 

57 

64 

67 

71 

69 

48 

36 

40 

52 

66 

68 

34 

33 

36 

53 

57 

61 

51 

62 

51. 

6 

MIN 

56 

31 

26 

24 

31 

38 

34 

31 

34 

32 

35 

39 

37 

42 

40 

44 

48 

29 

20 

20 

35 

35 

33 

32 

30 

29 

31 

42 

44 

39 

41 

34. 

9 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

! 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

PARAGOuLD  RADIO  KDRS 

MAX 

Mm 

58 
55 

58 
35 

i  6 
25 

33 
22 

29 

31 

32 

32 

33 

33 

32 

5  1 

38 

33 

61 
41 

64 
37 

69 
43 

70 
58 

59 
28 

39 
19 

39 

20 

6  0 
27 

63 
32 

67 
43 

43 
(0 

33 
29 

35 
28 

33 

29 

61 

41 

61 
50 

52 
37 

61 
40 

31,6 
34,3 

POCAHONTAS  1 

MAX 

Mm 

57 

55 

55 
29 

32 
23 

33 
21 

41 
28 

34 

43 
33 

55 
29 

31 

48 

30 

48 
29 

51 
38 

54 
31 

62 
35 

65 
34 

69 
41 

69 
46 

47 
26 

35 
16 

39 
16 

50 
24 

64 
26 

63 
35 

37 
I  ) 

33 
28 

34 

27 

32 
27 

35 
36 

37 
5 1 

34 

36 

62 
40 

30,4 
11.7 

SEARCY 

MAX 

Mm 

61 
54 

60 
35 

35 
27 

36 
25 

38 

34 

54 
37 

47 
33 

60 
27 

57 
34 

54 
32 

49 
35 

51 

39 

59 
38 

68 
41 

69 
40 

74 
45 

73 
58 

62 
30 

38 

20 

41 
16 

51 
29 

67 
28 

71 
37 

46 
32 

34 
31 

43 
29 

54 
32 

37 
42 

63 
52 

36 
39 

63 
43 

34.3 

WALNUT  R10GE  FAA 
•       •  • 

AP 

MAX 

Mm 

59 
53 

54 
27 

30 
24 

31 

22 

39 

30 

46 
35 

39 
32 

55 
31 

52 
31 

47 
32 

50 
31 

52 
40 

54 
31 

63 
43 

66 

36 

68 
42 

68 
35 

40 
25 

29 
19 

39 

20 

50 
25 

64 
32 

62 
33 

34 

30 

34 
28 

35 
27 

53 

30 

36 
43 

59 
42 

34 

37 

63 
41 

49.8 

32.5 

WEST  CENTRAL 

APPLFTON 

Mm 

*0 

11 

10 

15 

17 

22 

21 

37 

60 
36 

32 

22 

24 

36 

38 

48 

51 

70 
37 

5  3 
27 

47 

9 

40 
13 

55 

25 

65 
41 

61 
22 

53 
16 

40 
26 

48 
36 

62 
32 

55 
36 

61 
40 

34 
31 

66 

36 

53.6 
26.6 

BOONEVILLE 

Mm 

43 

26 

25 

21 

33 

32 

33 

19 

60 
26 

29 

39 

52 
38 

39 

69 
41 

37 

80 
50 

71 
45 

55 
28 

3  3 
19 

43 

12 

59 
16 

64 
31 

65 
37 

37 
32 

34 
32 

47 

27 

60 
30 

64 
48 

62 
53 

34 
43 

69 
36 

35,0 
32.9 

CLARK5V I LLE 

Mm 

48 

27 

24 

26 

32 

33 

33 

22 

60 
27 

31 

36 

53 
39 

62 
41 

65 
40 

69 
38 

76 
46 

72 
46 

46 

28 

35 
20 

41 
14 

66 
18 

62 
31 

66 
41 

41 
31 

33 

31 

47 
29 

65 

29 

57 
47 

69 
32 

32 

40 

67 
36 

34,1 
33,3 

OARDANELLE 

MAX 

Mm 

50 

30 

26 

26 

33 

36 

34 

23 

60 
30 

29 

35 

39 

39 

6  8 
40 

7  1 
38 

76 
44 

70 
49 

49 
30 

20 

42 

13 

5  5 
21 

65 
26 

65 
44 

44 

32 

35 
30 

46 

30 

35 

to 

57 
48 

59 
53 

33 
40 

67 
42 

34,1 
34,2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

18 

13 

17 

2] 

21 

21 

5  3 
26 

23 

29 

29 

64 
39 

68 
47 

64 
38 

38 
17 

28 
9 

35 
11 

48 

20 

54 
33 

54 

30 

30 
21 

FORT    5MJTH   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 

26 

26 

25 

33 

31 

26 

19 

2  5 

29 

37 

38 

40 

38 

3T 

79 
44 

66 
33 

39 
24 

3  0 
17 

4  1 
14 

57 
18 

66 
29 

65 
31 

36 
31 

33 
28 

44 

26 

66 
30 

38 
47 

64 
47 

50 
43 

66 
36 

32,4 
31.0 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

43 

23 

24 

24 

30 

30 

32 

19 

60 
24 

30 

33 

5  0 
38 

60 
35 

66 
35 

6  9 
32 

37 

73 
43 

45 

23 

3  1 
18 

42 

10 

6  5 
13 

60 
25 

62 
32 

3  5 
29 

35 
28 

40 

25 

55 

27 

57 
47 

60 
30 

53 
41 

64 

33 

52.1 
30.1 

mena 

MAX 

Mm 

41 

24 

24 

23 

31 

32 

30 

22 

6 1 

22 

35 

38 

36 

41 

38 

39 

48 

66 
43 

27 

17 

4  1 

9 

62 

20 

62 
37 

62 
35 

39 
31 

34 

30 

40 
25 

60 
28 

57 
44 

65 
37 

57 
43 

66 
40 

32,6 
32,6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

40 

14 

21 

21 

21 

24 

22 

26 

29 

32 

36 

32 

33 

38 

45 

49 

60 
39 

39 

12 

9 

36 
10 

**6 

22 

53 
35 

55 
27 

3  7 
24 

36 
23 

32 
17 

49 

18 

57 
40 

61 
47 

48 

34 

59 
36 

47,0 
26,3 

OZARK 

MAX 

Mm 

49 

28 

25 

22 

32 

33 

33 

23 

59 
29 

31 

39 

39 

40 

42 

68 
40 

49 

43 

29 

20 

15 

2  0 

64 
31 

65 
36 

32 

36 
33 

29 

66 

30 

58 
47 

66 
33 

43 

6  3 
38 

33.3 
34,0 

PARIS 

MAX 

Mm 

46 

27 

25 

27 

32 

32 

33 

20 

6  1 
26 

28 

37 

38 

38 

44 

37 

44 

44 

29 

20 

12 

6  8 
18 

63 
27 

40 

3  2 

31 

29 

59 
30 

5  8 
42 

63 
30 

41 

6  7 
38 

34  ,  4 
32,6 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

66 
47 

28 

23 

38 
24 

31 

33 

33 

62 

20 

62 
26 

26 

29 

36 

6  1 
35 

38 

34 

39 

42 

51 
28 

16 

11 

6  6 
14 

65 
23 

66 
43 

30 

35 
29 

43 
28 

66 

26 

56 
44 

61 
52 

38 

66 

39 

33,0 
31.1 

5UBIACO 

MAX 

Mm 

65 
46 

46 
27 

30 
24 

36 
25 

36 
28 

52 
32 

53 
33 

63 
25 

61 
31 

56 
32 

50 
35 

54 
37 

62 
40 

66 
46 

68 

41 

78 
48 

70 
47 

47 

35 

39 
28 

32 
25 

41 
16 

57 
21 

63 

30 

61 

39 

40 
31 

33 
30 

45 
29 

38 
28 

63 
45 

34 
41 

67 
39 

33.  1 
33.4 

WALDRON 

MAX 

Mm 

66 
45 

45 
25 

31 
26 

38 
26 

38 
32 

53 
33 

50 
33 

64 
20 

62 
27 

57 
29 

54 
37 

50 
38 

61 
43 

67 
43 

72 
35 

78 
43 

77 
48 

48 

27 

37 
18 

43 
11 

56 
17 

64 
33 

64 
37 

38 

32 

33 
32 

42 
27 

62 
29 

64 
47 

69 
51 

39 
43 

68 

37 

33.2 
33.0 

WHITE  ROCK 
•       «  • 

MAX 

Mm 

59 
40 

40 
16 

23 
15 

31 
17 

28 
22 

43 
26 

56 
24 

55 
28 

53 

29 

49 

33 

44 

33 

36 

36 

61 
39 

65 

4  3 

70 
48 

66 
37 

40 
16 

26 
10 

36 
12 

50 
22 

52 
33 

54 

29 

31 
21 

38 

19 

50 
35 

54 
36 

59 
43 

45 
34 

61 

37 

46,1 
28.7 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

66 
52 

59 
29 

33 
25 

39 
24 

38 
32 

53 
35 

52 
33 

62 
24 

61 
32 

58 
35 

50 
36 

51 
37 

63 
37 

68 
36 

7  3 
39 

78 
46 

75 
51 

59 

30 

19 

42 
17 

64 

21 

65 

32 

50 

5  1 
30 

34 
29 

29 

6  1 

29 

60 
44 

55 

38 

42 

56,2 
34,5 

BENTON 

MAX 

Mm 

65 
58 

62 
33 

33 
27 

43 
27 

40 
37 

59 
37 

52 
37 

60 
26 

63 
28 

55 
33 

39 

55 
40 

62 
39 

69 
43 

7 1 
40 

78 
56 

59 

59 
33 

49 

22 

13 

21 

6  7 
35 

42 

33 

33 

31 

33 

45 

50 

39 

45 

36,6 

BLAKELY  mountain 

DAM 

MAX 

Mm 

69 
54 

61 
31 

34 
28 

31 
2b 

43 
28 

40 
35 

56 
35 

43 
21 

63 
22 

63 
30 

57 
36 

47 

39 

53 
41 

62 
34 

68 
35 

73 
39 

79 
45 

70 
34 

22 

30 
14 

15 

55 
24 

35 

70 
33 

33 

32 

31 

60 
32 

43 

44 

4  1 

3  3  9 

32^7 

CONWAY 

MAX 

Mm 

64 
54 

60 
33 

36 
26 

38 
26 

38 

34 

56 
36 

52 
34 

63 
26 

62 
33 

56 

34 

51 
36 

53 
37 

61 
37 

67 
44 

70 

44 

77 
45 

73 
59 

60 
31 

21 

41 

11 

18 

67 
31 

49 

33 

31 

30 

32 

46 

51 

39 

45 

33  9 
33.7 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

61 
53 

56 

30 

31 
25 

37 
25 

38 
33 

56 
36 

44 
33 

61 
22 

57 
30 

54 
28 

48 
34 

53 

38 

61 
35 

66 
42 

70 
38 

75 
43 

68 
47 

47 
29 

33 
18 

40 
8 

53 
15 

66 
25 

68 
38 

36 

31 

36 
31 

28 

56 

30 

36 
43 

6 1 
53 

37 

6  7 
44 

33  4 

33^0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

65 
55 

59 
29 

31 
26 

41 
24 

37 
33 

57 

35 

52 
34 

62 
28 

35 

58 
36 

50 
38 

56 
38 

63 
41 

69 
42 

74 

43 

77 
50 

67 
51 

52 
31 

40 
20 

15 

6  7 
24 

65 
38 

70 
44 

4  5 

32 

34 
31 

48 

30 

62 
32 

43 

35 

39 

44 

36^0 

LEOLA 

MAX 

Mm 

66 

54 

62 
32 

34 
26 

44 
24 

40 
34 

59 
33 

50 
36 

63 
22 

63 
26 

57 
31 

49 
41 

51 
39 

62 
33 

71 
35 

78 
36 

75 
57 

59 
31 

24 

12 

55 

15 

29 

79 
57 

5  8 

33 

33 

31 

59 

32 

43 

54 

40 

tl 

34)3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
46 

46 
31 

32 
29 

41 

26 

39 
37 

58 
38 

44 

35 

61 
28 

59 
35 

50 
34 

47 
37 

55 
40 

59 
40 

68 
37 

68 
44 

48 

72 
40 

40 
29 

22 

17 

2  2 

69 
27 

38 

3  9 
33 

33 

32 

34 

47 

49 

40 

45 

33.6 
3'.'3 

MALVERN 

MAX 

Mm 

65 
57 

62 
32 

34 

)C 

44 
26 

43 
36 

60 
36 

56 
36 

62 
21 

65 
26 

61 
33 

52 
40 

52 
40 

64 

37 

7  1 

33 

">4 

36 

79 
48 

55 

S3 

22 

11 

15 

26 

58 

34 

32 

33 

33 

61 
45 

63 
34 

36 

41 

6  9 
44 

39,0 
33.6 

MORR I L  TON 

MAX 

Mm 

65 
53 

59 
35 

35 

26 

38 
27 

38 
35 

54 

37 

50 
36 

62 
27 

61 
34 

55 
31 

51 
35 

54 
41 

63 
40 

68 
45 

71 

43 

48 

7  1 
61 

6 1 
32 

20 

18 

22 

32 

47 

33 

31 

t,  7 

30 

32 

39 
47 

61 
50 

62 
43 

66 
45 

36.3 
36,6 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

69 

51 

60 
29 

34 

26 

32 
26 

39 

35 

33 

55 
35 

46 
21 

65 
26 

60 
26 

52 
30 

46 
37 

52 
38 

63 
35 

TO 
39 

73 
40 

78 
47 

66 
31 

41 
19 

29 
15 

44 

22 

57 
29 

66 
45 

64 

32 

34 

30 

35 

27 

47 

28 

60 
33 

64 
47 

61 
41 

48 

40 

33,2 
32.4 

PERRY 

MAX 

Mm 

62 
54 

62 
33 

35 
32 

40 
27 

39 
35 

57 
37 

52 
35 

64 

22 

62 
26 

54 

27 

54 
38 

60 
37 

63 
37 

68 
43 

70 

44 

78 
47 

74 
61 

61 

32 

40 
21 

42 
8 

57 
15 

67 
25 

62 
51 

51 
35 

40 
29 

47 
31 

32 
34 

62 
45 

62 
56 

63 
62 

67 
4C 

37.0 
33.3 

SHERIDAN  TOWER 
•      •  • 

MAX 

Mm 

65 
57 

62 
33 

34 
27 

43 
24 

40 
35 

60 
3T 

55 
35 

62 
26 

62 

32 

58 

31 

47 
39 

52 
39 

62 
38 

70 
39 

TO 
40 

77 

so 

74 
51 

64 

32 

39 
21 

61 

11 

56 

20 

69 
34 

73 
55 

56 

32 

34 

31 

41 

30 

66 

32 

63 
45 

65 
55 

64 
36 

66 
43 

36,3 
35.9 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

67 
57 

65 
37 

3  8 
25 

41 
25 

42 
34 

55 
3' 

55 
30 

58 
25 

59 
30 

56 
32 

52 
41 

53 
41 

60 
40 

69 
36 

72 
44 

78 
52 

77 
56 

70 
34 

37 
24 

39 
18 

51 
16 

66 
37 

76 
34 

70 
34 

38 

32 

41 

32 

55 
34 

74 
41 

70 
57 

39 
42 

65 
43 

38.3 
36.6 

Sn  R*(*r*nc*  Not**  Following  SUUoo  LneUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

J  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

]  8 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

30 

31 

BRINKLEY 

MAX 

41 

30 

36 

38 

40 

40 

43 

46 

55 

58 

49 

58 

59 

66 

77 

70 

36 

26 

36 

58 

68 

72 

50 

35 

39 

60 

66 

63 

63 

52 

MIN 

50 

35 

28 

23 

25 

30 

30 

38 

32 

35 

37 

34 

39 

40 

42 

46 

50 

27 

23 

14 

19 

25 

40 

30 

30 

28 

32 

39 

44 

38 

42 

33 

7 

OES  ARC 

MAX 

J? 

38 

52 

52 

56 

5  7 

55 

50 

52 

57 

69 

69 

77 

73 

65 

36 

39 

50 

67 

72 

48 

32 

42 

54 

62 

66 

53 

63 

55, 

Mm 

56 

35 

26 

26 

31 

31 

34 

32 

36 

35 

36 

37 

37 

43 

44 

51 

63 

31 

22 

17 

23 

42 

48 

32 

32 

30 

33 

47 

53 

38 

44 

36, 

9 

FORREST  CITY 

MAX 

61 

59 

36 

36 

37 

49 

44 

54 

54 

53 

51 

53 

58 

66 

70 

74 

71 

66 

37 

39 

52 

66 

70 

50 

34 

39 

55 

64 

65 

SO 

65 

54 

MIN 

56 

36 

25 

24 

31 

36 

33 

34 

31 

33 

33 

40 

36 

41 

47 

49 

57 

30 

21 

13 

22 

35 

50 

32 

31 

29 

28 

46 

50 

40 

43 

35 

9 

HELENA  5  NW 

MAX 

43 

34 

38 

40 

48 

44 

55 

54 

50 

5 1 

52 

58 

66 

70 

76 

73 

40 

34 

41 

51 

65 

75 

39 

38 

38 

59 

73 

65 

46 

53 

MIN 

51 

42 

29 

20 

25 

32 

34 

36 

35 

33 

35 

37 

39 

35 

46 

46 

55 

32 

23 

11 

14 

24 

35 

34 

33 

31 

30 

32 

54 

41 

41 

34 

4 

KEO 

MAX 

64 

60 

36 

41 

40 

56 

53 

60 

58 

55 

49 

55 

59 

67 

69 

79 

72 

61 

37 

39 

54 

68 

75 

55 

39 

46 

53 

63 

66 

56 

64 

56 

MIN 

55 

35 

26 

25 

35 

36 

33 

28 

32 

32 

37 

39 

38 

40 

44 

50 

58 

32 

21 

12 

21 

31 

54 

32 

31 

30 

32 

46 

55 

36 

44 

36 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 

65 

63 

40 

3  7 

3  7 

48 

48 

54 

54 

5 1 

51 

53 

57 

65 

70 

75 

73 

67 

37 

38 

50 

65 

73 

56 

36 

37 

56 

68 

66 

32 

63 

55 

I 

MIN 

55 

37 

26 

23 

31 

34 

33 

34 

34 

32 

34 

39 

35 

38 

42 

48 

56 

31 

22 

12 

23 

32 

52 

33 

31 

29 

28 

47 

50 

40 

41 

15 

5 

SAINT  CHARLES 

MAX 

42 

32 

40 

40 

52 

44 

57 

56 

52 

5 1 

52 

60 

65 

72 

79 

75 

40 

33 

40 

53 

68 

75 

38 

38 

40 

55 

72 

67 

46 

53 

MIN 

50 

40 

JC 

23 

15 

25 

35 

31 

31 

37 

38 

40 

39 

40 

46 

48 

52 

34 

25 

20 

23 

35 

41 

33 

33 

31 

31 

37 

51 

41 

41 

35 

4 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

66 

65 

40 

30 

39 

39 

52 

44 

50 

52 

57 

64 

71 

77 

7  1 

39 

33 

38 

50 

66 

74 

37 

35 

42 

53 

69 

61 

48 

52 

MIN 

53 

39 

29 

21 

25 

34 

34 

31 

34 

36 

36 

40 

39 

39 

44 

49 

54 

32 

23 

16 

22 

31 

41 

34 

32 

31 

31 

34 

48 

41 

40 

35 

3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

60 

58 

40 

35 

35 

44 

42 

52 

51 

49 

52 

52 

55 

62 

68 

74 

71 

65 

38 

36 

49 

64 

70 

55 

36 

37 

56 

66 

68 

50 

64 

53 

6 

MIN 

55 

38 

28 

25 

28 

35 

34 

33 

14 

32 

34 

38 

35 

35 

42 

45 

42 

31 

18 

15 

25 

36 

23 

34 

32 

28 

29 

45 

50 

41 

40 

34 

2 

WYNNE 

MAX 

65 

58 

36 

36 

34 

43 

40 

55 

53 

51 

5  1 

5  1 

55 

61 

65 

75 

72 

6  1 

36 

36 

65 

70 

34 

38 

58 

62 

66 

50 

64 

52 

8 

»      •  • 

MIN 

55 

34 

24 

23 

22 

22 

32 

34 

31 

30 

32 

39 

36 

35 

42 

50 

58 

30 

21 

20 

21 

37 

46 

31 

31 

29 

29 

42 

49 

39 

39 

34 

3 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

66 

59 

36 

46 

47 

60 

5  1 

65 

66 

58 

54 

53 

64 

69 

77 

76 

74 

65 

37 

46 

57 

66 

74 

59 

39 

52 

56 

66 

68 

62 

69 

59 

MIN 

56 

29 

28 

25 

34 

33 

33 

22 

30 

42 

45 

40 

45 

43 

36 

50 

53 

33 

23 

13 

18 

36 

54 

37 

35 

30 

31 

45 

59 

46 

45 

37 

1 

DIERKS 

MAX 

66 

60 

35 

45 

43 

59 

47 

63 

66 

58 

55 

53 

65 

68 

76 

77 

71 

54 

38 

46 

56 

73 

75 

53 

39 

49 

56 

69 

67 

60 

69 

58 

MIN 

58 

29 

27 

22 

33 

30 

33 

19 

26 

33 

43 

40 

44 

34 

33 

45 

54 

33 

23 

10 

17 

27 

48 

36 

35 

31 

27 

45 

60 

47 

45 

36 

1 

HOPE  3  NE 

MAX 

7  1 

69 

39 

31 

44 

44 

56 

49 

62 

62 

55 

50 

50 

62 

70 

74 

74 

73 

44 

34 

43 

55 

70 

78 

38 

37 

49 

5  3 

74 

70 

46 

55 

MIN 

58 

31 

28 

23 

23 

32 

32 

23 

27 

36 

40 

40 

41 

39 

44 

45 

52 

32 

24 

15 

18 

24 

44 

35 

33 

33 

32 

33 

45 

44 

42 

34 

5 

MOUNT  IDA 

MAX 

64 

52 

33 

42 

39 

S4 

50 

64 

61 

57 

53 

51 

63 

69 

72 

76 

70 

60 

37 

42 

56 

65 

65 

54 

35 

40 

60 

67 

63 

59 

67 

56 

1 

MIN 

52 

26 

25 

25 

32 

33 

33 

19 

26 

30 

36 

37 

36 

34 

32 

40 

57 

29 

20 

6 

13 

34 

54 

31 

31 

28 

24 

31 

45 

41 

43 

32 

4 

NARROWS  DAM 

MAX 

69 

66 

.7 

34 

45 

44 

59 

46 

63 

67 

60 

47 

51 

64 

68 

76 

78 

72 

43 

31 

40 

55 

67 

76 

37 

38 

46 

53 

66 

67 

69 

56 

MIN 

57 

30 

.'9 

23 

24 

32 

35 

21 

25 

30 

39 

40 

42 

23 

36 

44 

51 

33 

23 

10 

10 

19 

42 

35 

34 

33 

26 

34 

38 

45 

44 

32 

5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

67 

66 

41 

34 

44 

45 

59 

47 

62 

63 

57 

49 

52 

61 

67 

74 

75 

72 

43 

32 

45 

54 

65 

75 

37 

36 

48 

51 

72 

66 

49 

55 

MIN 

54 

26 

24 

21 

29 

30 

30 

20 

29 

36 

40 

37 

42 

36 

39 

45 

52 

30 

18 

8 

17 

31 

52 

32 

30 

29 

29 

41 

43 

42 

40 

33 

3 

OKAY 

MAX 

70 

62 

40 

43 

46 

60 

57 

62 

63 

60 

55 

51 

62 

71 

75 

75 

74 

72 

45 

44 

56 

70 

78 

71 

38 

48 

53 

77 

77 

63 

67 

60 

8 

MIN 

59 

30 

28 

25 

23 

34 

34 

24 

31 

41 

45 

40 

45 

40 

42 

50 

54 

34 

25 

15 

21 

39 

55 

35 

34 

34 

32 

45 

62 

44 

45 

37 

6 

STAMPS 

MAX 

73 

55 

36 

45 

47 

59 

55 

63 

64 

58 

54 

50 

63 

73 

74 

74 

75 

65 

36 

44 

57 

72 

79 

65 

37 

45 

50 

75 

74 

55 

65 

59 

3 

MIN 

55 

31 

27 

23 

32 

33 

34 

24 

35 

42 

45 

40 

42 

48 

48 

52 

57 

33 

25 

15 

20 

37 

56 

35 

32 

33 

31 

45 

55 

42 

42 

37 

,7 

TEX ARK ANA  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

42 

34 

44 

47 

59 

53 

64 

63 

54 

64 

50 

61 

72 

73 

72 

73 

45 

34 

42 

56 

70 

78 

46 

39 

50 

51 

77 

72 

56 

65 

57 

1 

•       •  ft 

MIN 

39 

31 

29 

27 

35 

38 

35 

30 

39 

44 

43 

41 

43 

41 

47 

53 

43 

31 

23 

18 

29 

41 

46 

36 

35 

33 

33 

46 

56 

64 

43 

37 

8 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 

68 

63 

35 

46 

44 

61 

57 

63 

64 

64 

57 

52 

63 

70 

75 

79 

75 

71 

43 

43 

59 

70 

78 

62 

36 

49 

55 

58 

67 

59 

67 

59 

8 

MIN 

52 

32 

29 

25 

33 

35 

32 

24 

31 

37 

42 

39 

42 

38 

43 

50 

57 

34 

25 

12 

19 

31 

56 

29 

33 

33 

33 

44 

51 

44 

43 

36 

4 

CAMDEN  1 

MAX 

72 

68 

46 

44 

44 

61 

60 

65 

64 

61 

55 

53 

64 

73 

75 

78 

77 

74 

44 

44 

57 

7 1 

79 

75 

39 

47 

52 

73 

72 

64 

66 

61 

8 

MIN 

57 

34 

29 

23 

26 

36 

36 

25 

32 

39 

45 

41 

39 

38 

46 

46 

58 

35 

25 

19 

21 

36 

58 

36 

34 

34 

35 

46 

63 

42 

43 

38 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

7* 

50 

31 

44 

44 

b0 

47 

63 

64 

57 

54 

52 

62 

75 

76 

74 

77 

50 

38 

44 

56 

71 

77 

53 

38 

48 

49 

79 

70 

55 

65 

58 

0 

MIN 

50 

31 

27 

22 

34 

34 

27 

22 

32 

42 

44 

42 

40 

36 

50 

49 

46 

30 

24 

17 

17 

34 

53 

36 

34 

33 

33 

44 

55 

42 

42 

36 

2 

FCRDYCE  6  W 

MAX 

70 

66 

37 

43 

43 

60 

58 

63 

63 

63 

54 

53 

63 

71 

75 

78 

76 

72 

44 

42 

57 

70 

78 

73 

38 

50 

55 

73 

70 

59 

69 

60 

8 

MIN 

57 

34 

28 

25 

32 

34 

37 

26 

33 

38 

43 

41 

38 

38 

45 

51 

56 

34 

24 

17 

20 

36 

56 

35 

32 

33 

33 

45 

56 

41 

42 

37 

4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

74 

64 

36 

45 

48 

65 

61 

64 

63 

61 

54 

53 

63 

73 

75 

74 

77 

75 

48 

45 

57 

71 

78 

72 

38 

43 

49 

77 

73 

65 

65 

61 

5 

MIN 

57 

31 

26 

19 

31 

2  9 

34 

22 

33 

40 

44 

40 

39 

37 

48 

50 

56 

33 

24 

15 

19 

42 

55 

35 

32 

32 

30 

43 

63 

41 

41 

36 

8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

69 

74 

36 

31 

45 

45 

61 

47 

63 

64 

59 

53 

52 

63 

74 

75 

76 

77 

50 

38 

45 

55 

72 

75 

44 

39 

49 

52 

78 

67 

47 

57 

3 

MIN 

56 

36 

30 

25 

25 

31 

39 

25 

25 

36 

43 

43 

40 

38 

46 

50 

45 

37 

27 

20 

19 

26 

37 

39 

35 

34 

35 

36 

50 

46 

43 

36 

0 

PRESCOTT 

MAX 

71 

65 

40 

44 

45 

62 

58 

63 

63 

58 

55 

51 

64 

70 

75 

77 

78 

68 

40 

43 

57 

70 

80 

66 

38 

41 

53 

71 

68 

60 

67 

60 

0 

MTN 

55 

32 

29 

24 

32 

34 

35 

27 

35 

39 

45 

40 

43 

42 

45 

50 

49 

34 

24 

16 

22 

36 

57 

35 

33 

32 

32 

45 

60 

41 

42 

37 

6 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

68 

60 

35 

44 

61 

58 

63 

62 

61 

55 

52 

63 

70 

76 

77 

75 

64 

41 

44 

56 

69 

78 

64 

36 

49 

55 

65 

68 

59 

66 

9 

MIN 

52 

32 

2  8 

25 

34 

34 

23 

29 

37 

44 

41 

38 

37 

42 

49 

52 

34 

25 

15 

17 

31 

57 

35 

33 

34 

33 

45 

59 

41 

43 

36 

6 

WARREN 

MAX 

70 

66 

37 

43 

44 

61 

61 

61 

64 

60 

53 

53 

63 

73 

74 

77 

78 

74 

41 

43 

55 

69 

75 

70 

44 

49 

51 

79 

69 

62 

69 

60 

9 

ft        ft  ft 

MIN 

58 

36 

28 

25 

32 

35 

35 

25 

33 

39 

44 

42 

40 

40 

42 

51 

56 

34 

25 

17 

23 

37 

56 

36 

33 

34 

36 

38 

61 

42 

43 

37 

9 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

73 

68 

47 

44 

46 

60 

58 

63 

63 

59 

54 

53 

64 

75 

75 

75 

79 

76 

43 

44 

55 

69 

70 

69 

46 

50 

49 

76 

6  7 

65 

69 

61 

4 

57 

38 

31 

29 

34 

39 

33 

24 

35 

42 

45 

43 

41 

36 

48 

47 

56 

37 

28 

20 

16 

33 

56 

39 

36 

35 

35 

45 

62 

44 

45 

39 

1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

67 

65 

38 

40 

55 

50 

59 

57 

51 

56 

64 

68 

71 

28 

36 

48 

63 

7  1 

70 

44 

40 

5  1 

68 

69 

56 

63 

55 

7 

MIN 

57 

38 

27 

22 

54 

25 

29 

34 

28 

25 

31 

37 

27 

21 

23 

47 

56 

21 

29 

24 

36 

51 

41 

36 

42 

33, 

6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

69 

63 

37 

41 

41 

s  9 

55 

59 

58 

54 

52 

52 

58 

70 

71 

76 

76 

70 

36 

38 

53 

67 

72 

67 

39 

42 

49 

75 

71 

60 

64 

37, 

8 

MIN 

56 

37 

28 

27 

35 

37 

32 

28 

34 

40 

42 

42 

42 

39 

46 

49 

56 

36 

26 

20 

21 

33 

54 

36 

33 

34 

36 

46 

59 

43 

43 

38, 

5 

DUMAS 

MAX 

70 

63 

35 

42 

42 

5e 

52 

60 

60 

59 

53 

54 

63 

69 

73 

77 

77 

64 

38 

43 

52 

67 

75 

66 

38 

44 

54 

76 

67 

58 

68 

58 

6 

MIN 

56 

35 

26 

24 

33 

16 

33 

29 

34 

36 

40 

41 

38 

39 

46 

50 

56 

33 

24 

18 

22 

32 

52 

35 

32 

32 

33 

45 

56 

41 

42 

37, 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1965 


Station 

Day  of  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

 1 

29 

30 

31 

* 

< 

EUDORA 

70 

67 

40 

44 

47 

56 

54 

60 

62 

60 

54 

53 

60 

73 

74 

78 

79 

76 

40 

41  56 

71 

72 

69 

47 

48 

77 

73 

60 

72 

60,3 

MIN 

57 

39 

31 

29 

33 

36 

34 

29 

38 

42 

44 

43 

42 

41 

52 

52 

57 

36 

28 

22  25 

35 

53 

38 

36  34 

3) 

46 

60 

45 

46 

390 

MCNTICELLO  3  5 

60 

62 

52 

56 

59 

72 

72 

76 

76 

67 

36 

40  53 

68 

73 

62 

3  7  46 

59 

77 

69 

r>0 

65 

98,3 

MM 

57 

37 

27 

25 

33 

37 

30 

22 

30 

40 

43 

42 

36 

37 

44 

48 

55 

34 

25 

15  18 

32 

53 

36 

33  33 

34 

44 

60 

42 

42 

96,9 

PINE  BLUFF 

69 

65 

38 

4  3 

42 

61 

54 

63 

60 

55 

50 

52 

52 

7  1 

72 

80 

76 

67 

39 

41  56 

70 

79 

64 

43  45 

55 

74 

70 

91 

65 

99.0 

Mm 

57 

35 

27 

27 

35 

37 

36 

29 

39 

39 

41 

40 

41 

40 

46 

53 

57 

33 

24 

17  23 

36 

56 

35 

33  32 

33 

53 

*,o 

44 

98,9 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

66 

57 

36 

41 

40 

60 

6  1 

57 

54 

48 

5  1 

58 

67 

70 

80 

75 

43 

32 

40  57 

70 

78 

42 

36  43 

53 

72 

68 

48 

69 

55,2 

MIN 

57 

32 

27 

27 

36 

37 

36 

29 

38 

39 

42 

42 

42 

42 

47 

54 

43 

32 

21 

18  25 

35 

42 

33 

33  32 

34 

47 

46 

41 

47 

97,4 

PORTLAND 

MAX 

65 

70 

43 

35 

4  3 

47 

58 

45 

60 

60 

55 

52 

60 

64 

72 

72 

75 

78 

57 

45  41 

54 

68 

73 

45 

50 

75 

6fl 

46 

57,4 

MIN 

51 

40 

29 

27 

27 

30 

33 

27 

32 

35 

38 

40 

38 

39 

3  ~j 

40 

24 

15  22 

30 

35 

38 

33 

3) 

38 

4,4 

40 

33,0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

68 

65 

39 

41 

4  1 

55 

48 

58 

59 

58 

53 

52 

60 

68 

70 

76 

75 

7  1 

37 

40  52 

f  i 

41  42 

MIN 

57 

39 

27 

26 

35 

33 

33 

29 

34 

36 

41 

41 

39 

39 

48 

50 

41 

35 

25 

20  21 

35 

54 

35 

33  33 

34 

45 

59 

-1 

43 

3T  *  S 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 

67 

6<t 

38 

42 

40 

60 

58 

62 

59 

55 

51 

51 

58 

71 

70 

80 

77 

73 

38 

38  54 

70 

76 

62 

37  42 

54 

77 

73 

58 

62 

58,6 

MIN 

57 

36 

26 

25 

33 

37 

31 

25 

30 

33 

40 

41 

39 

37 

47 

48 

51 

33 

23 

19  18 

33 

55 

39 

32  32 

34 

46 

57 

»1 

43 

96,7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 

-  J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

It      •  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV  I LLE  4  N 

EVAP 

,07 

.10 

• 

.07 

.03 

.12 

.11 

.07 

.11 

.09 

.04 

.04 

.10 

.12 

.10 

.  16 

.25 

.13 

ft 

• 

.22 

.07 

.10 

.08 

.03 

,03 

.08 

.05 

.14 

.10 

2, 

61 

WIN0 

53 

97 

60 

82 

131 

87 

86 

36 

28 

27 

18 

40 

10 

28 

92 

44 

115 

76 

43 

28 

49 

46 

96 

29 

19 

34 

94 

30 

24 

16 

23 

1503 

MAX 

60 

60 

41 

38 

59 

54 

60 

62 

61 

55 

54 

69 

69 

75 

73 

67 

51 

57 

62 

54 

35 

51 

61 

59 

62 

60 

71 

59 

•  0 

MIN 

53 

18 

34 

33 

35 

42 

34 

38 

38 

40 

40 

44 

45 

29 

48 

56 

31 

34 

53 

35 

33 

39 

97 

49 

53 

47 

45 

40 

.9 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.12 

.04 

• 

• 

• 

.13 

.14 

ft 

ft 

.21 

.10 

.03 

.05 

.10 

.13 

.08 

.14 

.24 

• 

• 

ft 

.20 

.11 

.12 

.02 

.04 

.09 

.01 

.04 

.07 

.05 

2. 

20 

WIND 

31 

27 

39 

33 

30 

21 

23 

20 

48 

101 

89 

30 

33 

64 

76 

42 

64 

92 

47 

25 

43 

32 

N1MR0D  CAM 

EVAP 

.05 

• 

ft 

.15 

.04 

.08 

• 

.11 

.06 

.07 

.00 

.01 

.05 

.08 

.07 

.10 

.18 

* 

» 

• 

.20 

,06 

.07 

.06 

.05 

.02 

.06 

.04 

.02 

1. 

".B 

WIND 

27 

26 

21 

ft 

44 

37 

15 

15 

10 

6 

18 

12 

11 

7 

8 

11 

98 

32 

19 

9 

13 

31 

25 

14 

12 

20 

20 

9 

21 

10 

949 

«       •  « 

EAST  CEf-TRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.01 

.07 

« 

ft 

# 

.21 

.08 

• 

.21 

.13 

.12 

.03 

.08 

.10 

.11 

.14 

.34 

.27 

. 

• 

• 

.38 

.24 

.18 

.03 

.05 

.04 

.11 

.06 

.07 

.04 

9. 

12 

WIND 

165 

202 

158 

123 

56 

109 

165 

154 

92 

117 

95 

65 

100 

86 

66 

MAX 

66 

68 

47 

57 

64 

65 

59 

51 

57 

69 

74 

80 

78 

76 

60 

'0 

74 

42 

39 

51 

69 

69 

62 

48 

.1 

MIN 

51 

45 

33 

37 

39 

40 

40 

40 

42 

43 

45 

91 

55 

37 

32 

37 

39 

35 

34 

33 

37 

50 

44 

44 

41 

.0 

SOUTHWEST 

07 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.51 

» 

• 

• 

* 

.46 

.18 

ft 

.24 

.08 

.05 

.07 

.08 

.08 

.01 

.12 

.18 

.33 

• 

.41 

.10 

.07 

.19 

• 

.09 

.01 

• 

.11 

.00 

3. 

37 

WIND 

54 

54 

00 

34 

78 

80 

68 

64 

36 

26 

40 

53 

31 

16 

11 

14 

82 

92 

77 

27 

58 

121 

69 

64 

62 

44 

29 

31 

74 

35 

1714 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

,14 

.08 

ft 

ft 

• 

.27 

.11 

ft 

.14 

.09 

.14 

.08 

.04 

.11 

.  10 

.23 

.26 

• 

• 

.47 

.18 

.11 

.04 

.05 

.06 

.07 

.09 

.03 

3. 

Cl»8 

WIND 

89 

29 

26 

17 

98 

51 

37 

28 

44 

16 

39 

25 

•11 

20 

17 

86 

69 

36 

40 

27 

46 

99 

7Z 

33 

29 

43 

44 

39 

93 

20 

13  34 

MAX 

70 

69 

60 

59 

64 

65 

60 

50 

94 

63 

68 

75 

72 

78 

• 

62 

70 

72 

46 

40 

55 

34 

67 

66 

5J 

6? 

•  2 

MIN 

57 

48 

26 

47 

36 

39 

43 

43 

42 

44 

53 

53 

55 

42 

33 

37 

49 

38 

36 

36 

36 

56 

90 

45 

») 

.  4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  dt 

ys  with 

precip 

taboo 

| 

1 

III 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

« 
CP 

■ 

> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

J: 

i 
3 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID        6  AM      NOON      6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

SO-.99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

°  .  • 

Hi 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

35 

3.3 

9.4 

32 

W 

17 

76 

79 

60 

57 

8 

3 

2 

2 

0 

0 

15 

46 

7.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

36 

2.6 

9.8 

31 

NW 

2 

74 

79 

62 

63 

5 

5 

6 

1 

1 

0 

18 

38 

7.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

01 

1.7 

9.0 

71 

76 

60 

57 

5 

6 

6 

2 

0 

0 

19 

7.0 

S#*  R«i«r*nct>  NotM  FoUowlng  Sutlon  lodes 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1965 


Day  ol  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

FAYETTEVlLLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0,4 

T 

0,5 
1 

T 

0.1 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

0.2 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

T 

5.3 

4 

T 

T 

1 

0.6 
1 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

0.8 

i.O 

T 

0.3 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.5 

T 

MA"M0TH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

2.0 
1 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  *1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

BLYTHEV I LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3.5 
' 

1 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

J0NES90R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

7.0 

7 

9.0 

8 

2.C 

2 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 

2 

0.5 
T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1.0 

6 

T 

3 

T 

WEST  CENTRAL  0* 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

FORT  SMITH  W3  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

RUSSELLV I  LLE  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALDROM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CENTRAL  05 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2.6 

0.7 
3 
.2 

T 

T 

T 

EAST  CENTRAL  06 

BR INKLFY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.5 
6 

T 

T 

MAR  T  ANNA   2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

STUTTGART    9  E5E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

T 

SOUTHWEST  07 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.4 

T 

SOUTH   CENTRAL  08 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1.0 

I 


1.0 
0.5 


1 

0.2 


3.0 

T 


1.0 


0.5 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Continued   MARCH  1965 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EL  DOPADO  FAA  AIRPORT 
PRFSCOTT 

SOUTHEAST  09 
CROSSETT  7  S 

DUMAS 

MONT  ICELLO  3  S 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOv  FALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

T 
T 

2.0 

7.0 

7 

5 

4.0 

* 

1.5 
2 

0.3 
6 

T 

T 

T 
T 

0.5 
1 

T 
T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  ot  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
55 

59 
56 

57 
47 

46 
38 

50 
43 

56 
41 

58 
41 

57 
42 

58 
42 

56 
46 

52 
48 

53 
50 

60 
50 

63 
50 

66 
54 

64 
54 

69 
56 

62 
55 

55 
48 

58 
44 

58 
43 

59 
43 

63 
46 

55 
54 

55 
50 

54 
46 

51 
46 

61 
47 

62 
55 

68 
57 

66 
55 

58. 
48. 

SLOPE  OF  GROUND i  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPEi  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  Relerence  Notes  Following  Station 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECD?. 

SPECIAL 

ABBOTT 

D006 

SCOTT 

35  04 

62* 

JAMES  V|  WILLIAMS 

006' 

•'3 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

S! 

ALUM  FORK 

SALINE 

780 

51 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0  I  u 

0< 

YELL 

34  47 

93  29 

854 

70 

AMITY    3  NE 

01  SO 

Of 

CLARK 

34  17 

93  25 

475 

ALIA  F*  GARNER 

ANTOINE 

0)  TB 

0  7 

PIKE 

3*  02 

93  25 

285 

6A 

OWEN  8*  HENDRIX 

APLIN    1  W 

0188 

PERRY 

34  58 

93  00 

HOB  ART  WATTS 

APPLETON 

0196 

35  25 

92  53 

522 

ss 

SS 

RONNIE  BARTLETT 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

02  14 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

ARKANSAS 

91  21 

178 

si 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

OSOC 

T7 

34  19 

93  58 

960 

7a 

PAULINE  A  PINKER TON 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

1) 

0  3 

WHI  TE 

3S  18 

91  34 

2  3C 

6f 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV ILLE  LIVESTOCK 

0458 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

sp 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV 1 LLE  L  AND  D  1 

0460 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

5P 

OONNIE  BRYANT 

OS,  24 

CARROLL 

36  25 

93  50 

1136 

U  S  COUPS  OF  ENGINEERS 

0530 

:  * 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

0.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  09 

90  38 

298 

B.    6.  HAMMOND 

BEEDEVI LLE 

0536 

JACKSON 

91  06 

221 

6P 

6P 

BENTON 

0582 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

SP 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

SS 

7A 

BERRYV 1 LLE  4  NW 

CARROLL 

V, 

EDWIN  L.  CHAHPLIN 

BIG  FORK 

0664 

0  4 

POLK 

34  29 

93  5B 

1100 

ANNA  M.  LILES 

BLACK  ROCK 

071.6 

1  i 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  HOUNTAIN  DAM 

os 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

01, 

YELL 

35  06 

93  39 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY   J  SW 

08 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

BLYThEVILLE 

03 

3S 

89  55 

252 

5P 

JOE  E.  ATKINSON 

B00NEV1LLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0  8  2  6 

LOGAN 

35  13 

93  50 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

9QONEVILLE   6  NNE 

0827 

0* 

35  13 

93  54 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LOGAN 

511 

TP 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  2  S 

0842 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

BOUGMTON 

01 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NM 

0887 

FRANKL IN 

35  21 

94  00 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

FRANKL IN 

35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

RICHARD  K ■  WEIS 

BUFFALO  TOMER 

1010 

NEWTON 

35  62 

93  30 

2578 

BULL  SHOALS  OAM 

1020 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1052 

MISSISSIPPI 

35  49 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

Cabot'Tsw 

1  i  0! 

289 

8.  M.  WALThER 

CALICO  POCK 

IZARD 

36  07 

92  08 

7A 

i  i  52 

31 

OUACHITA 

33  36 

92  49 

lie 

SP 

?a 

H 

CAMDEN  2 

1154 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIOER 

CARLISLE  1  Sw 

LONOKE 

91  45 

235 

6A 

JOHN  L*  TA|T 

CARPENTER  OAM 

1238 

GARLAND 

34  27 

93  01 

AfiK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

HONROE 

34  41 

91  18 

172 

7A 

RAY  B.  HURST 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARK  S V 1 LLE   6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

35  32 

93  25 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

TA 

EARL  B.  RIODICK 

COMBS    3  SE 

1574 

01 

MADISON 

35  48 

93  48 

1400 

07  TO  DAVIS 

COMPTON 

NEWTON 

JON AM  LEE    S 1  MS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

5P 

TA 

C  H 

BILL  JOHNSON 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

WINFREO  0.  POLK 

COVE 

0  4 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

JOE  C,  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK  1 

34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTEfi  C.  TIMMING 

CUMMINS  FARM 

1768 

LINCOLN 

34  04 

91  35 

176 

6P 

6P 

CUMMINS   PRISON  FARM 

DAISY  3  E 

07 

PIKE 

34  15 

93  42 

700 

FERN A  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

05 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

TA 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANV1 LLE 

04 

35  03 

93  24 

370 

7A 

DAN V 1  LLC  SCS 

1835 

YELL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  8)9 

D4 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

jack  E.  Burks 

DE  QUEEN 

07 

SEVJER 

34  02 

420 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

8A 

L.  W.  WILSON 

DERMOTT   3  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

91  23 

143 

6P 

TA 

RADIO   STATION  KVSA 

DE5  ARC 

1  968 

06 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

5P 

TA 

C.  J.  R I  STEP 

DEVILS  KN08 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

TA 

DOYLE  H.  DICKEY 

2015 

0  7 

HOWARD 

34  07 

94  02 

5P 

THOMAS   F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148 

09 

33  53 

91  29 

162 

6P 

TA 

EL   DORADO  F  A  A  AIRPORT 

08 

UNION 

33  13 

92  48 

252 

MID 

J   S   FEO   AVIATION  AGENCY, 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

H !  1 

1  CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

;  \bt 

01 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

WALTER  M.  PETERSON 

EVENING  SHADE   1  NE 

36  05 

91  37 

SS 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

■  l 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

MID 

U   S   FEO  AVIATION  AGENCY 

F AYETTEVI LL£    EXP  STA 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

SP 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE  6  W 

2540 

08 

DALLAS 

92  31 

280 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

07 

LITTLE  RIVER 

94  24 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

06 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

THOMAS  A.  MOORE 

FOPT    SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

04 

SE6AST ] AN 

35  20 

94  22 

447 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH  WATER    PL  *  N  T 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

SP 

:a 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

260 

INA  J.  LOGAN 

03 

35  08 

91  27 

200 

TA 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

:'794 

0' 

35  59 

92  43 

5P 

:  h 

MRS    IDA  A  K1LLION 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  4  E 

2922 

YELL 

34  53 

7a 

GEORGE  W.  OOGEN 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBR 1 ER 

FAULKNER 

j".  14 

92  23 

360 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

29  76 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  ferry  DAM 

0  2 

CLEBURNE 

55    3 1 

92  00 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

OUR DON 

3074 

CLARK 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

1089 

■■>■> 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J.  L1NDER 

3132 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARR 1  SON 

93  07 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

51 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

HID 

MIL' 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

hEBER  SPR 1 NGS  3  SW 

>;•  3  0 

35  28 

9  2  01 

CLOSED  2/1/65 

3235 

04 

35  28 

92  58 

555 

JANE  LARKEY 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34  34 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSON.  JR. 

HOPE  3  NE 

0  7 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

BA 

6A 

Ha 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

U  19 

07 

MONTGOMERY 

34  22 

93  61 

7  Q  o 

7A 

AVADELLE    WHl SEN HUNT 

HORAT 10 

J44J 

0  7 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT    SPRINGS    I  NNE 

■jARLA-.r. 

34  31 

93  03 

710 

SP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNT  S V I LL  E 

36  05 

93  44 

1463 

6P 

7A 

MAY   PEARL  MARKLEY 

3556 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

0  7 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

TA 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES   S.  VAUGHAN 

o[ 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

01 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

TA 

BENEDICTINE  SISTERS 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  | 

COUNTY 

|  DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j  TEMP. 

j  PRECIP. 

si 

1  SPECIAL 

keoSE 

LONOKE 

TP 

R.    A.  WALLER 

K I NGSL AND  3  SSE 

3  904 

Dfl 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS   FORESTRY  COKH 

3998 

35  49 

90  26 

230 

7a 

LAKE  MAUMELLE 

LEAD  HILL 

LURTON 

MADISON 

ST  FRANCIS 

l\ 

DONALD  L.   TEMPLE TON 

MAGNOL IA    3  N 

45*1 

09 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

bt> 

H 

EARLE   E.  GRAHAM 

MAGNOLIA   5  N 

6SS0 

08 

33  20 

93  13 

360 

MALVERN 

MAMMOTH  SPR I NG 

MAR  I  ANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MELBOURNE    5  WNW 

MENA 

tilt 

POLK 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

490C 

09 

33  35 

91  48 

285 

5P 

:  M 

MORRI LTON 

MOUNT    MAGAZ I NE 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

STONE 

SS 

NELL   A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

50TJ 

04 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

300 

HENRY  G.  ARV1N 

NARROWS  DAM 

°7 

34  09 

93  43 

425 

BA 

it 

8A 

c 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

EDNA  J.  WESTFALL 

MRS.    NONA   L.  HA1LEY 

NORFORK  DAM 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

535* 

01 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

TA 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

07 

34  38 

93  48 

800 

71 

PAR | S   4  WSW 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

0« 

CROSS 

35  16 

90  35 

zzi 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

SS91 

93  37 

668 

7A 

6P 

JEFFER  SON 

0  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

7A 

BEN EDICT! NE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

NEVADA 

9P 

7A 

PRESCOTT  SCS 

S^ll 

01 

NEVADA 

33  48 

93  23 

3K 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

S970 

02 

36  15 

92  31 

800 

: 

MRS.    JOHNNIE    F.  MELTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

04 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

04 

07 

OS 

ARK    POWER   AND   LIGHT  CO 

01 

ROhwER  2  NNE 

09 

DESHA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLV 1 LLE  4  N 

6352 

Oi 

POPE 

35  20 

93  09 

360 

SP 

SP 

J.  H.  FONOREN 

6376 

34  23 

91  08 

200 

BA 

CLAY 

02 

FULTON 

03 

WHITE 

GRANT 

02 

BENTON 

OB 

STAMPS 

tfi-.t. 

07  LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

|; 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

09j  LINCOLN 

33  57 

91  4T 

182 

5! 

BURN  1 CE  FR  |  Z  ZELL 

6  99' 

07 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

650 

?i 

NORA   L.  MAYBERRY 

6918 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

*P 

it 

692C 

Of 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

198 

TA 

:  h 

04 

35  18 

93  39 

SS 

703( 

08 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

24" 

'  0  4  f 

0  7 

MILLEP 

33  27 

372 

"if. 

KID 

SCOTT 

94  06 

675 

SP 

TA 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7S30 

03 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

KID 

Kit 

U   S   FEO  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

OB 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

6P 

G 

CHARLEY   L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

35  55 

94  11 

1340 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

7712 

Ot 

CRITTENDEN 

35  08 

90  11 

220 

SP 

W  HEMPH1 S  UT 1L  COMM 

WHEELING 

FULTON 

36  19 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

04 

FRANKL IN 

35  41 

93  57 

2285 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

04 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

hiles  b  turner 

WYNNE 

CROSS 

33  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

02 

MAR  ION 

36  13 

92  41 

760 

55 

SS 

CLOSED  STATIONS 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

02 

CLEBURNE 

33  28 

92  03 

CLOSED  2/1/65 

DRAINAGE  CODE.        1  -  ARKANSAS  2-M1SSISSIPP1 


-RED   S-SAINT  FRANCIS  6-SALLNE 


-  42  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field    Little  Rock    Arkansas  72202  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground    table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precioita- 
Uon    table,     Daily  Temperature    table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the  24  hours  ending  ai  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWINC 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/ /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Ceneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document*  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington,  D.  C.  20402.  
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ARKANSAS  -  APRIL  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  marked  by  an  erratic  precipita- 
tion distribution  over  the  State.  An  inch  or  less 
accumulated  over  large  areas  of  the  south  and 
central  sections  of  Arkansas,  while  more  than 
twice  normal  monthly  amounts  fell  in  the  ex- 
treme northwest  counties.  In  this  area  of  the 
State  the  lake  level  of  Beaver  reservoir  jumped 


nearly  20  feet,  which  was  the  largest  monthly 
rise  since  completion  of  Beaver  Dam  in  February 
of  1963. 

A  vicious  tornado  at  Conway,  Arkansas,  on 
April  10,  killed  6  people,  injured  over  100, 
and   produced   considerable   property  damage. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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0 
0 
0 

1 

FCRT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FCRT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
02  ARK 

79.0 
78.* 
77.7 
73.0 
79.2 

49,7 
48.1 
54,3 
52. 5M 
51.2 

64.4 
63.3 
66.0 
62.  8M 
65.2 

2.7 
4.2 
3.6 

92 
88 
87 
89 
69 

22 
22. 
22 
8 
23. 

3* 
31 
35 
38 
37 

29 
29 
29 
26 
29 

83 
103 

63 
123 

64 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

l.tT 

*.*2 
1.47 
1.85 
3.02 

-  2.27 

-  4.09 

-  1 .  7* 

.57 
1.19 

.55 
1.02 

J 
8 
26 
3 

ooooo 

ooooo 

1 

4 

] 

1 

3 

0 
2 

o 
1 

0 

PARIS 

RLSSELLVILLE  *  N 
SLBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

80.* 
81.1 
80.3 
81.8 
74. 6N 

50.9 
47.3 
52.9 
52.6 
51. 5M 

65.7 
64.2 
66.6 
67.2 
63.  IN 

4.3 

92 
91 
91 
93 
84 

23 

23. 

23. 

22 

23* 

35 
3* 
38 

3! 

29 
1 
29 
29 
2  8 

68 
82 
5* 
58 
112 

4 
4 

2 
3 

0 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
2.*9 
1. 10 
1.31 
4.70 

-  3.80 

.55 
1.10 
.51 
.41 
l.*2 

26 
10 
27 
26 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

ooooo 

10 

1 
2 
1 

0 
3 

0 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

65.2 

4.2 

2.31 

-  2.79 

.0 

ft       A  * 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A I RPCRT//R 
MALVERN 

82.7 
80.5 
79. 8r 
80.7 
78.3 

82.2 
81.* 
78.6 
82.7 

53.2 
53.2 
50.2 
51.9 
49.6 

57.3 
52.4 
52.9 
50.9 

68.0 
66.9 
65. ON 
66.3 
64,0 

69.8 
66.9 
65.8 
66.8 

3.4 

5.8 
3.4 

93 
9C 
91 
9C 
9C 

92 
9C 
9C 
91 

22 

23 

25. 

23 

23 

22 
23. 
22 
23. 

37 
36 
34 
36 
3! 

41 
35 
36 
35 

29 
29 
29 
29 
29. 

2* 

29 
29 
29 

33 
50 
90 
51 
94 

20 
6C 
70 
49 

4 
1 

2 
1 
1 

3 
2 
1 
4 

0 

a 

0 

c 

5 

c 
c 
c 

0 

0 

c 
c 

0 

c 
r 
c 
c 

1  .08 
1.12 
1.38 
.54 
2.9' 

l.U 
.96 

1.19 
.74 

-  4.84 

-  4.83 

-  3.74 

.55 
.52 
.54 
.*( 

•  8S 

.64 

.66 

•  5C 
,5C 

26 
27 
27 

11 

3 

26 
27 
3 
26 

2 

4 

3 

1 

5 
3 

2 
J 
2 

1 
1 
1 

0 
3 

1 
1 
1 
1 

oooo  ooooo 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


APRIL  1965 

Continued  


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Day 

Snow.  Sieet 

No.  of  Days 

Station 

B 

■a 
.1 

Max. 

Min. 

■a 
J 

Day 

■3-a 

• 

1.00  or  More 

Average 
Maxima 

Average 
Minim  ui 

Average 

Departoi 
From  No 

Highest 

o 

a 

1 

0 

Dale 

Degree  ] 

s  < 

H 

Depart  uj 
From  Nc 

Greatest 

0 
Q 

Total 

fa 
a  0 

ti 

2  0 

Date 

2 

.50  or  M 

MCRRILTON 
NIMROO  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOwER 

80.9 
80.3 
81,0 
81.8 

54.5 
50.5 
49.9 
54.  1 

67.7 
65.4 
65.5 
68.0 

6.C 
4.5 

96 
93 
92 
91 

9 
24. 
23. 
23. 

4C 
34 
34 
36 

29 
29 
29 
29 

37 
81 
71 
42 

5 
5 

4 

3 

0 
0 
0 
0 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 

0 

2.17 
2.52 
3.00 
1.16 

-  2,77 

-  2.29 

.87 
1.25 
1.48 

,60 

11 

u 
11 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

c 

T 
0 

0 

11 

3 
3 
4 

4 

2 
3 
3 
1 

0 
1 
1 
0 

DIVISION 

66.6 

4.5 

1.53 

-  3,90 

.0 

•       •  tt 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
8RINKLEY 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 

80.5 
77.3 
80,2 
78.0 
76.  5 

54,8 
51.8 
57,3 
54.2 
54.2 

67,7 
64.6 
68,8 
66.  1 
65.4 

2.4 
2.6 

89 
91 
92 
90 
88 

9 

24 
23 
23 
24 

37 
37 
41 
37 
39 

29 

29 

29. 

29 

29 

56 
94 
47 
71 
85 

0 
1 
3 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

( 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 
2.09 
1.38 
1.45 
2.U 

-  2.99 

.55 
.83 
.58 
.75 
.56 

19 
3 
3 
3 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
( 
0 

3 
5 
3 

6 

1 
1 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

80.2 
70.6 
78.8 

M 

77.5 

53,9 
53.6 
55.0 

M 

55.0 

67,1 
66.  1 
66.9 

M 

66,3 

4.  1 

90 
90 
89 
94 
89 

23 

24« 

24 

23 

24 

39 
38 
40 

43 

29 
29 
1 

1 

52 
68 
59 

66 

1 

2 

C 

<• 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.91 
1.76 
1.83 

l.»6 

-  2,87 

.50 
.49 
.90 

.81 

26 
4 
19 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 
0 
0 

4 
5 
5 

5 

1 
C 
1 

1 

0 
0 
0 

0 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

77.9 
78.2 

54.2 
53,9 

66.  1 
66,1 

89 
90 

23 
23 

38 
37 

16 
29 

73 
77 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.66 
2.02 

.64 
.93 

3 
3 

.0 
.0 

0 
0 

4 
6 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

66.5 

4.3 

1.66 

-  3.23 

.0 

•       •  « 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 
DIERKS 
HCPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

82.5 
81.6 
79.5 
80.9 
80.4 

54.6 
50.6 
54,0 
50,5 
49.8 

68.6 
66,1 
66,8 
65,7 
65.1 

4.0 
5.3 

89 
90 
88 
89 
89 

23. 

23» 

10 

23* 

10 

36 
33 
38 
31 
33 

29 
29 
29 
29 
29 

31 
58 
67 
72 
78 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
1.17 
1.05 
1.50 
.97 

-  4,55 

-  3,94 

1.52 
.49 
.36 
.81 
.69 

26 
26 
27 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
2 

1 
0 
0 
2 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

79.2 
8  2.7 
81.4 
81.5 

52.1 
56,3 
56.4 
58.0 

65.7 
69,5 
68.9 
69.8 

5,0 
5.9 

87 
89 
89 
88 

24* 

9 
23» 
23. 

37 
40 
38 
40 

16 
29 
29 
29 

69 
32 
41 
38 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.91 
.93 
1.37 
1.07 

-  4.09 

-  4,23 

.55 
.61 
,65 
,45 

26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
,0 

.  c 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
3 

1 
I 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

67.4 

4.7 

1.22 

-  4,28 

.0 

#       *  « 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkadelphia 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
MAGNOLIA   3  N 

81.2 
83.2 
81.2 
82.6 
81.9 

54,9 
55.8 
55,0 
54.4 
54.1 

68.1 
69,5 
68,1 
68.5 
68.0 

5.6 
3.6 

3.2 

91 
90 
89 
90 
88 

9 

9 
23 
23* 
23. 

38 
40 
39 
40 
37 

29 

29 

29 

29. 

29 

43 
33 
50 
37 
51 

1 
1 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.32 
.99 
,98 
.58 

2.07 

-  4,36 

-  4.U 

-  4,49 

-  3,45 

.73 
,80 
.37 
.42 
.81 

27 
27 
26 
26 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
1 
6 

2 
1 
0 
0 
2 

00000 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

80.8 
82.0 
81  .  3M 
81.1 

54.7 
57.3 
53, 4M 
56.3 

67.8 
69.7 
67. 4M 
68.7 

5.6 
4.0 

89 
91 
90 
90 

24. 

9 
9 
9 

38 
41 
36 
40 

28 
29 
29 
29 

50 
28 
44 
33 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.81 
1.4J 
1.01 
2.13 

-  3.93 

.69 
1.03 
.67 
.68 

27 
27 
26 
27 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

6 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

68,4 

4.3 

1.37 

-  4.05 

,0 

•       *  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 

HF  DMA T  T    >  MP 

l/t  KrU  1  1     3  nit 

DUMAS 
EUDORA 

81  .0 

M 

79.7 
80.9 
82.1 

55.7 

M 

56.0 
54,9 
57.6 

68.4 

M 

67.9 
67.9 
69.9 

4.6 
4.1 

90 

87 
90 
90 

9 

24. 
23. 
24. 

38 

39 
41 
41 

30. 

29 
29 
30 

45 

46 
43 
26 

1 

0 
2 
2 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

.84 

1.44 
1.80 
1.18 
.90 

-  4.47 

-  3.82 

.38 

l!25 
.74 
.31 

26 
3 
19 
12 
7 

,0 

,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
0 

0  0     0  0 

MCNTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

79.9 
82.9 
80.7 
78.3 
30.2 

54.6 
56.7 
56,6 
54.2 
56.  1 

67.3 
69,8 
68,7 
66,3 
68.2 

5.3 
2.4 

90 
90 
91 
87 
88 

9 
23. 
23 
25. 
25. 

35 
41 
42 
41 
37 

29 
16 
29 
29 
29 

59 
26 
38 
64 
47 

1 
3 
3 

0 

0 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
.99 
1.48 
1.08 
1.02 

-  4.37 

-  3,91 

.69 
.52 
.52 
.20 
.50 

12 

26 

26 

27. 

19 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

STAR  CITY  4  ENE 

81.4 

53.8 

67,6 

91 

23 

36 

29 

53 

2 

0 

0 

a 

1.15 

.41 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

68.2 

4.4 

1.24 

-  3,82 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE  1    96°  ON  THE  9TH  AT  MORRILTON 


LOWEST  TEMPERATURE  1    27°  ON  THE   1ST  AT  EVENING  SHADE   1  NE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    11.43   INCHES  AT  BEAVER  DAM 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .54   INCH  AT  CONWAY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    3.58  INCHES  ON  THE  3D  AT  BENTONVI LLE  AND  ON  THE 

2D  AT  ROGERS 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2  1 

3 

4  | 

5 

6 

7 



9 

10 

11 

 L- 

12 

13 

 L 

14 

 L 

IS 

•     •  • 

 [■ 

N0R7MWEST  01 

BEAVER  DAM 

.10 

3.21 

.32 

2.25 

•  52 

.03 

.09 

.10 

1.38 

2.03 

BEN70NVILLE 

I  n  A* 

1.42 

30 

1  ,*8 

2.13 

BERRVV1LLE  a  nw 

2.14 

1.33 

.  18 

1.13 

.5  3 

*04 

03 

7*7. 

BUFFALO  TOMER 

«!s» 

1.90 

EUREKA  SPRINGS 

7.76 

2.21 

.98 

F AYE7TE V I LLE  FAA  »P 

A  67 

1.40 

.1* 

7 

.99 

,49 

t 

.06 

.16 

T 

.98 

T 

FAYETTEvILLE  EXP  STA 

5.24 

.96 

■  50 

•  14 

GRAVE  TTE 

2,41 

1  .31 

I  ,02 

•03 

*49 

*03 

_ 

1*31 

1*00 

GREEN  FOREST  *  ESE 

5!s5 

2.02 

.93 

•43 

•  12 

*37 

*98 

HARRISON 

5.16 

.  8  7 

.93 

.92 

•49 

.24 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.71 

.51 

.33 

.23 

.37 

,08 

.03 

T 

1.27 

.40 

HUNTSVILLE 

7*  75 
* 

1.85 

1.80 

1.65 

•  40 

.15 

•  05 

1.00 

JASPER 

2 . 54 

•  37 

•  2? 

.  30 

5*05 

1.25 

1.20 

•  23 

,09 

."0 

.25 

T 

*48 
* 

*oo 

LUR  TON 

j.'o* 

1  .46 

•  09 

.22 

•  35 

•  15 

• 

OOELL  3  N 

.73 

1.46 

1.09 

.01 

.36 

•  18 

1.90 

ROGERS 

A*05 

3.sa 

,88 

•  52 

.T7 

.90 

•  15 

.92 

.70 

S1L0AM  SPRINGS 

7*71 

•  05 

2.83 

•  84 

•f 

1  .fl* 

•  51 

,04 

,06 

.30 

.92 

.46 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

A  07 

2.07 

.06 

.1* 

•  01 

T 

•  15 

.07 

.36 

.  4  4 

CLINTON 

3  5* 

1.17 

.62 

•  12 

1 ,05 

Evening  shade  i  ne 

3.66 

1  .67 

.06 

.  39 

.19 

•  35 

•  1 3 

•  24 

40 

GILBERT 

2.01 

*  12 

.  1 0 

•  27 

•  09 

*  38 

GREERS  FERRY  DAM 

l'«0 

.85 

.07 

.06 

.10 

T 

.09 

*02 

!o9 

MAMMOTH  SPRING 

3.30 

1.51 

.  15 

.12 

.09 

.20 

T 

.25 

.93 

MARSHALL 

1.00 

1.13 

•  14 

•  26 

.11 

MELBOURNE   '  WNW 

2.95 

.35 

.37 

T 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

3.03 

.16 

1.09 

.  10 

.43 

•  56 

1.08 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.59 

•  13 

.62 

*  10 

.52 

.04 

•  70 

1.08 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

A.  5? 

2*32 

•  03 

•  55 

.20 

•  06 

T 

.63 

SALEM 

1.98 

.28 

•41 

,06 

■  65 

.48 

•M 

SHIRLEY 

2*00 

1.1* 

T 

T 

.05 

.14 

.07 

.60 

■  16 

.08 

YELLVILLE 

.  *  «  . 
• 

1,63 

1.22 

•  13 

•  11 

,2  1 

•  29 

•  09 

■  62 

•  67 

4       •  4 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

1.75 

.16 

•49 

.15 

T 

T 

•  14 

•  05 

.17 

BALD  KNOB 

• ; 

T 

.60 

•  06 

T 

•  40 

T 

.09 

.03 

■  03 

T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

ASA 

•  B3 

1.58 

1*39 

,24 

•  27 

•  14 

BATESVILLE  L  AND  D  »1 

5!33 

1  .40 

•  10 

1.92 

j 

•  30 

T 

.90 

•  04 

.  24 

BEECH  GROVE 

2.38 

1  .02 

.15 

7 

•  31 

.33 

.55 

■EEDEVILLE 

1*  it 

.89 

.07 

•  02 

,05 

•  21 

•  05 

•  09 

BLACK  ROCK 

1.41 

•  10 

•  3* 

7 

■  11 

•  21 

7 

T 

•  04 

.84 

BL*  THE v I LLC 

2*21 

.  7  3 

•  15 

.0") 

.06 

.03 

.19 

•  01 

•  26 

BURDET  TE 

3. 64 

1  .00 

•  36 

1.33 

.  1 1 

•  OS 

.04 

•  12 

.07 

CORNING 

3.10 

.88 

•  40 

•  04 

.03 

•  32 

•  22 

•  22 

.65 

•EORGETOWN 

1.A5 

.81 

•  IT 

T 

T 

JONESBORO 

1  .80 

1.64 

.05 

•  13 

•  10 

.02 

.02 

.20 

KE I SER 

6*24 

.96 

:u 

3.33 

.03 

.07 

.06 

.61 

.16 

LAKE  CITY 

5.00 

T 

1.50 

2.55 

T 

.20 

7 

•  12 

T 

•  08 

•  10 

MARKED  TREE 

2.A1 

1.06 

.33 

.*2 

.12 

•  OS 

.04 

.12 

.10 

.06 

NEWPORT 

»  1 1 

.  77 

•  03 

.39 

T 

•  42 

T 

T 

•  03 

OSCEOLA 

5*aI 

,78 

2.99 

.02 

.01 

.57 

.20 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

3*0" 

1.20 

•09 

•  20 

.19 

•  20 

•  03 

7 

.02 

•  32 

.30 

POCAHONTAS  1 

-'.it 

.98 

•  10 

,47 

.02 

■  31 

•  IT 

•  16 

1.12 

SAINT  FRANCIS 

3.12 

.  74 

•  51 

•  06 

.03 

•  2f 

•  11 

.  1  ' 

•  01 

•  94 

SEARCY 

5 

.63 

•  01 

■  96 

•  16 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

3*5J 

•  BO 

.51 

•  11 

•  09 

.29 

•  50 

T 

.82 

•       •  • 

WEST  CENTRAL  OA 

ABBOTT 

1.30 

.24 

.12 

.14 

»LY 

3. It 

.57 

7 

•  43 

1.21 

7 

APPLETON 

2.26 

T 

.50 

T 

7 

.  JO 

.20 

.26 

•  25 

•  10 

BIG  FORK 

2.03 

.46 

,08 

•  07 

.46 

.06 

BOONEVILLE 

iTI 

.16 

7 

•  09 

.03 

CLARKSvILLE 

2.00 

.30 

.30 

•  01 

.03 

•  93 

■  22 

.77 

COVE 

1.93 

.75 

•  32 

.01 

OANV I LLE 

1.77 

.68 

7 

•  3B 

•  11 

dardanelle 

1.9T 

.71 

.01 

7 

•  33 

♦  21 

T 

T 

DEVILS  KNOB 

3.08 

Lis 

,  39 

•  33 

•  20 

.45 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  110 

1.97 

.33 

.0* 

•  97 

•  32 

7 

•  19 

.17 

.68 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

4.421 

1.10 

T 

,98 

1.19 

T 

,17 

•  06 

GRAVELLY  A  E 

2.75 

.31 

•  09 

1.42 

.04 

GREENWOOD 

1.6S 

.40 

.  2» 

•  30 

•  10 

•  09 

.96 

HECTOR 

2.02 

.77 

.03 

•is 

•  16 

,29 

.14 

MENA 

1.47 

.39 

T 

T 

•  01 

•09 

•  11 

.  1 2 

MOUNT  MAGAZINE 

i.as 

.24 

1.02 

•  IT 

T 

.08 

.31 

MULBERRY  6  NNE 

3.71 

1.30 

T 

•  47 

J 

•  20 

NATURAL  DAM 

3.67 

.78 

•  0* 

.90 

•01 

,30 

•  14 

1.33 

02ARK 

3.02 

.63 

.  5* 

•  63 

,19 

•  22 

.30 

OZONE 

1.92 

1.10 

.61 

•  21 

•  20 

PARIS 

1.24 

•  IT 

.19 

T 

7 

•  IB 

PARKS 

•  T1 

.23 

•  49 

.04 

1.17 

.27 

T 

•  IT 

.24 

T 

.49 

RUSSELLV1LLE  A  N 

2.44 

.06 

.49 

•  10 

.0*9 

j 

•  04 

1.10 

T 

.06 

T 

subiaco 

1.10 

.31 

T 

7 

.14 

T 

WALDRON 

1.31 

.32 

T 

7 

.27 

.18 

7 

WHITE  ROCK 

4. 70 

1.42 

•  OS 

*  16 

,  8  1 

.96 

.13 

•  15 

.30 

•      •  • 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

1.0a 

.08 

•  40 

7 

•  05 

APL1N    1  W 

2.11 

.56 

1.02 

BENTON 

1.12 

.14 

•  1! 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.31 

.39 

•  03 

T 

.01 

.01 

CONWAY 

.3< 

•  01 

.46 

CRYSTAL  VALLEY 

lil< 

.33 

T 

.01 

.01 

,22 

DAMASCUS 

2.29 

.5- 

T 

7 

•  90 

T 

T 

.0' 

GREEnBR i er 

2.47 

,B< 

•  02 

7 

•  99 

,53 

T 

T 

.01 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

1.1 

.04 

.17 

.06 

JESSIEVILLE 

1.13 

.47 

T 

7 

7 

T 

LAKE  MAUHELLE 

1.3! 

.58 

LEOLA 

.98 

.08; 

7 

LITTLE  ROCK  WB  A IRPORT//R 

1.11 

•  15 

.50 

T 

•  03 

T 

7 

T 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

l.K 

•  13 

.5 

MALVERN 

.7* 

T 

.07 

T 

7 

T 

MORRILTON 

2. IT 

.Si 

T 

7 

7 

,9T 

T 

T 

NIMROD  DAM 

2.5! 

.6! 

•  04 

1.23 

T 

OWENSVILLE 

•  SI 

.4! 

•01 

T 

7 

T 

7 

T 

T 

T 

.09 

,09 

,  2  T 

.04 

.20 

•  27 

.33 

•  49 

.90 

.39 

.39 

•  36 

•  20 

.31 

.29 

.89 

.11 

*6S 

•  22 

.31 

.13 

.28 

•  IS 

•  39 

.30 

•  73 

.  1* 

.23 

,06 

.30 

•  02 

.1* 

•  39 

•  20 

•  19 

T 

.07 

•  21 

.19 

•  39 

.20 

.08 

.03 

.02 

T 

.22 

•  29 

.33 

T 

T 

.06 

•  IS 

.29 

■  IS 

•  23 

.13 

.24 

T 

.12 

.43 

.26 

•  09 

.09 

•  07 

■  35 

.21 

•  42 

■  12 

T 

.22 

.09 

•  33 

•  29 

•  11 

.91 

.14 

•  22 

•  05 

T 

•  29 

•  49 

.04 

.92 

.10 

.17 

.39 

1.16 

.04 

•  92 

.12 

.99 

.10 

.06 

.07 

•  22 

.23 

•  20 

.43 

•  35 

,02 

.06 

.02 

.19 

.04 

.43 

1, 

.09 

0* 

* 

.49 

.17 

.09 

.44 

01 

• 

.20 

.09 

.37 

7 

.31 

•  20 

•  34 

.38 

•  01 

T 

•  SI 

•  29 

.44 

.45 

.10 

.01 

.34 

•  99 

.22 

.41 

.42 

.01 

.01 

T 

.01 

.A7 

T 

.99 

T 

.55 

T 

.14 

.91 

.41 

.11 

.17 

.99 

.31 

.39 

.21 

.19 

.41 

.20 

.64 

.04 

.60 

.30 

.48 

.02 

.61 

.03 

.41 

.04 

.01 

.40 

.09 

T 

.90 

.10 

T 

.48 

•  OS 

.OS 

.90 

.61 

•  foliOOTng  Station  tndsra 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
APRIL  1965 


Day  of  Month 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CARLISLE   t  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E  SE 


SOUTHWEST 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   3  E 
OE  QUEEN 
OIERKS 


FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  1 
HOPPER 
HORATIO 


HE 


INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  W8  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
HOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

GUROON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAv  LOCK  AND  OAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   T  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
DERMOTT    3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

monticello  3  s 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
portland 

ROHwER  2  NNE 
STAR  CITY  4  ENE 


2.09 
2.01 
1.4* 

1.56 
1.30 
1.09 


1,63 
1.T6 


1.90) 
t.29 
2.0O 


2.04J 
1.30 


1.0* 
.71 
2.66 


1.43 
1.01 
2.49 


1.4ft 
1  .08 

1.02 
1.19 


I? 


.01  T 
T 

.22  .02 


.02     .09  .03 


14  15 


16     17  18 


29     30  i  31 


.32 
1.03 
1,29 


.12  T 

.1* 

,0( 

.54 

T 

.0. 

.11 

.01 

.10 

.90 

•  >1 

.*» 

til 

.60 

.all 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

■ 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
54 

64 
54 

70 
58 

72 
62 

70 
66 

70 
66 

73 
67 

74 
67 

60 
68 

77 
71 

77 
72 

82 
71 

80 
69 

75 
69 

79 
70 

79 
66 

78 
64 

78 
64 

81 

69 

81 

66 

82 

66 

83 
67 

83 
68 

84 
70 

73 
72 

70 
66 

77 
63 

78 
62 

80 
63 

76.8 
66.1 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  jeleience  note,  following  Si.non  Ind« 
-  50  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1965 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

1  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

•       ft  • 

NORTHWEST  01 



BEAVER  DAM 

MAX 

66 

78 

54 

77 

88 

74 

60 

66 

81 

80 

60 

70 

70 

74 

70 

42 

T2 

92 

72 

70 

80 

86 

68 

88 

85 

61 

52 

65 

61 

75 

74,4 

Mm 

52 

5  1 

44 

47 

52 

64 

42 

52 

4  7 

52 

50 

5  l 

42 

37 

40 

42 

52 

52 

31 

5  1 

54 

47 

JT 

14 

34 

36 

46,  3 

BENT0NV1LLE 

MAX 

80 

80 

78 

84 

79 

80 

82 

83 

82 

75 

76 

69 

77 

76 

68 

70 

60 

80 

78 

60 

66 

86 

86 

85 

71 

52 

66 

69 

76 

83 

77,3 

MIN 

35 

35 

53 

55 

57 

58 

48 

59 

50 

61 

61 

49 

41 

32 

36 

43 

,7 

54 

36 

59 

50 

46 

39 

38 

36 

32 

30.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

78 

74 

77 

85 

80 

81 

87 

63 

79 

76 

76 

70 

72 

70 

64 

79 

81 

79 

70 

62 

89 

91 

86 

96 

80 

55 

64 

39 

73 

82 

77,2 

MIN 

48 

43 

45 

53 

61 

59 

52 

56 

52 

51 

6| 

50 

42 

52 

39 

40 

58 

6  4 

60 

6  3 

64 

50 

44 

3  7 

36 

36 

33 

30,9 

FAYETTEvILLE  FAA  AP 

MAX 

77 

62 

78 

85 

73 

82 

63 

84 

63 

73 

7? 

69 

78 

67 

62 

73 

80 

73 

70 

61 

66 

86 

86 

82 

67 

31 

65 

62 

78 

81 

73.1 

Mm 

45 

51 

)7 

58 

62 

51 

43 

54 

48 

62 

60 

1 1 

4  5 

59 

42 

49 

" 

45 

40 

5  7 

49 

54 

5  7 

50 

47 

43 

32 

32 

49 

49,4 

FAYETTEV I LLE  EXP  STA 

MAX 

75 

75 

'7 

79 

76 

80 

82 

Bl 

82 

79 

T3 

72 

77 

75 

70 

73 

77 

70 

79 

85 

86 

66 

83 

72 

52 

65 

64 

73 

80 

76.0 

Mm 

45 

46 

5  1 

57 

65 

61 

47 

59 

5  1 

62 

65 

48 

44 

56 

3  8 

56 

5  9 

46 

63 

55 

62 

6  3 

5 1 

45 

40 

31 

34 

33 

5  .7 

GRAVETTE 

MAX 

78 

73 

73 

85 

76 

79 

82 

61 

80 

75 

76 

70 

75 

72 

64 

70 

81 

74 

70 

60 

86 

85 

85 

85 

79 

52 

67 

63 

76 

81 

75.9 

Mm 

42 

44 

49 

52 

56 

55 

45 

58 

49 

59 

66 

40 

50 

5  2 

37 

40 

5  8 

52 

54 

57 

47 

43 

36 

26 

26 

49 

47.7 

HARRISON 

MAX 

78 

68 

53 

73 

86 

84 

86 

85 

79 

75 

84 

75 

71 

66 

72 

72 

62 

76 

70 

63 

91 

91 

90 

87 

79 

36 

65 

65 

75 

84 

76.8 

Mm 

39 

42 

66 

45 

55 

6  1 

52 

61 

50 

5) 

64 

5  3 

5  j 

39 

46 

42 

40 

52 

60 

52 

56 

54 

46 

40 

37 

34 

44 

49.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

62 

73 

86 

74 

82 

85 

84 

80 

75 

81 

68 

71 

62 

63 

71 

81 

79 

69 

91 

99 

69 

88 

85 

68 

30 

65 

60 

74 

83 

75,2 

Mm 

43 

44 

4  3 

55 

61 

58 

52 

60 

52 

52 

5  0 

30 

39 

54 

° 

42 

44 

5  9 

59 

63 

6  3 

46 

44 

39 

38 

16 

34 

30.3 

MUNT5VILLE 

MAX 

78 

70 

79 

86 

75 

81 

84 

83 

S3 

75 

79 

70 

77 

73 

63 

73 

60 

70 

80 

79 

98 

89 

»e 

85 

75 

32 

65 

62 

75 

8  1 

76,6 

Mm 

40 

49 

50 

52 

60 

61 

44 

59 

48 

60 

61 

51 

41 

44 

55 

36 

53 

49 

39 

40 

52 

50 

33 

57 

50 

43 

39 

33 

14 

44 

46,3 

LEAD  HILL 

MAX 

78 

78 

74 

85 

80 

85 

85 

85 

80 

78 

61 

75 

73 

69 

65 

72 

83 

70 

72 

84 

92 

92 

91 

89 

72 

37 

67 

65 

75 

84 

77,9 

Mm 

37 

44 

44 

55 

61 

60 

45 

61 

53 

52 

6T 

54 

40 

31 

55 

40 

48 

45 

44 

40 

51 

54 

35 

55 

56 

46 

39 

40 

14 

43 

49,1 

ROGERS 

MAX 

80 

77 

77 

•  T 

84 

80 

83 

85 

82 

80 

78 

72 

75 

73 

68 

TO 

80 

78 

70 

61 

85 

87 

85 

9* 

83 

53 

66 

64 

71 

77,2 

Mm 

45 

44 

45 

55 

58 

60 

50 

58 

53 

61 

63 

59 

44 

52 

56 

39 

34 

56 

42 

49 

59 

56 

38 

60 

53 

45 

40 

33 

36 

53 

51,3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

79 

74 

85 

88 

93 

76 

T» 

78 

77 

73 

71 

74 

62 

76 

72 

62 

88 

88 

88 

88 

62 

32 

66 

61 

71 

77,6 

•       •  • 

Mm 

43 

47 

54 

55 

58 

57 

51 

62 

54 

6  1 

61 

49 

45 

58 

47 

38 

54 

96 

41 

42 

6  0 

33 

34 

40 

49,9 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

81 

69 

68 

85 

82 

83 

84 

86 

92 

77 

68 

75 

73 

64 

71 

73 

85 

85 

74 

85 

41 

91 

93 

91 

76 

60 

68 

63 

67 

76,4 

31 

42 

4  3 

52 

58 

62 

41 

60 

47 

53 

59 

42 

37 

56 

3  2 

34 

40 

46 

42 

33 

43 

41 

'2 

" 

38 

39 

36 

3 1 

45.2 

EVENIN6  SHADE  1  NE 

MAX 

80 

73 

69 

81 

78 

87 

82 

65 

63 

75 

67 

8J 

70 

65 

73 

70 

82 

83 

76 

82 

98 

90 

90 

92 

69 

69 

67 

73 

68 

76.9 

27 

41 

40 

48 

55 

43 

50 

6  1 

4' 

' 

37 

36 

3  9 

26 

35 

39 

43.6 

GILBERT 

MAX 

82 

78 

77 

88 

81 

84 

86 

65 

62 

78 

67 

80 

73 

71 

70 

74 

84 

84 

74 

85 

90 

92 

91 

99 

85 

63 

66 

67 

77 

60.3 

30 

43 

44 

3  3 

55 

56 

39 

52 

51 

40 

30 

42 

' 

58 

39 

40 

33 

30 

34 

44,1 

SHEERS  FERRY  DAM 

MAX 

66 

77 

64 

69 

83 

75 

83 

82 

82 

61 

7» 

95 

80 

73 

64 

76 

72 

91 

60 

76 

80 

86 

91 

90 

88 

82 

53 

66 

63 

74.7 

40 

62 

52 

59 

j  «, 

52 

43 

" 

6  1 

6T 

48 

46 

36 

43 

30,2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

78 

70 

58 

80 

74 

82 

■  1 

87 

82 

78 

90 

76 

77 

44 

73 

72 

64 

82 

73 

64 

90 

93 

93 

91 

81 

71 

69 

64 

73 

76,7 

3 1 

43 

43 

52 

57 

64 

45 

62 

5  i 

54 

69 

49 

41 

49 

5  6 

41 

47 

49 

48 

36 

5  6 

3 1 

52 

61 

40 

3  8 

4 

38 

46,5 

MARSHALL 

MAX 

79 

73 

86 

78 

83 

89 

82 

82 

74 

85 

77 

74 

66 

66 

72 

60 

81 

79 

72 

62 

87 

89 

87 

95 

79 

61 

66 

65 

73 

83 

78,0 

4  6 

55 

65 

4  8 

6  1 

54 

56 

88 

42 

32 

54 

44 

56 

52 

43 

56 

6  1 

62 

62 

59 

4| 

4  3 

39 

32,0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNH 

MAX 

66 

80 

50 

70 

83 

73 

84 

63 

86 

80 

76 

96 

72 

72 

61 

68 

71 

93 

80 

72 

63 

90 

92 

91 

89 

74 

55 

68 

62 

75,6 

Mm 

40 

47 

44 

46 

56 

59 

54 

56 

55 

53 

54 

56 

41 

47 

51 

61 

45 

49 

45 

43 

51 

61 

62 

62 

57 

45 

39 

39 

36 

43 

49.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

64 

79 

51 

69 

83 

75 

84 

82 

66 

76 

72 

86 

72 

72 

59 

67 

70 

82 

60 

71 

92 

89 

90 

90 

88 

73 

55 

67 

62 

73,2 

Mm 

36 

43 

44 

46 

55 

59 

46 

31 

51 

53 

54 

52 

40 

47 

50 

•  8 

44 

51 

43 

39 

50 

52 

53 

57 

57 

45 

38 

38 

33 

41 

46,9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

75 

67 

68 

81 

70 

75 

80 

79 

78 

76 

86 

T4 

70 

60 

70 

49 

76 

78 

70 

T4 

81 

85 

63 

•  4 

75 

57 

64 

61 

70 

71.9 

Mm 

40 

41 

41 

49 

56 

59 

49 

59 

59 

50 

62 

55 

41 

48 

48 

36 

46 

55 

43 

62 

53 

56 

56 

59 

56 

40 

39 

37 

33 

47 

46,7 

YELLVILLE 

MAX 

80 

66 

75 

85 

80 

96 

86 

88 

79 

78 

66 

81 

72 

60 

69 

73 

78 

64 

71 

63 

91 

91 

91 

89 

80 

57 

67 

62 

79 

83 

76,5 

*       ft  ft 

Mm 

" 

43 

42 

M 

60 

'* 

41 

60 

46 

52 

** 

36 

50 

'l 

" 

'* 

40 

36 

46 

5 1 

3  2 

'2 

39 

37 

3' 

30 

38 

44,5 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

77 

70 

57 

T8 

75 

sc 

79 

82 

77 

76 

65 

81 

72 

63 

76 

48 

82 

94 

76 

61 

17 

90 

91 

91 

81 

72 

67 

41 

72 

66 

77,4 

Mm 

39 

37 

46 

52 

58 

6  6 

" 

67 

6  0 

'* 

*7 

54 

4' 

'2 

43 

30 

43 

3  I 

53 

35 

60 

60 

46 

47 

45 

36 

44 

11.1 

BALD  KNOB 

MAX 

76 

74 

63 

7« 

77 

83 

81 

83 

82 

78 

63 

93 

75 

66 

80 

70 

82 

88 

76 

61 

96 

69 

90 

90 

81 

76 

66 

45 

71 

81 

76.6 

Mm 

'7 

50 

48 

60 

66 

56 

67 

60 

56 

46 

43 

42 

54 

5^ 

4  } 

4  7 

50 

53 

3  7 

56 

49 

48 

43 

39 

41 

51,7 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

MAX 

78 

75 

62 

82 

75 

78 

81 

62 

80 

88 

77 

76 

66 

74 

71 

81 

82 

75 

81 

96 

90 

69 

88 

84 

61 

66 

66 

71 

61 

77,6 

Mm 

39 

45 

4  3 

50 

56 

62 

51 

64 

5  7 

'2 

5  7 

56 

4  l 

3  3 

38 

60 

37 

42 

43 

40 

34 

46 

30,1 

BATESVILLE  L  AND  D  #1 

MAX 

77 

73 

61 

81 

75 

80 

80 

81 

80 

78 

63 

91 

74 

66 

77 

73 

62 

93 

73 

62 

95 

89 

86 

88 

64 

71 

67 

66 

72 

63 

76,  1 

Mm 

33 

47 

4b 

50 

60 

6  7 

49 

63 

54 

55 

61 

47 

42 

50 

" 

5  3 

38 

3  1 

}  2 

43 

45 

33 

43 

30,1 

6EEDEV I LLE 

MAX 

74 

67 

61 

78 

75 

80 

82 

63 

79 

79 

88 

81 

67 

63 

80 

66 

61 

91 

75 

81 

86 

89 

91 

89 

82 

71 

64 

67 

72 

77,5 

Mm 

39 

49 

48 

54 

62 

67 

58 

69 

6  1 

36 

66 

" 

'2 

38 

46 

50 

50 

52 

36 

5  9 

65 

69 

48 

45 

37 

45 

32,8 

BLYTHEVILLE 

MAX 

73 

70 

65 

78 

78 

78 

82 

82 

76 

78 

84 

79 

75 

63 

79 

47 

83 

76 

SO 

17 

91 

92 

90 

60 

71 

58 

61 

71 

86 

77,1 

Mm 

41 

46 

46 

49 

59 

65 

57 

63 

58 

54 

67 

5  5 

46 

* 

56 

45 

5  3 

56 

6  1 

6  5 

50 

46 

45 

40 

47 

52,6 

CORNING 

MAX 

74 

70 

54 

70 

T6 

79 

79 

62 

75 

78 

66 

90 

72 

63 

76 

66 

78 

82 

73 

79 

97 

89 

90 

87 

84 

6! 

63 

64 

66 

66 

75,6 

Mm 

38 

43 

44 

49 

55 

64 

55 

66 

56 

32 

69 

57 

45 

49 

41 

46 

58 

46 

'7 

6  2 

J7 

57 

51,6 

JONESBORO 

MAX 

73 

70 

59 

79 

61 

79 

79 

81 

79 

79 

63 

75 

67 

63 

77 

78 

81 

77 

71 

10 

15 

69 

91 

90 

60 

75 

62 

60 

71 

65 

77,1 

Mm 

40 

45 

46 

52 

58 

63 

60 

65 

61 

54 

66 

59 

48 

5  3 

56 

62 

*>  5 

4  7 

4} 

31 

11.9 

KEISER 

MAX 

71 

62 

61 

78 

74 

77 

82 

80 

66 

80 

63 

77 

66 

62 

7B 

73 

60 

81 

70 

78 

96 

8* 

91 

90 

60 

69 

59 

62 

70 

85 

75.4 

Mm 

38 

47 

*6 

51 

57 

64 

56 

65 

60 

55 

34 

45 

48 

55 

57 

45 

63 

56 

31 

46 

50 

55 

37 

60 

65 

52 

44 

44 

36 

44 

51,7 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

65 

62 

82 

76 

79 

62 

60 

79 

80 

83 

78 

73 

69 

79 

68 

60 

•1 

79 

80 

15 

86 

19 

89 

62 

75 

61 

61 

71 

84 

77,0 

Mm 

33 

47 

*9 

55 

60 

66 

57 

67 

61 

56 

64 

46 

49 

51 

58 

47 

65 

56 

52 

45 

50 

53 

57 

59 

62 

52 

4B 

43 

37 

43 

12,1 

NEWPORT 

MAX 

78 

70 

59 

80 

74 

82 

61 

82 

60 

78 

85 

80 

71 

64 

74 

49 

63 

92 

74 

81 

87 

69 

91 

»0 

61 

68 

65 

63 

-2 

83 

77,2 

Mm 

40 

49 

47 

53 

60 

6T 

48 

67 

61 

56 

66 

61 

49 

55 

56 

48 

48 

60 

51 

47 

15  | 

57 

19 

62 

68 

46 

46 

46 

41 

30 

54,1 

See  Reference  Noles  Following  SteUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1965 


Day  of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

T3 

73 

56 

82 

7* 

78 

78 

61 

81 

81 

61 

80 

77 

65 

7  7 

69 

79 

85 

77 

s 

MB) 

40 

44 

47 

52 

ST 

66 

60 

66 

60 

99 

70 

57 

47 

51 

»* 

45 

48 

57 

51 

46 

" 

59 

62 

64 

63 

49 

46 

46 

41 

53 

53. 

6 

POCAHONTAS  1 

MAX 

74 

70 

5  3 

73 

73 

79 

86 

79 

0  1 

79 

60 

73 

76 

66 

86 

87 

63 

70 

67 

63 

70 

86 

75, 

6 

MIN 

55 

44 

45 

30 

36 

60 

63 

60 

59 

S3 

66 

16 

45 

50 

32 

41 

46 

48 

47 

44 

51 

53 

58 

62 

43 

64 

45 

36 

42 

90 

4 

SEARCY 

MAX 

78 

77 

67 

79 

76 

8ft 

82 

•  4 

94 

.2 

82 

82 

78 

66 

81 

70 

83 

62 

77 

80 

90 

90 

69 

63 

60 

67 

67 

72 

Mm 

37 

51 

68 

55 

59 

51 

»6 

92 

39 

32 

68 

54 

48 

53 

57 

45 

51 

ft 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

74 

61 

55 

7J 

TS 

79 

79 

60 

70 

75 

86 

78 

67 

60 

75 

65 

80 

79 

87 

88 

6 1 

61 

•      •  • 

MIN 

46 

47 

32 

56 

64 

36 

65 

36 

54 

66 

54 

46 

91 

51 

45 

66 

55 

51 

49 

54 

56 

59 

63 

54 

46 

46 

45 

36 

46 

52 

1 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

MAX 

76 

69 

77 

as 

60 

93 

69 

•  2 

85 

11 

61 

81 

79 

72 

72 

60 

65 

96 

78 

62 

90 

90 

90 

88 

77 

69 

67 

75 

8  0 

MIN 

5  3 

47 

38 

55 

57 

60 

*2 

99 

95 

96 

97 

40 

42 

42 

92 

54 

57 

46 

48 

95 

60 

61 

58 

SS 

IS 

38 

40 

55 

57 

52 

1 

BO0NEVILLE 

MAX 

92 

77 

94 

88 

00 

85 

90 

•  * 

88 

76 

81 

79 

76 

T2 

7» 

76 

67 

90 

89 

87 

♦  2 

95 

*3 

77 

60 

75 

66 

78 

85 

8  2 

MIN 

41 

54 

51 

62 

60 

44 

56 

67 

53 

96 

61 

44 

44 

94 

3  3 

38 

44 

33 

44 

19 

47 

50 

S3 

S7 

59 

46 

46 

38 

33 

39 

50 

3 

CLARkSV I lle 

MAX 

77 

73 

T9 

87 

80 

85 

86 

•  3 

65 

78 

69 

80 

74 

71 

73 

73 

65 

81 

76 

62 

89 

90 

88 

78 

67 

68 

67 

MIN 

39 

93 

50 

61 

65 

60 

91 

60 

63 

97 

69 

47 

47 

55 

34 

40 

44 

»1 

51 

42 

50 

53 

65 

59 

61 

47 

43 

41 

37 

42 

51 

7 

DARDANELLE 

MAX 

80 

72 

76 

•  9 

80 

82 

65 

63 

85 

78 

66 

8  1 

75 

69 

76 

74 

84 

79 

84 

88 

92 

65 

83 

68 

70 

70 

75 

MIN 

39 

52 

49 

36 

63 

64 

36 

63 

57 

97 

64 

37 

47 

58 

3'. 

43 

4* 

53 

51 

41 

46 

51 

53 

97 

65 

46 

46 

41 

38 

42 

52 

1 

DEVILS  KNOB 

MAX 

73 

10 

79 

79 

78 

74 

74 

69 

66 

78 

71 

77 

83 

85 

83 

75 

39 

70 

79 

76 

1 

MIN 

43 

59 

50 

59 

52 

41 

49 

39 

52 

5ft 

43 

53 

60 

63 

62 

62 

53 

35 

44 

54 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

66 

84 

86 

75 

84 

87 

82 

86 

79 

61 

77 

76 

63 

70 

73 

69 

79 

77 

85 

91 

9t 

90 

70 

96 

72 

69 

77 

84 

7  9 

0 

MIN 

41 

53 

52 

58 

60 

57 

30 

61 

52 

98 

92 

49 

45 

56 

47 

40 

43 

92 

47 

42 

50 

31 

56 

39 

50 

49 

48 

35 

34 

43 

49 

7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

77 

75 

60 

65 

60 

8i 

64 

83 

83 

62 

79 

76 

75 

74 

67 

72 

62 

8  1 

74 

61 

68 

86 

66 

79 

56 

69 

67 

74 

82 

78 

MIN 

37 

50 

53 

39 

61 

58 

44 

99 

50 

96 

60 

46 

42 

57 

55 

17 

39 

48 

42 

39 

46 

49 

52 

55 

57 

46 

41 

34 

31 

40 

ft8 

1 

MENA 

MAX 

75 

71 

79 

77 

76 

82 

83 

il 

83 

78 

62 

77 

79 

74 

71 

75 

61 

77 

76 

63 

86 

67 

64 

79 

61 

66 

65 

75 

8 1 

7  7 

7 

MIN 

43 

54 

58 

62 

65 

6ft 

59 

66 

58 

63 

66 

49 

49 

39 

39 

45 

52 

57 

32 

49 

54 

56 

60 

61 

61 

47 

46 

39 

35 

44 

5ft 

3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

71 

66 

64 

76 

69 

73 

79 

69 

79 

63 

76 

76 

68 

65 

64 

70 

76 

74 

69 

77 

82 

63 

81 

70 

60 

60 

39 

69 

77 

MIN 

46 

51 

46 

47 

37 

60 

39 

60 

38 

94 

54 

52 

43 

52 

51 

42 

53 

50 

45 

53 

60 

70 

73 

65 

39 

98 

40 

52 

5 

OZARK 

MAX 

78 

72 

8  1 

83 

78 

83 

85 

81 

85 

82 

81 

79 

74 

70 

70 

73 

84 

80 

77 

98 

68 

89 

88 

76 

61 

71 

68 

76 

83 

79 

2 

MIN 

41 

53 

51 

61 

65 

59 

92 

60 

5'. 

55 

62 

30 

47 

56 

55 

42 

46 

42 

51 

44 

46 

54 

57 

60 

58 

46 

45 

40 

37 

45 

51 

2 

PAR  I  S 

MAX 

80 

77 

eo 

68 

6 1 

85 

89 

82 

86 

77 

89 

78 

76 

72 

72 

75 

65 

80 

85 

91 

91 

90 

80 

65 

69 

67 

75 

83 

8  0 

MIN 

38 

52 

51 

38 

60 

66 

54 

62 

35 

ST 

62 

30 

45 

98 

53 

40 

42 

93 

45 

41 

49 

51 

35 

56 

65 

46 

45 

39 

35 

42 

50 

9 

PUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

79 

78 

78 

86 

60 

0  3 

86 

64 

86 

82 

89 

8  1 

78 

73 

76 

73 

65 

84 

79 

84 

90 

91 

90 

84 

70 

70 

69 

75 

84 

8  1 

1 

MIN 

34 

47 

47 

S3 

57 

5ft 

51 

99 

50 

55 

58 

42 

45 

99 

50 

37 

39 

46 

45 

38 

45 

46 

'° 

55 

61 

44 

43 

38 

35 

36 

ft7 

3 

SUBIACO 

MAX 

79 

71 

SO 

88 

81 

8  5 

88 

82 

6  8 

79 

84 

76 

78 

72 

73 

80 

85 

79 

79 

85 

9  I 

8  <? 

68 

81 

60 

69 

67 

75 

84 

80 

3 

MIN 

41 

54 

50 

60 

64 

66 

57 

61 

63 

56 

61 

38 

48 

55 

45 

46 

47 

36 

50 

45 

92 

54 

60 

60 

47 

46 

42 

38 

46 

52 

9 

WALDRON 

MAX 

79 

79 

84 

84 

62 

85 

it 

87 

8e 

84 

85 

80 

79 

79 

7  3 

75 

65 

85 

75 

87 

91 

93 

91 

89 

85 

67 

67 

67 

76 

85 

61 

8 

MIN 

41 

52 

55 

60 

67 

63 

96 

68 

34 

59 

65 

45 

44 

56 

63 

41 

46 

62 

47 

41 

50 

50 

54 

58 

64 

46 

48 

42 

33 

41 

52 

6 

WHITE  ROCK 

MAX 

72 

71 

83 

76 

78 

61 

61 

77 

73 

72 

70 

64 

66 

76 

78 

71 

77 

83 

84 

63 

79 

56 

64 

61 

70 

79 

7ft 

6 

•      .  • 

MIN 

46 

49 

53 

59 

59 

59 

36 

54 

51 

46 

SO 

34 

41 

51 

S7 

43 

52 

39 

61 

62 

62 

54 

61 

40 

36 

43 

51 

3  1 

5 

CENTRAL  05 

alum  fork 

79 

79 

80 

83 

76 

8  5 

67 

64 

90 

66 

85 

85 

82 

77 

77 

78 

83 

63 

79 

87 

89 

93 

92 

92 

87 

80 

68 

68 

79 

86 

82 

7 

MIN 

38 

47 

69 

61 

60 

67 

99 

67 

58 

56 

67 

49 

50 

54 

58 

SO 

46 

59 

53 

44 

49 

53 

58 

60 

64 

47 

47 

44 

37 

44 

53 

2 

BE  NTON 

80 

76 

79 

6 1 

78 

8ft 

85 

65 

87 

82 

87 

85 

77 

72 

81 

74 

62 

76 

77 

82 

85 

89 

90 

88 

85 

78 

66 

68 

72 

83 

80 

5 

MIN 

37 

51 

52 

59 

66 

7* 

57 

72 

62 

61 

62 

66 

52 

55 

62 

40 

47 

3T 

36 

41 

45 

49 

52 

37 

64 

49 

48 

47 

36 

39 

33 

2 

Hi  Ave i  v  MniiNTATM  noM 

69 

79 

7  0 

76 

8 1 

7  9 

IT 

66 

8  5 

69 

83 

86 

83 

75 

80 

75 

83 

73 

77 

8ft 

86 

69 

91 

91 

69 

58 

66 

65 

73 

79 

8 

MIN 

36 

40 

54 

57 

56 

64 

96 

61 

5  8 

60 

61 

56 

43 

59 

58 

47 

19 

49 

31 

36 

43 

46 

50 

54 

58 

50 

48 

45 

34 

38 

30 

2 

CONWAY 

8  5 

60 

8  7 

85 

85 

84 

80 

87 

84 

80 

71 

76 

72 

83 

80 

77 

82 

87 

69 

90 

68 

85 

76 

68 

69 

73 

84 

80 

7 

MIN 

38 

52 

49 

57 

63 

66 

96 

67 

3T 

56 

56 

47 

51 

54 

5ft 

45 

47 

36 

50 

41 

49 

51 

55 

58 

64 

49 

47 

42 

36 

41 

5  1 

9 

GREENBR I E  R 

78 

7  1 

84 

76 

8  5 

83 

83 

1 3 

78 

89 

8? 

71 

65 

79 

71 

83 

76 

76 

82 

87 

89 

90 

89 

81 

67 

68 

66 

72 

83 

78 

3 

MIN 

J5 

50 

46 

56 

58 

62 

55 

65 

34 

59 

63 

46 

49 

53 

33 

39 

42 

52 

51 

40 

45 

48 

51 

56 

62 

47 

45 

39 

35 

36 

49 

6 

WPT    *iDQ  f  Nrt      1    MM  C 
nu  I     Jrn  1  nivjj    i  PinC 

79 

7  8 

80 

79 

8  6 

87 

84 

91 

82 

89 

87 

80 

74 

79 

79 

85 

60 

81 

86 

89 

92 

91 

66 

83 

78 

71 

72 

78 

85 

62 

2 

MIN 

46 

37 

5  3 

65 

59 

68 

69 

66 

64 

60 

6T 

39 

SI 

38 

64 

48 

56 

59 

51 

5 1 

59 

61 

64 

66 

65 

49 

48 

45 

4 1 

55 

37 

3 

LEOLA 

60 

6 1 

79 

8  3 

86 

86 

90 

84 

67 

86 

82 

79 

82 

75 

84 

81 

77 

63 

86 

89 

90 

88 

85 

73 

67 

68 

73 

83 

81 

4 

MIN 

36 

51 

57 

62 

62 

67 

60 

65 

65 

61 

69 

4  7 

49 

50 

66 

39 

36 

54 

54 

39 

45 

53 

60 

62 

35 

38 

52 

4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

82 

78 

8  5 

63 

85 

82 

82 

86 

82 

70 

69 

81 

71 

83 

76 

76 

82 

88 

90 

88 

69 

66 

58 

66 

67 

71 

84 

78 

6 

MIN 

39 

51 

52 

60 

61 

70 

61 

67 

62 

99 

61 

51 

51 

53 

34 

48 

46 

54 

49 

44 

47 

5 1 

55 

58 

44 

52 

<5 

MALVERN 

8  1 

80 

60 

8b 

87 

86 

91 

64 

66 

88 

86 

78 

es 

76 

64 

62 

78 

64 

89 

90 

91 

90 

66 

82 

70 

69 

74 

84 

82 

7 

MIN 

36 

55 

54 

57 

57 

68 

57 

65 

62 

60 

96 

46 

49 

33 

62 

36 

36 

52 

93 

39 

44 

65 

50 

37 

50 

9 

MORR I L  TON 

74 

83 

96 

80 

84 

79 

77 

71 

75 

77 

62 

80 

78 

84 

90 

92 

92 

90 

84 

78 

68 

68 

74 

65 

80 

9 

MIN 

41 

54 

49 

58 

64 

69 

58 

67 

39 

96 

66 

55 

49 

56 

56 

47 

46 

61 

9* 

47 

53 

55 

58 

61 

67 

49 

49 

45 

40 

45 

5ft 

5 

NIMROD  DAM 

MAX 

80 

78 

86 

84 

86 

69 

85 

90 

T9 

87 

S3 

76 

69 

78 

78 

85 

79 

79 

«2 

91 

93 

93 

90 

64 

56 

69 

70 

76 

80 

3 

MIN 

36 

44 

48 

50 

60 

63 

59 

66 

57 

56 

56 

50 

62 

91 

57 

64 

42 

54 

50 

46 

45 

92 

92 

58 

61 

45 

47 

43 

34 

44 

50 

5 

PERRY 

MAX 

71 

67 

73 

67 

80 

82 

62 

87 

88 

87 

87 

85 

87 

62 

76 

76 

62 

78 

60 

69 

90 

92 

92 

90 

66 

70 

67 

68 

74 

79 

81, 

0 

mhi 

36 

50 

52 

57 

90 

35 

56 

62 

34 

98 

62 

49 

51 

35 

50 

46 

42 

52 

49 

18 

46 

50 

52 

56 

60 

48 

4S 

41 

34 

40 

49, 

9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

12 

66 

3  7 

63 

88 

86 

78 

75 

83 

75 

85 

80 

78 

84 

89 

91 

91 

90 

88 

81 

67 

69 

74 

85 

81, 

8 

*      «  » 

MIN 

39 

54 

5  2 

62 

62 

64 

62 

65 

66 

58 

66 

55 

90 

93 

63 

42 

46 

95 

49 

49 

92 

55 

59 

60 

62 

43 

5*. 

1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

76 

75 

79 

83 

79 

79 

62 

69 

89 

84 

86 

84 

80 

74 

85 

78 

82 

84 

80 

91 

83 

87 

86 

17 

87 

78 

62 
46 

66 

70 

82 

80, 

5 

MIN 

38 

49 

61 

64 

64 

6? 

63 

69 

70 

63 

61 

37 

52 

51 

67 

62 

47 

58 

54 

62 

30 

50 

57 

59 

65 

50 

45 

37 

40 

3ft, 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-  52  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  Month 

« 

01 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BRINKLEY 

MAX 

63 

TJ 

68 

73 

80 

74 

82 

84 

62 

80 

82 

86 

82 

70 

70 

62 

76 

82 

79 

74 

si 

85 

89 

91 

89 

65 

54 

61 

65 

70 

77.1 

Mm 

39 

41 

50 

56 

62 

64 

60 

62 

64 

57 

37 

51 

48 

59 

54 

45 

46 

92 

52 

44 

43 

52 

56 

9  9 

66 

50 

48 

65 

17 

42 

31  6 

OES  ARC 

MAX 

75 

74 

71 

81 

79 

83 

85 

83 

83 

80 

85 

85 

81 

69 

83 

72 

64 

83 

77 

62 

86 

91 

92 

90 

68 

76 

65 

66 

71 

85 

80,2 

Mm 

•  1 

51 

50 

55 

45 

69 

62 

68 

63 

68 

75 

57 

52 

96 

63 

49 

60 

60 

66 

46 

57 

57 

60 

63 

69 

50 

49 

48 

41 

48 

57,1 

PCRRE57  CITY 

MAX 

73 

71 

73 

80 

76 

81 

84 

81 

77 

83 

88 

82 

78 

46 

82 

68 

80 

61 

77 

81 

84 

88 

90 

88 

84 

69 

62 

65 

70 

82 

78,0 

Mm 

39 

51 

51 

58 

63 

68 

60 

66 

61 

56 

67 

52 

49 

95 

62 

41 

69 

57 

51 

44 

54 

56 

61 

60 

66 

60 

48 

44 

17 

45 

54,2 

HELENA  5  NW 

MAX 

65 

74. 

77 

74 

80 

75 

77 

83 

61 

83 

82 

89 

81 

70 

73 

61 

66 

60 

80 

73 

B0 

81 

86 

98 

66 

85 

59 

60 

61 

68 

76.5 

Mm 

40 

64 

56 

60 

64 

65 

59 

61 

67 

61 

62 

58 

51 

54 

96 

43 

47 

51 

54 

45 

50 

59 

62 

60 

67 

51 

49 

44 

19 

42 

54, 

KEO 

MAX 

79 

76 

79 

•  3 

79 

82 

85 

>6 

83 

83 

66 

82 

77 

73 

61 

72 

64 

63 

75 

82 

97 

89 

90 

99 

87 

71 

65 

66 

64 

81 

60.2 

Mm 

61 

53 

52 

62 

62 

65 

60 

66 

65 

57 

6T 

52 

50 

52 

61 

44 

50 

90 

54 

42 

50 

51 

56 

60 

66 

49 

48 

46 

19 

46 

5  .9 

MARIANNA  2  S 

MAX 

73 

72 

70 

78 

78 

77 

83 

82 

80 

82 

84 

81 

90 

75 

61 

73 

82 

83 

78 

60 

85 

89 

90 

90 

88 

67 

61 

64 

66 

81 

78.6 

Mm 

39 

51 

52 

54 

64 

67 

58 

65 

64 

61 

61 

55 

50 

93 

62 

45 

46 

55 

53 

44 

90 

55 

57 

59 

65 

49 

48 

45 

18 

41 

9  3  6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

66 

76 

78 

77 

82 

78 

79 

85 

14 

87 

84 

85 

64 

75 

79 

81 

79 

61 

62 

75 

90 

84 

68 

99 

81 

97 

56 

62 

66 

71 

78.8 

Mm 

40 

SI 

55 

55 

60 

67 

64 

65 

47 

62 

66 

59 

53 

55 

54 

45 

46 

47 

34 

48 

53 

57 

60 

61 

67 

54 

90 

47 

43 

44 

55,0 

STUTTGART 

MAX 

66 

72 

75 

89 

71 

65 

61 

79 

82 

41 

91 

94 

92 

87 

78 

67 

68 

71 

86 

Mm 

52 

35 

55 

64 

46 

46 

59 

55 

49 

55 

56 

60 

62 

71 

50 

49 

49 

45 

47 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

63 

74 

69 

79 

81 

74 

77 

83 

83 

84 

83 

89 

81 

71 

71 

81 

79 

62 

81 

75 

90 

84 

87 

69 

68 

66 

59 

61 

65 

68 

77,9 

Mm 

43 

47 

54 

59 

63 

66 

60 

64 

6T 

60 

61 

57 

52 

54 

96 

44 

48 

93 

54 

44 

54 

56 

60 

61 

66 

51 

47 

49 

45 

46 

55.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

72 

T2 

70 

78 

76 

78 

83 

82 

78 

81 

84 

81 

7B 

68 

79 

75 

80 

81 

80 

78 

65 

87 

69 

88 

86 

76 

56 

61 

69 

81 

77.9 

Mm 

40 

51 

52 

58 

68 

65 

61 

66 

66 

57 

63 

5T 

49 

51 

49 

98 

50 

59 

51 

47 

92 

60 

61 

59 

68 

48 

45 

65 

40 

49 

56  2 

66 

76 

8 1 

84 

82 

82 

75 

79 

66 

80 

6 1 

90 

8  8 

84 

6  3 

70 

81 

76.2 

•      •  ft 

Mm 

40 

50 

50 

55 

57 

65 

58 

67 

59 

56 

67 

56 

45 

53 

60 

42 

51 

59 

50 

46 

55 

59 

61 

63 

67 

49 

47 

44 

IT 

48 

31  9 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 

78 

71 

81 

77 

79 

86 

85 

87 

89 

86 

86 

87 

81 

79 

60 

8  6 

65 

83 

81 

86 

88 

69 

89 

87 

96 

79 

71 

71 

76 

61 

82.5 

Mm 

42 

54 

63 

59 

64 

65 

60 

65 

62 

66 

70 

48 

50 

63 

62 

40 

43 

56 

58 

44 

49 

50 

57 

60 

64 

50 

51 

44 

16 

41 

54.6 

DIERKS 

MAX 

76 

71 

80 

77 

79 

85 

84 

86 

88 

84 

87 

87 

81 

78 

79 

8 1 

60 

61 

85 

88 

90 

90 

88 

86 

77 

TO 

69 

76 

81 

81.6 

Mm 

38 

50 

64 

56 

57 

63 

56 

17 

58 

61 

68 

49 

44 

63 

59 

36 

40 

48 

55 

38 

45 

45 

52 

55 

55 

51 

50 

19 

11 

19 

50,6 

HOPE  3  NE 

MAX 

65 

76 

70 

78 

80 

78 

82 

83 

86 

88 

84 

89 

87 

79 

61 

63 

79 

Si 

65 

67 

87 

86 

85 

63 

68 

69 

73 

79,5 

Mm 

41 

41 

54 

65 

65 

65 

63 

64 

67 

66 

65 

92 

54 

35 

60 

42 

46 

55 

37 

44 

47 

50 

92 

59 

66 

52 

49 

45 

38 

42 

54,0 

MOUNT  IDA 

MAX 

79 

73 

79 

79 

84 

86 

85 

86 

88 

85 

87 

82 

79 

74 

76 

60 

63 

74 

76 

84 

87 

89 

99 

87 

84 

78 

66 

66 

76 

80 

80,9 

Mm 

36 

40 

55 

57 

61 

68 

56 

67 

56 

61 

60 

43 

40 

59 

64 

40 

47 

60 

48 

36 

44 

46 

90 

55 

61 

46 

47 

42 

31 

39 

50,5 

NARROWS  DAM 

MAX 

68 

77 

68 

78 

78 

80 

85 

64 

67 

89 

84 

87 

87 

89 

80 

76 

83 

82 

60 

85 

87 

88 

88 

87 

85 

59 

72 

72 

77 

80.4 

Mm 

38 

64 

56 

56 

59 

60 

57 

60 

61 

59 

66 

49 

46 

96 

59 

36 

16 

47 

54 

36 

42 

44 

90 

93 

58 

51 

49 

41 

31 

16 

49,8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

66 

73 

67 

76 

78 

83 

12 

86 

87 

SI 

86 

67 

79 

76 

80 

73 

63 

62 

82 

83 

81 

87 

17 

65 

84 

59 

70 

70 

74 

79,2 

Mm 

39 

51 

59 

57 

61 

62 

57 

61 

61 

63 

63 

51 

52 

99 

58 

17 

42 

99 

57 

42 

46 

46 

59 

55 

60 

48 

47 

41 

40 

44 

52,1 

OKAY 

MAX 

76 

75 

82 

80 

85 

83 

89 

87 

86 

68 

87 

92 

8  2 

84 

86 

85 

83 

87 

86 

88 

86 

86 

81 

68 

76 

74 

81 

82.7 

Mm 

44 

56 

63 

65 

65 

67 

62 

66 

67 

67 

69 

51 

55 

62 

65 

43 

44 

39 

60 

44 

50 

51 

57 

62 

66 

52 

52 

42 

40 

44 

56.1 

STAMPS 

MAX 

78 

72 

81 

79 

82 

82 

88 

87 

84 

89 

80 

83 

74 

77 

63 

66 

79 

84 

86 

68 

89 

86 

68 

70 

TO 

70 

75 

62 

61,4 

Mm 

42 

56 

63 

62 

65 

67 

65 

66 

67 

66 

69 

91 

55 

61 

66 

55 

56 

46 

53 

52 

67 

62 

65 

50 

46 

42 

18 

43 

56,4 

7  5 

8  2 

80 

84 

8  7 

65 

87 

81 

64 

62 

84 

17 

79 

84 

9  7 

68 

88 

9  7 

66 

65 

69 

70 

7} 

61 

81,5 

ft          ft  ft 

Mm 

44 

58 

66 

62 

66 

67 

66 

67 

70 

68 

66 

94 

57 

69 

55 

44 

51 

61 

58 

48 

61 

58 

66 

66 

65 

51 

51 

46 

40 

45 

58,0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

79 

72 

80 

81 

80 

85 

85 

83 

91 

86 

86 

87 

81 

78 

63 

74 

62 

61 

77 

82 

86 

88 

89 

87 

85 

78 

69 

67 

71 

82 

81,2 

Mm 

41 

53 

58 

61 

64 

68 

68 

65 

67 

62 

68 

90 

52 

36 

63 

43 

44 

56 

55 

43 

46 

51 

56 

59 

66 

92 

50 

47 

16 

*2 

54,9 

CAMDEN  1 

MAX 

80 

78 

81 

83 

81 

81 

84 

86 

90 

87 

86 

88 

85 

85 

85 

60 

84 

65 

85 

62 

85 

88 

69 

88 

89 

87 

68 

70 

73 

83 

81.2 

Mm 

41 

5! 

60 

66 

61 

68 

63 

67 

71 

67 

69 

92 

53 

60 

70 

44 

49 

59 

56 

44 

48 

50 

57 

60 

65 

47 

5  1 

44 

40 

55.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

69 

80 

81 

80 

81 

81 

86 

88 

86 

89 

68 

80 

86 

65 

83 

86 

77 

83 

e7 

86 

89 

•  7 

87 

70 

64 

70 

74 

61 

81.2 

Mm 

41 

55 

63 

62 

64 

64 

62 

66 

69 

68 

69 

55 

55 

63 

56 

43 

42 

59 

51 

44 

48 

49 

58 

60 

61 

52 

49 

44 

19 

40 

55.0 

PORDYCE  4  W 

MAX 

79 

78 

80 

83 

80 

82 

84 

87 

90 

83 

87 

68 

85 

61 

64 

84 

84 

60 

84 

8V 

99 

90 

89 

87 

99 

67 

70 

71 

83 

Mm 

40 

54 

53 

64 

62 

62 

62 

64 

64 

63 

64 

54 

52 

36 

68 

42 

46 

16 

55 

4! 

50 

51 

58 

60 

61 

49 

4e 

45 

40 

94,4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

78 

75 

81 

80 

78 

81 

82 

86 

68 

87 

83 

68 

86 

82 

64 

75 

62 

65 

84 

82 

86 

87 

88 

86 

87 

85 

67 

69 

74 

61 

61.9 

Mm 

40 

52 

62 

61 

63 

65 

62 

65 

67 

65 

63 

49 

53 

59 

66 

99 

44 

98 

55 

42 

50 

48 

57 

59 

61 

49 

49 

41 

17 

18 

96.1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  S 

MAX 

67 

79 

68 

80 

83 

80 

81 

82 

87 

88 

86 

66 

88 

79 

82 

84 

76 

34 

84 

78 

83 

86 

89 

89 

62 

87 

61 

70 

74 

82 

80  6 

Mm 

42 

44 

58 

63 

63 

65 

63 

67 

68 

66 

68 

57 

55 

58 

58 

44 

46 

57 

58 

47 

48 

49 

57 

60 

61 

45 

52 

18 

39 

46 

54,7 

PRESCOTT 

MAX 

78 

70 

80 

82 

81 

85 

83 

88 

91 

84 

83 

88 

80 

60 

77 

60 

63 

85 

85 

86 

69 

89 

98 

88 

76 

69 

71 

74 

64 

82.0 

Mm 

45 

56 

63 

65 

66 

66 

63 

66 

68 

67 

61 

54 

54 

60 

68 

46 

46 

90 

59 

58 

53 

51 

60 

64 

64 

51 

5  0 

48 

41 

57,1 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

79 

70 

81 

82 

80 

84 

65 

87 

90 

65 

95 

81 

61 

64 

80 

78 

82 

89 

87 

76 

68 

74 

82 

81,1 

Mm 

40 

57 

61 

58 

59 

68 

59 

65 

67 

63 

48 

59 

56 

39 

95 

36 

41 

46 

56 

50 

50 

16 

19 

51,4 

WARREN 

MAX 

79 

7  5 

8 1 

82 

80 

90 

60 

80 

95 

8  2 

82 

79 

81 

95 

86 

88 

9  7 

85 

79 

63 

71 

71 

82 

61,1 

ft       »  ft 

Mm 

41 

53 

57 

66 

63 

67 

66 

66 

69 

66 

68 

96 

54 

58 

69 

92 

30 

56 

53 

45 

49 

51 

59 

62 

65 

50 

51 

46 

40 

36,3 

SOUTHEAST  09 

CSOSSETT  7  S 

MAX 

79 

74 

78 

82 

76 

78 

78 

88 

90 

83 

86 

89 

78 

80 

85 

91 

62 

S3 

78 

81 

86 

88 

86 

87 

87 

72 

64 

71 

71 

62 

91,0 

Mm 

40 

50 

62 

65 

62 

68 

64 

66 

68 

67 

6t 

65 

56 

56 

69 

44 

42 

56 

57 

48 

47 

48 

58 

58 

62 

52 

51 

43 

16 

18 

55,7 

CUMMINS  FARM 

MAX 

Mm 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

75 

75 

78 

83 

78 

78 

77 

85 

87 

•  3 

84 

83 

76 

76 

85 

75 

81 

67 

60 

78 

83 

85 

87 

8' 

66 

77 

62 

66 

70 

82 

79.7 

Mm 

43 

53 

61 

66 

63 

68 

63 

64 

70 

68 

68 

64 

54 

54 

66 

45 

46 

54 

55 

49 

90 

51 

59 

6: 

57 

62 

50 

45 

19 

40 

66,0 

DUMAS 

MAX 

78 

75 

80 

83 

86 

80 

82 

84 

90 

85 

85 

85 

76 

76 

84 

73 

62 

83 

78 

61 

93 

88 

90 

87 

87 

75 

64 

69 

:i 

8} 

60,9 

Mm 

42 

51 

60 

63 

62 

66 

62 

62 

69 

63 

69 

59 

50 

54 

65 

44 

47 

32 

51 

45 

91 

52 

57 

6  = 

65 

50 

49 

46 

41 

42 

54,9 

S*«  R..;..r  ■  -    ■  Notes  Following  Sution  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

45 

54 

80 
61 

60 

65 

66 

66 

86 
56 

67 
66 

68 

68 

68 

52 

59 

67 

48 

30 

85 
54 

62 
57 

52 

52 

36 

90 
63 

90 
62 

66 

80 
33 

65 

S3 

45 

43 

41 

37*6 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

39 

51 

60 

66 

62 

68 

65 

86 
68 

90 

70 

64 

8  6 

67 

85 
56 

74 
54 

78 
58 

8  5 

66 

73 
40 

62 
46 

8  1 

56 

75 
3* 

81 

44 

64 

31 

88 

50 

86 

58 

87 
58 

63 

52 

78 
50 

60 
48 

67 

42 

70 
35 

8 1 

38 

34*6 

PtNE  BLUFF 

MAX 
MIN 

6 1 
42 

56 

57 

65 

66 

69 

64 

86 
65 

90 
67 

62 

69 

66 

55 

56 

8  5 
52 

41 

49 

6  3 

59 

77 
57 

63 
47 

68 
34 

90 
54 

90 
61 

89 

64 

66 
63 

83 
50 

49 

49 

43 

g3 

43 

56*7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
44 

73 
55 

8C 
38 

64 
65 

78 
64 

82 
6! 

63 
65 

86 

66 

•  6 

67 

83 

63 

87 

69 

84 
57 

74 
54 

76 
57 

8* 
57 

72 
46 

65 
48 

83 
59 

75 
53 

82 
47 

88 
34 

90 
33 

91 
62 

90 
63 

88 

64 

64 

51 

66 
50 

69 
49 

71 
42 

15 
43 

•  0. 7 
56.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

65 
42 

75 
43 

75 

52 

78 
34 

82 
62 

77 
6  2 

78 
64 

78 
65 

85 

65 

67 

66 

85 

66 

84 

64 

64 
54 

75 
54 

79 
59 

84 
47 

Tl 
46 

80 
46 

61 
35 

72 
50 

79 
50 

64 
50 

86 
32 

83 
60 

87 
61 

86 
57 

70 
50 

63 
47 

66 
41 

70 
42 

78.3 
54.2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

T5 
42 

76 
51 

77 

62 

62 
64 

78 
6* 

78 
66 

62 
64 

64 

63 

68 

70 

6* 
64 

85 
66 

83 
61 

79 
34 

77 
56 

8  5 
65 

72 
46 

82 
47 

84 

60 

79 
35 

61 
46 

64 
56 

87 
52 

87 
32 

68 
39 

88 
67 

77 
57 

63 
49 

67 
44 

70 
37 

83 
39 

80,2 
36,1 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

SO 
39 

76 
51 

81 
61 

84 
66 

78 
61 

60 
69 

83 
43 

87 
65 

68 

69 

85 
6* 

86 
66 

85 
55 

SO 
53 

78 
33 

85 

66 

72 
42 

64 
44 

83 
36 

60 
55 

82 
42 

86 
47 

90 
46 

91 
55 

69 

58 

88 
64 

75 
50 

67 
46 

66 
45 

70 
36 

82 
39 

81,4 
33,6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  01  Month 

a 

Station 

°5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      ft  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAf 

.21 

.17 

.2; 

.22 

.22 

.23 

.27 

.27 

.27 

.28 

.23 

.04 

.20 

.18 

.18 

WINC 

3C 

3C 

6C 

5C 

63 

60 

46 

51 

59 

47 

53 

102 

77 

54 

44 

83 

25 

61 

50 

26 

32 

35 

25 

32 

43 

58 

30 

60 

42 

21 

1451 

MAX 

57 

7! 

71 

82 

82 

78 

82 

87 

90 

90 

89 

81 

65 

73 

71 

80 

MIN 

51 

64 

44 

5C 

46 

46 

48 

33 

58 

59 

63 

49 

44 

44 

43 

43 

#        ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV I LLE  4  N 

FVAF 

.14 

.09 

.10 

.21 

.10 

.10 

.  1  7 

.  1  7 

.20 

.29 

.14 

.27 

.22 

.16 

.20 

.25 

.21 

•  18 

.24 

.20 

.22 

.21 

,20 

.23 

.23 

.08 

.06 

.20 

.17 

.19 

5. 

40 

W1NL 

39 

44 

5 

86 

35 

33 

51 

43 

34 

54 

41 

42 

43 

52 

61 

34 

3! 

34 

27 

36 

36 

29 

31 

29 

12 

32 

33 

49 

34 

46 

1160 

MAX 

77 

77 

75 

67  82 

80 

85 

83 

66 

82 

83 

81 

79 

76 

80 

8Q 

64 

66 

84 

85 

89 

92 

91 

93 

88 

77 

61 

80 

84 

91 

83 

.3 

MIN 

43 

55 

51 

6C 

65 

62 

58 

67 

58 

59 

63 

52 

53 

57 

55 

47 

48 

54 

56 

47 

52 

56 

57 

61 

66 

31 

48 

47 

42 

4$ 

54 

.5 

#      #  « 

CENTRAL 

05 

BLAKELV  MOUNTAIN 

DAM 

EVAp 

.13 

.12 

.02 

.03 

.10 

.04 

.19 

.17 

.13 

.25 

.09 

.16 

.28 

.19 

.06 

.27 

.21 

.24 

.11 

.24 

.20 

.23 

,13 

.20 

.20 

.19 

.08 

.15 

.22 

.17 

4. 

80 

WIND 

15 

20 

29 

10 

19 

3' 

34 

31 

29 

43 

35 

51 

45 

28 

60 

26 

36 

34 

33 

22 

27 

25 

26 

27 

57 

47 

6 

33 

24 

982 

i I MROD  DAM 

EVAP 

.01 

.09 

.10 

.01 

.13 

.11 

.05 

.13 

.11 

.21 

.10 

.16 

.18 

.16 

.03 

.17 

.14 

.16 

.09 

.15 

.12 

.13 

.13 

.11 

.12 

.13 

,06 

.12 

.11 

3. 

32 

WIND 

11 

9 

46 

12 

13 

21 

13 

11 

12 

31 

12 

9 

11 

19 

11 

20 

7 

16 

7 

8 

4 

7 

6 

6 

a 

11 

% 

9 

11 

7 

374 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART   9  ESE 

EVAP 

.09 

.18 

.09 

.08 

.14 

.13 

.12 

.2  1 

.19 

.28 

.19 

.20 

.35 

.21 

.09 

.27 

.20 

,36 

.26 

.23 

.23 

.35 

.29 

.29 

.37 

.33 

.24 

.11 

.22 

.19 

6. 

49 

WIND 

25 

62 

51 

52 

70 

160 

99 

79 

101 

64 

164 

131 

86 

48 

88 

164 

53 

145 

110 

48 

36 

79 

46 

56 

90 

89 

91 

63 

80 

28 

2460 

MAX 

74 

63 

76 

79 

87 

76 

79 

90 

84 

95 

83 

66 

86 

84 

70 

64 

84 

81 

86 

85 

90 

66 

91 

94 

91 

90 

62 

70 

78 

85 

83 

.0 

MIN 

46 

50 

57 

57 

64 

65 

64 

63 

66 

63 

62 

62 

53 

53 

56 

47 

48 

50 

" 

54 

54 

56 

59 

63 

66 

56 

32 

" 

49 

50 

56 

.6 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.11 

.06 

,08 

.09 

.08 

.10 

.25 

.  12 

.16 

.17 

.17 

.21 

.17 

.21 

.12 

... 

.19 

.22 

.07 

.21 

.26 

.20 

.20 

.14 

.30 

,24 

.12 

.14 

.22 

5. 

15 

WIND 

14 

17 

24 

53 

42 

68 

59 

33 

51 

24 

92 

37 

15 

39 

36 

21 

60 

38 

■a 

14 

26 

21 

26 

35 

56 

30 

23 

42 

13 

1104 

NARROW S  DAM 

EVAP 

.09 

.14 

.07 

.06 

.00 

.10 

.21 

.20 

.11 

.18 

.10 

.20 

.27 

.24 

.12 

.;; 

.22 

.22 

.10 

.13 

.22 

.IS 

.12 

.20 

.27 

.07 

.14 

.23 

.14 

6. 

74B 

WINO 

23 

24 

29 

25 

18 

55 

52 

27 

43 

20 

71 

27 

23 

28 

22 

49 

22 

42 

17 

20 

17 

26 

20 

22 

21 

37 

15 

28 

20 

14 

859 

MAX 

72 

80 

63 

75 

74 

84 

84 

86 

63 

91 

83 

85 

83 

82 

74 

83 

79 

78 

73 

78 

64 

87 

68 

92 

93! 

66 

61 

79 

79 

79 

80 

.6 

MIN 

45 

47 

59 

62 

62 

65 

55 

62 

65 

60 

72 

52 

53 

59 

66 

61 

41 

56 

53 

50 

56 

SS 

56 

60 

62 

35 

53 

51 

47 

47 

56 

.1 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

,09 

•  15 

.05 

.09 

.16 

.13 

.081 

.  10 

.18 

.18 

.  I' 

.24 

.23 

.22 

.13 

.25 

.20 

.18 

.27 

.19 

.19 

.23 

.25 

.19 

.19 

.10 

.07 

.17 

.19 

5. 

13 

WINO 

15 

15 

60 

28 

68 

43 

35 

65 

20 

77 

48 

8 

23 

56 

41 

18 

82 

6 

10 

11 

17 

13 

16 

'It 

26 

15 

10 

11 

9 

899 

MAX 

11 

69 

69 

81 

84 

77 

79 

82 

84 

94 

69 

94 

92 

92 

82 

6» 

85 

83 

84 

89 

90 

90 

93 

96 

91 

91 

62 

74 

82 

85 

84 

.2 

MIN 

42 

57 

62 

62 

65 

66 

66 

66 

68 

61 

63 

59 

52 

60 

52 

52 

52 

61 

55 

55 

57 

58 

62 

66 

61 

54 

44 

50 

31 

57 

.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  ol 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
tables"  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD 
MID         6  AM  NOON 

TIME 
6  PM 

Trace 

.01-  09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

01 

0.3 

7.6 

36 

W 

14 

79 

87 

50 

45 

1 

1 

5 

1 

0 

0 

8 

70 

5.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

22 

2.0 

8.7 

34 

NW 

15 

77 

88 

55 

54 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

11 

64 

4.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

19 

3.6 

7.6 

70 

81 

56 

49 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

9 

5.1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

DIVISION 

COUNTY 

'.  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

0 
SB 
O 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

SPECIAL 

- 

] 

35  0* 

624 

AMITY    3  Nt 

ANTOl  NE 

91 

OWEN   B.   MENOR 1 A 

ARKAOELPH  t  A 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITT 

0 

09 

DESHA 

33  3 

91  12 

CLARENCE  L. WESTMORELANC» 

ARKANSAS  POST 

02*0 

3*  02 

178 

01 

960 

PAULINE   A  PINKERTON 

A UGUST A 

0326 

06 

218 

0350 

01 

230 

BATESV I LLE  lives' ock 

0456 

571 

9P 

5P 

)*60 

5P 

7* 

0524 

1 

1136 

7A 

0*30 

03 

250 

0534 

03 

BEEDE V ILLE 

0936 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENRIOGL 

BENTON 

)582 

* 

34  33 

285 

Sf 

BENTONVlLLE 

1295 

BERRYV  ILLE  4  NW 

M 

BIG  FORK. 

0664 

POLK 

1100 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

259 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0?64 

05 

GARLANO 

426 

BA 

8A 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

■  -  -.  8 

YELL 

426 

bluff  city  3  sw 

OBOO 

■4 

NEVADA 

360 

BLYlHE VI LLE 

.  8  :> 

MISSISSIPPI 

252 

5P 

JOE  £•  ATKINSON 

BOONE V ILLE  6  NW 

0829 

LOGAN 

3  1 

93  59 

600, 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

800NEV1LLE   T  N£ 

0B26 

35  13 

BOOIEVlLLE  6  NNE 

0827  04 

LOGAN 

35  1  3 

s 

80ONEV 1 LLE 

0630 

LO-SAN 

511.  TP 

7A 

BOTKlNBuRG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN         |  7 

1200 

0848  09 

NEVADA 

33  52 

TA 

BRANCH  4  NW 

0867  04 

FRANKL IN 

470 

BRANCH    J  SW 

FRANKL IN 

500 

6RINKLEV 

0936 

MONROE 

205  7A 

NEWTON 

35  52 

2S7B 

8 

BULL  SHOALS  OAM 

i  c ;  - 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

35  49 

1102 

PULASKI 

28S 

CALICO  ROCK 

1132 

0  2 

IZARD 

36  07 

6P 

iij 

CAMDEN  1 

1152 

06 

OUACHITA 

33  36 

5P 

CAMDEN  2 

US'.  08 

OUACHITA 

33  35 

CARLISLE   1  SW 

LONOKE 

235 

H 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

34  27 

405 

Clarendon 

06 

MONROE 

34  41 

ill 

CLARK  SVlLLE 

1455 

JOHNSON 

35  28 

6P 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

35  32 

93  25 

J 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

Clinton 

1492 

02 

VAN  6UREN 

35  35 

310 

EARL  B.  RIDDICK 

C0M3S  3  SE 

1574 

01 

MAD I  SON 

35  48 

1400 

COMPTON 

1982 

01 

NEwTON 

36  05 

2166 

J 

1596 

FAULKNER 

35  05 

316 

C0RN1 NG 

1632 

03 

CLAY 

36  2* 

6P 

C  M 

POLK 

105C 

i 

CROSSETT  ?  5 

1730 

09 

ASHLEY 

33  02 

5P 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

PULASKI 

1    34  42 

~ 

CUMMINS  FARM 

1768 

si 

LINCOLN 

1    3*  04 

6P 

6P. 

DAISY  3  E 

1814 

PIKE 

3   34  IS 

93  42 

TOO 

"I 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1129 

» 

FAULKNER 

1  35  22 

705 

A 

DANVILLE 

1831. 

04 

YELL 

I!  35  03 

1835 

04 

YELL 

1    35  04 

37C 

OARDANtLLE 

1836 

YELL 

35  13 

330 

6P 

i 

DE  QUEEN 

191.8 

07 

SEVIER 

34  02 

94  21 

42C 

SP 

OERMOTT 

1960  09 

CHICOT 

33  31 

8A 

DEP^OTT  1  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

l<.i  6P 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

34  58 

5P 

7Al 

DEVILS  KNOB 

1982 

04 

JOHNSON 

35  43 

235C 

5P 

7A 

DIERKS 

07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

'4 

THOMAS   F.  HINSLET 

2148 

09 

DESHA 

33  53 

162 

6F 

tJ 

C  H 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

08 

UNION 

33  13 

252 

"IS 

2  355  Of 

CHICOT 

33  07 

135 

!  ? 

Wit 

01 

CARROLL  7 

36  24 

1465 

6P 

? 

EVENING  SHADE    1  NE 

52 

SHARP  7 

36  05 

490 

01 

WASHINGTON 

1253 

MIO 

HID 

01 

WASHINGTON 

36  06 

1270 

5P 

9P 

2543  Bl 

DALLAS 

33  49 

5P 

5P 

LITTLE  RIVER 

33  43 

400 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

THOMAS   A.  MOORE 

0* 

SEBASTIAN 

35  20 

447 

-  i  ' 

HID 

C  MJ 

2578 

0* 

CRAWFORD 

35  39 

793 

6P 

2670 

31 

HEMPSTEAD 

33  37 

260 

8A 

GEORGETOWN 

WHITE 

7A 

G  ILSER  T 

02 

SEARCY 

35  59 

59? 

5P 

GLENWOOD 

2842 

OT 

PIKE 

34  19 

7A 

GRAVELLY  *  E 

2922 

YELL 

34  53 

1250 

7A 

GRAVETTE 

2930 

■ 

BENTON 

36  24 

SS 

GREEN  FOREST  4  ESE 

CARROLL 

36  18 

1300 

GREENBRIER 

05 

FAULKNER 

35  14 

92  2  3 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST 1  AN 

35  13 

518 

7A 

GREERS  FERRY  OAM 

2978 

02 
08 

CLEBURNE 

35  31 

527 

7* 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

CLARK 

33  55 

7A 

HAMBURG 

3?ee  B9 

ASHLEY 

33  14 

177 

6P 

3132 

SHARP 

36  19 

362 

C 

HARR I  SON 

S  1 

BOONE 

36  14 

1150 

6P 

7A 

1]  (  ! 

BOONE 

36  16 

1370 

MID 

MID 

3235 

POPE 

35  28 

555 

7  A 

3242 

it 

PHILLIPS 

34  34 

7A 

7A 

MOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

3T5 

BA 

8A 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3*38 

MONTGOMERY 

3*  22 

700 

TA 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3*42 

07 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  y.  FRIDAY 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

05 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

5P 

9P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVl LLE 

35*0 

01 

MADISON 

36  05 

1453 

7A 

MAY  PEARL  MARtLEY 

HUTTIG  DAM 

3SS6 

IB 

UNION  3 

33  02 

92  05 

60 

: 

U  S  CORPS  OF  ENG1NEEPS 

index 

3  5  84  0  7 

LITTLE  RIVER 

*  33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

36  01 

857 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

349 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3821 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

5P 

" 

MAISIE  TAYLOR 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
0 
P 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

6) 

Si 

SPECIAL 

3862 

06 

34  it 

92  00 

230 

R.  A.  WALLER 

KlNGSLAND  3  SSE 

1904 

oa 

CLEVELAND 

33  50 

C 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  *9 

230 

THESSA   ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

-.1  ■ 

09 

PULASKI 

3*  51 

306 

Nil 

LITTLE  NOCK  WATERWORKS 

07 

PIKE 

)-  19 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

01 

80ONE 

36  25 

810 

SS 

ETHEL  PUMPMREY 

4134 

» 

3*  10 

261 

S! 

PIERCE  A.  RCEDER 

*2*8 

05 

Mil 

Nil 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LITTLE    ROCK   F I LT  PLANT 

4290 

OS 

Pulaski 

34  46 

92  19 

MIL 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

i  ia< 

31 

NEWTON 

39  46 

93  09 

200' 

MAO I  SON 

4528 

.  r 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

216 

DONALD  L.  TEMPLE  TON 

MAGNOLIA  3  N 

C  " 
D8 

COLUMBIA 

33  19 
33  20 

6f 

7! 

EARLE  E.  GRAHAM 

4562 

05 

HOT  SPRING 

34  23 

360 
311 

SP 

ARKANSAS   P   ♦  L  CO. 
RADIO  STATION  KOOK 

36  29 

690 

7  A 

JOhn  h.  MCKEE 

MA&IANNA    2  S 

D« 

LEE 

34  44 

234 

6P 

THOMAS  B.  TURNER 

1 

POINSETT 

35  32 

229 

SS 

S! 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

02 

35  5* 

1090 

SS 

7* 

MINNIE  HORTON 

02 

SEARCY 

36  03 

DANNY  SMITH 

MELBOURNE  9  WNW 

4746 

02 

IZARD 

36  05 

91  59 

60t 

7A 

MRS.  JUAN  I  TA  COOPER 

4756 

>4 

POLK 

3*  39 

94  1?. 

1207 

ft* 

7A 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

48  39 

LITTLE  RlvER 

33  41 

1 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

) 

DREW 

33  39 

91  48 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

6908 

ASHLEY 

33  19 

123 

: 

AP.K  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY   LOCK   AND  DAM  8 

01 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

69 

7* 

U  6  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR IL  TON 

4938 

09 

CONWAY 

280 

PERRY  D.  MALLET  T 

MOUNT  IDA 

07 

MONTGOMERY 

34  33 

66  3 

SP 

71 

M 

WILLIAM  E •  BLACK 

MOUNT  MAGAZ [ NE 

v  1 : 

)* 

35  10 

2800 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

50  it 

36  20 

eoc 

TA 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

84 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3046 

a  2 

STONE 

33  91 

92  03 

768 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

9072 

04 

FRANKL 1 H 

35  34 

94  01 

900 

7A 

HENRY  G.  ARvIN 

NARROWS  DAM 

5110 

0  1 

PIKE 

34  09 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

9112 

OT 

H  rfAl 

3*  00 

350 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

9114 

OT 

33  57 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

M  58 

OT 

34  07 

930 

EDNA   J.  WESTFALL 

NATURAL  OAM 

51  6C 

CRAWFORD 

35  38 

673 

MRS.    NONA  L.   HA  I  LEY 

NEWHOPE   3  E 

9174 

01 

PUE 

34  14 

I 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

9186 

JACK  SON 

39  36 

221 

ftP 

LEVI    W.    T IMS 

NIMROD  OAM 

S200 

0! 

PERRY 

34  57 

93  10 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  OAM 

5228 

02 

BAXTER 

36  15 

92  16 

429 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354 

WASHINGTON 

94  24 

1600 

MRS.  CLARA  w.  HURST 

5358 

0  ' 

MONTGOMERY 

34  38 

800 

U  S  FOREST  SERVICE 

'■  ]  It 

07   HOWARD  4 

33  46 

9P 

§ 

J.  T.  HARGIS 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

35  43 

249 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSv 1 LLE 

05 

SALINE 

34  37 

900 

6A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

9906 

04 

FRANK  LIN 

35  29 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

9514 

JOHNSON 

39  38 

1900 

74 

C.  W.  Ml L SO" 

PARAGOULO  RADIO  KOPS 

0  3  GREENE 

36  03 

276 

RADIO  STATION  KDfli 

PARIS 

5576 

LOGAN 

39  18 

93  43 

6P 

ftP 

[ 

PARIS   4  WSW 

5577 

LOGAN 

39  16 

93  48 

m 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

5586 

n 

CROSS 

35  16 

90  35 

ui 

TA 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

1  59] 

SCOT  T 

34  46 

668 

'a 

BOMAR  k.  MANSARD 

PARTHENON 

56  » 

01 

NEWTON 

35  57 

c 

ETHEL  CARL  ION 

PERRY 

5691 

PERPY 

35  03 

33C 

A.  0.  HOLOROOK 

PINE  BLUFF 

:  9 

JEFFERSON 

34  I J 

215 

11 

HARPY  W.  WHITE 

PINE  8LUFF   FAA  AIRPORT 

5756 

B  > 

JEFFERSON 

34  10 

20* 

MIO 

MK 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

S76C 

07 

MONTGOMERY 

34  35 

840 

!i 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

36  16 

330 

5P 

BENEDICT  1 NE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

33  1* 

91  30 

122 

5  P 

"1 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

590B 

pa 

NEVADA 

3,  33  48 

93  23 

>P 

7A 

PRESCOTT  SCS 

NEVADA 

3   33  48 

III 

t 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

597C 

MAR  ION 

t  36  15 

BOO 

C 

MRS.  JOHNNIE  F.  M£L  TON 

RATCLIFF  2  S 

b  ■■  C  S 

LOGAN  | 

35  IT 

93  53 

*90 

(C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLJFF  5  NE 

FRANKLIN  1 

35  21 

420 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ftAICLIFf    5  NNW 

04 

35  22 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008 

35  IB 

93  53 

463 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA 

6011 

MILLER  * 

33  04 

290 

PANSY  LA   RyTM  TERRY 

REMMEL  DAM 

6102 

09 

HOT  SPRING  3 

34  26 

92  54 

316 

ARK   POWER  A NO   LIGHT  CO 

62*6 

01 

BENTON  T 

36  20 

136T 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER   2  NNE 

6253 

09 

DESHA  1 

33  48 

190 

SP 

» 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  4  N 

635! 

- 

POPE  1 

35  20 

SP 

if 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS           \  1 

3*  2  3 

91  08 

200 

U   S   f I SM  A NO  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

CLAY                  1  * 

36  27 

90  08 

300 

G1LLIS  R •  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON              1  7 

36  2  3 

91  50 

668 

ALGER  8.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

Of 

WHITE 

35  15 

245 

ADAM  C*  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

656< 

05 

GRANT 

3*  27 

92  21 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

RE EDI S  ALLEN 

SI  LOAM  SPRINGS 

662* 

. ; 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

7C 

? 

DR.    IRVIN  A.  WILLS 

^PARKMAN    3  WSW 

DALLAS 

33  54 

92  5* 

152 

MAT  t I E  D.  Ml 2ELL 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

d 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

682  ) 

J9 

LINCOLN 

33  57 

182 

SS 

BURNICE  FRIZIELL 

S  TORY 

:  9  9  " 

07 

MONTGOMERY 

660 

\i 

STUTTGART 

6916 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

692C 

it 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

198 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SU9IAC0 

•  »2i 

LOGAN 

35  18 

SS 

7i 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7036 

.  f 

COLUMBIA 

33  06 

11  ii 

$ 

TA 

IOELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WS  AIRPORT 

70*8 

07 

MILLER 

33  27 

"■- 

MIO 

:  mj 

u  S  WEATHER  BUREAU 

WALORON 

7488  04 

SCOTT  1 

34  54 

94  06 

675 

TA 

:  h 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT   RIOGE    FAA  AP 

I  s  i  t 

03  LAWRENCE 

36  06 

90  66 

272 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

1 5  62 

OB 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

TA 

CHARLEY   L.  SHARP 

WEST  FORK 

71  14 

WASHINGTON 

35  59 

9*  U 

1340 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

35  06 

90  11 

220 

SP 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

FULTON 

36  19 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

FRANKLIN 

39  41 

93  57 

2283 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

1 9  50 

YELL 

34  97 

93  28 

350 

: 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

CROSS 

35  14 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

BQB4 

02 

MAR  1  ON 

760 

S  S 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  re  [it. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  inform.!!™  regarding  the  climate  ol  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatology  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field.  Utile  Rock,  Arkan 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  ^J^^^^^^  ™Trees  TetuTant 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65s  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wi. 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


■  months  some  observers  take  the  i 
in  Ground"  table,  when  published. 


from  the  post  offic 
e  data  will  be  carr 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summ 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these 
Hon"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporati 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Sa 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsist< 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directic 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  J 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  .3  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 


iservations  on  daylight  saving  time.  Snow  < 
[  6:00  a.  m..,  C.  S.  T.  Data  in  the  "Extreme 
re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observ 

>n  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Ev; 
nples  for  obtaining  measurem 


i  the  "Snowfall 
3aily  Precipita- 


nd  Wind  table 


'  taken  from  differ 


i  the 


elude 


,.i  J. 


and  sleet.  Entr 


s  of  this  bulletii 


und"  table,  and  the  Station  Inde 


■wfall. 


M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

sentially  accurate  but  may  va 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amount; 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ecord  is  missing.  See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  i 
y  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Pr< 


!  ipitatii 


i  Data. ) 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value. 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


:  processed  for 
ecording  gage, 


any  month  indicate 


i  observatic 
;  variable. 


:ial  purpose 
ept  where  in 


d  are  published  later  in  the 
ed  by  reference  'R'.    Such  i 


Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  i 
nounts  may  differ  from  amounts  published  fro: 


re  published  in 
ording  gage  in 


J  gen 


ally  exposed  i 


shelter  located  a  few  feet  above 


Thermomete 
building. 

s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, 


ered  ground,  howeve 


■  indicates  that  the  ther 


■  exposed  in  a  shelter  lo 


lived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C,  20402. 
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Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

.1 

Q 

& 
Q 

Max. 

.1 

a 

3-0 

0 

0 

1 

Average 
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< 

Depart  ui 
From  Nc 

0 

a 

a 

0 
5 

Q 

S  . 

5  l 

7.  f. 

t- 

3Z 

a  8 

a£ 

■ 

0 

Q 

0  0 
2  § 

© 
Q 

1 

2 

*      *  # 

NORTHWEST  01 

BEAVER  0AM 
BENTONVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

79.9 
81.3 
79.5 
78.5 
79.8 

37.9 
59.1 
38.9 
58.1 

60.0 

68.9 
70.2 
69.2 

6  8.3 
69.9 

2.  * 

3.  T 

83 

87 
84 
84 
84 

31. 

22 
21 
18 
30. 

45 
47 
48 

4<i 

29 
29 
29 
1 
29 

1 1 

2 

< 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 
c 
0 

c 

c 

0 
0 

0 
0 

0 

6.42 
*.17 
3.  11 
4.1' 
3,79 

•  1.44 
-  2.19 

l*7i 
1.13 
1.97 
1.36 
1  .04 

16 
19 
9 
9 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

7 
6 
7 
3 

3 
4 
4 

2 
4 

\ 

GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON   FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 

i  tjn    uTl  1 
|_C  «U  MILL 

80  ■  4f* 

80.8 

78.7 

80.0 

82.5 

58^2 
59.4 
57.2 
59.2 

68. 2* 
69.3 
69.  1 
68.6 
70.9 

2  m  ': 

2.fl 

85 
86 
84 
89 
88 

30. 
30. 
30. 
31. 
21 

43 
45 
48 
44 
46 

29 
1 
29 

1 
2 

13 
6 
5 
8 

0 

0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

c 

c 
c 
c 
c 

0 
0 
0 

c 

3.97 
6,26 
3.10 
6.30 
4.16 

-  2.21 

-  .99 

1.4S 
1.96 
2.36 
3.00 
1.64 

19 
10 

9 
10 

9 

.0 
•  0 
.0 
.0 

.0 

0 

c 

0 
0 
0 

4 
7 
7 
7 
6 

3 
! 
4 
4 

3 

ROGERS 

SILCAM  SPRINGS 

78.8 
81.8 

58.5 
38.8 

68.7 
70.3 

2  #  4 

85 
88 

31 
30. 

48 
47 

29 
12* 

6 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

4.71 
4,37 

-  1.38 

1.11 
1.66 

10 
27 

.0 
.0 

0 
0 

6 

2 

2 

DIVISION 

69.1 

3.1 

4.88 

-  1.20 

.0 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE   1  nE 
GILBERT 

GREEKS  FERRY  0AM 
MAMMOTH  SPRING 

83.5 
81.9 
82.6 

M 

35.5 
53.7 
55.3 

M 

69.5 
67.8 

69.0 
71.1 

M 

88 

87 
87 
86 

31* 
30. 
30. 
23. 

39 
38 
33 
51 
42 

1 
2 
1 
1 
1 

6 
19 
8 

0 

0 

c 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

c 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.29 
7,73 
3.07 
6.00 
3.81 

1.01 

2.15 
1.31 
2.30 
1.37 

10 

10 

10 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
9 
7 
10 

? 
6 
2 
3 

2 
4 
2 
1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 

79.  4 
81.1 
80.7 
77.  8* 
82.0 

61.3 
59.9 
58.6 
57  .  7N 
34.2 

70.4 
70.5 
69.7 
67. 8M 
68.1 

3.3 

84 

86 
83 

87 

30. 
3U 
31. 

30* 

49 
49 
47 

3T 

29 
29 
2* 

1 

3 
0 
3 
8 
IS 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

4,63 

6.37 
6.23 
6.16 

1.23 
2.38 
2.71 
2.32 
2.04 

27 
10 
10 
27 
9 

.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

9 
8 

5 

5 
3 
4 

2 

1 
2 
2 

DIVISION 

69.3 

2.3 

6.0* 

.67 

.0 

•      •  * 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  *1 
BEEDEV I LLE 

83  8 
82.7 
81. 1M 
82.3 
84.0 

60.6 
58. 2M 
59.0 
61.7 

72  6 
71.7 
69. 7M 
70.7 
72.9 

88 
86 
87 
90 

23* 

25 
23 
30. 
21 

43 
47 
43 
50 

2 

29 

1 

2* 

I 

4 
4 
4 

0 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

" 

0 
0 
0 
0 
0 

5,31 
3.11 
3.24 
3.16 
4.23 

.22 

1.34 

1.70 
1.29 
1.43 
1.39 

10 
10 
26 
27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
7 

\ 
5 
6 

1 

1 
2 
1 

BLYTHEV I LLE 
CORNING 
JCNESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

8S.T 
83.8 
83.7 

83.9 

62.9 
61.2 
63.3 
62.6 
61.4 

74.  3 
72.5 

73  9 
72^ 

4.1 
3.6 
3.8 

3.2 

94 

90 
91 
93 
91 

23 
24 
2*» 

25 

33 
52 
5* 

so 

29* 
29 
29 
1 

1 

2 
1 

1 
0 
0 

7 

1 
2 

4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.63 
4.23 
2.96 
1.87 
2.«1 

•  1.54 

-  .80 

•  1.26 

-  2.10 

1.66 
1.33 
1.26 
.93 

1.22 

27 
27 
27 
27 
27 

.0 
•  0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
8 
6 
4 

1 
5 
1 
1 

I 

1 
1 
1 
0 
1 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

82.5 
84.5 
82.1 
83.0 
82.4 

62.8 
63.4 
39.2 
61.2 
42.0 

72.7 
74.0 
70.7 
72.1 
72.2 

2.3 

2.2 
2.3 

84 
92 
88 
88 
90 

21 

22 

22 

30. 

23 

5* 
54 

46 
47 
32 
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29 
3* 
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29* 

0 

1 

9 
0 
3 

0 

0 
0 

1 

00000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
2.39 
3.51 
3.92 
3.71 

.20 

•  1,37 
.39 

1.99 
.90 
1.10 
1,36 
.91 

27 
27 
27 
27 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
5 

6 
8 
4 

2 
2 
2 
3 
4 

1 
0 

1 

3 

0 

DIVISION 

72.4 

3.2 

S.99 

•  .72 

.0 

ft       ft  ft 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSV I LLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

83.0 

82!7 
82.3 
75.3M 

57.2M 

60.9 
61.4 
58. 7M 

70.  1M 
72.2 
71.8 
72.0 
67. OM 

* 

1.3 

89 
89 
87 
87 
81 

30 
31* 
31. 
31ft 

18 

47 
42 
44 
45 
51 

1 
1 
1 

29 

2 

0 
0 

1 

11 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
^ 

0 

0 
0 
0 
0 

7,92 
7.80 
6.79 
6.69 
7.16 

2.21 
1.19 

2.20 
2.39 
1.88 
2.31 
1.98 

9 
10 
26 
27 

9 

00000 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 
8 

9 

7 
3 

4 
4 

6 

3 
3 
3 
2 
2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

82.8 
81.1 
78.6 

8  W2 

60.9 
58.2 
61.0 

61.6 

71  9 
69.7 

^M 
71.4 

2.0 
.6 
2.1 

68 
83 
84 
81 
86 

25* 

21. 

30 

31 

24 

40 
47 

46 

I 
1 

I 

1 

0 
8 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

7,83 
7,48 
8,07 
9,39 
7.01 

2.59 
1.57 
1.33 

3.37 
2.07 
2.26 
4.28 
2.75 

26 
10 
10 
26 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
9 

8 

3 
4 

6 

3 

2 
3 
3 

3 

PARIS 

"UjjtLLVlLLfc   ft  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

82.3 
83.6 
82.1 
84.  1 
75.3M 

60.8 
57.9 
61.7 

58.7M 

71.7 

7U9 
72.4 
67. 3M 

1.9 

88 
87 
87 
89 
81 

22 

31* 

22. 

30 

22 

47 
41 
53 
42 
52 

2* 
1 
2 
1 
29 

0 
3 
0 

1 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.46 
7,01 
8,75 
7.30 
7.83 

3.33 

2.64 
2.75 
2.94 
2.33 
2.93 

26 
26 
10 
10 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
8 
10 

4 
4 
4 
4 
5 

3 
3 
3 
3 
2 

DIVISION 

70.7 

1.9 

7.71 

1.72 

.0 

ft       ft  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

83.6 

61.4 

72  3 

89 

31* 

49 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5.17 

3.77 

10 

.0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

79.7 
83.1 
82.4 

59.2 
60.6 
59.3 

69.5 
71.9 
70.9 

1.6 

87 
87 
87 

31 

30 
22 

41 
45 

43 

1 
1 
1 

7 
1 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.21 
6.60 
7.64 

.78 

1.27 
2.65 
2.58 

27 
10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
7 

4 

3 
4 

4 

2 
3 
3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
MALVERN 

83.3 
83.4 
83.2 
83.9 

63.5 
60.8 
62.2 
59.9 

73.4 
72.1 
72.7 
71.9 

2.1 
2,2 

88 
88 
88 
88 

30. 
26 

8* 
25. 

37 
43 
47 
40 

29* 
1 

2 
1 

0 
2 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.81 
3.62 
5.42 
3.03 

•  1.29 
.14 

2.25 
1.03 
2.32 
2.07 

10 
10 
9 
10 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 
3 

3 
4 
4 

1 

2 
2 
2 
1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

Continued   MAY  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

•a 
.  | 
lz 
|l 
a  £ 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

3-0 
a.  a 

9  -J 
0  0 

J  a 
2  0 

a 

.lOorMor. 

0 

s: 

Q 

"* 

1 .00  or  Mors 

•„  ? 

o  * 

5  ► 

.2 

" .  i 

mcrriltcn 

83.* 

62.4 

72.9 

3#  1 

88 

22 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

7.17 

1.64 

3.62 

27 

.0 

0 

0 

4 

2 

iitunnn  HAM 

82.  T 

39.5 

71.1 

89 

3 1 

46 

2* 

2 

0 

0 

0 

0 

7,40 

2.93 

27 

,0 

0 

7 

z 

83.2 

60.2 

71.7 

2  •  9 

88 

30 

4T 

1 

1 

~ 

0 

0 

6.67 

1.01 

3.10 

27 

.0 

0 

O 

<. 

2 

83.8 

61,4 

72.6 

88 

30* 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3.04 

1.47 

10 

•  0 

0 

ft 

1 

DIVISION 

71.9 

2«2 

5.40 

•  .31 

,0 

PACT    rCNTDil                     r\  t 

M  *  rVM  ry  JM  J  rUJI 

84.9 

61.9 

73.4 

89 

31 

47 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9.08 

1.95 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

BRINKLEY 

84.2 

61.6 

72.9 

2*6 

91 

26 

49 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3.46 

3.71 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

CABOT  *  SW 

82.2 

62.6 

72.4 

86 

31« 

49 

2. 

0 

0 

0 

0 

0 

6,  74 

2.70 

10 

.0 

0 

« 

5 

2 

LL  AH  t  INUljnj 

84.2 

62.5 

73.4 

89 

25 

53 

2 

0 

4.31 

.  14 

2.12 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

0E5  ARC 

84.6 

63.7 

74.  2 

88 

26* 

50 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

4.35 

1.26 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORREST  CITY 

8  3.6 

62.9 

73.4 

89 

25 

53 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4.76 

2.83 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

HELENA   5  NW 

KEO 

83.3 

62.4 

72.9 

89 

9 

52 

1 

0 

o 

0 

ft 

4.39 

2.98 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

85.1 

62.0 

7  3.6 

3.2 

93 

25 

} 

£ 

it 

o 

Q 

3.46 

■  .78 

1,50 

27 

.0 

0 

ft 

2 

1 

SAINT  CHARLES 

84.1 

63.1 

7  3.6 

90 

26 

1 

0 

2.04 

,80 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUTTGART 

86.2 

63.0 

73.6 

• 

93 

52 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

• 

-  2.43 

.82 

.0 

0 

5 

2 

0 

^TliTTrtiOT    0  P^P 

83.1 

64.3 

73.7 

90 

57 

51 

1 

0 

I 

o 

o 

0 

1.94 

.66 

1 5 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST   MEMPH I S 

83.3m 

65.  IM 

75. 2M 

90 

26* 

56 

13. 

0 

2 

g 

Q 

o 

.50 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

WYNNE 

DIVISION 

73.7 

3*3 

**12 

-  .52 

.0 

3UU  IMWC3I                          0  7 

OE  CUEEN 

82.1 

62.4 

72.3 

87 

JO 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

7,60 

1.54 

6 

.0 

0 

1  ? 

6 

2 

DIERKS 

82.9 

59.7 

71.3 

87 

27* 

39 

I 

5 

0 

jj 

3 .  4S 

.94 

10 

.0 

0 

11 

ft 

0 

HOPE  3  NE 

81.6 

61.8 

71.7 

1.0 

86 

28* 

42 

1 

4 

6,00 

.64 

2.25 

11 

.0 

0 

4 

2 

moi ikit   i  no 

81.6 

60.  5 

71.1 

3.1 

87 

26 

40 

1 

5 

o 

Q 

9.42 

•  ,71 

2,35 

27 

.0 

0 

ft 

4 

1 

NARROWS  OAM 

82.3 

58,4 

70.4 

87 

31 

39 

1 

8 

o 

c 

0 

Q 

5,73 

2,47 

10 

.0 

0 

ft 

* 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

81.0 

58.2 

69.6 

86 

28 

41 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

5,26 

1.83 

10 

.0 

7 

3 

2 

OKAY 

83.4 

63.8 

73.6 

2.0 

87 

30* 

46 

1 

1 

Q 

0 

6,34 

1.27 

3.79 

10 

.0 

0 

10 

2 

2 

STAMPS 

83.  1M 

62. 9M 

73. OM 

88 

27 

46 

1 

0 

2 

0 

.95 

1 1 

.0 

0 

9 

3 

0 

TEXARKANA  WB  AI RPORT     / /R 

83.4 

64  .  8 

74.1 

2.5 

88 

26* 

g  s 

c 

0 

5.19 

2^ 

1 .  3C 

16 

*  0 

" 

1  0 

* 

3 

DIVISION 

71.9 

1.7 

5  #74 

.09 

* 

SOUTH  (.CHTKSL  qb 

aruadelphia 

82.2 

61.7 

72.0 

86 

26* 

41 

3 

0 

0 

0 

0 

6.31 

1  01 

2  0C 

10 

.0 

0 

•J 

S 

2 

CAMDEN  1 

84.0 

63.3 

73.7 

88 

30* 

30 

0 

Q 

0 

4.96 

2.26 

10 

.0 

0 

8 

4 

1 

EL  DORADO  FAA  A 1 RPORT 

83.2 

62.3 

72.8 

.6 

88 

26* 

43 

2 

Q 

o 

o 

3.54 

•  1.01 

.90 

28 

.0 

0 

3 

0 

FORDYCE 

84.3 

60.9 

72.7 

89 

26 

47 

* 

C 

Q 

g 

3,32 

1.26 

27 

r 

\ 

It 

MAGNOLIA   3  N 

84.0M 

39.  5M 

71. 8M 

•  .3 

66 

27. 

42 

* 

3 

o 

Q 

Q 

(J 

3.92 

•     *  8i 

.86 

10 

.0 

Q 

0 

3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

84.0 

61.6 

72.8 

89 

26 

46 

1 

0 

0 

0 

0 

5    5  7 

y  ^ 

.  0 

( 

| 

PRESCOTT 

83.1 

63.0 

73.1 

1.2 

88 

26 

30 

0 

Q 

5„43 

.36 

1.85 

.0 

0 

9 

3 

2 

SPARKMAN   3  WSW 

83. 3M 

60.  6M 

72. OM 

88 

27* 

42 

3 

Q 

Q 

2.13 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

WARREN 

84.2 

63.8 

74.0 

1.8 

88 

27. 

49 

0 

Q 

Q 

3!35 

1.93 

27 

.0 

5 

1 

DIVISION 

72.8 

t  •  1 

4  •  27 

-  .60 

.0 
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SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

83.4 

61.3 

73.3 

2.3 

89 

30. 

44 

1 

0 

0 

0 

0 

1.99 

■  2.39 

.74 

13 

•  0 

0 

9 

1 

0 

DERMOTT   3  NE 

89.3 

63.9 

74.6 

89 

31. 

43 

1 

0 

0 

0 

0 

6,24 

2.75 

27 

.0 

0 

7 

2 

2 

DUMAS 

83.2 

62.8 

T4.0 

2.1 

88 

31. 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

6,09 

1.54 

2.05 

15 

.0 

0 

4 

3 

3 

EUDCRA 

88.0 

64.2 

76.1 

92 

31. 

91 

0 

10 

0 

0 

0 

3.26 

.81 

27 

.0 

0 

6 

4 

0 

MCNT ICELLO  3  S 

83.7 

62.2 

T3.0 

88 

26 

43 

1 

0 

0 

0 

0 

3.31 

.89 

27 

.0 

0 

4 

3 

0 

PINE  BLUFF 

83.1 

63.8 

74.5 

2.5 

89 

26. 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.  .67 

2.42 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

84.7 

64.6 

74.7 

90 

31. 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

5.62 

2.01 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

PORTLAND 

83.8 

62.1 

73.0 

1.4 

88 

27 

42 

4 

0 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.56 

.68 

15 

.0 

0 

e 

2 

0 

RCHwER  2  NNE 

85.1 

63.7 

74.4 

90 

26 

47 

0 

1 

0 

0 

0 

3.60 

2.55 

15 

.0 

0 

4 

) 

2 

STAR  CITY  4  ENE 

83.2 

62.1 

73.7 

89 

31. 

47 

0 

0 

o 

0 

0 

2.22 

.68 

20 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

74.2 

2.6 

4.11 

'  .44 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE  t    94°  ON  THE  25TH  AT  BLYTHEV1LLE 

LOWEST  TEMPERATURE :    35°  ON  THE  1ST  AT  GILBERT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    9.47   INCHES  AT  ABBOTT 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    1.87   INCHES  AT  KEISER 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    4.28   INCHES  ON  THE  26TH  AT  MOUNT  MAGAZINE 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MAY  1965 


NORTHWEST  0 

BEAVER  DAM 
BENTONV ILLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  5PRINGS 

FAYETTEVILLE  PAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLC 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST 


0) 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESV ILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  l  AND  D  Al 
BEECH  GROVE 

BEEDEV ILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KBISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 

H.1 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  A  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  *  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLV I  LLC  »  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEv ILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
OWENSVILLE 


Day  of  Month 


1   1   2   1  3 

4 

5  | 

6 

7  1 

8 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  14 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28     29  30 

.05 

.to 

1.60 

.03 

.01 

1.72 

.02 

.56 

.10 

.30 

.10 

,02 

.33 

.16 

.78 

.02 

•  09 

•  OS 

.37 

.77 

.21 

.62 

1.13 

.13 

.02 

T 

1.01 

.83 

•  01 

.60 

2.37 

T 

.88 

.06 

.95 

.02 

T 

T 

.66 

T 

.01 

.95 

1.38 

.10 

.18 

1.27 

.49 

.09 

•  16 

1.25 

.62 

1.97 

.54 

1.07 

.04 

.28 

T 

.03 

T 

•  24 

.94 

.le 

.45 

1.S6 

.22 

T 

.02 

.28 

.32 

.07 

.04 

1.23 

T 

.02 

T 

•  07 

.91 

•  73 

.04 

.18 

1.06 

T 

.03 

.75 

.65 

.31 

.38 

.22 

1.45 

.05 

T 

•  91 

T 

1.A8 

1.62 

.48 

.17 

.36 

T 

.22 

1.13 

.61 

.06 

.05 

1.48 

1.96 

1.13 

.08 

.30 

T 

•  03 

.52 

,60 

.11 

.06 

.57 

2.38 

T 

T 

.14 

.33 

.09 

T 

.33 

.52 

T 

.11 

.05 

1.40 

3.00 

T 

T 

.23 

.33 

.30 

.55 

•  20 

.10 

.90 

2.17 

T 

.06 

.10 

.91 

T 

.30 

1.46 

•  50 

T 

1.64 

.76 

.68 

.07 

.03 

•  26 

•  26 

.57 

.09 

.»9 

2.65 

.73 

.13 

.53 

.80 

.22 

.07 

.18 

.25 

.9* 

•  65 

.50 

■  12 

.17 

•  02 

.76 

1  .00 

•  39 

.11 

i!u 

I  111 

!o2 

'.20 

.40 

• 

.91 

T 

T 

T 

.06 

.01 

.35 

1.28 

•  46 

.16 

.40 

.02 

T 

•  01 

1.66 

.22 

.01 

.72 

2.15 

T 

.05 

.12 

.74 

.62 

.09 

T 

1.06 

•  31 

7 

.55 

.85 

1.07 

.37 

•  OT 

.10 

.03 

.12 

1.47 

.87 

.05 

.82 

1.51 

T 

.55 

1.38 

1.22 

.59 

•  07 

•  19 

1.14 

.39 

.25 

T 

.39 

2.30 

.17 

.08 

.13 

7 

1.30 

.42 

.02 

.63 

.82 

.28 

.01 

.04 

.95 

.09 

.32 

.06 

.28 

.22 

1.57 

.60 

.16 

T 

.0« 

.02 

1.23 

1.31 

m 

2.39 

.66 

•  12 

.25 

1.00 

.70 

.13 

.20 

.62 

1.26 

•  30 

1.96 

,80 

.15 

T 

1.34 

.27 

1.03 

1.90 

.46 

I  1 

.05 

.43 

2.38 

.06 

.20 

•  55 

1.13 

•  03 

• 

•  16 

.15 

!o2 

.33 

2.71 

.20 

.23 

.66 

•  90 

•  02 

T 

.  78 

.15 

.34 

1.63 

.13 

.47 

.66 

2.52 

.40 

'  ! ■ 

05 

•  60 

.36 

.  36 

T 

.96 

.09 

.49 

l!36 

.29 

•  06 

.20 

.09 

•  30 

T 

.04 

1.91 

•  7* 

T 

2.06 

.87 

•  OT 

.12 

1.80 

•  03 

T 

•  62 

• 

•  16 

.TT 

1.3* 

.11 

.  74 

.94 

.02 

.95 

•  30 

.09 

.19 

1.70 

.18 

,60 

T 

.10 

.09 

T 

T 

T 

7 

.60 

.60 

•  89 

T 

T 

.81 

1.11 

T 

.12 

.54 

.77 

T 

.11 

.27 

T 

1.29 

.57 

•  96 

•  IT 

.0! 

.67 

.63 

.02 

.03 

.03 

T 

.03 

1 .43 

•  92 

.07 

.42 

•  96 

.33 

.40 

.01 

.60 

.17 

1.81 

•16  .02 

• 

1.13 

•  07 

.09 

T 

•  13 

1  .  30 

.22 

* 

1.16 

T 

.65 

1.08 

T 

.51 

1.21 

T 

.26 

.1* 

T 

T 

.07 

1.35 

•  64 

.10 

.57 

.08 

.13 

.01 

T 

.10 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

1.66 

.16 

.51 

.08 

.26 

.02 

.19 

.08 

.06 

.78 

•  11 

.71 

.83 

.08 

.50 

.16 

.53 

1.55 

•  05 

T 

1.61 

.63 

.45 

.14 

.12 

.22 

2.23 

.69 

.16 

.36 

.36 

.17 

.10 

.31 

.10 

1.26 

•  22 

•  OA 

T 

.11 

.11 

T 

.05 

T 

.24 

.33 

.93 

•  10 

.35 

.30 

.28 

.10 

T 

.It 

2.06 

T 

.23 

.03 

T 

.09 

.26 

.16 

•  10 

T 

T 

1.27 

•  52 

.12 

.82 

.32 

.40 

.  1 1 

.26 

.30 

T 

.20 

T 

T 

1  .99 

•  32 

,14 

.10 

.08 

.13 

.02 

.24 

.12 

.97 

•  10 

•  12 

.55 

.33 

.05 

.05 

.12 

.01 

.0* 

.03 

.90 

.27 

.09 

.80 

.21 

.47 

.01 

.43 

1.10 

.92 

.35 

1.87 

.06 

.01 

.26 

.06 

.20 

.31 

T 

1.17 

•  01 

•  02 

.12 

1.28 

.35 

T 

.55 

.08 

.01 

.50 

1.36 

1.90 

.17 

.91 

.72 

.24 

.03 

•  32 

.03 

.06 

•  16 

.94 

•  AS 

3.07 

.36 

•  63 

.31 

3.16 

•  69 

,oO 

T 

2.13 

1.16 

.OT 

.3? 

.66 

T 

T 

.39 

T 

•  OT 

2.61 

•  06 

,60 

2.20 

1.08 

•  61 

.10 

.61 

.12 

1.65 

.55 

1.20 

.83 

1.23 

.03 

•  46 

•  06 

.49 

.»8 

2.15 

•  12 

.56 

1.09 

2.39 

.64 

T 

.07 

.12 

T 

.16 

■  29 

•  01 

2.27 

•  16 

.02 

T 

.61 

1.51 

l.*7 

.06 

.27 

.06 

.26 

.16 

.00 

1.66 

.16 

■  2T 

1.55 

.46 

1.33 

.71 

.05 

.33 

.22 

.07 

.11 

.65 

2.34 

•  11 

■  AT 

.06 

2.08 

.05 

.25 

.10 

.03 

.02 

2,99 

T 

.01 

.74 

1.60 

.32 

T 

.03 

•  24 

.04 

.06 

.03 

.05 

T 

T 

2.51 

■  91 

.19 

Ut 

1.98 

.73 

.70 

•to 

T 

.16 

.06 

.62 

.03 

1.44 

•  66 

.12 

1.19 

.90 

.70 

.20 

.06 

.07 

T 

.03 

.01 

•  04 

3.37 

.56 

•  17 

.26 

1.73 

2.07 

.27 

.04 

.21 

.33 

T 

.22 

•  24 

.26 

1.29 

•  96 

.56 

.08 

2.63 

.30 

T 

.35 

.16 

.02 

.05 

I 

7 

2.33 

T 

.55 

1.15 

.63 

.30 

•  05 

.33 

3.52 

.26 

.51 

.88 

1.44 

.42 

.02 

.58 

.25 

.10 

1.66 

•  12 

1.12 

.02 

.03 

2.28 

.76 

.03 

.01 

.53 

.02 

.10 

.04 

.07 

.35 

.9* 

.07 

1.93 

.19 

.73 

1.20 

• 

2.34 

•  36 

T 

.50 

4.26 

.20 

.IT 

.89 

1.39 

.03 

.30 

.10 

.18 

.0? 

.32 

1.96 

1.09 

2.19 

1.06 

.29 

.07 

•  02 

.27 

•  03 

1.60 

.42 

.42 

1.13 

1.31 

T 

» 

.02 

.26 

T 

.02 

| 

.10 

.29 

■  02 

2.75 

.69 

.52 

1.06 

2.09 

.91 

.32 

•  33 

.36 

1.62 

1. 00 

T 

,*« 

2.38 

1.40 

T 

.05 

.04 

.26 

•  OS 

.26 

2.66 

•  87 

.65 

1.90 

1.33 

•  40 

.20 

1.70 

.26 

1.96 

.62 

T 

.17 

J 

3.21 

•  47 

T 

.56 

1.09 

1.50 

T 

.38 

.07 

.22 

.06 

T 

2.79 

T 

.96 

.•5 

•  83 

2  ,94 

•  18 

•  12 

T 

•  13 

,07 

T 

2.73 

1.30 

T 

.65 

.17 

2.33 

.49 

.27 

T 

T 

.18 

1.16 

T 

2.25 

T 

.14 

2.93 

,38 

T 

.13 

.20 

.43 

.26 

.77 

1.62 

•  77 

.05 

T 

3,77 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

.12 

.07 

.98 

•  09 

■  09 

.25 

2,09 

.23 

.08 

.22 

.11 

2.91 

.23 

.05 

T 

.93 

1.27 

.36 

.05 

.33 

T 

T 

1.08 

.10 

,05 

1.82 

.39 

.13 

.17 

.11 

T 

2.65 

1.10 

.19 

.01 

2.33 

1.36 

.03 

.05 

.16 

.17 

.06 

.16 

.05 

.72 

.70 

.09 

7 

.52 

.43 

1.94 

.02 

.37 

.32 

T 

.03 

.06 

2.06 

.70 

.01 

.09 

.23 

2.38 

•  34 

,03 

.01 

.40 

•  06 

T 

.01 

.02 

T 

2.32 

.01 

.14 

2.23 

.08 

T 

.72 

•  17 

T 

.20 

.02 

1.10 

.06 

I  06 

.05 

.01 

T 

.70 

1.40 

T 

.23 

.01 

T 

T 

.33 

.07 

.01 

1.25 

.06 

1.76 

1.14 

T 

T 

T 

T 

T 

•  10 

1.03 

.55 

.03 

.37 

.19 

.12 

T 

.03 

T 

T 

1.00 

.05 

.03 

T 

2.32 

1.33 

7 

,63 

.10 

.09 

•  01 

T 

.02 

T 

.04 

T 

.86 

.06 

3.00 

.90 

.26 

•  10 

•  20 

.02 

T 

.02 

.06 

•  06 

.66 

.02 

T 

2.07 

.05 

.03 

T 

•  33 

.22 

.02 

.21 

.10 

.23 

T 

.84 

.86 

.02 

.13 

T 

T 

T 

3.62 

1.6S 

T 

1.93 

.83 

T 

T 

.35 

.93 

.07 

.11 

T 

.03 

2.95 

.16 

T 

T 

1.66 

1.31 

T 

.01 

T 

.61 

•  02 

T 

.03 

T 

T 

T 

.94 

.05 

7 

s  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  A  SH 
CARLISLE   1  JK 

CLARENDON 
OES  ARC 

forrest  city 
helena  s  nn 
keo 

■AD  I  SON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
OAISY  S  E 
DE  OUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  S  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 
NEMHOPE   3  E 
ODEN  2  ■ 
OICAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

7EXARKANA  MB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  9  NE 
ARKADELPH1A 
BLUFF  CITY  1  SH 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  ■ 

PRE  SCOTT 
SPARKMAN  3  MSN 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  T  S 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUOORA 
HAMBURG 
MONTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 
ROHwER  2  NNE 
STAR  CITY  4  ENE 


5.0» 
«.75 
9.46 
A.TA. 
9.78 

4,11 


s.a. 

2.04 
2.41 


9.86l 

T.30 
4.05 

1,1,6 

5.49 

5.64 

5.04. 
6.00 
4.53 

6.23 

9.091 
4.4B 
5.42 
3.751 


5.04 

6.  48 

«.54 

6.20 


3.54, 

i| 
3.9* 
2.2* 


4.7IJ 
6.24 
6.09 


3.60 
2.221 


.20 
.33 


9 

10  1 

11  1 

 L 

12 

13 

14 

15 

16  | 

1 

17  1 

18 

19 

20 

— — L 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26  | 

27 

28 

29 

M 

1.08 

 10 

■  10 

" 

■ 

3.10 

.15 

.20 

I  .47 

_ 

"  22 

_ 

04 

*07 

*** 

.52 

•  03 

l.»5 

1.32 

.15 

.06 

.02 

.  »» 

.04 

T 

1,20 

1.10 

,90 

*  32 

.  1* 

1.65 

•*~ 

.  II 

.01 

•  37 

.13 

•  0< 

.  36 

,0* 

*03 

01 

• 

76 

.11 

■•A 

2.70 

1.13 

•  26 

*  ( j 

06 

* 

1  *  j  j 

22 

1.14 

.22 

•  06 

.12 

T 

.06 

2!  10 

!09 

T 

.30 

■*I 

•  13 

.37 

,05 

.14 

T 

T 

T 

2.12 

.71 

7 

T 

.90 

.44 

T 

.28 

.1? 

•  23 

T 

.04 

.11 

1.26 

.99 

.18 

.14 

.10 

.98 

•  03 

.06 

•  03 

.91 

T 

7 

2.89 

.48 

.o: 

2.98 

T 

.12 

.26 

T 

T 

.01 

.  9" 

1 

.05 

.37 

.37 

•  09 

•  05 

•  03 

.  2  9 

•  45 

•  01 

* 

' 

' 

,08 

.01 

,67 

.22 

•  28 

'  62 

42 

.02 

.3* 

.11 

T 

.66 

T 

.16 

T 

.03 

.03 

!22 

In 

.02 

•  20 

•9T 

1.3* 

•  08 

•  56 

•  52 

09 

10 

* 

t 

I  ,30 

,62 

T 

.03 

•  04 

.01 

.19 

_ 

* . 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

• 

0 

i 
> 
< 

1 

2 

3 
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S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
63 

63 
65 

80 
68 

8* 
68 

78 
71 

81 
71 

66 
72 

83 
71 

84 
74 

83 
74 

83 
74 

89 
73 

ft 
73 

84 
73 

84 
74 

81 
74 

81 
76 

85 
75 

81 
75 

81 
75 

86 
75 

85 
74 

e? 
75 

85 
76 

a, 

74 

88 
76 

90 
7(3 

60 

77 

86 
75 

88 
74 

$f> 
76 

84.  C 
73.2 

SLOPE  OF  GROUND 1  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER i  GRASS.  INSTRUMENTATION.  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 

0 

01 

n 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

»      *  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

82 

32 

80 

83 

84 

75 

82 

85 

so 

76 

70 

74 

80 

82 

60 

84 

77 

81 

84 

74 

74 

84 

85 

79 

82 

83 

76 

79 

76 

78 

85 

79.9 

63 

54 

54 

5 1 

49 

58 

65 

59 

55 

60 

61 

61 

51 

57 

53 

60 

70 

69 

54 

54 

45 

52 

57 

57.9 

BENTONV I LLE 

MAX 

83 

83 

81 

84 

79 

82 

85 

82 

79 

72 

75 

81 

80 

79 

82 

80 

32 

H4 

81 

80 

85 

87 

63 

82 

85 

79 

80 

76 

80 

85 

8  3 

81*3 

55 

57 

50 

53 

59 

63 

60 

59 

64 

61 

6  1 

60 

63 

62 

66 

70 

62 

54 

55 

47 

55 

58 

59.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

83 

31 

82 

83 

74 

82 

85 

80 

1  1 

63 

67 

79 

80 

77 

79 

77 

61 

34 

80 

76 

86 

83 

79 

80 

82 

82 

77 

74 

78 

84 

81 

79.5 

63 

65 

55 

57 

52 

54 

6  1 

62 

58 

59 

65 

61 

60 

59 

62 

61 

61 

69 

61 

56 

54 

48 

59 

60 

53.9 

FAYETTEVILLE  FAA  ap 

MAX 

81 

78 

79 

80 

74 

78 

79 

76 

75 

72 

75 

30 

78 

76 

80 

78 

79 

84 

76 

82 

82 

8  3 

77 

79 

82 

75 

80 

76 

76 

83 

8  1 

78.5 

62 

62 

57 

55 

6  B 

5 1 

6  1 

63 

61 

56 

63 

61 

60 

88 

59 

62 

69 

70 

60 

53 

53 

47 

54 

59 

5S.1 

FAyETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

Rl 

79 

80 

81 

80 

80 

82 

79 

77 

71 

75 

79 

60 

78 

81 

80 

80 

P4 

32 

80 

8  3 

84 

80 

60 

84 

8  1 

76 

75 

77 

84 

8  1 

79.8 

56 

59 

50 

53 

60 

64 

62 

59 

66 

61 

60 

69 

60 

63 

63 

70 

61 

54 

58 

49 

58 

63 

60.0 

SRAVETTE 

MAX 

82 

78 

80 

81 

78 

81 

81 

80 

80 

71 

75 

80 

80 

79 

82 

77 

35 

82 

82 

85 

85 

83 

8  1 

85 

80 

78 

75 

79 

85 

83 

80.4 

S5 

60 

63 

57 

52 

55 

46 

49 

56 

61 

55 

56 

58 

59 

86 

59 

59 

64 

67 

59 

48 

52 

43 

52 

58 

55.9 

HARRISON 

MAX 

86 

81 

81 

85 

79 

80 

85 

81 

75 

72 

74 

83 

77 

81 

83 

60 

81 

84 

79 

81 

85 

85 

61 

83 

84 

80 

81 

75 

74 

86 

84 

80.8 

55 

6  1 

65 

60 

60 

59 

5  7 

49 

53 

61 

64 

60 

57 

63 

60 

62 

68 

59 

64 

69 

68 

62 

54 

57 

46 

61 

56 

58.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

30 

80 

8  3 

76 

79 

33 

81 

73 

70 

71 

77 

79 

76 

81 

78 

79 

64 

73 

79 

62 

84 

78 

80 

80 

76 

78 

74 

77 

84 

8  1 

73.7 

58 

58 

62 

63 

6  1 

60 

59 

58 

56 

51 

53 

60 

6  0 

60 

58 

64 

62 

62 

69 

61 

63 

68 

68 

61 

56 

55 

48 

62 

61 

59.4 

HUNTSV I LLE 

MAX 

82 

79 

81 

63 

78 

80 

83 

80 

79 

70 

77 

79 

60 

77 

ftj 

78 

31 

R6 

75 

84 

85 

85 

80 

8  1 

8  3 

77 

79 

76 

78 

77 

85 

80,0 

5  3 

54 

56 

6  1 

64 

60 

58 

68 

58 

55 

4rt 

52 

63 

63 

61 

56 

6  3 

60 

59 

87 

60 

62 

68 

68 

60 

52 

53 

45 

50 

53 

57.2 

LEAD  HILL 

MAX 

85 

34 

83 

8  7 

82 

82 

87 

85 

79 

72 

73 

79 

62 

79 

ft  3 

30 

83 

35 

35 

82 

88 

87 

83 

84 

84 

81 

79 

78 

85 

86 

85 

82.5 

MIN 

50 

46 

53 

57 

64 

64 

59 

62 

60 

60 

58 

50 

51 

62 

65 

62 

58 

66 

63 

63 

6  0 

60 

64 

67 

6a 

62 

59 

59 

50 

57 

57 

59.2 

ROGERS 

MAX 

80 

78 

78 

80 

78 

78 

81 

78 

75 

73 

70 

78 

78 

79 

80 

80 

80 

82 

80 

81 

80 

82 

79 

78 

82 

82 

75 

76 

75 

83 

85 

78.6 

MIN 

52 

52 

55 

58 

65 

62 

63 

65 

58 

55 

57 

52 

54 

59 

62 

60 

59 

6  4 

60 

59 

57 

62 

61 

65 

70 

60 

52 

56 

48 

56 

57 

56.5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

84 

31 

82 

83 

77 

84 

84 

82 

80 

70 

76 

82 

83 

82 

64 

79 

65 

88 

78 

83 

86 

87 

32 

84 

87 

75 

80 

75 

82 

88 

84 

81.8 

*       *  * 

MIN 

4  7 

54 

54 

58 

64 

62 

62 

66 

60 

56 

58 

47 

48 

59 

63 

60 

58 

65 

60 

66 

59 

62 

63 

69 

69 

61 

52 

57 

49 

54 

61 

56.6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

88 

85 

34 

88 

87 

81 

88 

87 

77 

73 

80 

82 

85 

30 

83 

83 

84 

68 

77 

82 

87 

88 

34 

87 

86 

34 

B2 

75 

78 

88 

88 

83.5 

39 

40 

46 

52 

55 

62 

55 

54 

61 

6  1 

59 

49 

47 

52 

82 

61 

56 

61 

61 

53 

67 

59 

63 

65 

70 

64 

54 

58 

46 

49 

55 

55.5 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

84 

82 

81 

85 

86 

81 

86 

64 

60 

74 

80 

82 

63 

77 

79 

61 

80 

65 

79 

82 

A7 

86 

82 

85 

84 

81 

81 

76 

74 

87 

85 

81,9 

39 

38 

43 

49 

52 

6  1 

53 

52 

58 

59 

57 

47 

46 

49 

52 

58 

56 

61 

59 

58 

55 

56 

63 

65 

64 

60 

57 

54 

43 

48 

53 

53,7 

GILBERT 

MAX 

86 

84 

63 

86 

83 

8  1 

85 

85 

80 

78 

76 

81 

82 

80 

S3 

81 

84 

87 

83 

80 

86 

86 

83 

85 

83 

82 

8  1 

73 

78 

67 

85 

62,6 

MIN 

35 

44 

46 

50 

52 

61 

55 

55 

60 

59 

56 

52 

48 

52 

59 

60 

54 

6  1 

62 

60 

56 

57 

60 

66 

69 

69 

59 

55 

46 

47 

50 

55.3 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

84 

82 

79 

80 

83 

83 

81 

86 

84 

77 

86 

8  1 

8  1 

81 

77 

80 

77 

60 

84 

75 

83 

85 

86 

82 

85 

83 

8  1 

81 

77 

76 

as 

81.5 

MIN 

5  1 

52 

55 

58 

60 

59 

6  1 

62 

6  ! 

62 

63 

55 

55 

59 

60 

65 

63 

66 

63 

63 

60 

61 

67 

68 

68 

71 

62 

57 

52 

58 

61 

60.6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

82 

85 

83 

91 

85 

80 

85 

65 

79 

75 

88 

81 

78 

72 

87 

85 

MIN 

42 

44 

51 

53 

56 

64 

57 

54 

61 

62 

60 

56 

45 

51 

66 

MARSHALL 

MAX 

83 

80 

79 

32 

81 

78 

82 

8  1 

7  1 

71 

75 

61 

76 

76 

73 

78 

79 

84 

79 

60 

82 

82 

80 

81 

82 

78 

80 

75 

75 

84 

81 

79.4 

MIN 

56 

59 

59 

64 

65 

65 

69 

65 

65 

60 

60 

51 

53 

62 

65 

63 

59 

67 

63 

61 

59 

60 

67 

68 

68 

63 

57 

57 

49 

57 

65 

61,3 

MOUNTAIN  HOME   1  NNw 

MAX 

86 

85 

82 

81 

85 

83 

80 

85 

83 

70 

72 

78 

80 

82 

78 

80 

30 

61 

85 

75 

8  1 

85 

86 

82 

84 

84 

60 

80 

80 

75 

86 

81,1 

MIN 

54 

56 

55 

60 

61 

63 

62 

62 

60 

61 

58 

52 

54 

60 

62 

60 

54 

64 

62 

61 

6  1 

64 

65 

65 

71 

72 

5  8 

56 

49 

55 

60 

59.9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

84 

35 

83 

81 

85 

84 

80 

84 

34 

70 

73 

76 

30 

81 

77 

80 

81 

81 

65 

75 

80 

84 

84 

60 

85 

84 

8  1 

80 

75 

74 

85 

80.7 

MIN 

47 

47 

50 

56 

58 

63 

59 

60 

61 

61 

56 

50 

51 

57 

62 

60 

58 

61 

62 

61 

60 

61 

66 

66 

71 

72 

58 

57 

54 

54 

57 

58.6 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

78 

76 

76 

79 

79 

76 

82 

81 

73 

68 

75 

78 

78 

74 

78 

75 

76 

80 

72 

80 

82 

84 

83 

84 

77,8 

MIN 

52 

51 

56 

56 

60 

61 

67 

60 

58 

56 

55 

4^ 

50 

57 

60 

61 

59 

65 

60 

58 

57 

59 

58 

60 

57.7 

YELLVILLE 

MAX 

86 

83 

82 

87 

84 

82 

86 

86 

78 

73 

75 

81 

82 

79 

83 

60 

84 

66 

74 

80 

8  6 

86 

82 

84 

86 

82 

81 

76 

77 

87 

85 

82.0 

*      .  « 

MIN 

37 

38 

43 

51 

53 

61 

55 

56 

59 

60 

55 

4B 

48 

60 

62 

54 

55 

58 

53 

60 

56 

56 

60 

64 

66 

61 

51 

56 

43 

48 

53 

54.2 

NORTHEAST  Oj 

ALICIA 

MAX 

86 

84 

85 

86 

87 

85 

88 

89 

«  i 

75 

80 

82 

83 

80 

64 

79 

33 

87 

77 

81 

87 

87 

88 

89 

89 

87 

62 

75 

74 

87 

88 

83.8 

5  1 

48 

55 

57 

60 

6  7 

60 

6  1 

62 

63 

63 

55 

54 

60 

64 

64 

64 

6  7 

65 

70 

65 

58 

53 

63 

61.3 

BALD  KNOB 

MAX 

83 

8  1 

9< 

84 

85 

82 

86 

87 

35 

71 

81 

83 

82 

79 

82 

30 

79 

84 

79 

82 

66 

87 

86 

87 

88 

85 

83 

80 

75 

85 

85 

82.7 

MIN 

45 

43 

50 

57 

56 

65 

60 

58 

60 

62 

63 

5  9 

58 

60 

63 

65 

66 

65 

66 

68 

63 

57 

6 1 

60.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

82 

3  1 

82 

84 

84 

80 

82 

76 

7  1 

79 

80 

33 

79 

SO 

78 

80 

85 

81 

82 

85 

86 

85 

83 

31 

80 

80 

74 

85 

85 

61.1 

MIN 

57 

52 

56 

55 

60 

65 

59 

60 

60 

59 

52 

50 

50 

62 

62 

61 

65 

6  1 

59 

58.2 

BATESvILLE  L  AND  D  #1 

MAX 

82 

8  1 

B  I 

84 

84 

ft  1 

86 

86 

7  7 

77 

80 

SO 

84 

78 

60 

80 

80 

85 

82 

82 

86 

87 

86 

86 

86 

82 

81 

80 

75 

87 

85 

62.3 

MIN 

45 

49 

5  3 

55 

57 

6ft 

59 

57 

6  2 

63 

62 

5  1 

5  1 

54 

65 

65 

62 

6  5 

64 

62 

57 

65 

5  8 

58 

59.0 

OttULV ILLt 

MAX 

8  5 

82 

B  3 

86 

86 

ft  6 

8  9 

89 

■  ) 

61 

8  1 

ft  1 

84 

81 

84 

79 

81 

86 

82 

83 

90 

86 

86 

87 

89 

85 

82 

75 

78 

87 

87 

34,0 

MIN 

50 

50 

60 

61 

6  7 

62 

63 

6  1 

60 

63 

5  6 

56 

6  1 

64 

65 

65 

65 

63 

70 

56 

59 

64 

61,7 

MAX 

86 

85 

84 

8  7 

88 

ft  5 

9  1 

90 

ft  3 

80 

79 

6  3 

87 

86 

87 

83 

82 

89 

82 

80 

91 

93 

92 

93 

94 

89 

83 

78 

73 

87 

88 

85.7 

MIN 

53 

56 

57 

62 

62 

6  6 

62 

62 

6  3 

64 

65 

6  7 

55 

6  1 

65 

66 

67 

68 

65 

63 

7  J 

65 

62  ,9 

MAX 

83 

85 

83 

8  7 

H  Z 

89 

88 

ft*1 

75 

77 

8  3 

85 

83 

83 

60 

82 

86 

82 

80 

87 

68 

88 

90 

88 

87 

62 

78 

75 

87 

86 

83.8 

MIN 

60 

53 

58 

57 

61 

62 

61 

6  1 

62 

63 

62 

6  3 

53 

59 

64 

63 

63 

63 

6  3 

61,2 

JUNL  5DUKU 

MAX 

84 

8  3 

B  1 

85 

86 

■'  \ 

88 

86 

85 

78 

78 

B2 

85 

82 

86 

79 

80 

87 

80 

30 

(IB 

89 

89 

91 

90 

85 

Rl 

75 

73 

86 

87 

83.7 

MIN 

58 

56 

60 

60 

62 

67 

61 

63 

6  3 

65 

63 

59 

58 

6  I 

68 

64 

66 

68 

65 

70 

59 

54 

6  7 

63,3 

MAX 

8  3 

86 

8  7 

8  5 

89 

89 

86 

78 

80 

82 

86 

84 

H9 

85 

82 

ftR 

80 

81 

H9 

91 

89 

92 

93 

89 

62 

75 

75 

66 

90 

85.2 

MIN 

52 

54 

56 

62 

61 

'.5 

62 

61 

60 

64 

64 

6ft 

56 

59 

63 

66 

69 

66 

66 

63 

6? 

61 

67 

72 

71 

73 

64 

64 

56 

56 

65 

62.6 

MARKED  TREE 

MAX 

83 

82 

82 

84 

85 

84 

87 

88 

8  4 

75 

81 

81 

86 

85 

ft6 

81 

79 

13  7 

82 

81 

88 

90 

88 

90 

91 

66 

81 

79 

75 

61 

88 

83.9 

MIN 

50 

51 

5  4 

62 

60 

65 

63 

59 

64 

63 

64 

60 

53 

57 

62 

64 

65 

66 

66 

64 

62 

63 

53 

67 

72 

69 

65 

60 

56 

56 

63 

61,4 

NEWPORT 

MAX 

83 

82 

'3  4 

85 

86 

ft  4 

88 

87 

ftO 

71 

80 

81 

63 

80 

ft4 

78 

81 

6  6 

80 

83 

89 

68 

88 

88 

83 

79 

74 

75 

75 

86 

86 

82.5 

MIN 

54 

56 

59 

60 

63 

67 

63 

64 

6  3 

61 

64 

57 

56 

62 

65 

64 

67 

6  9 

66 

64 

64 

64 

69 

70 

72 

65 

61 

60 

55 

58 

64 

62.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAV  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

30 

31 

Aver 

PARAGCULD  radio  kdrs 

MAX 
MIN 

84 

"19 

82 
55 

82 
55 

86 
61 

85 
63 

84 
67 

86 
63 

88 
62 

86 
63 

77 
64 

78 

65 

62 
58 

66 
58 

83 
61 

85 

65 

80 
65 

82 
66 

86 
67 

85 
65 

81 
64 

"« 
64 

92 
66 

90 

70 

91 
72 

91 
72 

88 
73 

83 
65 

80 
59 

74 
54 

86 
56 

87 
65 

84.5 
63.4 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

B2 

46 

80 
46 

80 

85 
55 

84 

57 

80 
67 

86 
58 

85 
57 

81 
62 

74 
63 

79 
61 

82 
53 

84 
51 

78 
54 

82 
65 

78 
64 

80 
61 

84 
66 

80 
62 

80 
61 

86 
61 

83 
63 

86 
67 

87 

70 

87 
69 

83 
64 

»  1 

63 

79 
5  7 

72 
49 

86 
54 

86 
60 

82.1 
59.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

82 
47 

8  1 
51 

B2 
55 

84 
58 

84 

59 

S3 
66 

87 
60 

85 
60 

84 
61 

71 
62 

62 
62 

a  3 

60 

8  1 
55 

60 
59 

H3 
63 

60 
65 

65 

66 

65 

64 

61 

6< 

69 

6  9 

8  5 
70 

85 
65 

8  1 
61 

82 
59 

78 
60 

88 
56 

86 

60 

83.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  Ap 
«       «  • 

MAX 
MIN 

84 

62 

82 
53 

82 
55 

86 

5a 

85 
62 

82 
67 

88 

62 

86 
64 

63 

75 
65 

78 
63 

82 
56 

85 
56 

79 
61 

83 
65 

78 
62 

81 
64 

84 
67 

75 
64 

80 
61 

86 
62 

87 
63 

68 
70 

39 
71 

90 
73 

84 
66 

3  1 

65 

75 
59 

72 
52 

85 
58 

86 
66 

B2.4 

WEST  CENTRAL  04 

APPLE  TON 

MAX 
MIN 

85 
57 

S3 
54 

82 
56 

84 
54 

85 
56 

80 
54 

83 

56 

85 
57 

3ll 

47 

74 

53 

82 
60 

83 
55 

61 

55 

80 
56 

83 

80 
62 

81 
58 

85 
6  1 

75 
63 

84 
57 

86 
55 

84 

60 

86 
61 

85 
57 

86 

67 
61 

78 
56 

86 

57 

85 
59 

89 

62 

87 

60 

83.0 
57.2 

800NEV ILLE 

MAX 
MIN 

38 
42 

86 
45 

88 
57 

89 
58 

80 
63 

84 
64 

86 
6  1 

82 
66 

79 
60 

75 

60 

31 
58 

BJ 

55 

84 

55 

82 
65 

88 
64 

82 
64 

86 
60 

87 
64 

HO 

64 

86 
62 

88 

60 

88 
64 

85 
65 

86 
70 

87 
71 

83 
62 

84 

60 

60 
61 

82 
51 

85 
57 

89 

53 

84.3 

CL ARKSV I LLE 

MAX 
MIN 

85 
44 

33 
47 

82 
55 

85 
61 

81 
62 

80 
64 

84 

62 

83 
6  1 

83 
62 

74 

62 

81 

59 

82 
55 

63 
55 

80 
64 

86 
66 

80 
64 

82 
61 

87 
65 

80 
65 

86 
62 

87 

63 

86 

64 

83 
67 

34 

69 

86 

72 

80 
62 

81 

59 

76 

62 

78 
52 

87 
55 

37 

60 

82.7 
60.9 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

85 
45 

82 
46 

82 
52 

85 
58 

81 
59 

80 
65 

83 
61 

84 
65 

80 
63 

72 
63 

31 

60 

82 
59 

82 
57 

79 
63 

84 
65 

82 
65 

82 
63 

87 
68 

77 
67 

65 
61 

85 
63 

86 

63 

84 
68 

85 

7  0 

86 
75 

84 
62 

8  2 
63 

77 
62 

79 
54 

67 
57 

87 
60 

82.5 
61.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

79 
55 

77 

55 

76 
53 

tl 

59 

75 
59 

73 
61 

77 
62 

76 
63 

70 
56 

67 
56 

73 
58 

74 
58 

77 
61 

72 
60 

76 
59 

S  1 
64 

74 
59 

75 
58 

79 
58 

77 
62 

74 

63 

77 
65 

77 
58 

75 
57 

72 
54 

72 
51 

78 

60 

75.3 
58.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
45 

34 
46 

84 
52 

86 
60 

75 
65 

84 
64 

84 
62 

81 
64 

78 
61 

73 
61 

80 
60 

82 
55 

83 
57 

83 
63 

88 
63 

80 
65 

34 

60 

86 

65 

78 
65 

65 
66 

P  7 

63 

8  7 
66 

83 
66 

B  6 
71 

8  6 

72 

60 
64 

8 1 
60 

7  9 
58 

8 1 

52 

56 

86 

60 

82.8 
60.9 

FORT  Smith  WATER  PLANT 

MIN 

82 
40 

81 
42 

81 
53 

32 
56 

80 
61 

81 
65 

81 

62 

79 
69 

77 
60 

73 
59 

79 

52 

80 
50 

79 
51 

79 
62 

83 
67 

83 
64 

80 
58 

85 
62 

81 
61 

62 

60 

85 
',3 

64 

60 

82 
65 

82 
67 

84 

70 

63 
62 

81 
54 

79 
60 

76 
49 

64 

52 

84 

54 

81.1 
58,2 

MENA 

MAX 
MIN 

80 
47 

78 
51 

80 
58 

81 
62 

75 
64 

77 
63 

80 
61 

76 
67 

74 
66 

70 
62 

79 
59 

79 
55 

77 
58 

7* 
64 

83 
62 

79 
61 

78 
59 

80 
66 

74 
6  i 

81 
62 

82 
61 

3? 
63 

77 
65 

80 
68 

81 
69 

77 
65 

8  2 
63 

77 
62 

80 
54 

64 

55 

79 
60 

78.6 
61.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

77 

78 

78 

74 

77 

70 

74 

73 

68 

79 

75 

75 

78 

77 

74 

74 

75 

71 

74 

72 

72 

79 

31 

75.0 

OZARK 

MAX 

Mm 

83 
46 

82 
49 

82 
55 

34 

62 

78 

65 

80 
64 

82 
64 

32 
67 

78 
62 

72 
62 

80 
60 

82 
56 

60 
57 

79 
63 

84 
65 

80 
64 

82 
61 

35 
65 

76 
66 

83 
64 

85 

64 

85 
67 

81 
67 

86 

70 

84 
71 

80 
65 

79 
60 

76 
62 

81 

56 

85 
52 

SO 
60 

81.2 
61.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

85 
47 

84 
47 

84 
63 

86 

58 

81 

68 

82 
63 

84 

60 

80 
64 

80 
63 

1 1 

62 

80 
59 

81 
55 

3  0 
54 

81 
64 

85 
65 

64 
65 

83 
60 

87 
66 

78 
64 

85 
60 

37 

62 

68 
61 

83 
65 

85 
71 

86 
70 

80 
62 

80 
60 

77 
61 

80 
52 

86 
55 

S6 

59 

82.5 
60.8 

RtSSELLVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

85 
41 

83 
44 

83 
49 

85 
55 

82 
57 

80 
62 

85 
58 

85 
62 

83 
61 

84 
61 

81 
56 

82 
54 

82 
53 

80 
59 

84 
61 

84 
62 

81 
58 

P5 
62 

84 
63 

85 
58 

87 
60 

86 

60 

84 
65 

fl5 
68 

86 

72 

83 
60 

83 
59 

80 
59 

60 
49 

67 
51 

87 
65 

63,6 
57.9 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

85 
54 

83 
53 

84 

60 

86 
60 

32 
58 

80 
65 

85 
62 

81 

66 

77 

62 

71 

61 

80 

60 

81 
57 

81 

55 

81 

60 

36 

66 

79 
65 

83 
61 

84 
66 

74 

66 

84 

61 

87 

62 

87 
64 

84 

62 

34 

69 

86 

72 

79 
62 

32 
62 

77 
60 

80 
64 

86 

56 

35 

61 

62.1 
61.7 

WALDRON 

MAX 
MIN 

85 
42 

83 

52 

85 
56 

86 
58 

82 
64 

82 
65 

84 
62 

64 

68 

79 

66 

77 
61 

8  1 
59 

82 
55 

84 
51 

81 
65 

87 
63 

86 
63 

84 

60 

86 
66 

83 
64 

85 
65 

87 
60 

86 
62 

65 
67 

85 
70 

67 
69 

86 
63 

8  i 

60 

83 
62 

82 

52 

89 
54 

38 
58 

84.1 
60.7 

WHITE  ROCK 
•       •  • 

MIN 

79 
55 

77 
55 

78 
5* 

78 
60 

75 
60 

60 

78 

62 

75 
62 

5  r 

6  7 
56 

72 
57 

76 
56 

75 

75 

59 

76 
60 

75 
59 

73 
58 

80 
58 

81 

62 

75 
62 

78 
65 

72 
58 

52 

80 

79 
62 

75.8 
58.7 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

86 
49 

33 
56 

82 
58 

85 
60 

85 
59 

83 
64 

86 
61 

85 
63 

80 
65 

75 

62 

84 

60 

86 
58 

31 

54 

30 
62 

85 
61 

78 
61 

78 
62 

85 
68 

83 

66 

84 
64 

36 

61 

86 
63 

86 
66 

84 
65 

85 
71 

82 
70 

85 
60 

86 
60 

81 
56 

89 

58 

69 

60 

83.6 
61.4 

BENTON 

MAX 
MIN 

BLAKELY   MOUNTAIN  OAM 

MAX 
MIN 

82 
41 

80 
43 

79 
49 

82 
56 

82 
54 

79 
62 

80 
56 

81 
61 

32 
67 

79 
61 

68 
61 

80 
57 

80 
53 

82 
60 

7* 

60 

81 
62 

73 
62 

76 
64 

82 
64 

75 
61 

81 
58 

83 

60 

83 

66 

78 
68 

80 
70 

83 
72 

82 
61 

62 
63 

74 

56 

60 
53 

67 
55 

79.7 
59.2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

84 
45 

81 

47 

82 
58 

85 
60 

82 
59 

82 
59 

86 
59 

86 
64 

83 
64 

72 
63 

32 
60 

82 
57 

81 

55 

80 
60 

S3 
62 

82 
64 

79 
65 

65 
67 

63 
66 

84 

64 

85 
61 

86 
64 

86 
69 

86 
67 

86 
72 

85 
64 

83 
62 

82 
54 

79 
52 

87 
56 

66 
59 

83.1 
60.6 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

84 
43 

31 
47 

82 
53 

85 
57 

84 
57 

82 
65 

86 
59 

85 
60 

78 
62 

72 
62 

33 
61 

62 
56 

61 
54 

78 
57 

83 
59 

78 
63 

80 
63 

65 
65 

77 
65 

84 
62 

66 
40 

87 

62 

85 
67 

86 
64 

86 
71 

83 
62 

62 

>  0 

78 
58 

78 
54 

86 
54 

86 
57 

82.4 
59.3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

85 
59 

83 
57 

83 
60 

85 
68 

81 

62 

82 
65 

85 
65 

84 
67 

80 
66 

73 
63 

33 
62 

85 
60 

84 
59 

80 
65 

86 
63 

81 
61 

78 
63 

84 
68 

77 
67 

85 
64 

87 
63 

88 
64 

85 
67 

84 
67 

66 
71 

83 
66 

86 

6  0 

83 

62 

82 
57 

88 

63 

86 

65 

83.3 
63.5 

LEOLA 

MAX 
MIN 

83 
43 

80 
50 

82 
54 

85 
64 

84 
55 

83 
63 

86 
59 

86 
61 

86 
65 

77 
65 

84 
64 

82 
60 

85 
54 

82 
61 

S3 

6  0 

80 
63 

80 
63 

67 

65 

81 
66 

82 
64 

66 
59 

34 
62 

84 
68 

86 
64 

67 
71 

88 
71 

84 
63 

75 
64 

81 
55 

86 
53 

87 
57 

83.4 
60.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0R1 

MAX 
MIN 

83 
49 

32 
4  7 

83 
52 

85 

59 

85 
57 

83 
64 

88 

59 

88 
64 

84 

65 

75 
64 

83 
63 

83 
62 

84 
59 

80 
64 

33 
61 

80 
65 

77 
65 

84 
67 

79 
69 

84 
66 

87 
62 

85 

62 

65 
69 

86 
67 

67 
71 

86 
68 

84 

65 

76 
63 

78 
58 

85 
59 

86 
62 

83.2 
62.2 

MALVERN 

MAX 

Mm 

35 

40 

81 
44 

81 
50 

85 
5  7 

82 
54 

83 
65 

88 
56 

87 
65 

83 
68 

80 
63 

34 
62 

85 
58 

86 
54 

80 
59 

65 
58 

80 
63 

78 
64 

94 

(.5 

80 
65 

84 

65 

87 

59 

88 
68 

83 
67 

ti 
65 

68 
66 

87 
71 

86 
61 

83 
64 

61 
54 

86 

51 

87 
55 

83.9 
59.9 

MORR I L  TON 

MAX 

Mm 

85 
48 

83 
51 

85 
61 

84 

62 

83 

62 

82 
65 

86 

62 

8  1 
64 

32 
64 

75 
64 

33 
62 

82 
61 

82 
58 

80 
62 

83 
65 

82 
64 

SO 

63 

85 

6  ' 

82 
66 

65 
63 

87 
62 

88 
65 

85 
69 

86 
68 

87 
73 

83 
64 

83 

6  1 

79 
59 

79 
55 

87 
61 

86 
61 

83.4 
62.4 

NIMRGD  DAM 

MAX 

Mm 

86 
46 

86 
46 

84 
54 

84 
59 

a  7 

52 

84 
65 

81 
50 

85 
61 

•■  4 

6  1 

77 
62 

69 
58 

82 
60 

83 

52 

83 
59 

n° 

86 

61 

78 
58 

82 

6  5 

87 
65 

77 
59 

83 

6  9 

85 
60 

65 
65 

A  2 
6  3 

86 
70 

65 
73 

83 

'  0 

84 

61 

78 
50 

81 
55 

89 
56 

82.7 
59.5 

PERRY 

MAX 

Mm 

80 
47 

84 

49 

u  2 
50 

85 
58 

57 

31 
64 

58 

86 
62 

83 
60 

72 
60 

58 

54 

56 

82 
58 

7  7 

59 

60 
63 

82 
60 

n  6 
64 

80 
65 

83 
64 

86 

65 

64 
65 

86 
69 

84 
7  0 

86 
70 

64 
72 

84 

60 

82 
62 

85 
52 

88 

55 

86 
61 

83.2 
60.2 

SHERIDAN  TOWER 
•       «  * 

MAX 

Mm 

85 
48 

82 
52 

B 

54 

84 
62 

83 
60 

H  ) 

65 

87 
61 

86 
64 

86 
67 

64 

63 
63 

B  i 
58 

84 
53 

81 
64 

hi 

6C 

82 
63 

78 
63 

85 

6  5 

81 

66 

83 
64 

86 
61 

86 
62 

86 
67 

87 

6  6 

88 

88 

85 

80 

81 

86 

8  7 

83.8 
61.4 

EAST  CENTRAL  0( 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

82 
4  ? 

82 
51 

3  2 
53 

86 
64 

86 
58 

83 
64 

88 
61 

87 
63 

■>  7 

66 

84 
63 

84 
67 

s  i 

6.. 

86 
52 

82 
59 

85 
65 

64 

66 

86 
69 

66 

86 
64 

84 
64 

85 

62  | 

85 
60 

85 
68 

86 

67 

88 
70 

88 
71 

86 
65 

83 
64 

80 
55 

86 
54 

89 
60 

84.9 
61.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

a 

D> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BR  I NKLEY 

MAX 

31 

83 

85 

86 

83 

66 

88 

87 

73 

84 

3  1 

66 

83 

85 

81 

30 

87 

82 

83 

87 

89 

86 

90 

91 

88 

83 

77 

82 

67 

84,2 

Mm 

49 

53 

54 

6l 

60 

64 

60 

60 

65 

61 

63 

59 

54 

59 

62 

66 

65 

66 

66 

64 

61 

62 

68 

69 

65 

71 

65 

61 

57 

57 

62 

61.6 

CABOT   4  SW 

MAX 

30 

8  1 

33 

84 

82 

86 

86 

83 

73 

8  1 

82 

8  1 

78 

B4 

79 

78 

83 

79 

82 

86 

85 

84 

36 

86 

85 

83 

78 

77 

86 

86 

82.2 

MIN 

49 

49 

55 

60 

61 

66 

60 

63 

64 

62 

69 

60 

57 

61 

61 

64 

66 

68 

66 

65 

65 

66 

69 

68 

70 

68 

62 

61 

57 

56 

74 

62.6 

CLARENDON 

MAX 

82 

82 

8  3 

84 

85 

82 

87 

85 

85 

83 

83 

82 

84 

83 

83 

79 

79 

85 

85 

83 

86 

88 

85 

88 

89 

87 

85 

66 

79 

86 

87 

84.2 

MIN 

56 

53 

55 

63 

60 

65 

59 

63 

65 

63 

64 

61 

56 

60 

63 

61 

66 

66 

68 

64 

61 

63 

66 

72 

69 

72 

65 

63 

58 

57 

63 

62.5 

DE5  ARC 

MAX 

84 

32 

33 

86 

87 

83 

87 

88 

87 

81 

R4 

82 

85 

81 

85 

82 

79 

86 

84 

84 

88 

88 

86 

SB 

88 

88 

85 

81 

77 

87 

87 

84,6 

MIN 

SO 

58 

58 

53 

65 

67 

64 

67 

66 

62 

65 

59 

58 

64 

64 

65 

66 

68 

67 

66 

64 

65 

70 

70 

72 

72 

66 

60 

57 

59 

64 

63.7 

FORREST  CITY 

8  1 

82 

83 

65 

83 

8  7 

86 

86 

75 

82 

81 

84 

84 

84 

82 

79 

87 

85 

82 

87 

88 

86 

88 

89 

88 

B4 

79 

76 

85 

87 

83,8 

MIN 

53 

54 

5» 

65 

63 

63 

65 

67 

67 

63 

64 

59 

54 

59 

62 

68 

66 

67 

67 

64 

64 

64 

68 

70 

70 

71 

65 

60 

56 

56 

62 

62.9 

HELENA  5  NW 

MAX 

MIN 

KEO 

MAX 

8  3 

8  1 

83 

84 

84 

8  1 

87 

86 

89 

75 

82 

80 

83 

81 

84 

80 

78 

34 

82 

83 

85 

65 

86 

87 

87 

87 

84 

80 

77 

86 

87 

83.3 

MIN 

52 

54 

54 

57 

60 

65 

62 

63 

68 

62 

61 

59 

63 

6  1 

64 

65 

65 

69 

65 

63 

64 

67 

67 

70 

70 

63 

61 

57 

57 

62 

62.4 

MAPIANNA   2  5 

MAX 

R2 

8  1 

84 

85 

87 

84 

89 

90 

88 

82 

82 

B  1 

86 

87 

85 

83 

79 

86 

86 

80 

35 

87 

87 

91 

93 

90 

87 

82 

77 

85 

87 

85.1 

MIN 

49 

55 

53 

53 

59 

62 

60 

64 

69 

63 

65 

59 

54 

60 

63 

67 

67 

66 

67 

64 

63 

64 

67 

68 

69 

71 

66 

61 

58 

54 

63 

62.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 

82 

83 

82 

82 

85 

35 

33 

88 

87 

85 

74 

34 

83 

85 

83 

65 

82 

80 

86 

88 

81 

87 

89 

85 

89 

90 

89 

85 

75 

80 

86 

84.1 

MIN 

50 

54 

56 

62 

61 

65 

62 

64 

68 

64 

65 

63 

56 

62 

63 

67 

67 

69 

67 

64 

61 

64 

66 

68 

69 

71 

67 

65 

58 

57 

62 

63.1 

STUTTGART 

MAX 

86 

83 

88 

88 

90 

85 

90 

89 

87 

84 

83 

82 

87 

83 

83 

81 

80 

87 

86 

83 

88 

86 

86 

91 

92 

93 

90 

83 

78 

87 

92 

86.2 

MIN 

52 

57 

58 

67 

62 

66 

64 

67 

70 

65 

70 

64 

59 

65 

61 

70 

67 

67 

68 

66 

64 

66 

70 

71 

72 

72 

66 

63 

60 

60 

66 

65.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

81 

32 

81 

82 

84 

85 

82 

87 

87 

86 

76 

B3 

80 

84 

6  1 

83 

80 

78 

84 

84 

83 

85 

87 

86 

87 

69 

90 

82 

74 

77 

87 

83.1 

MIN 

51 

57 

56 

62 

61 

65 

6  3 

66 

69 

65 

66 

63 

59 

65 

64 

69 

66 

67 

69 

65 

63 

65 

70 

70 

71 

72 

67 

65 

60 

59 

64 

64.3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

82 

82 

83 

83 

86 

87 

89 

89 

88 

84 

81 

82 

84 

84 

85 

83 

80 

3  4 

82 

88 

87 

68 

89 

8<v 

90 

90 

85.3 

65 

63 

62 

65 

65 

56 

63 

65 

70 

68 

70 

65 

62 

67 

69 

72 

73 

65 

65.1 

WYNNE 

MAX 

MIN 

«       »  • 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

83 

81 

83 

34 

79 

81 

84 

82 

76 

72 

83 

84 

80 

77 

86 

80 

80 

82 

79 

84 

86 

85 

83 

34 

86 

84 

86 

79 

82 

87 

84 

82.1 

MIN 

44 

51 

57 

65 

62 

65 

62 

67 

67 

64 

60 

58 

62 

65 

64 

62 

64 

66 

65 

64 

63 

65 

68 

68 

71 

68 

61 

63 

56 

56 

60 

62.4 

DIERKS 

MAX 

83 

83 

84 

85 

81 

82 

84 

83 

30 

70 

83 

86 

83 

77 

87 

80 

82 

84 

79 

84 

82 

86 

83 

35 

87 

84 

87 

82 

84 

86 

85 

82.9 

Mm 

39 

44 

55 

58 

55 

65 

55 

64 

67 

64 

58 

53 

56 

62 

63 

63 

62 

62 

65 

61 

59 

62 

66 

70 

72 

66 

57 

64 

52 

54 

55 

59,7 

HOPE  3  NE 

MAX 

80 

8  1 

79 

32 

83 

82 

82 

84 

84 

83 

73 

81 

83 

81 

71 

84 

75 

8  1 

64 

78 

34 

85 

86 

82 

85 

86 

86 

86 

75 

80 

85 

81.6 

Mm 

42 

52 

56 

59 

61 

63 

60 

63 

67 

65 

63 

61 

61 

63 

61 

62 

62 

65 

64 

66 

61 

64 

66 

68 

69 

71 

65 

63 

59 

56 

59 

61.8 

MOUNT  IDA 

MAX 

83 

30 

81 

84 

80 

81 

83 

86 

81 

72 

80 

3  3 

80 

76 

84 

78 

80 

S3 

78 

83 

85 

65 

80 

S3 

84 

87 

B  3 

78 

80 

86 

84 

81.6 

Mm 

40 

46 

60 

59 

64 

64 

59 

65 

68 

62 

58 

53 

62 

68 

64 

61 

60 

6  7 

63 

62 

56 

58 

65 

69 

71 

72 

57 

63 

52 

52 

54 

60.5 

NARROWS  DAM 

MAX 

82 

82 

81 

83 

84 

82 

81 

84 

82 

80 

70 

34 

86 

62 

78 

85 

75 

3  0 

84 

79 

84 

86 

86 

79 

84 

85 

35 

86 

80 

84 

87 

82.3 

Mm 

39 

42 

47 

55 

53 

63 

54 

61 

66 

63 

63 

53 

55 

60 

61 

62 

61 

6  1 

62 

63 

57 

59 

65 

67 

70 

71 

57 

63 

52 

51 

53 

58.4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

8  1 

32 

79 

83 

82 

82 

80 

83 

82 

78 

71 

81 

84 

79 

77 

84 

73 

79 

82 

78 

82 

85 

64 

SO 

83 

85 

84 

86 

78 

80 

84 

81.0 

Mm 

41 

46 

51 

53 

56 

60 

55 

63 

64 

61 

60 

56 

59 

60 

6  0 

60 

60 

62 

62 

60 

59 

62 

64 

66 

67 

60 

58 

56 

54 

55 

55 

58.2 

OKAY 

MAX 

82 

81 

84 

83 

82 

83 

85 

84 

82 

80 

82 

84 

81 

79 

86 

83 

81 

34 

78 

84 

85 

85 

83 

34 

87 

85 

87 

86 

83 

87 

85 

83.4 

Mm 

46 

54 

59 

65 

67 

67 

62 

68 

68 

62 

62 

62 

65 

66 

65 

64 

64 

67 

66 

67 

63 

65 

68 

69 

73 

71 

63 

63 

59 

58 

61 

63.8 

STAMPS 

MAX 

83 

80 

83 

85 

83 

83 

85 

85 

81 

78 

85 

8  1 

80 

85 

74 

82 

85 

76 

83 

87 

85 

81 

85 

87 

87 

88 

80 

87 

85 

83.1 

Mm 

46 

51 

55 

63 

60 

65 

63 

67 

66 

63 

61 

64 

64 

62 

62 

65 

67 

65 

66 

61 

65 

68 

67 

70 

67 

69 

63 

57 

62 

62.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

32 

85 

35 

84 

85 

86 

85 

84 

76 

82 

83 

82 

79 

87 

76 

82 

B4 

79 

83 

86 

86 

83 

85 

88 

88 

87 

76 

82 

86 

86 

83.4 

MIN 

53 

54 

60 

66 

6*. 

6  6 

64 

69 

65 

63 

64 

63 

66 

65 

65 

65 

65 

69 

67 

64 

68 

70 

7 1 

72 

6  7 

65 

61 

60 

65 

64,6 

SOUTH  CENTRAL  OS 

ARKADELPHIA 

MAX 

82 

30 

82 

83 

81 

80 

85 

86 

83 

78 

83 

83 

84 

83 

82 

82 

78 

82 

76 

79 

83 

85 

83 

32 

85 

86 

83 

82 

78 

85 

84 

82.2 

MIN 

41 

51 

51 

60 

59 

65 

61 

65 

67 

67 

64 

62 

60 

59 

60 

63 

63 

65 

66 

65 

62 

64 

67 

60 

70 

70 

65 

64 

60 

56 

61 

61.7 

CAMDEN  1 

MAX 

84 

31 

83 

84 

84 

84 

84 

86 

82 

82 

82 

81 

83 

79 

84 

82 

81 

3  5 

83 

83 

87 

86 

85 

85 

86 

88 

86 

66 

82 

68 

87 

84.0 

Mm 

50 

54 

55 

66 

59 

64 

63 

66 

67 

63 

65 

63 

58 

65 

62 

64 

66 

67 

68 

66 

62 

62 

69 

67 

70 

71 

69 

65 

59 

57 

39 

63.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

32 

83 

85 

84 

85 

87 

86 

34 

84 

82 

85 

82 

84 

84 

78 

80 

85 

78 

82 

82 

83 

79 

85 

86 

88 

87 

72 

61 

86 

86 

83,2 

Mm 

43 

48 

56 

64 

56 

64 

59 

66 

64 

62 

65 

63 

60 

63 

63 

65 

69 

65 

68 

65 

61 

62 

70 

67 

70 

70 

70 

62 

59 

55 

56 

62.3 

FCPDYCE 

MAX 

84 

32 

82 

85 

84 

84 

87 

87 

85 

80 

33 

85 

85 

82 

84 

80 

81 

86 

82 

81 

86 

85 

85 

86 

88 

89 

87 

86 

82 

87 

88 

84,5 

Mm 

47 

51 

52 

62 

57 

62 

59 

63 

66 

62 

60 

59 

56 

63 

60 

63 

64 

65 

65 

63 

61 

62 

63 

65 

68 

69 

66 

64 

57 

55 

59 

60.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

83 

no 

83 

84 

B3 

84 

85 

85 

83 

82 

83 

85 

81 

83 

85 

83 

87 

68 

33 

84 

83 

86 

85 

84.0 

Mm 

42 

80 

54 

63 

58 

63 

60 

66 

63 

61 

61 

57 

60 

63 

61 

6  1 

64 

59 

69 

67 

60 

58 

52 

55 

59.5 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  s 

MAX 

82 

83 

83 

82 

84 

83 

85 

86 

S  7 

85 

84 

83 

85 

84 

85 

64 

84 

a  i 

87 

81 

83 

86 

85 

SO 

86 

86 

88 

89 

71 

83 

88 

84,0 

Mm 

46 

49 

49 

59 

57 

63 

61 

64 

65 

62 

65 

61 

59 

62 

61 

66 

62 

66 

67 

65 

61 

62 

69 

65 

67 

70 

69 

64 

59 

56 

58 

61.6 

PRESCOTT 

MAX 

83 

82 

85 

85 

83 

a  3 

86 

87 

8  3 

76 

SO 

85 

80 

74 

79 

78 

83 

84 

77 

83 

86 

67 

8  1 

86 

87 

88 

87 

82 

84 

87 

86 

83,1 

Mm 

50 

54 

58 

63 

60 

65 

62 

67 

69 

63 

64 

63 

62 

62 

6  3 

60 

62 

63 

66 

66 

62 

64 

66 

67 

70 

71 

66 

64 

61 

59 

62 

63,0 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

82 

30 

82 

83 

82 

83 

85 

8  3 

80 

83 

83 

88 

84 

82 

79 

81 

78 

8  1 

85 

82 

85 

87 

33,3 

Mm 

42 

50 

52 

59 

54 

63 

57 

65 

65 

64 

60 

57 

60 

63 

63 

63 

65 

64 

60 

66 

65 

69 

71 

66 

65 

58 

54 

58 

60.6 

WARREN 

MAX 

82 

80 

1  1 

84 

83 

81 

B6 

87 

35 

83 

84 

B  7 

85 

84 

34 

82 

81 

35 

84 

81 

36 

85 

81 

36 

88 

88 

B8 

64 

82 

86 

87 

64.2 

»      «  » 

Mm 

49 

53 

56 

65 

60 

7  1 

64 

65 

63 

63 

66 

68 

69 

69 

66 

60 

56 

6 1 

SOUTHEAST  0< 

CROSSETT   7  S 

MAX 

85 

81 

B  l 

85 

85 

87 

8  1 

86 

fib 

86 

84 

B  7 

34 

87 

86 

85 

83 

35 

81 

84 

86 

87 

82 

(7 

87 

89 

38 

84 

83 

89 

88 

85.4 

Mm 

44 

4  ' 

5  1 

64 

59 

59 

58 

63 

64 

63 

66 

6  1 

58 

61 

63 

68 

68 

65 

66 

64 

61 

62 

69 

64 

67 

69 

68 

64 

62 

54 

56 

61,5 

DERMOTT   3  NE 

MAX 

83 

33 

84 

S3 

86 

B5 

88 

89 

■1  7 

85 

84 

B  5 

88 

84 

R5 

84 

82 

B6 

85 

79 

B  7 

84 

85 

87 

86 

88 

B6 

S3 

85 

87 

89 

85.3 

Mm 

45 

53 

56 

64 

59 

64 

60 

65 

67 

68 

67 

5  1 

54 

66 

6  7 

69 

68 

69 

68 

65 

64 

69 

68 

6? 

69 

72 

67 

68 

59 

63 

62 

63.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-   66  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1965 


Station 

Day  of  Monlh 

■ 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DUMAS 

MAX 

81 

85 

85 

87 

88 

82 

85 

81 

85 

84 

82 

88 

8  M 

88 

86 

61 

83 

88 

88 

85.2 

M1N 

48 

51 

54 

63 

58 

63 

61 

64 

67 

64 

66 

63 

56 

62 

64 

66 

69 

67 

67 

64 

62 

65 

68 

65 

68 

70 

65 

67 

59 

58 

62 

62.8 

EUDORA 

MAX 

88 

89 

89 

87 

89 

86 

86 

83 

87 

92 

91 

9 1 

88 

86 

82 

87 

92 

88.0 

MIN 

■SI 

52 

56 

64 

61 

67 

63 

64 

66 

69 

69 

64 

59 

64 

64 

68 

68 

69 

68 

66 

65 

65 

69 

69 

66 

70 

67 

66 

61 

58 

62 

64.2 

MONT  I  CELLO  3  S 

MAX 

84 

85 

82 

85 

84 

81 

82 

85 

B  1 

88 

8  7 

78 

61 

65 

67 

S3. 7 

Mm 

45 

49 

55 

65 

66 

62 

65 

60 

64 

63 

66 

59 

55 

61 

64 

65 

68 

67 

64 

63 

64 

63 

69 

65 

69 

68 

66 

67 

57 

54 

59 

62,2 

P  ]  fg£  BLUFF 

85 

85 

8  3 

88 

65 

84 

88 

87 

83 

85 

86 

82 

83 

81 

79 

8 1 

83.1 

MIN 

50 

55 

56 

66 

61 

65 

64 

67 

69 

65 

66 

58 

62 

66 

62 

64 

66 

67 

67 

65 

63 

65 

69 

68 

70 

67 

65 

59 

58 

63 

63.8 

PINE   BLUF  F   F  ft  A  A  I  P POP T 

83 

83 

90 

76 

83 

81 

80 

80 

88 

90 

S4.7 

MIN 

50 

55 

56 

65 

61 

65 

69 

67 

68 

66 

67 

64 

59 

65 

63 

65 

67 

67 

66 

66 

64 

66 

70 

69 

72 

71 

70 

65 

60 

60 

64 

64,6 

PORTLAND 

MAX 

80 

80 

no 

82 

83 

85 

85 

87 

97 

85 

87 

84 

85 

86 

84 

85 

82 

64 

84 

82 

67 

62 

80 

84 

84 

82 

88 

84 

60 

84 

67 

83.8 

MIN 

42 

57 

57 

64 

60 

60 

60 

60 

60 

65 

67 

67 

60 

58 

62 

62 

65 

67 

67 

65 

62 

64 

64 

64 

64 

65 

67 

65 

65 

59 

61 

62.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

84 

83 

83 

86 

86 

83 

89 

88 

86 

85 

85 

84 

87 

84 

84 

84 

82 

85 

86 

81 

86 

85 

86 

86 

B  9 

90 

65 

S2 

80 

86 

68 

85.1 

Mm 

47 

50 

55 

65 

60 

65 

62 

66 

67 

66 

67 

62 

53 

60 

65 

69 

69 

69 

67 

65 

64 

64 

68 

71 

66 

67 

63 

59 

64 

63.7 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

84 

82 

84 

87 

86 

84 

89 

89 

87 

79 

86 

83 

88 

85 

87 

84 

64 

89 

84 

82 

85 

87 

S5 

85 

«A 

88 

65 

79 

60 

68 

89 

85.2 

Mm 

47 

50 

55 

64 

58 

62 

62 

63 

65 

64 

65 

62 

53 

61 

63 

65 

67 

67 

63 

64 

62 

62 

69 

65 

71 

71 

69 

66 

56 

54 

60 

62.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      *  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN   HOME  C 

DF  ENG 

EVAP 

.27 

.31 

.31 

.25 

.38 

.14 

.12 

.25 

.24 

.04 

.18 

.23 

.24 

.17 

.19 

•  1 3 

.07 

.31 

.17 

.17 

.20 

.23 

.16 

.26 

.13 

.26 

.22 

.22 

.21 

.23 

6.52B 

WIND 

39 

40 

50 

60 

30 

70 

40 

50 

50 

40 

5 

15 

20 

20 

58 

49 

7 

18 

12 

27 

12 

17 

27 

I  B 

39 

42 

24 

6 

7 

12 

8 

912 

MAX 

91 

94 

92 

93 

96 

95 

92 

95 

92 

77 

84 

91 

96 

95 

78 

84 

85 

67 

92 

78 

68 

92 

92 

87 

90 

69 

81 

91 

85 

86 

95 

69.1 

MIN 

50 

54 

55 

55 

61 

62 

64 

64 

63 

62 

61 

59 

60 

61 

63 

64 

64 

65 

65 

63 

63 

67 

69 

69 

69 

70 

60 

62 

55 

55 

62 

61.8 

ft        ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.13 

.31 

.15 

.16 

.19 

.13 

.16 

.20 

.10 

.00 

.19 

.22 

.17 

.1* 

.06 

.14 

.15 

.14 

.13 

.15 

.22 

.18 

.17 

.i0 

.27 

.08 

.16 

.18 

.18 

.26 

5.108 

WIND 

12 

71 

33 

30 

30 

23 

35 

28 

10 

44 

16 

18 

24 

32 

24 

ft 

31 

16 

8 

17 

10 

ft 

*1 

46 

65 

17 

15 

26 

26 

29 

831 

MAX 

91 

90 

66 

90 

66 

81 

91 

93 

•  1 

74 

87 

91 

93 

80 

86 

85 

84 

90 

89 

92 

93 

91 

88 

AS 

91 

87 

94 

92 

89 

94 

93 

88.5 

MIN 

48 

51 

56 

62 

66 

66 

64 

66 

62 

53 

62 

63 

62 

66 

66 

68 

66 

69 

55 

65 

67 

68 

70 

70 

73 

65 

63 

66 

58 

60 

65 

43.3 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  M0UNTA IN 

DAM 

EVAP 

.26 

.22 

.20 

.17 

.18 

.20 

.14 

.19 

.14 

.10 

.09 

.13 

.22 

.17 

.14 

.09 

.04 

.07 

.17 

.03 

.19 

.20 

.19 

.19 

.19 

.09 

.16 

.26 

.16 

.17 

.21 

4.96 

WIND 

26 

28 

35 

30 

22 

34 

21 

36 

42 

29 

25 

19 

23 

25 

41 

26 

19 

17 

22 

16 

21 

23 

37 

54 

51 

49 

38 

30 

25 

24 

26 

914 

N I MR0D  0AM 

EVAP 

.10 

.15 

.13 

.10 

.10 

.07 

.10 

.08 

.08 

.12 

.06 

.06 

.07 

.04 

.07 

.06 

.07 

.05 

.11 

.11 

.07 

.11 

.11 

.13 

.07 

.13 

.15 

2.89B 

WIND 

5 

6 

10 

10 

8 

8 

5 

9 

9 

6 

5 

4 

4 

4 

13 

7 

2 

5 

2 

2 

5 

4 

6 

7 

14 

14 

11 

5 

4 

6 

4 

20* 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.28 

.34 

.36 

.30 

.25 

.31 

.20 

.36 

.31 

.26 

.10 

.20 

.26 

.27 

.20 

.20 

.22 

.09 

.21 

.19 

.20 

.22 

.30 

.  SO 

.33 

.40 

.35 

.31 

.14 

.24 

.26 

8.00 

WIND 

57 

98 

117 

115 

93 

124 

84 

90 

111 

100 

50 

46 

36 

44 

121 

112 

66 

60 

56 

60 

31 

33 

83 

110 

106 

136 

138 

50 

49 

32 

46 

2460 

MAX 

89 

87 

85 

64 

68 

67 

64 

90 

86 

66 

82 

94 

94 

93 

84 

90 

85 

62 

94 

89 

92 

95 

95 

8  9 

90 

93 

90 

98 

81 

95 

99 

89.4 

MIN 

52 

56 

57 

58 

61 

63 

65 

65 

76 

67 

66 

67 

65 

65 

65 

67 

69 

69 

70 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

63 

64 

64 

65.9 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.21 

.26 

.25 

.16 

.24 

.23 

.06 

.17 

.10 

.30 

.07 

.29 

.15 

.13 

.19 

.08 

.07 

.09 

.16 

.17 

.12 

.23 

.15 

.21 

.19 

• 

56 

.11 

.23 

.23 

3.56B 

WIND 

19 

36 

55 

46 

37 

62 

34 

42 

47 

31 

19 

3 

22 

1 

" 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.21 

.29 

.24 

.16 

.11 

.15 

.12 

.16 

.17 

.12 

.12 

.17 

.16 

.09 

.10 

.08 

.06 

.15 

.08 

.10 

.17 

.07 

.25 

.18 

.17 

.15 

.25 

.11 

.18 

.20 

4.74B 

WIND 

17 

26 

37 

29 

32 

36 

24 

34 

44 

22 

23 

11 

7 

23 

41 

32 

13 

15 

17 

10 

9 

12 

16 

26 

'2 

46 

53 

20 

10 

10 

14 

761 

MAX 

85 

85 

65 

63 

87 

82 

80 

84 

81 

80 

70 

87 

94 

85 

75 

80 

77 

60 

84 

61 

87 

92 

93 

78 

88 

67 

86 

95 

85 

91 

94 

84.5 

MIN 

52 

52 

53 

57 

62 

60 

64 

64 

66 

75 

64 

63 

63 

65 

60 

64 

65 

66 

70 

70 

66 

67 

68 

70 

70 

71 

65 

65 

62 

64 

61 

64.1 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.20 

.26 

.23 

.17 

.21 

.20 

.11 

.25 

.19 

.19 

.14 

.17 

.22 

.22 

.16 

.14 

.11 

.10 

.17 

.13 

.10 

.23 

.19 

.16 

.20 

.26 

.25 

.07 

.22 

.22 

5.63B 

WIND 

20 

31 

22 

29 

20 

28 

16 

22 

23 

19 

14 

24 

6 

17 

31 

20 

12 

16 

17 

11 

14 

21 

39 

!2 

37 

40 

36 

10 

5 

9 

8 

669 

MAX 

95 

89 

89 

87 

<32 

88 

66 

92 

96 

90 

89 

90 

99 

94 

91 

95 

94 

65 

94 

97 

86 

97 

92 

86 

91 

95 

93 

101 

78 

94 

98 

91.7 

MIN 

45 

57 

59 

60 

66 

65 

67 

67 

62 

68 

68 

67 

65 

63 

64 

64 

70 

70 

70 

67 

67 

67 

69 

67 

71 

71 

71 

69 

64 

64 

68 

63.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Numbe 

of  days  with 

precip 

tahon 

Station 

Resultant 
Direct  ion 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

tastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

Oi 
01 

A 

in 

66  I— 00  I 

A 

CM  3 

Total 

Percent  of 
possible 

2  8s 
<  -a  i 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

15 

3.2 

6.8 

34 

SW 

27 

83 

89 

60 

58 

1 

6 

3 

3 

1 

1 

15 

62 

6.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

18 

3.8 

7.2 

26 

S 

14 

86 

93 

62 

65 

5 

5 

1 

2 

1 

1 

15 

66 

6.2 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

17 

5.3 

7.6 

82 

87 

65 

68 

6 

4 

6 

1 

3 

0 

20 

- 

6.9 

Se«  Releronc*  Note*  Following  SuUon  Index 

-  67  - 


STATION 


bin  1  LUIi 

INDEX  NO. 

DIVISION 

WUH  1  I 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

01  3' 

0 

SALINE 

34  46 

92  52 

78* 

51 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

Oi  1' 

93  29 

,: 

3*  17 

ALTA  Fa  GARNER 

OWEN  9.  HENDRIX 

HOBART  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARK ansas 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

ATHENS 

HOWARD 

PAULINE  A  P1NKERTON 

AUGUSTA 

0321 

D< 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

: 

TOMM 1 E  D.  PEEBLES 

BALD  « NOB 

0354 

35  16 

91  3A 

I  > 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

, 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE   L   AND  0  1 

INDEPENDENCE 

DONNIE  BRYANT 

CARROLL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0.  C.  HENRY 

B.    B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENR10GE 

BENTON 

ETTA  C.  BURKS 

BE  NTON V 1 L  L  E 

SEN  TON 

GLENN  B.  PYLE 

BERRYVILLE  *  NW 

oi 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1 160 

71 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

34  29 

93  58 

1100 

11 

''"ill 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOE    Ea  ATKINSON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE    6  NNE 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V 1 LLE 

083C 

0< 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

: 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTH  I NBURG  2  S 

■j; 

35  39 

92  28 

12O0 

: 

MARY  Ca  PEARSON 

BOUGHTON 

084£ 

NE VAOA 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

FRANKL IN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH    3  SW 

FRANKL IN 

7A 

RICHARD  K .  WE1S 

BUFFALO  TOWER 

N  E  W  T  ON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

Ml  SSI SS I PP I 

CABOT   4  SM 

PULASKI 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

0  2 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAHDEN  1 

1152 

OUACHI TA 

2 

33  36 

92  49 

116 

7A 

M 1 HON  M.  GAlLEY 

CAMDEN  2 

nn 

OUACHI TA 

CARLISLE    1  SW 

JOHN  La    T A | T 

CARPENTER  DAM 

GARLAND 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

5P 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARK SV1LLE    6  NNE 

JOHNSON 

UN  1  VERS  I TY  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RIDD1CK 

COMBS  3  SE 

MAD  1  SON 

COMPTON 

i  '.dJ 

01 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

JONAH  LEE  SIM5 

1 S  " 

05 

FAULKNER 

] 

35  05 

92  28 

7/ 

CORN 1 NG 

293 

C  H 

WlNFREO  D.  POLK 

JOE    C.  ALLEN 

CPOSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

WALTER   C.  T1MM1NG 

CUMMINS  FARM 

L 1 NCOLN 

6P 

CLOSED  5/5/65 

FERNA  JONES  TEDDER 

DANVILLE 

YELL 

JOSEPH  A.   MOUDY ■  JR. 

DANVILLE  SCS 

, « s 

04 

YELL 

1 

35  04 

93  24 

37C 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

35  13 

93  09 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

[11* 

07 

42C 

DERMOTT 

PADIO  STATION  KVSA 

PRA  l  R  1  E 

5P 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

5P 

DOYLE  H.  DICKEY 

HOWARD 

THOMAS   F.  HlNSLEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

u  s  fed  aviation  agency1 

EUDORA 

2355 

g  ) 

CHICOT 

33  or 

91  16 

135 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

0  1 

CARROLL 

C  H 

EVENING  SHADE   1  NE 

2  )66 

<M 

It  OS 

91  37 

^90 

71 

OPHA  WOLFE 

WASHINGTON 

U   S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEV1LLE    EXP   ST  A 

WASHINGTON 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

.!  1    4  9 

92  25 

264 

5P 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

0  7 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

Oh 

ST  FRANCIS 

35  01 

M> 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SEOAST  IAN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

2 t  e 

CRAWFORD 

JAMES  L.  CRISTtE 

2b  10 

■1 

HEMPSTEAD 

4 

3  i    )  7 

i3  4B 

260 

BA 

GEORGETOWN 

21  to 

WHI  IE 

] 

It  11 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  Ea  AKERS 

GILBERT 

2794 

0  7 

SEARCY 

C  H 

MRS    IDA  A   KILL  ION 

GLENwOOO 

PIKE 

GRAVELLY  4  E 

GRAVETTE 

BENTON 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

CARPOLL 

RALPH  L .  6ANTA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

7P 

CHARLES   F.  FORD 

GREENWOOD 

SEBAST I  AN 

GREERS  FERRY  OAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

CLARK 

.1 

33  55 

93  09 

ZiO 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

1088 

3 

33  14 

177 

It 

31  ■■: 

91  29 

362 

01 

93  07 

]  1  ^0 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3165 

93  09 

I  J  7  0 

HECTOR 

3235 

1 

35  28 

92  58 

555 

■3t. 

PH | LL IPS 

34  •'■ 

90  40 

220 

HOPE    3  NE 

o ' 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

: 

HOPPER 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

3  4  4, 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

OS 

GARLAND 

.' 

34  31 

93  03 

710 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

'■'  40 

01 

MAD I  SON 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

MAY   PEARL   MARK LE Y 

HUTTIG  DAM 

JV.t, 

08 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

0  7 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

1600 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

0  5 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

LURA  B.  SYK.ES 

JONESBORO 

17  34 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

BENEDICTINE  SISTERS 

KG I SEN 

J  B  .  1 

03 

Ml  SSI SSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

5P 

MAXSIE  TAYLOR 

X       DRAINAGE  CODE         1-ARKANSAS  2-MISSISS1PP1 


INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

si 

SPECIAL 

KEO 

Oft 

LONOI t 

92  00 

230 

7f 

R.   A*  WALLER 

K  1 NGSL AND  3  SSE 

190' 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

J99I 

o: 

35  49 

90  26 

230 

LAKE  MAUMELLE 

PULASK 1 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

L ANGLE  Y 

0  7 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

92  55 

610 

SS 

ETHEL  PUMPhREY 

LEOLA 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

SS 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

-  241 

0' 

PULASKI 

; 

92  14 

257 

Mil 

Mil 

:  hj 

U  S  WEATHER  wufiEAU 

LITTLE  ROCK  F 1 LT  PLANT 

6250 

1 

92  19 

512 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LUflTON 

4386 

0  1 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  0  JOHNSON 

MAD  1  SON 

4526 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

71 

JAMES  L.  HOOD 

4548 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

-■F 

EARLE   E.  GRAHAM 

455( 

:>e 

33  20 

93  13 

c 

ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 

MALVERN 

HOT  SPRING 

311 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

457; 

o2 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

SS 

71 

H 

JOHN  H.  MCKEE 

4638 

06 

LEE 

90  46 

234 

bp 

7A 

C  H 

THOMAS  B.  TURNER 

HARKED  TREE 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

SS 

S! 

RADIO   STATION  KPCA 

MARSHALL 

0  2 

SEARCY 

35  54 

92  36 

105' 

SS 

7  A 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

36  03 

92  39 

c 

DANNY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

0. 

IZARD 

36  05 

91  59 

600 

/A 

MRS.    JUAN I T A  COOPER 

MENA 

POLK 

! 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

:  h 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

.17 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  5B 

316 

c 

U  S  ENGINEERS 

4*  IX 

0 

: 

33  35 

91  48 

285 

5F 

SP 

:  h 

MONTROSE 

ASHLEY 

ARK   POWER  AND   LIGHT  CO 

HOROBAY   LOCK    AND  DAM  8 

4934 

0  8 

33  19 

92  27 

85 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

OS 

35  08 

92  44 

280 

51 

7A 

PERRY  D.  MALLET  T 

MOUNT  I0A 

07 

MONTGOMERY 

: 

34  33 

93  36 

663 

7A 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5  0 1 1 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2  800 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

o; 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

7a 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

S  0  !  1 

02 

BAXTER 

; 

92  23 

BA 

•A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

0  2 

STONE 

35  51 

92  05 

766 

SS 

7* 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY   6  NNE 

507; 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

7A 

HENRY  Ga  ARVIN 

511( 

34  09 

93  43 

425 

HA 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

7A 

7* 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

b  1  1  4 

0" 

HOWARD 

33  57 

93  51 

37: 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5151 

HOWARD 

34  07 

93  52 

7A 

EONA  J.  WESTF ALL 

NATURAL  OAM 

5160 

04 

94  23 

673 

7A 

MRS  •   NONA   L.   HA  I  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

93  50 

850 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACK  SON 

35  36 

91  17 

225 

71 

LEVI  W.  T IMS 

N1MROD  DAM 

5200 

PERRY 

34  57 

93  10 

460 

BA 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  OAM 

02 

BAXTER 

36  15 

92  15 

425 

c 

U   S   CORPS  OF  ENGINttRS 

ODELL  3  N 

5354 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

7A 

MRS.  CLARA  w.  HURST 

5351 

01 

34  38 

93  48 

800 

7A 

OKAY    2  " 

HOWARD 

5P 

J.  T.  HARGIS 

OSCEOLA 

}48< 

.  I  - 

MISSISSIPPI 

35  43 

89  59 

245 

6A 

WILLIAM   T  WALLACE 

OWENSVlLLE 

0  5 

SALINE 

92  49 

500 

8A 

MRS.    GUY    E.  COOK 

OZARK 

550f 

FRANKL IN 

35  29 

93  50 

6P 

7A 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

190< 

TA 

C.    W.    MEL SON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

RAO  1 0  STATION  KO«S 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  18 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS   4  WSW 

S577 

LOGAN 

35  16 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

CROSS 

35  16 

90  35 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

5591 

0' 

34  48 

93  57 

661 

TA 

PARTHENON 

NEWTON 

c 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

0^ 

PERRY 

35  03 

92  46 

33< 

55 

TA 

A.   0.    HOL BROOK 

PINE  BLUFF 

09 

JEFFERSON 

92  01 

215 

6P 

6P 

HARRY    W.  WHITE 

PINE  BLUFF    FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

91  56 

-ii ; 

HI  1 

U   S    FED  AVIATION  AGENCY^ 

PINE  flfDGE 

i 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

840 

7A 

MRS.    WILLIE  GARRETT 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

90  S9 

6P 

BENEDICT INE  SISTERS 

PORTLAND 

'.At.  6 

0! 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

08 

33  46 

93  23 

318 

5P 

TA 

PRESCOTT  SCS 

5910 

t  I 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

36  15 

92  51 

800 

: 

MRS.    JOHNNIE   F.  MELTON 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF    5  NE 

6001 

FRANKL IN 

35  21 

93  49 

420 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

60(  J 

FRANKLIN 

35  22 

93  55 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008 

LOGAN 

35  16 

93  53 

463 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

6016 

01 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

c 

PANSY  LA  RUTH  TERRT 

REMMEL  OAM 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

t 

ARK    POWER   AND  LIGHT  CO 

624( 

01 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROMWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

33  48 

91  16 

150 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVI LLE  4  N 

04 

POPE 

35  20 

93  09 

5P 

J.    H.  FONDREN 

6376 

06  ARKANSAS 

34  23 

91  08 

20C 

BA 

SAINT  FRANCIS 

CLAY 

GILLIS  R.  NEELE  Y 

SALEM 

6402 

36  23 

91  50 

668 

ALGER  8.  POMEBOY 

SEARCY 

02 

WHITE 

35  15 

91  45 

245 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

05 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

02 

VAN  6UPEN 

92  19 

533 

REEOIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

5624 

l 

36  11 

94  33 

1150 

7P 

OR.    IRVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN    3  WSW 

08 

OALLAS 

33  54 

92  54 

152 

MAT  TIE  D.  M1ZELL 

STAMPS 

07 

LAFAYETTE 

* 

33  22 

93  29 

270 

S! 

HUBERT   A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

LINCOLN 

BURN I CE  FR1Z2ELL 

689 

07 

MONTGOMERY 

\ 

34  42 

93  31 

650 

STUTTGART 

ARKANSAS 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

692 

Dt 

ARKANSAS 

34  26 

91  25 

19( 

TA 

TA 

:  h 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LOGAN 

1 

35  16 

93  39 

500 

SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

r03( 

08 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

1  DELL A  0.  NORWOOD 

TExARKANA  WB  airport 

7048 

MILLER 

33  27 

94'  00 

372 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SCOTT 

i 

34  54 

94  06 

675 

5P 

:  h 

WILLIAM  0.  B1VENS 

WALNUT    RIOGE    FAA  AP 

7S30 

0  3 

36  06 

90  56 

272 

MID 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

7582 

OB 

BRADLEY 

33  36 

206 

G 

WEST  FORK 

7694 

01 

WASHINGTON 

35  55 

IRENE  CANTRELL 

"K 

CRITTENDEN 

2 

35  08 

90  11 

22C 

-  5P 

W  MEMPHIS  UUL  COMM 

WHEEL ING 

FULTON 

7 

36  19 

91  52 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

FRANKL IN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

i 

34  57 

35C 

MILES  B  TURNER 

8052 

CROSS 

5 

35  14 

90  47 

26C 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLV  ILLE 

8084 

0  2 

MAR  J  ON 

36  13 

92  41 

5! 

SS 

CARL  WALKER 

CLOSEO  STATIONS 

CUMMINS  FARM 

I  768 

(:■> 

LINCOLN 

1 

91  35 

176 

6P 

6P 

CLOSED  5/5/65 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkans 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


ay  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 


it  inches  and  wind 
i  of  degrees.  Result 


In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
is  the  vector  sum  of  wind  directions 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporatu 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground    table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.    Data  In  the  "Extr. 
Uon    table,     Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  pubhsl 


■  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


'  table,  "Daily  Preclplta 


i:\  Ah  'HA  n<  »N  : 


ured  in  the  standard  Weather  Bur 


i  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    M.ix  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ict 


Entr 


i  of  snowfall  i 


the  "Climatological  Data"  table 


the 


Snowfall  and  Sno 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  di; 


al  Snowfall"  table 


liles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  or  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  oi 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/ /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  si 


ord. 
and  sle 


■  of  this  bulletin. 


!  taken  from  different  poll 
now  on  ground  include  sno 


and  the  Station  Index. 


wfall. 


M  One 
ha  v< 


i  adjusted  to  represent  the 


if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
ilue  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  noi 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


e  processed  for  ; 
recording  gage. 


rial  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitatit 
ept  where  indicated  by  reference  'R',    Such  amounts  may  differ  i 


i  Data"  bulletin.  If  daily  e 
om  amounts  published  fro 


unts  are  published  i 
le  recording  gage  ir 


G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  s 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  th: 


ground  in  that  month. 


Thermomete 
building. 


i  that  the  thermomete 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ; 


:  not  listed  in  the  tables 


-it  he 


sing  ( 


■ived  t 


la 


to  be  included  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
JUNE  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Daya 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

w.  Sleet 

No.  of  Daya 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

„  • 

si 

„  t 
"...  i 

Total 

•        t»  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  CAP 

8  4.9 

62.5 

73.7 

90 

30. 

52 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

5.91 

2.57 

14 

.0 

0 

10 

3 

1 

8ENT0NV  t  LIE 

5 

r 

0 

•J 

c 

9 

4 

EUREKA  SPRINGS 

84  •  2 

62.9 

73.6 

9C 

30 

54 

I 7 

1 

0 

0 

0 

5  .  6C 

•  .0] 

1  •  86 

1  3 

2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

6  3.4 

73  5 

30 

54 

1  7 

1 

0 

0 

0 

8.36 

2  •  9 1 

1 2 

■ 

1 1 

: 
i 

2 

FAYETTFV I LLE  EXP  STA 

84  I 

74  3 

9C 

30 

5( 

1 

1 

0 

0 

0 

7.1C 

2  03 

1 3 

* 

1 1 

5 

4 

GRAVETTE 

85.3m 

60. 8M 

73.1M 

-  1.8 

91 

30 

52 

17. 

0 

2 

0 

0 

0 

6.06 

.85 

2.15 

12 

.0 

0 

8 

5 

1 

HARR ! SON 

8  5  ■  9 

63.2 

74.6 

.6 

30* 

51 

1  7 

4 

0 

0 

0 

3.5* 

c 

9 

3 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

83.3 

63.0 

73.2 

or 

29 

5! 

19. 

1 

0 

0 

6.44 

1  •  9T 

g 

* 

1  C 

4 

2 

HUNT  5V ILLE 

62.0 

73.4 

Of 

29* 

52 

17* 

2 

0 

0 

0 

4.53 

1   2  * 

.  c 

? 

} 

2 

LEAD  HILL 

86.4 

64.0 

75.2 

-  .2 

92 

30. 

51 

16 

r_ 

5 

0 

0 

0 

3.3* 

•»  1  14 

1.08 

24 

■ 

1 

1 

ROGERS 

83.2 

62.1 

72.7 

-  1.9 

88 

30 

54 

18. 

0 

0 

{ 

0 

0 

6.06 

.67 

1.47 

14 

.0 

0 

7 

5 

3 

5 i  LOAM  SPRINGS 

87.3 

64.3 

75.8 

96 

30 

55 

16 

0 

6 

0 

3.18 

.90 

15 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

74.0 

•  .9 

5.71 

.57 

.0 

ft       »  # 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

86.0 

62,4 

75.2 

93 

30* 

49 

1 9 

0 

12 

0 

0 

0 

2  ♦  5fi 

»   1 .  8G 

1.16 

I  I 

t 

1 

EVENING  SHADE   1  NE 

86.3 

58.7 

72.5 

91 

29* 

46 

19 

6 

0 

0 

0 

2.63 

1.3C 

5 

2 

1 

GILBERT 

86.8 

59.7 

73.3 

93 

30. 

50 

20. 

0 

6 

0 

2.42 

ill* 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

GREERS  FERRY  DAM 

84.9 

45.9 

75.4 

93 

8 

56 

20. 

0 

4 

( 

0 

0 

6.95 

1.56 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

MAMMOTH  SPRING 

86.0 

63.3 

74.7 

•  .8 

94 

29 

5C 

19 

0 

4 

0 

0 

0 

3  .  7C 

I  .64 

1 3 

•  0 

i 

2 

1 

MARSHALL 

84.1 

64,8 

74.5 

92 

30 

52 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

1.74 

•  84 

24 

.  £ 

r_ 

9 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

85.0 

64.4 

74.7 

•  1.1 

9 1 

28 

56 

19 

fj 

4 

0 

0 

0 

4.08 

*  37 

1  62 

5 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

85.0 

63.9 

74.5 

91 

30 

51 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

3.32 

1 1 16 

24 

•e 

c 

4 

2 

2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

83.2 

62.3 

72.8 

95 

30 

49 

19 

0 

2 

0 

0 

0 

3.58 

2.38 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

YELLVILLE 

86.4 

59.6 

73.0 

94 

30 

47 

1  9 

0 

7 

c 

0 

0 

6,41 

3.04 

24 

.  c 

c 

7 

3 

2 

DIVISION 

74.1 

m  1.6 

3.74 

-  .53 

•  c 

ft       4  ft 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

87.2 

66.3 

76.8 

94 

29 

55 

19 

0 

1  <- 

Jj 

0 

4,19 

1.70 

14 

.0 

0 

T 

2 

BALD  KNOB 

87.2 

66,8 

77.0 

93 

30* 

54 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

4.32 

3.06 

23 

.0 

0 

3 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

86.1 

62.9 

74.5 

92 

30. 

50 

19 

0 

6 

0 

0 

0 

1.65 

.46 

24 

.0 

0 

0 

BATESV I LLE  L  AND  D  «1 

87.0 

63.7 

75.4 

96 

29 

51 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

5.81 

1.64 

1.92 

24 

.0 

0 

T 

2 

BEEDEVTLLE 

87.5 

67.0 

77.3 

97 

2  J 

57 

19 

Q 

11 

0 

0 

0 

5  64 

4.05 

1 0 

•  C 

0 

3 

2 

8LYTHEV I LLE 

88.7 

67.2 

78.0 

•  .6 

95 

29 

58 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

2.61 

•     •  6fl 

1 .02 

14 

.  c 

ft 

" 

I 

CORNING 

88.0 

66.1 

77.1 

"  .5 

95 

29 

57 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

1,76 

*  2.13 

.51 

7 

0 

JCNESBORO 

87.5 

68.4 

78.0 

■  .3 

95 

10 

60 

20 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.06 

■  .64 

.95 

24. 

!e 

c 

5 

0 

KEISER 

88.5 

67.3 

77.9 

95 

29. 

57 

19 

0 

1  6 

0 

0 

Q 

3.51 

1.40 

13 

.0 

0 

7 

1 

MARKED  TREE 

88.1 

67.2 

77.7 

•  .3 

95 

3 

37 

19 

0 

1  J 

0 

0 

0 

4,42 

.83 

.87 

1 3 

.  G 

0 

8 

0 

NEWPORT 

86.6 

66.7 

76.7 

•  1.9 

93 

29 

56 

1 1 

0 

12 

0 

0 

0 

7,39 

3  30 

3  74 

14 

* 

' 

2 

PARAGCULD  RADIO  KDRS 

88.4 

67.7 

78.1 

94 

29 

37 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

3,98 

3*14 

J  J 

.  0 

1 

POCAHONTAS  1 

87.1 

65.9 

76.5 

.  .7 

94 

3 

54 

19 

0 

1 1 

0 

0 

0 

6.76 

3.05 

5.33 

IS 

.0 

0 

5 

1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

86.9 

67.6 

77.3 

93 

29 

59 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

* 

2  .  08 

1 3 

.  0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

77.0 

•  .6 

4,32 

37 

•  0 

ft       «  ft 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

88.2 

59.7 

74.0 

93 

30. 

51 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

4.03 

1.58 

13 

.0 

0 

T 

2 

2 

BCONEV I LLE 

89.4 

64.7 

77.1 

-  1.0 

99 

30 

57 

20. 

0 

18 

0 

0 

0 

2.83 

-  1.49 

.85 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

ri  *  n  v  e  \t  i    i  r 
LL«KK5ViLLt 

87.5 

66.  1 

76.8 

94 

30 

57 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

5.67 

3.05 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

DARDANELLE 

88.1 

65.8 

77.0 

.  1.8 

95 

30 

56 

19 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.35 

-  1.85 

1.41 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

DEVILS  KNOB 

M 

M 

M 

87 

30 

59 

7 

0 

0 

0 

0 

5,44 

.  0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

87.9 

67.0 

77.5 

•  1.1 

94 

30 

61 

20. 

0 

9 

0 

0 

0 

2.69 

1  66 

14* 

0 

5 

3 

0 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

85.9 

62.8 

74.4 

92 

30 

54 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

5  46 

2.06 

a  0 

0 

7 

4 

1 

MENA 

84.4 

64.8 

74.6 

.  2.6 

92 

30 

57 

20. 

0 

1 

0 

0 

0 

8.36 

3.63 

2.79 

26 

•  0 

0 

8 

5 

3 

MOUNT  MAGAZINE 

M 

M 

86 

30 

59 

17 

Q 

8.29 

.0 

0 

OZARK 

87.3 

67.2 

77.3 

«  .5 

95 

30 

59 

17* 

0 

7 

Q 

0 

2.10 

»  2.04 

.83 

24 

.  0 

0 

5 

2 

0 

PARI  5 

87.4 

64.5 

76.0 

94 

30 

56 

1 9 

0 

8 

0 

0 

0 

4  44 

1  44 

1 4 

.0 

0 

8 

1 

RUSSELLV I LLE  4  N 

88.9 

62.9 

75.9 

96 

30 

53 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

2!21 

.85 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

SLBIACO 

87.3 

66.3 

76.8 

-  1.7 

95 

30 

60 

20. 

0 

7 

0 

0 

0 

4.02 

-  .30 

1.76 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

WALDRON 

89.1 

65.4 

77.3 

96 

30 

58 

20. 

0 

1  5 

0 

5,58 

3.31 

14 

■  0 

0 

6 

2 

2 

WHITE  ROCK 

80. 4M 

63. 3M 

71.9M 

85 

30. 

59 

16. 

0 

0 

0 

0 

0 

5.30 

1.38 

23 

.0 

0 

7 

6 

1 

DIVISION 

75.9 

-  1.0 

4.58 

.01 

.0 

#>      #  # 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

88.2 

64.9 

76.6 

96 

30 

55 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

2.96 

.90 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 

BENTON 

85.9M 

66. 4M 

76.2M 

93 

30 

55 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

3.93 

1.12 

14 

.0 

0 

8 

2 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

84.7 

63.7 

74.2 

94 

30 

55 

20. 

0 

7 

0 

0 

0 

4.81 

2.25 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

CONWAY 

87.8 

65.7 

76.8 

-  1.7 

94 

30 

54 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.39 

1.21 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

GREENBRIER 

87.6 

64.3 

76.0 

95 

30 

53 

20. 

0 

10 

0 

0 

0 

1.84 

.68 

13 

.0 

0 

1 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

87.5 

66.8 

77.2 

•  2.2 

96 

30 

58 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

5.06 

.75 

1.41 

14 

.0 

0 

3 

5 

3 

LEOLA 

87.7 

64.3 

76.0 

94 

30 

52 

20 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3.24 

1.62 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

LITTLE  ROCK  WB  A IRPORT / /R 

88.3 

68.0 

78.2 

-  .7 

94 

30. 

57 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

2.49 

-  1.12 

.55 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

MALVERN 

87.9m 

62. 9M 

75.4m 

94 

29 

52 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

4,77 

1.93 

14 

.0 

0 

6 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Continued   JUNE  1965 


Temperature 

Precipitation 

Sutton 

Average 
Maximum 

|| 
<S 

Average 

3 
| 

a 

From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

rl 

*  § 

Iz 

5  g 

Qii 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Ma*. 

Mm. 

Total 

Man.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

i 

c 
- 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

si 

?  1 

s* 

• „; 

MCRRILTCN 

88.6 

66.9 

77.8 

m 

.5 

93 

30. 

57 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

2.19 

-  1.71 

.50 

7 

0 

1 

0 

N I MROD  DAM 

63.6 

7*  •  3 

93 

30 

54 

19 

Q 

9 

0 

0 

0 

3.77 

1.10 

24 

.  0 

0 

1 

3 

1 

PERRY 

88.8 

63.4 

77.1 

.2 

95 

30. 

56 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

5.18 

.64 

2.00 

T 

.0 

0 

»> 

3 

2 

SHERIDAN  TOWER 

M 

M 

95 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

76.4 

• 

1.5 

3.57 

-  .64 

.0 

•       •  # 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

88.3 

65.2 

76.9 

95 

30 

54 

20. 

0 

14 

0 

0 

0 

4.48 

1.30 

9 

.0 

0 

7 

2 

BR  I NKLEY 

88.1 

66.1 

77.  1 

- 

1.3 

9  ■• 

30 

54 

19 

o 

11 

0 

0 

0 

1.7* 

.  76 

24 

.0 

0 

4 

CABCT  *  SW 

86.3 

66.4 

76.6 

94 

30 

54 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

3,87 

1.87 

7 

.0 

0 

2 

CLARENOCN 

88.1 

65.7 

76.9 

95 

30 

51 

19 

0 

1  1 

0 

0 

0 

1.94 

-  2.09 

.63 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DE5  ARC 

88.3 

68.2 

78,3 

95 

29 

57 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

1.89 

.69 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORREST  CITY 

87.2 

66.3 

76.9 

93 

29 

55 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

1.61 

.47 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

HELENA   5  NW 

88.0 

66.7 

77.4 

1.3 

95 

10 

58 

19 

o 

12 

0 

0 

0 

3.02 

-  .33 

1.04 

14 

,0 

0 

3 

1 

KEO 

86.6 

66.1 

76.4 

92 

29 

37 

20 

0 

» 

0 

0 

0 

7.21 

4.97 

7 

.0 

0 

3 

4 

1 

MAR  I  ANNA   2  S 

88.8 

66.0 

77.4 

1.1 

94 

4 

37 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

4,57 

1.46 

1.98 

23 

.0 

0 

3 

3 

2 

SAINT  CHARLES 

88.6 

66.7 

77.7 

93 

10 

57 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

4,86 

1.87 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

STUTTGART 

89.4 

70.2 

79.8 

.7 

102 

4 

61 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

5,02 

1.11 

2.01 

7 

.0 

0 

4 

4 

2 

STUTTGART   9  ESE 

87.* 

68.6 

78.0 

93 

30 

61 

20 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3.16 

.83 

7 

.0 

0 

2 

0 

WEST  MEMPHIS 

88.7 

70.8 

79.8 

93 

30. 

37 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

2.07 

1.00 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

WYNNE 

87.2 

66.9 

77.1 

93 

29. 

55 

19 

0 

1  2 

0 

0 

0 

3,16 

1.05 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

77.6 

• 

.  8 

3.47 

-  .09 

.0 

•       *  • 

SOUTHWEST  07 

OE  CUEEN 

87.4m 

67. 3M 

77.4m 

92 

30. 

60 

IT 

0 

S 

0 

0 

0 

3.40 

.0 

0 

OIERKS 

87.9 

64.0 

75.8 

30 

5$ 

20 

Q 

P 

0 

0 

0 

6.35 

2.92 

14 

.  0 

0 

9 

4 

2 

HOPE  3  Ne 

86.7 

66.1 

76.4 

- 

2.4 

94 

30 

58 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

6.36 

2.60 

2.14 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

MCUNT  IDA 

87.3 

6  2.6 

75.0 

1.4 

94 

30 

54 

19* 

0 

7 

0 

0 

0 

6,36 

2.61 

3.50 

14 

.0 

0 

6 

4 

1 

NARROWS  DAM 

87.1 

62.7 

74.9 

92 

30. 

54 

20 

0 

7 

0 

0 

0 

3.78 

1.86 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

83.4 

63.3 

74.4 

91 

30 

55 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

4.74 

2.07 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

OKAY 

87.7 

67.9 

77.8 

• 

1.5 

93 

30. 

60 

20. 

0 

9 

0 

0 

0 

3.00 

-  .68 

.70 

14 

.0 

0 

» 

1 

0 

STAMPS 

87.7 

66.0 

76.9 

93 

30. 

60 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

4,64 

1.58 

24 

.0 

0 

A 

4 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

87.8 

78.0 

1.4 

93 

30 

60 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

3,41 

..     ( 43 

.97 

25 

.0 

0 

6 

4 

0 

D  I V  I  5  I  ON 

76.3 

- 

2.0 

4.67 

.76 

.0 

«       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkadelRhia 

83.6 

65.9 

75.9 

93 

30 

58 

20 

0 

3 

0 

0 

0 

3.77 

>  .19 

1.20 

14 

.0 

0 

* 

3 

1 

CAMDEN  I 

67.1 

7  7  7 

1.7 

30 

5« 

20 

12 

0 

0 

0 

4,23 

.89 

.90 

14 

.0 

0 

8 

3 

0 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

88.7 

66.7 

77.7 

- 

2.3 

94 

to 

57 

20 

0 

1  3 

0 

c 

0 

4,24 

1.11 

2.28 

23 

.0 

0 

5 

3 

I 

FOROYCE 

88.3 

76.4 

94 

30 

36 

20 

0 

1  1 

0 

c 

0 

2.96 

1.46 

14 

.0 

0 

1 

1 

MAGNOLIA   3  N 

87.7 

63.8 

75.8 

3.8 

94 

30 

53 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

2.96 

-  .33 

1.54 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

MORCBAY  LOCK  AND  DAM  S 

88.8 

65.5 

77.2 

94 

11. 

55 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

3.24 

1.53 

24 

•  0 

0 

s 

3 

1 

PRESCOTT 

67.5 

77.3 

- 

2  a  5 

30. 

60 

19 

r 

10 

0 

0 

0 

3,47 

-  .42 

1.90 

13 

.0 

0 

1 

1 

SPARKMAN   3  W5W 

87. OM 

65  .  OM 

76.0M 

93 

30 

95 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

4.35 

1.93 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

WARREN 

88.7 

66.3 

77.5 

2.4 

97 

57 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

1.75 

.56 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

76.9 

• 

2.6 

3.44 

-  .11 

.0 

«        #  * 

SOUTHEAST  OR 

CROSSETT   7  S 

89.6 

65.6 

77.6 

- 

1.1 

93 

30. 

54 

20 

0 

14 

0 

c 

0 

1.40 

-  2.03 

.43 

24 

.0 

0 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

88.3 

67.7 

78.1 

93 

30 

55 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

3.62 

2.30 

25 

.0 

0 

4 

? 

1 

DUMAS 

89.4 

66.5 

78.0 

2.1 

97 

30 

58 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

1.16 

-  2.10 

.46 

15 

.0 

0 

0 

0 

EUDCRA 

90.4 

67.8 

79.1 

94 

30. 

60 

20. 

0 

22 

0 

0 

0 

3.49 

1.80 

25 

.0 

0 

« 

! 

2 

MCNT I  CELLO  3  S 

87.5 

65.7 

76.6 

94 

30 

54 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

3.34 

.84 

2".. 

.0 

0 

7 

1 

0 

PINE  BLUFF 

88.3 

68.  1 

78.5 

1.4 

97 

30 

59 

20 

0 

I* 

0 

0 

0 

1,90 

.  1.48 

.92 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

89.  1 

68.4 

78.8 

97 

30 

60 

?0 

0 

11 

0 

0 

0 

3.18 

2.13 

1* 

.0 

0 

3 

1 

I 
1 

PORTLAND 

88.2 

64.8 

76.5 

2.6 

93 

14. 

58 

21 

0 

12 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.02 

1.40 

25 

.0 

0 

3 

2 

RCHWER   2  NNE 

88.7 

67.3 

78.0 

93 

10 

60 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

2.44 

1.29 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

STAR   CITY   4  ENE 

88.7 

65.3 

77.0 

93 

30 

54 

20 

0 

16 

0 

0 

0 

2.12 

.95 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

77.8 

1.5 

2.50 

-  .84 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  t     102°  ON  THE  4TH  AT  STUTTGART 

LOWEST  TEMPERATURE,       46*  ON  THE   19TH  AT  EVENING  SHADE   1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     12.79   INCHES  AT  COVE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      .48   INCH  AT  CARLISLE    1  SW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     5.33   INCHES  ON  THE   13TH  AT  POCAHONTAS  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JUNE  1965 


Day  of  Month 


6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  |  17  |  18 

19     20  21 

— i — i — 

22 

 1— 

23 

 1— 

24 

25     26  27 

 1  1  

28  1  29  30 

 1  1  

31 

30 

28 

14 

•  01 

•  1  7 

■  0  1 

,01 

2.57 

.02 

.51 

.03 

.67 

,40 

,03  T 

.45 

1.10 

2.00 

2.60 

•  30 

I. It 

.36 

•  32 

.20 

.27 

1.12 

1.62 

.34 

T  .11 

1*21 

•  21 

•  03 

.43 

.*Q 

.14 

.45 

.13 

.70 

1.61 

•  02 

■  82 

,■38 

.24 

.35 

•  53 

.13 

1.88 

T 

•  11 

1  ,44 

1  15 

.02 

2.91 

■  84 

.75 

•  32 

•  84 

•  98 

.10 

•  49 

!28 

T 

1.05 

.48 

1.05 

1.59 

.91 

.28 

.16 

.10 

.72 

.27 

•  *1 

20  1  5 

•  02 

•  *o 

•  91 

•  54 

.02 

.e>a 

.99 

•  16 

•  74 

.22 

.29 

1,10 

•  33 

,29i 

.58 

.31 

.74 

.08 

•  28 

.21 

.18 

.10 

,28 

•  74 

1.69 

.05 

1.97 

,66 

.13 

•  18 

.26 

•  13 

.  30 

•  67 

T 

.25 

,25 

1.25 

1.23 

■  t! 

.25 

,40 

T 

T 

.83 

,0*. 

T 

T 

.10 

•  32 

.80 

.84 

T 

.23 

2.  33 

.0* 

.26 

•  03 

,07 

.32 

T 

.08 

.  19 

•  03 

T 

I  .08 

.43 

,08 

.68 

1.53 

•  99 

2.43 

•  02 

,56 

.11 

•  33 

•  48 

•  20 

1.58 

.14 

•  23 

,86 

,  52 

.01 

•  38 

46 

T 

1,03 

.04 

1.47 

•  79 

.60 

1.27 

.23 

•  13 

.21 

.19 

.90 

.5' 

.** 

•  *a 

,24 

•  01 

T 

1  ■  16 

•  10 

•  02 

,04 

.27 

.04 

.58 

■  11 

.32 

."78 

.55 

.20 

.54 

1.58 

.1* 

.30 

•  18 

.2' 

.03 

T 

1.30 

.20 

.23 

•  04 

.56 

1.1* 

.03 

T 

•  19 

.08 

T 

.9  1 

•  02 

.IT 

.03 

•  62 

1  .  35 

.97 

.12 

1.44 

.50 

1  ,  56- 

•  16 

.23 

.04 

T 

.  30 

1.64 

.19 

.27 

,05 

.90 

•  50 

•  10 

.30 

,84 

.50 

T 

.65 

.23 

,66 

.67 

T 

.90 

.50 

.20 

•  03 

.06 

.02 

.06 

.06 

.04 

1.62 

.32 

1.12 

.48 

T 

T 

•  05 

•  02 

.09 

1.16 

.36 

•  50 

.50 

.15 

.05 

2,38 

•  21 

T 

•  89 

•  08 

,98 

.06 

,51 

.40 

•  12 

t*>7 

•  81 

.25 

1.95 

•  09 

1  ,90 

.97 

.25 

T 

.21 

.08 

,0'. 

T 

T 

.03 

1.11 

3.0* 

•  42 

.04 

.12 

•  13 

1.13 

•  13 

1.70 

.05 

,16 

•  73 

.09 

■  14 

.03 

•  89 

.03 

3.06 

.03 

T 

.23 

•  06 

* 

■  20 

•  19 

.05 

•  02 

.39 

•*i 

.03 

•  19 

•  05 

.85 

.70 

L.4] 

.15 

T 

.05 

•  42 

1  .  92 

.15 

.28 

T 

1.82 

.41 

.28 

•  17 

4,05 

•  08 

.09 

a  12 

•  08 

1.18 

•  04 

.37 

T 

.11 

T 

.21 

•  51 

.36 

.14 

.22 

.63 

.08 

.01 

.16 

1.02 

.54 

.04 

.52 

,21 

.10 

.04 

2,13 

.79 

.59 

.OS 

•  19 

•  26 

.51 

.  1  6 

•  28 

•  16 

•  29 

,  1C 

.28 

.71 

.15 

T 

•  16 

•  20 

,9C 

*  06 

T 

*  08 

•  95 

•  21 

.65 

•  16 

i9! 

T 

*  16 

.39 

.19 

.78 

1.40 

•  40 

.  1* 

T 

•  08 

.Ob 

•  10 

1.05 

.12 

.50 

•  45 

.22 

.26 

•  32 

.80 

•  87 

•  65 

•  80 

•  30 

.50 

T 

.78 

.45 

.13 

.29 

3.74 

T 

T 

.23 

1.21 

•  40 

.95 

.80 

.20 

,2C 

•  02 

.10 

3.14 

•  02 

•  17 

.33 

*  14 

■  06 

.46 

•  40 

•  03 

3.33 

•  02 

•  12 

.36 

T 

.08 

•  15 

.42 

.21 

.05 

.27 

*  11 

.10 

.01 

.07 

1.07 

1.35 

2.08 

.06 

.07 

.19 

•  02 

.  21 

.06 

1.57 

.74 

•  44 

.05 

.06 

.06 

.16 

1.56 

.11 

T 

•  11 

•  32 

.7 

T 

U21 

T 

.07 

•  27 

1.58 

.25 

.25 

•  15 

T 

,04 

•  41 

.37 

.09 

.49 

1.10 

.81 

i  ,e< 

•  04 

T 

.9  1 

T 

■  *4 

.85 

.02 

.13 

.37 

.  if 

T 

.23 

.06 

.08 

.54 

.08 

3.05 

.23 

T 

•  1! 

•  20 

.2( 

1  .78 

.27 

2.13 

.10 

.37 

4,09 

3.1C 

.73 

•  45 

•  01 

1 .55 

1  .69 

1.43 

.38 

.28 

•  K 

•  30 

.01 

.17 

T 

.  10 

.19 

T 

1.41 

.23 

T 

•  15 

.27 

•  32 

T 

.01 

.69 

T 

•  69 

.01 

.90 

•  22 

.4 

•  01  T 

T 

•  34 

•  73 

•  88 

■  2< 

2,06 

.  it 

•  83 

T 

■  13 

T 

.14 

•  02 

1.32 

•  12 

.65 

I  .* 

T 

1,70 

•  30 

•  35 

1  .19 

T 

•  27 

.2 

.72 

•  10 

1.02 

.13 

.94 

•  16 

.0 

.04 

T 

•  13 

•  58 

.05 

T 

•  05 

.35 

.83 

•  10 

1.92 

1  .* 

•06  2*79  T 

.0! 

.28 

.34 

.1' 

T  T 

.20 

.12 

•  20 

T 

.88 

.24 

■  1! 

.26 

,9< 

,61 

.02 

•  17 

1,88 

.07 

.33 

,98 

,2 

•  08 

.05 

.27 

.  1  7 

•  54 

.04 

.0 

•  13 

.8 

•*z 

•  32 

.05 

.78 

T 

.18 

1.44 

.07 

.1 

T 

•  23 

.8 

•  30 

.35 

.32 

.32 

3,63 

.32 

1.01 

1.46 

.62 

T 

•  12 

.16 

.05 

.08 

•  72 

•  10 

■  11 

T 

•  *7 

T 

.04 

.27 

T 

•  05 

.25 

■  32 

•  85 

T 

.33 

T 

.12 

T 

.51 

1.76 

.05 

•  96 

.19 

•i 

.28 

.  1  3 

3.31 

.47 

,06 

1.19 

,  i 

T 

.09 

•  58 

.45 

.87 

•  55 

.36 

.0 

1.38 

.6 

T 

.25 

•  13 

T 

•  54 

•  13 

•  90 

.35 

•  05 

.61 

T 

T 

•  13 

1.69 

•  87 

T 

•  83 

•  03 

1.03 

*  18 

1 ,00 

■  06 

■*7 

1*12 

.22 

•  07 

.32 

•  1 

.37 

•  65 

.  10 

•  04 

.*6 

2.25 

•  11 

.42 

•  2 

.48 

*  13 

■  65 

•  07 

•  14 

1.21 

•  03 

.32 

■  0i 

T 

•  23 

•  *0 

1,85 

.88 

.12 

•  03 

•  59 

*  o 

•  12 

T 

.0? 

•  28 

.20 

.0' 

.12 

.09 

.08 

T 

.27 

.  3 

•  13 

•  20 

.  02 

T 

.20 

■  68 

.27 

■  06 

.25 

.0 

.01 

•  55 

1*16 

■  05 

1*06 

,08 

T 

1.41 

•  03 

•  70 

.0 

.77 

1.05 

.03 

1*60 

1.59 

•  08 

.44 

.1 

•  24 

1  .* 

T 

.28 

1.62 

.35 

!05 

.* 

!s2  T 

.05 

.10 

.50 

.38 

•  06 

.55 

T 

T 

.32 

.10 

T 

.23 

T 

.43 

•  06 

.05 

.53 

•  36 

•  15 

•12  .02 

.33 

.95 

.68 

T 

.31 

1.93 

.97 

.25 

•  50 

T 

.06 

.10 

.37 

.04 

.46 

.41 

T 

.24 

.80 

.09 

.67 

T 

.25 

l.l 

.42 

.36 

1*35 

•  37 

.61 

.11 

.15 

T 

1.96 

.12 

.52 

•  0 

.34 

NORTHWEST  01 

BFAVEB  OA* 
8ENTCNVILLE 
BFRRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

F  AYfTTTEVI  LLE  FAA  AP  8.36 

FAYETTEVIUE  EXP  ST  A  7.10 

GRAVE  TTE  6,0ft 

GREEN  FOREST  *  ESE  <*.56 

HARRISON  3.59 

H APR  I  SON  FAA  AIRPORT  6,** 

HUNTSVILlE  4,53 

JASPER  5,57 
LEAD  MILL 
LURTON 

OOELL  3  N  4,50 

ROGERS  6,06 

SILOAM  SPRINGS  3.18 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  BOCK  2.58 

CLINTON  4,59 

FVEMNG  SHADE   1  NE  2,63 

GIU9ERT  2.42 

GREERS  FERRY  DAM  6.93 

MAMMOTH  SPRING  3,70 
MARSHALL 

MELBOURNE  5  WNW  2.83 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  3,32 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  livestock 
BATESVI LLE  L  AND  D  *1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE  5.64 

BLACK  ROCK  2,62 

BLYTHEVILLE  2.61 
8URDETTE 

CORNING  1.76 

GEORGETOWN  2.40 

JONESBORO  3.06 

KEISER  3,51 

LAKE  CITY  2,36 

MARKED  TREE  4,42 

NEWPORT  7,39 

OSCEOLA  2.60 

PARAGOULD  RADIO  KDRS  3.98 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

A9B0TT  3.03 

ALY  3,34 

APPLETON  *.03 

BIG  FORK  5,21 

BOONEVILLE  2,83 

CLARKSVILLE  5,67  .02 

COVE 

DANVILLE 

DAfiOANELLE  2,35  .02 

DEVILS  KNOB 

FOPT  SMITH  „e  AIRPORT  / /R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGA2INE 

MULBERRY  6  NNE  3,02 
NATURAL  DAM  *,33 
02 ARK  2.10 

OZONE 
PAR  I  5 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVI LLE  4  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK  2,96 
APLIN   1  W 

BENTON  3,93 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY  2.57 

CRYSTAL  VALLEY  4,23 
DAMASCUS 

GREENBRIER  1.8* 

HOT  SPRINGS  1  NNE  5,06 

JESSIEVILLE  5,46 

LAKE  MAUMELLE  1.79 

LEOLA  3,2* 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R  2.49 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT  1.92 
MALVERN 

MORR I L  TON 
NIMOOO  DAM 
OWENSVILLE 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28      29  30 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR INKLEY 
CABOT  4  So 
CARLISLE   1  S« 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  N» 
KCO 

MAD  t  SON 

MAR  I  ANNA   i  5 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


4.40 
1.7* 
3.87 


1.61 
3.02 
7.21 

2. on 

4.57 
-.84 
5.02 
3.16 


1.3* 
.02  1.09 
.97 
.01  ,02 


SOUTHxEST 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DC  QUEEN 
OIERKS 


FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NE 


INDEX 
LANOLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 
OOEN  2  « 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  / 


'.55 
6,77 
6.1! 
3.40 
6.35 

2.9B 


3,84 
6,07 
6.36 
3.78 
4.74 

5.83 


.28 

T 

.93 


.55 
.60 
.15 


.18 
.67 

.80 


.20     .32  2.14 


.15  .64 


.10  1,90 
1.57 
2.00 

.48  .70 


•  52 
1.08  2.95 

,40 

•  1.00 
.61 

,33  .25 

.88  2.94 

.10  ,65 
1.33 


.30  2.04 
.01     .67  3.SC 
.21     ,26  ,23 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
AQKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GuRDON 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WS« 
TAYLOR 
HARDEN 


2,96 
7.10 
2.96 
3.24 


.09  2.30 

1.20  -98 

T         ,20  1.58 

,04     ,87  1.09 

.90  .80 


.61 


.  35 


.03  2.36  1.25 


■  16 
.07 
.13  1.34 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   7  S 
OERMOTT 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUOORA 
HAMBURG 

monticello  3  s 
pine  bluff 

pine  8luff  faa  airport 

portland 
rohwer  2  nne 
star  city  4  ene 


3.49 
3.98 
3.34 
1.90 
3.18 

2.37 


.14  T 
.34 

.03  .84 


.20 
.05  T 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  ot  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
76 

88 
78 

90 
78 

91 
79 

88 
80 

87 
79 

89 
79 

90 
79 

93 
78 

92 
76 

89 
79 

92 
80 

87 
80 

82 
80 

92 
78 

89 
77 

87 
61 

91 
67 

92 
78 

92 
78 

92 
78 

90 
78 

85 
78 

87 
78 

90 

78 

93 
79 

93 
80 

91 
79 

95 
81 

96 

80 

90.1 
77.6 

SLOPE  OF  GROUND t  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

— — 

. 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAW 

MAX 

83 

84 

84 

88 

87 

82 

81 

85 

96 

86 

88 

88 

BP 

85 

79 

79 

80 

79 

81 

83 

85 

87 

85 

87 

85 

84 

88 

90 

90 

90 

84.9 

MIN 

65 

71 

70 

60 

62 

67 

57 

58 

6? 

62 

61 

63 

61 

62 

62 

5  3 

52 

6  3 

54 

59 

64 

66 

67 

60 

61 

66 

72 

66 

69 

69 

62*5 

BENTONV 1 LLE 

MAX 

84 

85 

89 

88 

84 

83 

84 

83 

88 

90 

87 

88 

84 

84 

81 

81 

80 

81 

83 

86 

88 

84 

89 

86 

86 

88 

90 

91 

91 

93 

86,0 

MIN 

65 

68 

68 

64 

68 

63 

64 

61 

67 

64 

62 

65 

63 

62 

60 

55 

54 

56 

59 

61 

63 

6  7 

66 

61 

65 

65 

69 

68 

70 

70 

63*8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

34 

85 

88 

85 

81 

81 

85 

82 

85 

85 

85 

85 

82 

77 

81 

79 

78 

78 

82 

65 

87 

85 

87 

87 

89 

86 

85 

88 

89 

90 

84.2 

MIN 

64 

68 

68 

62 

68 

63 

60 

61 

64 

65 

61 

64 

62 

63 

61 

56 

54 

55 

62 

60 

64 

61 

65 

59 

62 

63 

64 

69 

69 

69 

62.9 

FAYETTtVILLE   FAA  Ap 

MAX 

82 

83 

86 

85 

80 

80 

84 

84 

8  6 

85 

85 

86 

82 

80 

80 

79 

79 

80 

81 

83 

85 

82 

85 

83 

85 

85 

87 

87 

88 

90 

83.6 

MIN 

67 

69 

67 

64 

65 

65 

57 

62 

64 

64 

62 

64 

61 

64 

65 

55 

54 

56 

56 

57 

64 

67 

64 

61 

64 

70 

70 

68 

68 

68 

63.4 

FAYE  T  TEV I LLE  EXP  STA 

MAX 

83 

85 

87 

67 

81 

81 

85 

85 

86 

86 

87 

84 

83 

81 

80 

79 

78 

80 

82 

84 

84 

83 

86 

85 

84 

86 

87 

87 

88 

90 

84.1 

MIN 

67 

70 

69 

62 

70 

65 

58 

61 

66 

64 

62 

65 

62 

62 

63 

66 

56 

58 

57 

62 

64 

66 

66 

61 

65 

68 

73 

72 

70 

71 

64.4 

GRAVE! IE 

MAX 

84 

84 

88 

86 

82 

86 

83 

86 

89 

87 

85 

85 

83 

82 

81 

80 

82 

83 

86 

86 

83 

87 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

85.3 

MIN 

63 

67 

66 

61 

60 

53 

59 

63 

62 

59 

63 

60 

59 

59 

52 

52 

53 

55 

57 

60 

64 

64 

59 

62 

65 

67 

66 

66 

66 

60.8 

HARRISON 

MAX 

83 

85 

89 

89 

85 

84 

85 

84 

88 

89 

88 

86 

85 

80 

80 

81 

82 

81 

83 

86 

89 

87 

89 

83 

84 

85 

91 

92 

92 

92 

85.9 

MIN 

61 

69 

64 

61 

66 

65 

60 

64 

62 

63 

61 

64 

64 

65 

65 

62 

53 

55 

54 

56 

67 

68 

68 

62 

63 

67 

64 

69 

67 

68 

63.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

84 

86 

85 

81 

82 

82 

83 

82 

86 

85 

85 

83 

79 

79 

79 

79 

79 

81 

84 

87 

83 

87 

82 

82 

84 

88 

81 

90 

89 

83.3 

MIN 

62 

68 

62 

61 

66 

61 

60 

65 

62 

6  3 

62 

64 

63 

65 

63 

55 

55 

56 

55 

59 

66 

68 

63 

61 

64 

66 

67 

71 

68 

70 

63.0 

HUNTSV ILLE 

MAX 

84 

85 

88 

87 

85 

85 

85 

83 

87 

8  7 

85 

85 

94 

85 

77 

79 

79 

80 

83 

64 

88 

84 

87 

84 

85 

88 

89 

90 

90 

81 

84.8 

MIN 

64 

66 

61 

69 

65 

59 

62 

66 

63 

63 

59 

64 

63 

62 

60 

52 

52 

53 

65 

55 

62 

66 

66 

59 

61 

67 

67 

68 

66 

66 

62.0 

LEAD  HILL 

MAX 

85 

86 

89 

88 

85 

85 

85 

83 

87 

88 

87 

88 

84 

77 

62 

81 

81 

83 

85 

88 

90 

88 

68 

88 

86 

89 

92 

90 

92 

92 

86.4 

MIN 

64 

65 

65 

61 

67 

66 

61 

65 

62 

65 

63 

64 

65 

66 

65 

53 

54 

56 

55 

60 

68 

69 

67 

63 

66 

66 

71 

70 

69 

70 

64.0 

ROGERS 

MAX 

82 

82 

85 

85 

85 

80 

83 

82 

84 

84 

84 

82 

86 

76 

80 

78 

76 

77 

78 

85 

84 

83 

85 

85 

65 

87 

87 

87 

87 

88 

83.2 

MIN 

64 

68 

67 

63 

68 

63 

58 

60 

64 

63 

60 

65 

62 

58 

60 

55 

54 

54 

56 

58 

60 

65 

55 

62 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

62.1 

5IL0AM  SPRINGS 

MAX 

84 

87 

89 

89 

84 

85 

89 

86 

89 

89 

88 

86 

88 

84 

63 

81 

81 

81 

86 

88 

89 

86 

90 

85 

88 

90 

92 

92 

93 

96 

87.3 

•      •  • 

MIN 

66 

69 

67 

66 

69 

62 

57 

61 

66 

65 

66 

66 

62 

63 

63 

55 

56 

60 

59 

58 

63 

67 

66 

61 

65 

69 

71 

70 

69 

69 

64,3 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

87 

88 

92 

91 

89 

85 

90 

87 

92 

94 

86 

85 

82 

75 

82 

83 

82 

83 

86 

88 

90 

90 

86 

88 

69 

91 

94 

94 

96 

96 

88.0 

MIN 

64 

65 

64 

62 

63 

67 

66 

62 

62 

65 

64 

64 

66 

68 

62 

52 

53 

54 

49 

52 

62 

63 

69 

64 

60 

65 

66 

68 

65 

67 

62,4 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

84 

86 

89 

87 

89 

83 

87 

89 

90 

93 

87 

86 

81 

77 

81 

82 

64 

82 

84 

85 

67 

83 

82 

89 

66 

89 

91 

91 

93 

91 

86.3 

MIN 

50 

61 

63 

61 

60 

61 

62 

60 

57 

6  1 

59 

62 

64 

63 

57 

49 

50 

52 

46 

48 

59 

62 

64 

62 

56 

60 

64 

64 

63 

61 

58.7 

GILBERT 

MAX 

85 

86 

89 

89 

86 

84 

87 

82 

89 

90 

88 

88 

84 

79 

80 

88 

81 

61 

84 

87 

88 

88 

89 

89 

84 

90 

92 

92 

93 

93 

86.8 

MIN 

59 

63 

59 

58 

63 

63 

59 

58 

58 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

5  1 

51 

5  1 

50 

50 

60 

60 

67 

60 

61 

61 

64 

66 

65 

66 

59.7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

85 

85 

80 

88 

89 

86 

84 

93 

85 

89 

90 

84 

85 

85 

80 

79 

81 

81 

80 

82 

84 

90 

87 

81 

72 

65 

88 

89 

89 

92 

84,9 

MIN 

65 

69 

67 

68 

70 

66 

65 

65 

65 

67 

68 

65 

68 

67 

66 

60 

60 

61 

56 

56 

68 

69 

68 

65 

63 

68 

70 

70 

71 

72 

65,9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

85 

86 

89 

88 

85 

84 

88 

87 

91 

93 

87 

86 

76 

76 

79 

82 

82 

80 

83 

86 

90 

99 

83 

87 

84 

89 

90 

90 

94 

88 

86,0 

MIN 

63 

66 

67 

60 

77 

67 

67 

61 

61 

64 

64 

65 

67 

65 

60 

52 

55 

55 

6  0 

53 

62 

64 

66 

63 

60 

64 

69 

78 

65 

68 

63.3 

MARSHALL 

MAX 

82 

84 

85 

86 

85 

82 

84 

82 

85 

65 

64 

85 

81 

78 

79 

80 

61 

80 

8i 

81 

84 

87 

84 

87 

85 

84 

89 

90 

90 

92 

84.1 

MIN 

67 

70 

6b 

62 

66 

66 

69 

68 

62 

65 

66 

62 

62 

64 

64 

54 

64 

55 

52 

53 

59 

69 

72 

70 

68 

63 

70 

73 

72 

72 

64.8 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

84 

82 

85 

87 

89 

85 

82 

85 

83 

88 

90 

87 

87 

80 

74 

80 

80 

61 

81 

83 

85 

8? 

87 

87 

87 

87 

87 

91 

90 

90 

85.0 

MIN 

63 

66 

64 

63 

67 

62 

63 

65 

64 

66 

63 

65 

66 

66 

65 

57 

58 

59 

56 

59 

64 

67 

67 

63 

66 

67 

69 

70 

70 

7  1 

64.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

85 

82 

85 

88 

88 

84 

84 

85 

83 

88 

90 

87 

88 

81 

75 

8  1 

81 

82 

80 

83 

85 

85 

87 

86 

86 

84 

87 

90 

89 

91 

85.0 

MIN 

64 

65 

67 

62 

66 

64 

63 

64 

62 

66 

63 

61 

65 

65 

65 

68 

60 

59 

51 

56 

65 

67 

67 

64 

66 

68 

69 

63 

68 

69 

63.9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

82 

80 

86 

84 

BO 

78 

82 

79 

84 

85 

84 

83 

81 

78 

77 

79 

81 

79 

80 

80 

85 

83 

80 

87 

86 

88 

89 

89 

92 

95 

83.2 

MIN 

62 

67 

68 

61 

66 

60 

58 

63 

61 

64 

61 

60 

63 

65 

61 

52 

53 

54 

49 

58 

63 

65 

63 

61 

64 

66 

70 

70 

71 

71 

62.3 

YELLVILLE 

MAX 

84 

87 

90 

89 

86 

85 

82 

86 

89 

88 

87 

88 

82 

78 

81 

81 

82 

81 

84 

87 

90 

88 

89 

85 

84 

90 

92 

91 

93 

94 

86.4 

.       .  . 

MIN 

59 

59 

63 

57 

62 

62 

59 

60 

58 

61 

61 

61 

6* 

61 

57 

52 

53 

49 

4  7 

50 

64 

62 

62 

61 

62 

62 

65 

66 

64 

65 

59.6 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

89 

88 

92 

91 

90 

89 

86 

89 

91 

93 

84 

89 

76 

81 

79 

81 

82 

81 

85 

87 

90 

91 

80 

88 

86 

90 

91 

91 

94 

91 

87.2 

MIN 

66 

70 

68 

65 

67 

71 

66 

67 

67 

6  7 

67 

68 

68 

68 

64 

68 

60 

62 

65 

58 

65 

70 

67 

68 

63 

66 

75 

70 

71 

73 

66.3 

BALD  KNOB 

MAX 

88 

88 

90 

90 

89 

86 

87 

88 

90 

93 

84 

85 

84 

82 

80 

82 

83 

62 

85 

87 

91 

90 

84 

86 

85 

89 

89 

93 

93 

93 

87.2 

MIN 

6  7 

73 

6  7 

68 

67 

69 

64 

68 

65 

67 

67 

66 

70 

67 

66 

60 

63 

63 

64 

55 

63 

67 

69 

67 

68 

79 

73 

70 

70 

7  1 

66.8 

BATESV 1 LLE  LIVESTOCK 

MAX 

86 

85 

90 

89 

87 

83 

86 

87 

89 

91 

84 

86 

80 

80 

80 

81 

81 

82 

83 

84 

89 

88 

85 

87 

87 

89 

90 

90 

92 

92 

86.  1 

MIN 

62 

69 

67 

63 

67 

62 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

65 

66 

62 

54 

55 

56 

50 

55 

65 

66 

66 

63 

60 

65 

67 

67 

69 

69 

62.9 

BATESV I LLE   L  AND  D  *1 

MAX 

87 

86 

89 

89 

87 

83 

85 

87 

88 

91 

83 

86 

80 

80 

80 

82 

82 

61 

84 

85 

93 

91 

64 

92 

88 

91 

92 

94 

96 

94 

87.0 

MIN 

64 

69 

64 

64 

67 

66 

64 

62 

65 

65 

64 

65 

67 

68 

66 

64 

56 

57 

6  1 

53 

63 

67 

69 

65 

60 

65 

68 

68 

67 

69 

63.7 

BEEOEV ILLE 

MAX 

88 

89 

92 

92 

89 

88 

88 

92 

92 

93 

60 

85 

79 

82 

79 

81 

82 

82 

84 

67 

97 

89 

83 

87 

86 

90 

90 

92 

94 

92 

67.5 

MIN 

70 

6  / 

64 

70 

73 

69 

65 

68 

67 

67 

69 

69 

70 

67 

66 

69 

60 

62 

6  7 

58 

69 

67 

68 

67 

65 

69 

74 

71 

72 

72 

67.0 

BLYTHEV ILLE 

MAX 

90 

92 

93 

90 

94 

91 

87 

88 

93 

94 

84 

90 

89 

80 

78 

82 

63 

83 

8  7 

89 

92 

91 

65 

88 

86 

92 

89 

94 

95 

93 

88.7 

I  UN 

66 

72 

69 

66 

69 

72 

65 

66 

69 

73 

71 

70 

70 

68 

62 

60 

62 

63 

69 

60 

65 

67 

70 

67 

63 

65 

72 

'0 

72 

75 

67.2 

CORNING 

MAX 

87 

89 

90 

91 

90 

87 

85 

88 

92 

91 

86 

89 

8  2 

78 

80 

81 

83 

86 

86 

86 

91 

92 

65 

88 

88 

93 

93 

93 

95 

92 

88.0 

MIN 

68 

7  1 

69 

6  3 

69 

67 

62 

66 

68 

67 

68 

69 

69 

67 

60 

57 

60 

59 

6  1 

58 

65 

65 

67 

69 

68 

63 

74 

70 

72 

71 

66.1 

JCNESBORO 

MAX 

89 

88 

89 

91 

91 

87 

86 

89 

92 

95 

85 

87 

78 

80 

80 

81 

80 

81 

85 

89 

88 

92 

88 

89 

87 

92 

90 

92 

93 

92 

87.5 

MIN 

69 

72 

7  1 

6  7 

71 

72 

67 

66 

71 

69 

69 

69 

71 

67 

64 

6  1 

62 

65 

65 

60 

67 

72 

70 

67 

66 

67 

74 

71 

73 

76 

68.4 

KEISER 

MAX 

92 

93 

93 

93 

92 

91 

86 

89 

94 

95 

84 

90 

89 

80 

78 

81 

84 

83 

85 

89 

91 

92 

76 

88 

86 

92 

90 

92 

95 

93 

88.5 

MIN 

67 

71 

70 

66 

68 

72 

67 

66 

68 

68 

70 

72 

72 

67 

64 

61 

61 

63 

57 

59 

65 

71 

68 

68 

65 

66 

73 

70 

71 

73 

67.3 

MARKED  TREE 

MAX 

90 

90 

95 

93 

92 

89 

85 

68 

91 

93 

83 

87 

85 

80 

79 

84 

83 

83 

85 

87 

91 

91 

87 

89 

87 

91 

89 

92 

94 

90 

88.1 

MIN 

67 

70 

75 

68 

67 

73 

66 

66 

67 

65 

66 

69 

69 

67 

65 

62 

63 

64 

57 

59 

65 

69 

67 

67 

65 

67 

73 

70 

73 

73 

67.2 

NEWPORT 

MAX 

86 

87 

90 

91 

90 

86 

88 

68 

90 

92 

83 

66 

78 

82 

79 

81 

81 

82 

84 

87 

90 

90 

82 

87 

85 

90 

90 

91 

93 

90 

86.6 

MIN 

68 

70 

69 

67 

70 

71 

66 

64 

69 

68 

56 

68 

66 

68 

67 

60 

62 

63 

57 

58 

67 

71 

69 

67 

65 

69 

69 

71 

73 

73 

66.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PARAGCULD   RADIO  KDRS 

MAX 

89 

89 

91 

91 

91 

89 

88 

88 

93 

91 

84 

91 

88 

80 

80 

82 

83 

83 

85 

87 

90 

91 

86 

89 

68 

93 

91 

93 

94 

93 

69 

70 

70 

6  9 

68 

63 

61 

63 

65 

58 

62 

67 

72 

70 

68 

66 

67 

74 

70 

72 

75 

67.7 

PCCAHCNTAS  1 

MAX 

86 

8  7 

94 

91 

89 

90 

86 

91 

92 

93 

85 

89 

83 

78 

80 

81 

82 

80 

84 

85 

88 

88 

82 

89 

86 

90 

90 

92 

93 

90 

67.1 

MIN 

65 

67 

67 

63 

66 

66 

63 

64 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

62 

69 

61 

61 

54 

55 

64 

70 

66 

77 

62 

65 

73 

68 

70 

72 

65.9 

SEARCY 

MAX 

MIN 

WALNUT   RIDGt   FAA  Ap 

MAX 

88 

88 

90 

91 

90 

87 

88 

89 

91 

92 

84 

89 

76 

78 

81 

82 

82 

82 

84 

86 

90 

90 

77 

89 

87 

91 

91 

92 

93 

90 

86  9 

MIN 

68 

71 

61 

65 

70 

71 

66 

68 

69 

69 

69 

66 

69 

70 

64 

61 

61 

63 

59 

62 

68 

72 

67 

68 

63 

67 

75 

72 

73 

7^ 

67.6 

WEST    CENTRAL  0*i 

APPLE  TUN 

MAX 

88 

89 

90 

89 

88 

86 

93 

80 

95 

93 

87 

88 

83 

83 

79 

83 

85 

83 

85 

87 

91 

86 

89 

88 

93 

92 

89 

93 

94 

95 

88.2 

MIN 

60 

58 

59 

60 

57 

51 

57 

53 

5  9 

58 

60 

52 

53 

54 

56 

6  ' 

55 

* 

6  1 

68 

67 

67 

68 

70 

73 

59.7 

tJCONtv  ILLE 

MAX 

90 

90 

90 

92 

90 

89 

90 

83 

92 

92 

90 

84 

90 

85 

84 

85 

85 

85 

86 

90 

92 

88 

93 

8  1 

87 

93 

95 

93 

94 

99 

89,4 

MIN 

64 

66 

65 

65 

66 

66 

61 

64 

64 

67 

64 

66 

66 

66 

68 

59 

57 

5  8 

5  7 

66 

70 

68 

70 

67 

68 

64.7 

CLARKSV 1 LLE 

MAX 

87 

89 

88 

89 

85 

87 

87 

84 

90 

91 

91 

89 

88 

84 

82 

83 

84 

84 

84 

87 

8  3 

88 

89 

83 

86 

90 

93 

92 

93 

94 

87,5 

MIN 

62 

69 

67 

66 

66 

67 

63 

68 

64 

70 

66 

66 

65 

67 

69 

58 

58 

59 

5  7 

60 

6  5 

71 

70 

71 

66.1 

OARDANELLE 

MAX 

86 

88 

90 

90 

86 

86 

89 

85 

91 

93 

91 

87 

87 

82 

82 

85 

85 

85 

85 

87 

93 

86 

87 

87 

87 

90 

93 

92 

94 

95 

88, 1 

MIN 

65 

6  1 

67 

67 

68 

68 

64 

66 

63 

66 

66 

6  7 

64 

6  7 

68 

58 

59 

5  b 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

65.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

78 

80 

81 

82 

'9 

80 

77 

83 

81 

80 

85 

85 

64 

87 

MIN 

60 

66 

60 

65 

65 

59 

60 

6  4 

67 

65 

66 

69 

68 

70 

FCRT  SM[TH  MB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

89 

89 

84 

87 

89 

84 

92 

91 

90 

87 

85 

85 

85 

84 

86 

85 

85 

88 

87 

86 

91 

86 

86 

91 

92 

91 

93 

94 

67,9 

66 

68 

68 

67 

67 

65 

63 

66 

67 

70 

68 

69 

6  7 

70 

69 

62 

61 

66 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

67.0 

FCRT  SMITH  MATER  PLANT 

MAX 

84 

86 

88 

87 

85 

84 

86 

85 

88 

88 

88 

87 

84 

82 

83 

83 

81 

8  3 

82 

86 

86 

84 

87 

86 

85 

87 

90 

89 

91 

92 

85.9 

MIN 

65 

66 

65 

64 

72 

6  1 

56 

62 

61 

64 

6  1 

6  5 

60 

65 

65 

55 

54 

55 

5  5 

55 

61 

69 

66 

67 

62.8 

MENA 

MAX 

83 

84 

85 

84 

82 

83 

85 

81 

87 

86 

86 

83 

85 

81 

83 

81 

81 

81 

82 

85 

87 

83 

86 

85 

83 

85 

87 

87 

86 

92 

64.4 

65 

69 

66 

65 

67 

61 

66 

63 

64 

65 

65 

62 

65 

66 

68 

61 

57 

5  9 

6  3 

67 

68 

64,8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

81 

74 

80 

81 

8  2 

77 

80 

76 

70 

81 

66 

84 

85 

86 

59 

* 

67 

68 

OZARK 

MAX 

85 

87 

87 

88 

84 

85 

86 

81 

87 

88 

90 

87 

88 

83 

85 

85 

87 

84 

88 

86 

91 

87 

91 

87 

85 

88 

91 

90 

93 

95 

67.3 

66 

69 

68 

67 

7  1 

67 

62 

67 

6  5 

69 

66 

66 

69 

68 

68 

59 

59 

60 

6 1 

6  8 

71 

67.2 

PAR  I  S 

MAX 

88 

88 

89 

90 

87 

87 

87 

80 

87 

90 

88 

88 

87 

84 

82 

83 

83 

83 

84 

88 

93 

88 

89 

85 

86 

90 

93 

92 

92 

94 

87,4 

63 

65 

67 

66 

68 

68 

62 

66 

62 

66 

66 

67 

66 

58 

57 

58 

56 

65 

69 

64.5 

RUSSELLV  ILLE  4  N 

MAX 

87 

88 

89 

91 

87 

86 

89 

88 

92 

93 

93 

86 

87 

83 

82 

85 

85 

94 

86 

87 

92 

88 

88 

87 

86 

90 

93 

93 

95 

96 

66,9 

62 

63 

63 

63 

6  5 

62 

64 

60 

64 

63 

65 

61 

64 

64 

55 

55 

57 

53 

60 

63 

63 

67 

68 

62.9 

SUB  I ACO 

MAX 

82 

88 

89 

89 

86 

86 

89 

80 

86 

90 

89 

88 

87 

83 

82 

81 

83 

84 

84 

89 

92 

86 

89 

86 

87 

91 

9  3 

91 

94 

95 

87.3 

MIN 

65 

68 

68 

66 

70 

67 

63 

67 

64 

68 

65 

65 

65 

68 

66 

68 

60 

60 

61 

60 

68 

67 

67 

65 

67 

69 

70 

71 

71 

71 

66.  3 

wALDRCN 

MAX 

88 

90 

90 

89 

87 

88 

89 

88 

91 

93 

90 

89 

90 

R5 

84 

84 

83 

83 

86 

89 

92 

87 

92 

92 

90 

91 

93 

91 

94 

96 

69.1 

MIN 

A* 

70 

65 

64 

70 

65 

64 

64 

6* 

66 

66 

65 

66 

66 

69 

61 

58 

60 

59 

58 

62 

68 

68 

65 

68 

71 

69 

71 

68 

69 

65.4 

WHITE  ROCK 

MAX 

79 

79 

81 

81 

81 

78 

84 

83 

80 

81 

80 

76 

76 

78 

77 

78 

78 

8  2 

79 

80 

80 

60 

82 

64 

85 

84 

85 

60.4 

•       •  « 

MIN 

59 

66 

67 

66 

60 

59 

62 

64 

64 

66 

62 

62 

62 

59 

60 

61 

60 

61 

65 

64 

60 

65 

66 

66 

67 

68 

70 

63.3 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

87 

89 

91 

90 

88 

8* 

89 

86 

92 

92 

90 

91 

90 

76 

79 

83 

83 

»  3 

85 

88 

92 

86 

88 

93 

87 

90 

92 

93 

94 

66.2 

MIN 

62 

6  7 

65 

67 

61 

64 

6  1 

55 

56 

6  5 

64 

67 

6  3 

65 

65 

69 

68 

69 

70 

64,9 

BENTON 

MAX 

86 

86 

88 

89 

85 

81 

86 

86 

90 

90 

86 

83 

88 

79 

80 

82 

82 

83 

84 

86 

88 

86 

84 

87 

68 

86 

91 

85,9 

MIN 

6  7 

63 

67 

67 

6  7 

67 

58 

60 

60 

56 

55 

66 

7  1 

7  1 

67 

67 

67 

67 

69 

66,4 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

82 

83 

84 

86 

86 

82 

83 

85 

»3 

90 

91 

83 

85 

82 

76 

78 

81 

79 

79 

81 

83 

90 

85 

82 

89 

87 

90 

91 

91 

84.7 

MIN 

66 

56 

56 

5  8 

55 

55 

63 

64 

69 

66 

65 

68 

67 

70 

68 

66 

63.7 

CCNtaAY 

MAX 

87 

87 

5  1 

91 

89 

82 

89 

86 

51 

92 

91 

87 

88 

78 

79 

83 

84 

84 

84 

86 

93 

88 

86 

86 

87 

92 

91 

93 

92 

87.8 

MIN 

68 

68 

56 

57 

58 

54 

56 

64 

68 

69 

6  7 

66 

72 

72 

71 

7  1 

69 

65.7 

GREENBRIER 

MAX 

87 

88 

90 

90 

88 

83 

87 

86 

91 

91 

87 

86 

88 

79 

80 

83 

84 

P3 

84 

87 

92 

89 

89 

87 

66 

91 

92 

92 

94 

67.6 

MIN 

6  5 

63 

6  5 

65 

65 

67 

67 

57 

58 

6 1 

53 

53 

6  3 

66 

68 

6  5 

64 

67 

68 

68 

66 

68 

64.3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

17 

87 

90 

91 

86 

83 

87 

85 

90 

92 

87 

86 

82 

78 

82 

86 

86 

65 

86 

87 

89 

86 

66 

89 

88 

91 

93 

91 

92 

87.5 

MIN 

70 

71 

70 

68 

71 

63 

6 

66 

66 

60 

61 

62 

58 

6 1 

69 

70 

68 

68 

66 

69 

71 

71 

73 

72 

66.6 

LEOLA 

MAX 

89 

89 

91 

91 

87 

83 

88 

87 

93 

91 

87 

89 

90 

79 

81 

83 

83 

83 

83 

87 

91 

89 

82 

68 

66 

91 

92 

91 

93 

87.7 

MIN 

68 

70 

66 

67 

67 

66 

60 

63 

64 

59 

58 

8  9 

55 

52 

59 

67 

70 

67 

65 

65 

67 

67 

68 

67 

64.3 

LITTLE   ROCK  MB  AlPPotn 

MAX 

88 

90 

92 

91 

88 

86 

87 

88 

92 

92 

88 

88 

90 

81 

80 

84 

84 

84 

84 

86 

91 

91 

86 

89 

87 

90 

91 

92 

94 

86.3 

MIN 

71 

12 

68 

69 

12 

9 

* 

69 

67 

63 

65 

65 

60 

57 

64 

68 

72 

70 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

66.0 

MALVERN 

MAX 

89 

89 

91 

87 

84 

87 

84 

91 

92 

88 

88 

89 

79 

84 

85 

85 

86 

85 

86 

88 

90 

84 

9  0 

88 

91 

91 

92 

94 

67.9 

MIN 

65 

69 

65 

65 

65 

64 

62 

* 

63 

57 

56 

58 

5  3 

52 

60 

61 

69 

66 

64 

64 

66 

66 

65 

62.9 

MCRR I L  TON 

MAX 

86 

88 

9  0 

91 

89 

85 

88 

86 

92 

93 

90 

90 

88 

83 

8  J 

83 

84 

85 

85 

88 

9  3 

88 

87 

89 

8  7 

92 

93 

94 

95 

95 

86.6 

MIN 

67 

71 

68 

67 

71 

63 

65 

68 

69 

68 

59 

60 

63 

57 

59 

68 

68 

69 

66 

68 

69 

71 

73 

72 

71 

66.9 

NIMROC  DAM 

MAX 

86 

88 

89 

90 

90 

86 

87 

87 

80 

92 

91 

84 

88 

85 

79 

80 

82 

83 

81 

84 

8* 

91 

89 

88 

86 

86 

10 

92 

92 

93 

86,9 

iUN 

64 

67 

64 

64 

67 

65 

59 

63 

6: 

64 

63 

66 

65 

65 

65 

58 

57 

59 

54 

56 

65 

63 

68 

65 

65 

65 

6  7 

69 

67 

66 

63,6 

PERRY 

MAX 

84 

86 

89 

92 

90 

82 

84 

87 

9  2 

92 

90 

92 

90 

82 

80 

84 

84 

a  6 

85 

89 

93 

92 

88 

8  9 

90 

92 

9  4 

95 

95 

95 

68.8 

MIN 

65 

67 

67 

66 

68 

65 

64 

65 

64 

65 

64 

63 

64 

65 

64 

56 

58 

62 

60 

64 

67 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

65.4 

SHE R I  DAN  TOMER 

MAX 

88 

88 

91 

91 

88 

83 

88 

84 

93 

91 

93 

92 

93 

95 

•      *  * 

MIN 

68 

69 

67 

66 

67 

59 

64 

63 

66 

69 

69 

69 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

88 

90 

92 

92 

90 

89 

89 

90 

94 

91 

85 

86 

90 

'9 

82 

83 

84 

86 

85 

88 

91 

89 

87 

87 

89 

91 

91 

90 

93 

95 

86.3 

MIN 

6* 

70 

6  t 

68 

69 

65 

67 

61 

64 

70 

66 

67 

65 

64 

60 

60 

59 

54 

54 

59 

68 

73 

69 

64 

67 

69  | 

70 

71 

69 

63.2 

See  Reference  Notes  Following  SleUon  Index 
-  77  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BR  I  NKLtY 

MAX 
MIN 

97 
66 

89 
66 

89 
69 

92 
68 

92 
69 

90 
69 

88 
62 

88 
62 

88 
65 

93 
67 

93 
70 

83 
68 

87 
70 

85 
65 

82 
68 

78 
66 

83 
62 

84 
63 

84 
54 

85 
56 

99 
62 

93 
68 

90 
70 

85 
65 

89 
66 

89 
68 

91 
69 

91 

70 

93 
70 

95 
71 

88.1 
66.1 

CABOT   *  SW 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
72 

90 
67 

90 
67 

87 
69 

84 
68 

86 
62 

86 
67 

90 
64 

90 
68 

85 
68 

86 
54 

88 
68 

79 
67 

79 
68 

81 
62 

82 
64 

82 
65 

84 
59 

87 
57 

91 
63 

88 
67 

87 
70 

86 
66 

85 
68 

90 
69 

90 
73 

89 
71 

93 
71 

94 

70 

86.8 
66.4 

CLARENDON 

MAX 
MDJ 

87 
66 

88 

70 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

86 
69 

87 
62 

87 
65 

92 
65 

91 
66 

87 
69 

89 
68 

88 
68 

82 
66 

83 
68 

82 
61 

82 
61 

83 
63 

85 
51 

86 
56 

90 
61 

89 
68 

86 
67 

88 
66 

87 
66 

91 
67 

93 

72 

93 
68 

94 
70 

95 

70 

88.1 
65.7 

0E5  ARC 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
73 

92 
70 

92 
70 

90 
71 

87 
72 

88 
64 

88 
69 

94 
67 

91 
69 

96 
70 

88 
68 

86 
70 

81 
67 

79 
69 

83 
62 

83 
61 

84 
65 

86 
57 

88 
60 

91 
66 

89 
67 

86 
68 

87 

67 

87 
68 

90 
69 

92 
75 

94 
73 

95 
74 

94 
73 

88.3 
68.2 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

SB 
68 

87 
69 

91 
69 

91 
68 

90 
71 

67 
69 

85 
63 

87 
69 

91 
66 

92 
66 

82 
69 

86 
68 

87 
72 

79 
65 

76 
67 

81 
60 

83 
59 

83 
59 

85 
55 

86 
56 

99 
62 

90 
69 

86 
67 

88 
65 

88 
68 

91 
70 

91 
73 

92 
71 

93 
70 

91 
71 

87.2 
66.5 

HELENA  5  Nw 

MAX 
MIN 

88 
68 

90 
70 

89 
69 

93 
66 

92 
66 

90 
68 

89 
66 

88 
65 

91 
64 

95 
66 

94 
71 

85 
69 

88 
68 

84 
66 

79 
66 

79 
61 

82 
63 

84 
63 

84 
58 

84 
59 

98 
62 

90 
69 

92 
73 

84 

65 

88 

66 

89 
71 

88 
71 

91 
72 

90 
71 

93 
70 

88.0 
66.7 

KEO 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
69 

91 

68 

91 
67 

89 
69 

84 
69 

85 
60 

85 
66 

90 
65 

90 
67 

96 
69 

86 
67 

88 
67 

78 
67 

78 
68 

82 
60 

83 
61 

83 
63 

83 
58 

86 
57 

89 
63 

88 
66 

84 
69 

86 
68 

86 

67 

89 
67 

91 
70 

90 
69 

92 
70 

91 
70 

86.6 
66.1 

MAR  I  ANNA    2  S 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
69 

93 
68 

94 
67 

92 
67 

90 
69 

87 
63 

89 
65 

92 
67 

93 
65 

89 
6  8 

85 
68 

86 
66 

77 
66 

77 
68 

83 
61 

86 
61 

86 
62 

84 
58 

93 
57 

91 
62 

93 
67 

89 
65 

88 
65 

89 
67 

92 
70 

89 
73 

90 
70 

93 
71 

93 
71 

88.8 
66.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
70 

90 
70 

92 
69 

90 
70 

93 
69 

89 
62 

89 
63 

90 
65 

95 
67 

94 
70 

86 
68 

87 
72 

89 
66 

82 
67 

80 
61 

83 
62 

84 
63 

83 
57 

85 
58 

97 
62 

90 
66 

89 
72 

85 
64 

90 
67 

89 
68 

91 
72 

93 
70 

91 

72 

94 
71 

68.6 
66,7 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

94 
71 

92 
72 

94 
'2 

102 
71 

95 
72 

88 
73 

89 
61 

89 
68 

93 
67 

90 
70 

84 
72 

86 
70 

89 
69 

79 
68 

79 
71 

83 
63 

84 
65 

84 
65 

84 
62 

87 
62 

99 
66 

93 
68 

91 
73 

87 
80 

87 

79 

92 
72 

91 
73 

91 
82 

95 
74 

96 
74 

89.4 
70.2 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

88 
71 

90 
71 

71 

70 

71 

72 

87 

62 

87 
65 

96 
67 

70 

72 

84 
69 

72 

90 
66 

8 1 
68 

77 
62 

82 
63 

8  3 
64 

83 
63 

84 
61 

96 
65 

89 

67 

89 
74 

85 
67 

89 
69 

87 
71 

90 
75 

90 
72 

90 
73 

93 
74 

87.4 
68.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
65 

81 

92 

90 

88 

87 
78 

90 
87 

92 
76 

92 

99 

88 

87 

85 

80 

82 
6  3 

83 

85 

85 
65 

88 

92 

91 

90 
70 

88 

88 
70 

92 
74 

92 
74 

92 

93 

93 
75 

88.7 
70.8 

WYNNE 

*       #  H 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
72 

90 
70 

92 
69 

88 
69 

86 
72 

90 
64 

88 
68 

90 
67 

93 
66 

82 
70 

80 
68 

80 
70 

84 
62 

78 
67 

82 

60 

83 
59 

83 
63 

84 
55 

85 
56 

90 
63 

90 
70 

87 
67 

88 
66 

88 
66 

90 
69 

90 
74 

93 
72 

93 
73 

92 
72 

87.2 
66.9 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

87 
68 

84 
69 

88 
68 

88 
67 

83 
68 

87 
66 

88 
67 

84 
68 

91 
66 

91 
67 

91 

67 

86 
66 

85 
66 

87 
70 

88 
69 

87 
63 

86 
60 

86 
61 

84 
61 

78 
71 

90 
71 

91 
71 

90 
72 

92 
70 

92 
70 

87.4 
67.3 

OIERKS 

MAX 
MIN 

87 
64 

85 
64 

98 
6) 

89 
63 

84 
63 

89 
63 

88 
65 

85 
63 

91 
63 

91 
62 

87 
64 

87 
66 

86 
65 

83 
67 

85 
68 

85 
61 

85 
57 

85 
58 

85 
58 

87 
55 

89 
63 

87 
63 

87 
69 

90 
66 

85 
70 

90 
69 

92 
66 

90 
68 

91 
67 

93 
67 

87.5 
64.0 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

64 
62 

86 
68 

86 
6? 

87 
69 

88 
66 

86 
66 

83 
66 

86 
68 

87 
64 

90 
65 

91 
66 

88 
64 

89 
66 

81 
68 

81 
66 

86 
63 

84 
61 

85 
62 

85 
60 

85 
58 

87 
62 

90 
67 

88 
69 

84 
67 

85 
68 

82 
69 

89 
71 

92 
71 

93 
71 

94 

70 

86.7 
66.1 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

86 
60 

88 

60 

89 
61 

88 
61 

86 
70 

86 
64 

88 
65 

83 
61 

90 
60 

90 
64 

98 
64 

87 
62 

88 
65 

81 
66 

88 
66 

84 
57 

83 
54 

83 
55 

84 
54 

86 
55 

99 
62 

90 
64 

87 
65 

88 

67 

86 
64 

88 
67 

90 
6  5 

90 
71 

91 
65 

94 
65 

87.3 
62.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

84 
62 

86 
64 

85 

62 

88 

62 

89 
62 

84 

64 

83 
65 

87 
61 

85 
61 

90 
62 

92 
64 

86 
64 

89 
62 

84 
65 

84 
66 

86 

62 

86 
56 

85 
58 

88 
56 

87 
54 

87 
61 

89 
62 

84 
68 

86 
64 

91 
64 

84 
69 

90 
64 

92 
68 

90 
65 

92 
65 

87.1 
62.7 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

82 
60 

85 
65 

85 
63 

89 
63 

87 
63 

9  3 
62 

82 
65 

85 
63 

92 
62 

89 
62 

90 
66 

87 
64 

86 

62 

81 
63 

81 
64 

81 
64 

85 
60 

84 
62 

84 

59 

84 
55 

87 
63 

69 

62 

83 
66 

84 
65 

90 
66 

79 
67 

88 

66 

90 
65 

89 
66 

91 
66 

85.4 
63.3 

OKAY 

MAX 

Mm 

87 
67 

87 
68 

69 

68 

68 

74 

87 
67 

89 
76 

91 
75 

66 

66 

67 

65 

66 

69 

64 

60 

63 

62 

60 

9  1 

65 

69 

69 

85 
68 

68 

70 

9 1 
71 

9 1 

75 

72 

93 
71 

87.7 
67.9 

STAMPS 

MAX 

Mm 

87 
66 

88 
69 

88 
69 

89 

87 

82 

87 
65 

88 
67 

91 
65 

91 

86 

89 

86 
65 

81 

86 

85 

85 
61 

85 

85 
6 1 

88 

60 

90 
64 

88 
65 

89 
64 

87 
69 

83 

67 

90 
69 

91 
70 

93 
70 

92 
71 

93 
71 

87,7 
66,0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft       ft  ft 

MAX 

Mm 

88 
69 

88 
71 

88 
71 

90 
70 

86 
68 

96 
67 

88 
67 

88 
69 

91 

67 

91 
68 

90 
68 

89 
67 

83 
67 

82 
67 

87 
68 

85 
63 

85 
63 

85 
63 

85 
62 

88 
60 

91 
65 

86 
70 

88 
71 

87 
69 

82 
69 

90 
71 

91 
73 

91 
74 

91 
72 

93 
74 

87.8 
68.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

86 

65 

86 
69 

88 
67 

89 
69 

88 
67 

84 
66 

84 
63 

86 
66 

89 
64 

89 
67 

86 
69 

86 
64 

87 
68 

75 
66 

81 
66 

82 
61 

88 
61 

84 
62 

83 
60 

85 
58 

81 
64 

86 
61 

80 
70 

85 
67 

85 
67 

88 
68 

91 
70 

87 

70 

92 
71 

93 
70 

a:. 8 
65.9 

CAMOEN  1 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
70 

90 
71 

90 
70 

88 
68 

92 
68 

88 
67 

88 

66 

92 
6- 

92 
66 

86 
69 

89 
66 

89 
69 

82 
68 

85 
68 

85 

64 

84 
62 

85 
62 

85 

60 

87 
59 

91 
63 

90 
66 

85 
71 

87 
70 

85 
68 

91 
69 

93 
70 

92 
71 

93 
72 

95 
71 

88.3 
67,1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
65 

89 
70 

90 
70 

90 
69 

87 
66 

84 
68 

88 
65 

89 
64 

93 
64 

94 
65 

87 
67 

90 
67 

90 
67 

85 
68 

88 
68 

86 
64 

86 
63 

86 
64 

86 
62 

89 
57 

92 

62 

90 
65 

85 
71 

88 

68 

85 
67 

90 
70 

91 
70 

90 
71 

91 

72 

93 
73 

88.7 
66,7 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

89 
64 

89 
68 

90 
68 

91 

68 

88 
66 

84 
66 

88 
63 

88 
63 

92 
61 

91 
63 

86 
67 

89 
64 

89 
66 

81 
64 

84 
64 

84 
59 

85 
59 

85 
60 

85 
57 

87 
56 

92 
61 

90 
62 

86 
69 

87 
66 

87 
66 

92 
65 

93 
70 

91 
68 

93 
69 

94 
69 

88.3 
64.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

88 
64 

88 
68 

89 
67 

89 
66 

87 
62 

83 
64 

88 
62 

89 
64 

92 
61 

90 
61 

96 
63 

90 
63 

88 
62 

81 
64 

86 
66 

84 
59 

85 
59 

64 
60 

85 
57 

88 
55 

91 
58 

86 
63 

85 
63 

88 
66 

83 
65 

90 
67 

91 
76 

91 
70 

93 
70 

94 
70 

87.7 
63.8 

MOROBAY   LOCK  AND  DAM  S 

MAX 

Mm 

86 
63 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
66 

87 
68 

84 
64 

89 
63 

89 
63 

94 
64 

94 
69 

88 
67 

92 
69 

91 
67 

85 
68 

88 
63 

86 
62 

85 
61 

86 

58 

86 
55 

89 
59 

90 
62 

89 
67 

84 
68 

88 
68 

87 
68 

92 
69 

93 
68 

91 
70 

93 
70 

88.8 
65,5 

PRE5CCTT 

MAX 

Mm 

90 
68 

87 
69 

70 

70 

68 

8  3 
66 

88 
68 

82 
69 

92 
65 

69 

69 

66 

68 

65 

68 

65 

63 

63 

60 

61 

90 
65 

88 
68 

78 
70 

85 
68 

83 
67 

91 
69 

93 
71 

92 
72 

93 
72 

93 
73 

87.1 
67,5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

urn 

88 
64 

88 
69 

88 
6  8 

89 
6  5 

8  1 
66 

87 
68 

87 
64 

90 
63 

91 
65 

84 

62 

89 
65 

88 
66 

79 
65 

83 
61 

83 
59 

84 
58 

86 
55 

90 
61 

88 
64 

82 
70 

84 
67 

85 
67 

92 
68 

92 
70 

92 
70 

93 
69 

87.0 
65.0 

WARREN 

MAX 

Mm 

89 
68 

88 
70 

89 
71 

86 
69 

87 
69 

86 
70 

89 
64 

91 
63 

93 
63 

93 
65 

87 

6  7 

91 

66 

89 
67 

80 
67 

85 
67 

85 
61 

85 
61 

85 
62 

86 
59 

87 
57 

91 
62 

90 
64 

85 
65 

92 
67 

89 

67 

91 
69 

92 
73 

91 
72 

93 
73 

97 
72 

88.7 
66.3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

89 
66 

88 
66 

91 
67 

91 
6? 

88 
66 

86 
68 

91 
61 

91 
61 

9  2 
62 

92 
64 

94 

69 

89 
66 

92 
66 

89 
69 

88 
69 

86 
63 

86 
63 

87 
65 

88 
59 

91 
54 

92 

6  1 

92 
64 

89 
72 

87 
68 

87 
66 

93 
67 

94 
70 

86 
70 

95 
69 

95 
69 

89.6 
65.6 

DERMOTT   3  NE 

MAX 

Mm 

89 
66 

89 
69 

90 
71 

91 
72 

89 
69 

87 
71 

88 
64 

90 
72 

92 
6  7 

91 
64 

85 

70 

92 
66 

91 
68 

80 
67 

83 

70 

82 
62 

84 
63 

86 
64 

85 
62 

88 

55 

90 
63 

91 
71 

87 
72 

89 
67 

90 
67 

89 

70 

91 
73 

90 
72 

92 
72 

93 
73 

88.5 
67.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUMAS 

MAX 

89 

90 

91 

92 

en 

88 

89 

92 

96 

94 

88 

89 

81 

83 

82 

85 

87 

87 

87 

89 

91 

91 

87 

87 

01 

92 

94 

91 

95 

8  9 

Mm 

67 

68 

71 

69 

68 

70 

65 

65 

63 

66 

71 

67 

66 

65 

66 

62 

63 

62 

67 

* 

66 

66 

7 

71 

71 

66 

5 

EUDORA 

MAX 

92 

92 

91 

93 

92 

90 

89 

91 

94 

91 

85 

91 

94 

82 

88 

85 

87 

86 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

91 

87 

91 

91 

94 

94 

90 

MIN 

66 

70 

6  e 

70 

69 

70 

66 

65 

68 

61 

71 

68 

68 

68 

71 

64 

65 

63 

60 

60 

70 

72 

71 

72 

67 

8 

MCNT I  CELLO  3  S 

MAX 

88 

88 

90 

90 

87 

87 

88 

90 

92 

90 

84 

88 

90 

80 

83 

82 

82 

83 

83 

86 

69 

89 

85 

88 

89 

91 

90 

88 

92 

94 

87 

5 

MIN 

66 

70 

71 

68 

68 

66 

64 

64 

60 

64 

70 

65 

65 

67 

65 

61 

60 

64 

58 

60 

72 

66 

65 

72 

72 

65 

7 

PINE  BLUFF 

MAX 

90 

89 

91 

91 

88 

85 

87 

88 

93 

88 

87 

90 

94 

81 

81 

84 

85 

85 

84 

88 

90 

90 

85 

89 

90 

91 

93 

95 

94 

97 

86 

8 

Mm 

71 

70 

71 

69 

69 

71 

66 

66 

65 

68 

72 

68 

68 

67 

69 

67 

64 

66 

60 

59 

68 

72 

73 

68 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

9* 

93 

90 

88 

88 

88 

93 

90 

85 

90 

93 

79 

80 

84 

85 

83 

85 

88 

91 

91 

84 

88 

90 

93 

93 

92 

96 

97 

69 

1 

Mm 

71 

70 

72 

70 

71 

71 

67 

67 

65 

69 

71 

69 

69 

67 

69 

64 

64 

65 

61 

60 

64 

67 

71 

69 

68 

69 

75 

Tl 

73 

73 

66 

4 

PORTLAND 

MAX 

90 

90 

90 

91 

92 

87 

87 

87 

90 

93 

89 

85 

89 

93 

80 

84 

63 

84 

86 

85 

88 

92 

91 

88 

ne 

87 

86 

90 

87 

91 

88 

2 

Mm 

61 

61 

67 

67 

68 

68 

64 

64 

62 

62 

62 

62 

67 

67 

65 

65 

62 

62 

64 

61 

58 

62 

6b 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

69 

64 

8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

90 

90 

92 

92 

89 

89 

88 

91 

93 

93 

85 

85 

92 

80 

83 

83 

84 

85 

85 

87 

91 

91 

87 

89 

89 

86 

92 

91 

91 

95 

88 

7 

Mm 

68 

67 

71 

69 

66 

69 

67 

66 

63 

67 

72 

67 

67 

67 

67 

63 

65 

64 

67 

60 

62 

69 

73 

63 

68 

69 

70 

69 

73 

72 

67 

3 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 

90 

90 

92 

92 

88 

87 

89 

93 

91 

94 

85 

89 

92 

79 

81 

82 

85 

85 

85 

88 

91 

90 

88 

87 

90 

91 

90 

90 

93 

95 

88 

T 

Mm 

68 

70 

70 

66 

67 

70 

65 

64 

61 

65 

70 

66 

65 

65 

66 

62 

60 

60 

55 

54 

59 

67 

66 

65 

65 

67 

71 

70 

71 

69 

65 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
9 
92 
66 

.16 
16 
86 
68 

.16 
26 
93 
69 

.20 
12 
92 
68 

.23 
8 
96 
69 

.22 
14 
91 
67 

.18 
16 
88 
67 

.21 
6 
90 
69 

.17 
8 
91 
69 

.16 
3 
95 
69 

• 

4 
95 
68 

.03 
5 
98 
69 

.15 

100 
70 

.19 
20 
95 
70 

.05 
5 
65 
65 

.25 
25 
97 
62 

.27 

1C 
97 
6C 

.27 

20 
95 
62 

.25 
1C 
95 
59 

.24 

10 
99 
60 

.26 

20 
99 
65 

.18 
5 
99 
70 

.25 
35 

100 
70 

.32 

20 
99 
68 

.25 

10 
103 
69 

.29 
24 

92 
70 

.27 
13 
92 

70 

.29 
21 
98 
75 

.22 
8 
97 
7* 

.26 
11 
99 
74 

6.19 

408B 
94.9 
67.6 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
24 
92 
69 

.20 
24 
93 
70 

.15 
19 
93 
70 

.19 
24 
95 
70 

.20 
17 
92 
71 

23 
88 
71 

97 
66 

96 
72 

97 
62 

100 
71 

98 

70 

98 

72 

96 
68 

94 
71 

90 
70 

95 
62 

9! 
61 

95 
60 

96 
61 

.17 

20 
96 
70 

.23 

28 

96 
70 

.15 
18 
95 
70 

.23 
26 
95 
70 

.23 
29 
92 
72 

.26 
35 
95 
72 

.23 
26 
99 
72 

.25 
16 

102 
75 

.26 
15 

103 
75 

.22 
13 

101 
75 

95.5 
69.0 

#      *  * 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
23 

.13 
30 

.13 
29 

.16 
26 

.23 
27 

.15 
34 

.11 
26 

.16 

23 

.20 
19 

.23 
22 

.26 
26 

.11 

20 

.18 
23 

32 

.05 
15 

.21 
3* 

36 

.26 
34 

.25 
26 

.22 
30 

.14 

21 

.16 

30 

.13 
29 

■11 

.19 

23 

.16 
24 

.22 
25 

.19 
18 

.26 
24 

5.538 

791 

NIMRO0  0AM 

EVAP 
WIND 

.04 

S 

.11 
11 

.12 
6 

.08 
4 

.15 

7 

.06 
4 

.00 
7 

.19 

3 

.10 
3 

.06 

3 

3 

.08 
5 

.11 

3 

3 

.07 

3 

.07 
4 

.13 
6 

.12 

.12 
6 

.12 

1 

.!< 

.06 

.10 

9 

.10 
4 

.02 
3 

.24 
6 

.13 
3 

.08 
3 

.12 

1 

.12 
3 

3.00B 
133 

•        H  H 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTOART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
82 
91 
66 

.'1 
131 
92 
69 

.32 
99 
91 
72 

.36 
83 
96 
72 

.34 
87 
97 
71 

.34 

100 
93 

71 

.34 
117 
90 
65 

.28 

66 
97 
65 

.22 
47 
98 
71 

.30 
38 

102 
71 

.21 

27 
99 
73 

.16 
38 
92 
72 

.17 

32 
96 
72 

.36 
39 

102 
70 

.12 
28 
90 
70 

.17 

57 
83 
65 

.26 
51 
93 
65 

.27 
51 
93 
67 

.25 
24 
94 
65 

.27 
21 
97 
65 

.31 

95 
67 

.34 
90 
97 
68 

.40 
104 
94 
69 

.12 
60 
91 
69 

.24 
28 

103 
70 

.25 
32 
97 
75 

.21 
59 
99 
75 

.31 
67 

102 
74 

.23 
50 

103 
75 

.32 
43 

106 
76 

8.27 
1806 
95.8 
69.9 

•       »  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.25 

.15 

.22 

.13 

.29 

.16 

.10 

.27 

.11 

.26 

.26 

.13 

.19 

.09 

.29 

.26 

.27 

.21 
26 

.15 
19 

.15 
12 

.  1  5 

21 

.07 
38 

.06 
35 

.25 

25 

24 

.15 
14 

.21 

30 

.21 
21 

.23 

22 

.13 
18 

5.598 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
26 
86 
64 

.15 

31 
89 
69 

.17 

27 
89 
69 

.17 
18 
95 
61 

.16 

28 
92 
70 

.24 

21 

85 
70 

.13 

15 
84 
69 

.20 
13 
95 
63 

.07 
7 
80 
66 

.18 

12 
95 
67 

.22 
7 
98 
64 

.15 
6 

97 
63 

.11 
5 
91 
70 

17 
91 
70 

.21 

7 
88 
70 

.17 
15 
93 
66 

.20 
16 
9b 

65 

.19 
17 
93 
65 

.32 

10 
90 

75 

.25 
5 
87 
70 

.  '.a 

15 
88 
70 

.21 
19 
93 
68 

.01 
23 
87 
70 

.16 
21 
86 
69 

.20 
7 
97 
70 

.05 
12 
79 
74 

.22 
25 
90 
64 

.26 

17 
98 
75 

.21 
15 
97 
75 

.21 
17 
99 
74 

5.  366 

474 
90.9 
68.5 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.29 

23 
92 
66 

.31 
39 
97 
69 

.24 

29 
103 
64 

.24 
23 

100 

.18 

29 
105 
64 

.25 

34 
92 
71 

.16 
23 
90 
68 

.09 
26 

101 
61 

.27 
12 
97 
67 

.25 
16 

107 
62 

.18 

108 
66 

.12 
4 

102 
66 

.21 

17 
100 
67 

.16 
9 

90 
67 

.11 
8 
84 
68 

.19 

7 

102 
62 

.22 
7 

105 
61 

.20 
9 

102 
62 

.25 
8 
97 
65 

.25 
16 

105 
58 

.25 

8 

99 
67 

.27 
24 
98 
70 

.24 
29 

100 
64 

.11 
14 
93 
64 

.03 
13 

101 
65 

.30 
11 
93 
63 

.26 
24 

101 
72 

.25 
19 

106 
67 

.19 
17 

104 
67 

.27 
1» 

108 
66 

6.38 
520 
99.4 
65.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

1 

a 

i 

•  H 

?  8  1 

i  £.1 

<  -i  2 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

« 

i 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID        6  AM       NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

SO-  99 

661-00  I 

200 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

13 

2.4 

6.5 

22 

NE 

24+ 

86 

89 

59 

59 

2 

4 

2 

3 

0 

0 

11 

71 

5.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

19 

2.1 

6.6 

30 

S 

22 

84 

87 

60 

63 

4 

2 

4 

3 

0 

0 

13 

77 

5.5 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

17 

3.9 

6.0 

65 

69 

65 

65 

0 

2 

2 

4 

0 

0 

8 

5.1 

S*«  Rof«r«nc*  Notes  Following  Station  lnd«>* 
-  79  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

<  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Daya 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
OD  Ground 

Date 

.10  or  More  I 

« 

° 

1.00  or  More 

si 

S  B 

sJ 

#        *  * 

MARCH  1965 

STUTTGART 

M 

0 

0 

0 

«       «  • 

MAY  1965 

BENTON 

82.0 

62.5 

72.3 

86 

30. 

50 

2. 

0 

0 

0 

0 

0 

5.13 

1.98 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

HEl.ENA   5  NW 

84.0 

6?. 8 

73.4 

2.5 

90 

26. 

48 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

1.95 

-  2.27 

.92 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

WYNNE 

84.5 

S3. 2 

73.9 

90 

25 

55 

29* 

0 

1 

0 

0 

0 

3.50 

1.85 

27 

.0 

0 

7 

1 

1 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MARCH  1965 
STUTTGART 


BENTON 
HELENA  5 
MAO  I  SON 
WYNNE 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


19     20     21     22     23  I  24     25     26     27     28  !  29     30  31 


5—  itlmarm 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  |  27 

28 

29 

30 

31 

B 

> 
< 

.      .  . 

MARCH  1965 

STUT16ART 

MAX 
MIN 

69 
66 

55 
37 

39 
26 

41 
'2  5 

<>2 
35 

64 
40 

55 
35 

65 
30 

65 
36 

56 
37 

51 
39 

55 
41 

60 
40 

67 
40 

75 
46 

85 
52 

79 
57 

69 
32 

38 

23 

MAY  1965 

BENTON 

MAX 
MIN 

83 
50 

30 
50 

Bl 
54 

a  3 
54 

81 
71 

SO 
69 

85 
64 

85 
65 

30 
69 

80 
64 

82 
59 

82 
59 

83 
54 

80 
63 

82 
62 

79 
64 

77 
65 

83 
67 

80 
67 

80 
67 

83 
64 

86 
62 

84 
69 

83 
68 

65 
72 

85 

72 

33 
62 

77 
62 

79 
56 

86 
54 

85 
58 

82,0 
62.5 

HELENA    5  Nw 

MAX 
MIN 

81 
48 

82 
55 

so 

55 

82 
61 

85 

62 

84 
65 

84 
65 

87 
66 

86 
70 

89 
63 

77 
66 

83 
62 

52 
54 

85 
60 

86 
64 

83 
61 

81 
65 

79 
67 

84 
67 

86 
64 

80 
64 

85 
66 

86 
67 

84 
67 

90 
71 

90 

71 

83 
68 

84 
63 

75 
55 

87 
54 

88 
61 

84.0 
62.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

83 
55 

31 
56 

82 
57 

84 
6". 

86 
63 

84 
65 

86 
66 

85 
67 

36 
64 

78 
64 

82 
64 

82 
58 

85 
65 

84 
62 

86 
63 

80 
63 

85 
67 

87 
67 

84 

66 

82 

63 

88 
64 

88 
63 

86 
65 

89 
69 

90 
71 

88 
73 

85 
65 

82 
59 

76 
55 

85 
59 

87 
66 

84.5 
63.2 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

TT  3  NE 
ANTOINE 
APLlN  1  W 
APPLETON 
AftXADELPHIA 
ARKANSAS  CITV 

ARKANSAS  POST 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

lTESVILLE  LIVESTOCK 
1  BATE  SV 1LLE  L  AND  D  1 
BEAVER  CAM 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOE V I  LIE 


,  black  rock 
Blakelt  mount- 
Blue  MOUNTAIN 


LLE 


NE 


BOONEVIl 
BOONEVII 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRANCH  *  NH 
BRANCH  3  SW 
BR1NKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 

BURDETTE 
CABOT  *  S* 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  I 
CARLISLE  1  >■ 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSV1LLE    6  NNI 

CLINTON 

COMBS  1  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVC 

CROSSETT  T  S 
CRYSTAL  VALLEY 

DAISY  3  E 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DERMOTT   3  NE 
DES  ARC 


.  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  NE 
lYETTEVILLE  FAA  AP 

iyettevi lle  Exp  sta 
fordyce 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 


FORT  SMITl 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENwOOO 
GRAVELLY  »  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST  * 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY  0 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  A 

HECTOR 

HELENA  3  NW 

HOPE   3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1 

HUNTSVlLLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESS1EVILLE 

J0NES80R0 

KEISER 

KEO 


TER  PLAl 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


HOWARD 


0300  ( 
I  0326  061 

0350  03  WHITE 

0*56  03  INDEPENDENCE 

0*60  03  INDEPENDENCE 

052*  01  CARROLL 

0530  03  WHITE 

053*  03  GREENE 
I  05361  03.  JACKSON 


LINE 


ose; 

0iB6    31  BENti 

0ol6  01  CAR" 

0661.  o*  POLK 


0T98  0*  YELL 

0S00  OB  NEVADA 

0BO6  03  MISSISS 

0625  0*  LOGAN 


0S2T  0*  LOGAN 


0887  0*  FRANKLIN 

0888  0*  FRANKLIN 
j  09361  06  MONROE 

1010  01  NEWTON 
I  10201  02  BAXTER 

1052  03  MISSISS1PI 
1102  06  PULASKI 
I  1132,  02  IZARD 
; 1152'  OB  OUACHITA 
115*!  0  9  OUACHITA 
122*  06  LONOKE 
1238  03  GARLAND 
1**2;  06:  MONROE 
!  1*55|  04,  JOHNSON 
I  1*571  0*:  JOHNSON 

1*92  02|  VAN  BUREN 
15T*i  Olj  MADISON 
1362  01  NEWTON 
15961  OSi  FAULKNER 

|  1632|  031  CLAY 

!  1666.  0*  POLK 
1730  09  ASHLEY 
1750  05  PULASKI 
18  1*.  37 


'IKE 


1829  05  FAULKNER 
183*  0*  YELL 


1838  i 


YELL 


19*8  07  SEVIER 

1960  09  CHICOT 

1962  09  CHICOT 
,  1968  06;  PRAIRIE 
I  1982!  0*!  JOHNSON 

2015  07  HOWARD 

21*8  091  OESHA 

2300  0S|  UNION 
23551  09  CHICOT 
2356  01  CARROLL 
2366  02  SHARP 
2**3  01  WASHINGTON 
2***  01  WASHINGTON 
25*0  08  DALLAS 
254*  07  LITTLE  RIVER 
256*  06  ST  FRANCIS 
257*  04  SEBASTIAN 

1  2578!  0*;  CRAWFORD 
I  2670  07  HEMPSTEAD 

2760  03  WHITE 
1  279*1  02  SEARCY 
28*2  07  PIKE 
2922  0*  YELL 
2930  01  BENTON 
29*6  01  CARROLL 
2962  OS  FAULKNER 
2976  0*  SEBASTIAN 

2978  02  CLEBURNE 
'  307*,  08  CLARK 
:  3088  09.  ASHLEY 

3132  02:  SHARP 

9164  01  BOONE 

3165  Olj  BOONE 

3235  0*|  POPE 

32*2  06|  PHILLIPS 
{  3*26|  07i  HEMPSTEAD 

3*38:  07  MONTGOMERY 

3**2  07  SEVIER 
3*66  05  GAR  LAND 
i  35*0  01  MADISON 
NION 


358- 


L  i  * 


|  01  NEWTON 
370*  OS  GARLANI 
373*  03  CRA1GHI 
3821  03  MISS1SSI 
3862  06^  LONOK£ 


AO 


33  25 
3*  07 
33  37 

3*  02 
3*  19 
35  18 
35  18 

35  *9 
7|  35  45 

36  25 
35  04 

7|  36  11 
33  26 

3*  33 


3  33  *1 
5  35  55 
1    35  12 

13*;? 

1  35  13  ! 
35  09  1 
35  31 

33  5: 
33  21 
35  16 
3*  33 

35  32 

36  22 


7;  36  07 

3  33  36 

3  33  35 

1  3*  *7 

3|  3*  27 

7l  3*  *1 

1  35  28 

1  35  32 


35  03 

36  2*  I 
34  26 
33  02 


1  35  03 

1  35  C 
35  13 

4j  34  02 

2  33  31 

2  33  33 
7  3*  58 
l!  3*  *3 
4  3*  07 
2'  33  53 

3  33  13 
2!  33  07  I 
7  36  2* 

7  36  05 

7  36  00 

7  36  06 

3j  33  *9  1 


9*  12 

91  03 

92  32 

93  29 
93  23 
93  29 
93  00 

92  33 

93  03 
91  12 


93  38 
91  22 
91  3* 


93  30 
91  33 

90  38 

91  06 


36  16 

33  28 

34  34 
33  43 


33  56 

34  31 
36  05 


3£  31 

3*  *2 
35  50 


93  59 

91  12 
93  30 

92  3* 

89  57 
92  0* 
92  08 


93  01 

91  18 

93  28 

93  25 


93  24  1 

93  2*  1 

93  09  ! 

94  21  1 


l,  35  39  !    94  09 


93  22 
92  23 

94  15 


93  09 

92  58 
90  40 

93  33 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


203     7A  TA 


175|    9P  9P 


5pj  It 
Stf  7; 


JAMES   V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RE8A  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HE NOR  I  X 

HOBART  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 


SERVICE 


PINKER 


NAT IONAl 
PAULINE 
TOMMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY  Of  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
CONNIE  BRYANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
0*  C.  HENRY 
B.  8.  HAMMOND 
P.  M.  BRECxENR I DGE 


ETTA  C.  BURKS 
GLENN  8.  PYLE 
EDWIN  La  CHANPLli 
ANNA   M.  LILES 


U  S  SOIL 
U  S  SOIL 
CLEO  E. 


CONS  5ER' 
ANDELL 


EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SER 
U  S  SOIL  CONS  SER 
RICHARD  K.  WE  IS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENG1 

G.  A.  HALE 


NtvERSI I 


AND  LIGHT  CO 

,  T.   BE ACM 

'  OF  ARKANSAS 


EARL  B.  RIDOIC 
,  OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS 
I  BILL  JOHNSON 
;  WlNFRED  D.  POL 
'  JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SER 

WALTER  C.  I  I MM I N6 
.  FERNA  JONES  TEDDEl 
WILLIAM  A.  8ROWN 


CE 


JOSEPH 


.  MOUDY.  JR. 
CONS  SERVICE 

jack  E.  Burks 

0.   TUCKER  VASSER 

L  •    -■  WILSON 

RADIO  STATION  KVSA 

C.   J.  RISTER 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  EUOORA 
WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


JAMES  I 
INi 


.  CRISTEE 
LOGAN 


:  E.  1 


BESSIE 
MRS   IDA  1 
WILLIAM  F.  SEVIER 
GEORGE  w.  ODGEN 

glenn  s.  justice 
ralph  l.  banta 
Charles  f.  ford 
oorothy  m.  been 

u  s  corps  of  engineers 

ROY  S.  ROBBS 
ALLEN  J.  LINDER 
THERESA  DONALDSON 
BE A  GRAY  BEENC 

ION  AGENC 


MRS* 


AROLYN  8ECTON 


DRAINAGE  CODE 


DURwOOO  E.  . 
RUTH  HAMILTON 
AVAOELLE  WMISENHUN' 

ELIZABETH  w.  FRIOA' 
U   S   NATL   PARR  SERV 
MAY   PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W .   E.  MCDOWELL 
JAMES    S.  VAUGHAN 
LURA  B*  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
MAXS1E  TAYLOR 
R.  A.  WALLER 

-ARKANSAS  3-MISS1SSIPP1  3-OUACHTTA  4-REH3  S-SADNT  FRANCIS  8-SAUNE 
CORRECTIONS 


STATION 

0 
z 

£5 
I 

z 

0 

5 

l.  UU  IN  1  I 

DRAINAGE  I  ] 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

P 

% 

G 

g| 

fi  1 

K  1  NGSLAND  3  SSE 

08 

SB  30 

21* 

: 

AW»AN!>A6  FORtSTRY  COMM 

03 

33  *9 

230 

M  1.: 

.  5 

3*  31 

103 

Mil 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

01 

3*  1* 

796 

MABEL  La  FORRESTER 

43.06 

01 

3*  23 

610 

m 

7A 

ETHEL  PUMPHREY 

)- 

09 

34  10 

SI 

7A 

•2*8  09 

3*  ** 

23T 

MID 

H10 

C  MJ 

u  s  weather  Bureau 

6290 

0  5 

1*  46 

912 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

-  |I6 

CI 

NEWTON 

33  4b 

2001 

LOLA  0  JOHNSON 

MADISON 

4926 

ST  FRANCIS 

90  0 

7A 

JAMES  L.  MOOO 

*s*e 

H 

COLUM8 I A 

33  19 

313 

6P 

7A 

EARLE   E.  GRAHAM 

6590 

COLUM8 I A 

33  20 

3*0 

c 

1363 

MOT  SPRING 

3*  23 

311 

9P 

9P 

RADIO  STATION  K80K 

4372 

■J. 

it  .'9 

-ti8 

06 

3*  ** 

33* 

II 

7  A 

C  H 

THOMAS  B.  TURNER 

469*  03 

39  32 

229 

02 

33  3* 

1030 

SI 

6691 

0; 

36  03 

C 

KENNETH  D.  SMITH 

MELBOURNE  3  WNW 

HARD 

36  05 

600 

MRS.   JUAN | T A  COOPER 

MENA 

-  '56 

0* 

POL« 

3*  33 

94  13 

1207 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

33  *1 

316 

C 

u  s  engineers 

MONT  I  CELLO  3  S 

490C 

01 

33  33 

295 

9P 

3P 

MONTROSE 

4906 

S3  19 

135 

493* 

33  19 

66 

7A 

U  S  CORPS   OF  ENGINEERS 

:' 

33  06 

280 

91 

MOUNT  IDA 

6911 

34  33 

5P 

901  ■ 

33  10 

2600 

5P 

91 

3036 

36  20 

600 

TA 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3038 

ai 

OAITER 

36  20 

600 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEW  2  ESE 

50*6 

02 

STONE 

33  31 

768 

SS 

,■6. 

NELL   A.  TAPlEY 

3072 

0* 

33  3* 

900! 

9110 

07 

34  09 

425 

8' 

8A. 

c 

3112 

07 

3*  00 

950 

TA 

'» 

511* 

07 

33  57 

373 

5  1  58 

3   3*  07 

TA 

5160 

:- 

!     35  3f 

67; 

7A 

917* 

PIKE 

3    3»  1« 

830 

TA 

ELSIE    F.  WARD 

51  86 

0: 

7    35  36 

325 

TA 

NIMROO  DAM 

5. '30 

09 

HE" 

8» 

8  A 

8A. 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR FORK  DAM 

9226 

7    36    1  9 

429 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

533* 

01 

WASHINGTON 

33  48 

1900 

MRS.  CLARA  w.  HURST 

5  3  58 

07 

MONTGOMERY 

3*  38 

800 

U  $  FOREST  SERVICE 

3376 

07 

HOWARD 

33  *»  1    93  33 

300 

" 

5P 

9460 

03 

MISSISSIPPI 

33  *3  ,    69  99 

2*5 

6A 

WILLIAM   T  WALLACE 

9496 

09 

SALINE 

3*  37       92  *9 

500 

MRS.  GUY  E*  COOK 

550B 

OA 

FRANKLIN 

396 

91 

'A 

BURNS  WAKEFIELD 

551* 

0* 

JOHNSON 

li  33  38       91  27 

1900 

taJ 

C.  W.  MEL SON 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

9963 

03 

GREENE  9 

276 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

LOGAN  1 

33   18       93  43 

*10 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  *  WSW 

04  LOGAN 

33  16 

773 

c 

U  S  SOIL  CON5  SERVICE 

06 

CROSS 

33  16 

322 

7A 

INACT 1 V£  10/1/69 

5591 

0* 

SCOTT 

34  46 

668 

7A 

6OMAR   K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEW TON 

33  37 

933 

ETMEL  CARLTON 

56?l 

PERRY 

33  03 

330 

jS 

li 

A.  0.  HOL BROOK 

PINE  BLUFF 

0" 

JEFFERSON 

34  13 

213 

6P 

MARRY  W.    WHl T£ 

P I NE  BLUFF  FAA  A  1 RPORT 

JEFFERSON 

34  10 

206 

NIC 

U  S  FED  Aviation  agency 

5760  0? 

MONTGOMERY 

34  33 

6*0 

POCAHONTAS  1 

5B.'r 

03 

RANDOLPH 

36  16 

330 

6P 

6P 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  1* 

122 

3P 

T 

PEARL  NEW TON 

PRESCOTT 

01 

NEVAOA 

33  *8 

916 

SP 

ft.   P.  MAMBY 

PRESCOTT  SCS 

99 1C 

06 

NEVAOA 

33  48 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

02 

MAR  ION 

36  13 

600 

MRS.   JOHNNIE  F.  NtL'ON 

6009 

0* 

LOGAN 

35  17 

450 

60  06 

0* 

33  21 

900? 

0* 

39  22 

*60 

6006 

04 

LOGAN 

39  16 

463 

7A 

SOU 

07 

MILLER 

33  0* 

230 

c 

REMMEL  DAM 

6  1  02 

05 

HOT  SPRING 

34  26 

115 

c 

ROGERS 

6  ><.e 

01 

BENTON 

36  20 

1387 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

DESHA 

3}  46 

130 

9P 

»' 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

POPE 

39  20 

360 

IP 

5P 

3P 

saint  Charles 

6374 

Bl 

ARKANSAS 

3*  2  3 

200 

6A 

! 

SA  I  NT   FRANC  1  S 

9  3 1( 

0  3 

CLAY 

36  2  7 

300 

SALEM 

6*03 

02 

FULTON 

36  23 

666 

SEARCY 

i5  J6 

9! 

WHITE 

35  13 

243 

5P 

H 

GRANT 

3*  27 

290 

1 

*5  86 

oi 

VAN  BUREN 

39  39 

SILOAM  SPRINGS 

662* 

01 

BENTON 

36  11 

11 3< 

;p 

H 

6766 

OALLAS 

33  5* 

132 

SS 

'A 

NAT Til  0.  MIICLL 

STAMPS 

9604 

L...«T,£ 

33  22 

270 

SS 

TA 

HUBERT   A  BAKER 

STAR  CITY  *  ENE 

6  62  3 

09 

LINCOLN 

S3  97 

182 

5  S 

SS 

BURNlCE  FRlitELL 

STORY 

669C 

;  1 

MONTGOMERY 

3*  *2 

690 

7A 

9911 

ARKANSAS 

3*  39 

214 

1  A 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

'6 

ARKANSAS 

3*  28 

196 

7A 

7A 

n 

C  H 

:* 

LOGAN 

33  18 

SS 

'A 

NEw  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7Q3I 

08  COLUMBIA 

33  06 

347 

TA 

I0ELLA  0.  NORWOOD 

T E X ARK AN A  WB  AIRPORT 

-8 

:  * 

MILLER 

33  27 

373 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALORON 

--88 

0* 

SCOTT 

3*  3* 

673 

5* 

7A 

WILLIAM  0.  UIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7330 

03 

LAWRENCE 

36  08 

272 

-1: 

Kit 

U  i  FEO  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7362 

08 
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CLIHATOLOGICAL  DATA  TABLE 
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CLIHATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIHATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIHATOLOGICAL  DATA  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIHATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
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TOTAL  PRECIPITATION  2.13 


HONTHLY  TOTAL  3.13,  AMOUNT  ON  2ITH  .72. 
TOTAL  PRECIPITATION  4.7* 


TOTAL  PRECIPITATION  . SO, 


EVAPORATION  ON  30 TH  .09.  TOTAL  CVAPORATION  1,11. 
EVAPORATION  ON  91ST  .09.  TOTAL  EVAPORATION  |  1.21. 


MI NIMUM  TEMPERATURf  ON  SlST  SI,  AVtAAOC  MINIMUM  43.2 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureeu  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  lYearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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3 

0 

0 

PARIS 

RUSSELLV I LLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

93.8 
93.5 
94.0 
95.0 
86.5m 

67.5 
66.7 
70.1 
69.3 
67. 3M 

80.7 
80.  1 
82.1 
82.2 
76. 9M 

-  .6 

100 
100 
102 
100 
95 

25. 
24. 
18 
24. 

26 

54 
56 
59 
56 
61 

30 

31. 

30 

30 

29. 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
27 

28 
9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.10 
4,61 
1.06 
2.42 

2014 

-  2.39 

.38 
1.56 
.43 
.99 
.68 

7 
16 
7 
4 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 

Q 

3 
7 
3 
5 
5 

0 
3 
0 
2 
2 

0 
2 
0 
0 

DIVISION 

80.2 

-  .7 

2.44 

-  1.38 

.0 

ft       ft  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

95.3 
92.4 
94.6 
92.9 
92.4 

68.9 
69.4 
66.6 
68.7 
68.  1 

82.1 
80.9 
80.6 
60.6 
60.3 

-  1.6 

102 
100 
100 
100 
99 

24 
24 
25 
24 
18 

57 
57 
54 
56 
55 

31 

31 

31 

31. 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
24 
25 
28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.77 
2.55 
2.21 
3.59 
3.26 

-  .17 

.49 
.64 
1.08 
1.12 
.81 

11 
12 
7 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
4 
7 
8 

0 
2 
2 
2 
2 

0 
0 

1 

1 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRUTON 

94.  3 

70.6 

82.5 

-  .3 

103 

10 

60 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

4.16 

-  .05 

.98 

15 

.0 

0 

9 

<* 

0 

93.2 
94.0 
93.6 
92.6 

68.3 
71.3 
67.0 
70.7 

80.8 
82.9 
80.3 
81.7 

1.0 
-     .  3 

99 
101 
98 
99 

24 
24 
24. 
18 

55 
60 
55 
60 

31 
31 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

2  6 
28 
2  7 
25 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.10 
2.51 
3.31 
4.77 

-  .83 
1.66 

.53 
1.57 

.90 
1.06 

16 
11 
27 
4 

.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 

6 
7 

1 
1 
3 
4 

0 

1 

0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station 

Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

e 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

■a 

V 

Greatest  Day 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

3 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

si 

8  I 

si 

1 

•A 

NIMROD  DAM 

93.9 

68.0 

81.0 

101 

25 

56 

31. 

0 

2  6 

o 

Q 

o 

1.66 

1.00 

— — 

.0 

0 

5 

1 

1 

PERRY 

93.5 

70.0 

81.8 

1.1 

101 

23 

57 

31* 

0 

2  6 

o 

0 

0 

6.84 

3  14 

2.42 

.0 

0 

7 

5 

2 

SHERIDAN  TOWER 

93  5 

67.9 

80.7 

100 

24 

56 

31 

0 

2  6 

o 

o 

o 

6.97 

1.69 

28 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

81.3 

3  53 

•  23 

.  0 

»       •  » 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

93.4 

68.6 

61.0 

99 

24. 

53 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

2.26 

1.06 

5 

0 

0 

3 

2 

1 

BR  I NKLEY 

93.5 

69.4 

81.5 

.2 

100 

25. 

55 

3 1 

0 

26 

0 

0 

0 

3.12 

2.30 

2  J 

0 

3 

2 

1 

CABOT   4  SW 

91  .6M 

69.9" 

80.  8M 

99 

24 

64 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

3.73 

.93 

1 1 

.0 

0 

9 

) 

0 

clarendon 

94 .  3 

82.1 

100 

1 8 

5  7 

3  \ 

o 

2  b 

o 

o 

o 

3.44 

_  ,70 

1.45 

26 

.0 

Q 

* 

' 

jj 

des  ARC 

9  3  6 

71.8 

82.7 

101 

24 

57 

31 

o 

25 

0 

0 

0 

1.85 

.77 

4 

.0 

0 

0 

FORREST  CITY 

92.3 

68.9 

80.6 

100 

24 

58 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

1.02 

.45 

4 

.0 

o 

3 

0 

0 

HELENA  5  NW 

93.6 

69.0 

61.3 

.2 

100 

25. 

56 

3 1 

0 

2  8 

0 

0 

0 

1.70 

•  2.24 

1.52 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

KEO 

91.2 

68.8 

80.0 

97 

24 

57 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

4.06 

1.29 

27 

.0 

0 

T 

3 

2 

MAP  1  ANNA   2  S 

93.1 

68.4 

80.8 

,  2 

99 

24 

56 

31 

o 

27 

0 

0 

0 

2,ol 

-  1.66 

.75 

27 

0 

0 

3 

SAINT  CHARLES 

94.3 

70.2 

62.3 

101 

25 

58 

31 

o 

28 

0 

0 

0 

1,69 

.88 

25 

.  0 

0 

. 

1 

0 

STUTTGART 

93.1 

'3.5 

83.3 

1.0 

99 

24. 

61 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.62 

.65 

8 

.  0 

0 

5 

2 

0 

STUTTGART  9  ESE 

92.5 

71.5 

62.0 

98 

25. 

56 

3  l 

0 

25 

o 

o 

o 

1.66 

.57 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST  MEMPHIS 

92.  * 

M 

M 

99 

24 

26 

0 

.57 

.57 

6 

.0 

0 

I 

1 

0 

WYNNE 

92.4 

69,2 

60.8 

100 

26 

53 

31 

o 

26 

0 

0 

0 

,90 

,  35 

4 

•  0 

o 

3 

0 

0 

DIVISION 

81.5 

.  1 

2.17 

_  1,74 

.  0 

•      •  • 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

94.1 

70,2 

82.2 

98 

24. 

58 

7 

o 

26 

0 

0 

0 

1.87 

.95 

26 

.0 

0 

3 

2 

o 

DIERKS 

93.5 

67.2 

80.4 

97 

23. 

55 

31. 

0 

28 

o 

0 

0 

2.78 

1.84 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

HOPE  3  NE 

93.3 

69.9 

81.6 

,4 

97 

25. 

58 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

4.16 

.07 

1.35 

25 

.0 

0 

6 

5 

1 

MOUNT  IDA 

3 

24. 

54 

31. 

0 

26 

o 

0 

0 

3.13 

-  1.31 

.98 

16 

.0 

0 

3 

0 

NARROWS  DAM 

9  3.8 

66.2 

80.0 

98 

24. 

54 

31 

o 

28 

0 

0 

0 

2.43 

1,38 

16 

,0 

0 

2 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

92.7 

67,1 

79.9 

97 

25. 

57 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

5.05 

2.39 

26 

,0 

0 

4 

3 

2 

OKAY 

94.9 

71.1 

63.0 

.4 

100 

23 

60 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

1.71 

-  2,23 

.75 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

STAMPS 

94.7 

69.7 

82.2 

100 

11 

57 

31 

0 

23 

o 

0 

0 

1.34 

.43 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //Q 

94.1 

71.7 

82.9 

,  3 

100 

18 

60 

31 

0 

2  7 

0 

0 

0 

3.02 

-  .62 

1.47 

25 

.  0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

81.3 

_ 

,4 

2.63 

•  1,12 

•  0 

*      •  « 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPH I  A 

92,3 

69,9 

81.1 

97 

IB 

58 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.83 

.70 

26 

.0 

0 

3 

3 

0 

CAMDEN  1 

94.2 

'0.7 

82.5 

.  1 

98 

24 

58 

31 

0 

2  8 

0 

0 

0 

3.14 

-  1.22 

1.60 

25 

.0 

0 

<. 

2 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

93.4 

71.3 

82.4 

.3 

99 

18 

59 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

1.57 

-  2.61 

.61 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORDYCE 

1 8 

5  3 

31 

28 

0 

0 

0 

3.03 

1.53 

25 

,0 

0 

5 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

94.5 

68*7 
68, 

81.6 

101 

1 9 

57 

31 

o 

2  7 

0 

0 

0 

2,46 

-  1.62 

1.05 

28 

.0 

0 

3 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

95.3 

68,6 

62.1 

1 00 

21. 

57 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

1.33 

.57 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

PRESCOTT 

94.3 

71.0 

82.7 

_ 

,4 

98 

18 

61 

3 1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.95 

-  1.41 

.90 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

SPARKMAN   3  WSW 

93. 1M 

69.5M 

81.3M 

97 

18. 

55 

3 1 

0 

2  7 

0 

0 

0 

2.26 

1.26 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

WARREN 

96.3 

70.5 

63.4 

.6 

102 

18 

56 

31 

0 

29 

o 

0 

0 

3.43 

1.61 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

81.9 

,7 

2.47 

-  1,65 

,0 

*      •  • 

SOUTHEAST  09 

CROS5ETT  7  S 

95.1 

69.6 

82.4 

1.1 

100 

18 

60 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

4.13 

-  .95 

1.50 

25 

.0 

0 

6 

4 

DERMOTT   3  NE 

93.2 

70.0 

61.6 

98 

24. 

55 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

3.31 

1.51 

12 

.0 

0 

■> 

3 

DUMAS 

94.7 

70.2 

82.5 

.5 

100 

18 

58 

3 1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.21 

-  1,58 

1.16 

6 

.0 

0 

5 

2 

EUOORA 

94.2 

70.3 

82.5 

99 

24. 

61 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

6.16 

2.09 

1 

.0 

0 

5 

4 

MONTICELLO  3  S 

92.6 

69.7 

81.2 

97 

24. 

55 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

2.16 

1.00 

26 

.0 

0 

5 

1 

PINE  BLUFF 

94.0 

71.9 

83.0 

.1 

99 

24. 

58 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

3.62 

-  .22 

1.89 

16 

.0 

0 

5 

2 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

94.2 

72,4 

83.3 

101 

18 

59 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

3.57 

1.31 

11 

.0 

0 

5 

3 

PORTLAND 

92.0 

69.9 

81.0 

.7 

98 

25. 

66 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

2.94 

-  1.08 

.65 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROHWER  2  NNE 

93.3 

71.1 

82.2 

99 

25. 

64 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

3.29 

2.00 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

94.  1M 

69, 7M 

81.  9M 

99 

24 

58 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

3.66 

.95 

2T 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

82.2 

.1 

3.63 

-  .77 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,      104°   ON  THE  18TH  AT  SILOAM  SPRINGS 

LOWEST  TEMPERATURE i        49"   ON  THE  31ST  AT  EVENING  SHADE  1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        13.15   INCHES  AT  OSCEOLA 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,        .23   INCH  AT  OZONE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,        5.75   INCHES  ON  THE  4TH  AT  OSCEOLA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 
JULY  1965 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


NORTHWEST  0 

BEAVER  0AM 
BENTONVILLE 
8ERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV 1LLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


2.47 
1.49 
3.75 
3.32 


1.93 
5.56 
3.62 
3.36 


T  1.81 
.27  1.63  T 
.16     .13  ,02 


.31  T 

•  06 

•  91 


.02  T  .07 
T  .62  .36 
.02  ,10  ,11 
.19 
.12 

T 

.05 


.60 
.80 


,04     ,08  ,05 


T  2,52 

,no  .10 

.19 
.05 


.03  .05 
1.23 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHAOE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  3  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


2.68 
"•.83 
3,60 

3.86 

3.86 


.06  ,11  .03 
.75 
,26 

T  .05  .15 
.12  .01 


.18 

.46 

T 

1.27 


1.02 
.26 


,07     ,63  ,05 


.03  .08 
2,02 


.40 
.36 

1.20 

1.25 

.50 


NORTHEAST 


03 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESV ILLE  LIVESTOCK 
8ATESV1 LLE  L  AND  D  #1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
BuROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONES^ORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 


4.06 
2.00 
3.44 


1.23 
4.45 
5.93 


3.12 

1.70 
13.13 
5.26 
5.96 
3.99 


1.72  .67 
.60  1,49 
,11  1.77 


1.00  ,81 

.20  T 

5,73  .75 

,49  .93  ,22 

.23  ,49  ,32 

,26  ,80 

.63 


1.74 
2.60 
•  23 


•  16 
1,80 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEV ILLE 

CLARKSVI LLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGA2INE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLiFF 

RUSSELL  V ILLE   6  N 

SUB1AC0 
UALORON 
WHITE  ROCK 


3.41 
1.34 
3.46 

3.09 
1.21 
1.90 
4.92 


1.10 
1.75 
1.03 


1.28 
•  99 


.02  .90 


•10     .60  1.50 


.21     .02  .01 


1. 00 
1.56 


.10     .08  .27 


1.33  T 

2.05 
1.86  .02 


.33 
2.37 
•  49 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 

MORRILTON 
NIMROD  OAM 
OWENSVILLE 


4,77 
1.86 
3.34 


3.15 
1.37 


.27  .27  ,0 
T 

.47  T 


1.88 

,64  T 

•11     T  ,3 

.35  T 

•66  .27 
.35  ,06 
,27  ,01 


1.05 
•  29 
.47  .03 


l*  following  Slal 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


19  | 

20 

21 

22     23  24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

.28 

1.76 

•01 

* 

.21 

.68 

1.63 

I  ,A9 

.05 

.75 

7 

•  20 

•  62 

T 

T 

2.30 

•  03 

•  50 

•  01 

.37 

.12 

7 

.30 

•  10 

.09 

1*22 

.25 

T 

1.60 

.16 

1.65 

,06 

T 

T 

.03 

.68 

.20 

T 

.  37 

1.52 

1.01 

•  05 

.68 

1.29 

.67 

.02 

.01 

.05 

•  56 

•  75 

.  11 

•  8(1 

•  08 

•  23 

.29 

.61 

•  31 

•  03 

.57 

T 

T 

.61 

.15 

•  20 

•  02 

•  31 

•  15 

1.65 

•  ?6 

•  88 

1.29 

A 

•  59 

T 

,*5 

.06 

.95 

•  03 

.24 

T 

T 

•  S3 

.06 

•  60 

T 

1.35 

.55 

.72 

•22 

1.20 

.40 

.23 

.  ') 

1.10 

1.26 

•  10 

."•5 

.87 

.57 

.IT 

.05 

.66 

.33 

«06 

•  05 

T 

T 

T  I 

7 

2.39 

T 

1.17 

•  03 

7 

.50 

.49 

7 

.05 

•  10 

•  10 

1.  19 

1.09 

1,30 

.16 

.21 

7 

.75 

.35 

.52 

•  32 

•00 

•  05 

,63 

•  '0 

,■  ■ 

T 

.  92 

1 .00 

.  1 ' 

T 

1.67 

.49 

T 

1  .07 

•  35 

.07 

•  70 

.  <■ 

.35 

.03 

•  06 

.87 

.21 

.21 

.22 

.61 

•  02 

1.60 

T 

•  06 

•  36 

•  10 

.30 

.52 

•  06 

.05 

1.33 

7 

•  06 

•  23 

. 

T 

U26 

.03 

•  29 

T 

.50 

1.0$ 

•  51 

,09 

.0* 

•  57 

,41 

.04 

! 

.90 

.10 

•*o 

.  16 

•  56 

»o« 

.10 

1  •  10 

1,** 

,17 

,02 

•  63 

1*61 

.71 

•  02 

•  24 

7 

•  03 

.05 

.01 

1,50 

.36 

•  56 

•  Tl 

.03 

1.26 

.10 

.02 

.33 

.11 

.no 

.25 

.2B 

.09 

1.50 

.07 

.70 

T 

.62 

■  19 

.03 

•  56 

.03 

.07 

.20 

1.00 

.03 

.30 

.60 

.08 

. !  • 

.10 

.03 

•  87 

.18 

.03 

.07 

•  63 

.25 

.62 

.22 

T 

.45 

T 

.30 

.06 

T 

T 

,77 

•  05 

.66 

.20 

.95 

.0* 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CA60T  ».  Srt 
CARLISLE    1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  •>  NW 
KEO 

MAD  I  SON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ES 


SOUTHWEST  07 

ANTOlNE 
ATHENS 
DAISY  3  £ 
DE  QUEEN 

dierks 

FULTON 
GlENwOOD 
HOPE   1  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

L4NGLEY 

MOUNT  I0A 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNM 
NEWHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
0<AY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TE * ARK AN A  *8  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 
AMITY    3  NE 

arkadelphia 
bluff  city  j  sw 
boughTon 

CAMDFN  1 

FL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GuROON 

MAGNOLIA    3  N 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  e 

PRESCOTT 
SPARKM AN    3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT    7  5 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 
O'JMAS 

FUDORA 
HAMBURG 

monticello  3  s 
pine  9luff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 
rohwer  2  nne 
star  city  4  ene 


2.52 

3.44 
1  .85 
1.02 
1,70 
4.08 

,49 


4.16 
2.10 
1.21 


1.34 
2.19 
3.02 


2.02 
1.65 
2.45 


3,30 
3,31 
3.21 

6,14 
1.82 
2.16 
3,62 
3.57 

2.94 
3.29 
3,86 


,02  ,70i 
.10 


1.84 


2.25 
.56 


,83  ,10 
2,00  ,54 
,46  ,03 


Sm  nlmm  now  juDimlag  Suticm  l 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965  ARKANSAS 


Station 

July 

August 

Septembe 

r  October 

Novembe 

r  Decembe 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORTHWEST  01 

BEAVER  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G[ 

) 

T 

- 

- 

- 

BENTONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  Gl 

1 

5.5 

1 

2 

- 

BERRYV 1 LLE   4  NW 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  Gl 

2.5 

2 

4.5 

6.3 
4 

13.3 

BUFFALO  TOWER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  Gl 

2.0 
1 

1 

3.0 
1 

- 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

•3.0 

I 

- 

FAYETTEV 1 LLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

T 

T 

3.0 

2.7 

6.7 

12.4 

FATETTEVILLE  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

T 

T 

.4 

1 

4.2 

1 

1.4 

6.0 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.1 

8.5 

.5 

9.1 

GREEN  FOREST  4  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.1 

1 

1.5 

1 

12.0 
1 

14.6 

3 

HARRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

3.0 

3 

8.5 

12.5 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2>1 

T 

9.3 

12.0 
5 

HUNTSV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1.3 

3.0 

5.3 

10 

JASPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

LEAD  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

5.1 

7.1 

1 

LURTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

4.0 

ODELL  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

2 

1 

7.5 

4 

ROGERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

13.2 
1 

S 1  LOAM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

3 

3 

9.8 

7 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

- 

_ 

CLINTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

EVENING   SHADE    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.0 

_ 

1 

GILBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.6 

1.5 

2.5 

4.8 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

SNOWFALL 
1   1 N  ON  GD 

T 

- 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1.3 

4.5 

2 

7.3 

3 

MARSHALL 

SNOWFALL 
1   1 N  ON  GO 

.1 

.8 

3.5 

4.4 

MELBOURNE  5  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.8 

3.1 

4.2 
1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

.3 

.3 

3.5 

3 

4.1 

3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

3 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.7 

3.3 
1 

5.0 

1 

SHIRLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  5 

1 

T 

2.0 

2.5 
1 

YELLVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2 

5.0 

2 

NORTHEAST  03 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.6 

BALD  KNOB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

4.0 

2 

4.0 

2 

8.0 
4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 
2 

2.3 

4.3 

2 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

T 

2.0 
1 

3.0 

1 

5.0 

2 

Bee  reference  notes  followln«  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

BEECH  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.1 

10.9 
4 

9.0 

4 

BEEDEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

4.0 

1 

BLACK  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

•s 
1 

ft. 5 

2 

4.5 

2 

BLYTHEV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

3 

3 

6.5 

3 

BURDETTE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1.0 

ft.  8 

6. ft 

CORN  1 NG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 

1 

4.5 

5.5 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ft.O 
1 

5.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

12.0 
3 

21.0 
4 

REISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

.8 

1 

4.0 

2 

5.1 

2 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

.2 

3.6 

2 

5.5 

2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.1 

T 

; 

OSCEOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

• 

... 

7.0 

4.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 
1 

5.0 

2 

12.0 

3 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

4.0 

4.4 

SAINT   FRANCI S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

5.5 

6.0 

SEARCY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.5 

1 

- 

- 

WALNUT    RIDGE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

3.0 

6.0 

WEST   CENTRAL  Oft 

ABBOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ALY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

APPLETON 

SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GD 

BIG  FORK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

BOONEV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

CLARKSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

T 

.5 

COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

•* 

1.0 

.4 

DARDANELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

1.9 

1 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

: 

- 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.1 

T 

T 

FORT   SMITH   WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

GRAVELLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HECTOR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

T 

1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 
1 

MOUNT  MAGAZINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.3 

5 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

NATURAL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

.5 

r«l«r*nce  not**  follovlnf  St»llon  I  n<J#  1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


Seplembe 

r  October 

Novembe 

r  December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

T 

T 

- 
T 

T 

- 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

T 

- 

T 

2.0 

2.8 

" 

2 

2 

T 

T 

,9 

2.0 
1 

2.5 

5  4 
1 

T 

T 

1.5 

3.1 

4.6 

la  1 

3.0 

3.0 

7.1 

2 

2 

4 

.2 

2.0 
1 

1 

4.0 
1 

" 

1 

T 

T 

3.6 

3.1 

6.7 

3 

2 

5 

2.0 

3.0 

5  0 

T 

T 

T 

2.1 

3.8 

1 

2 

3 

T 

2.0 

2.5 

4.5 

1 

2 

3 

T 

1.0 

2.5 

3.5 

1 

1 

T 

3.0 

2.5 

5.5 

1 

2 

3 

2.0 

4.8 

6.8 

1 

1 

2 

.2 

T 

2.9 

4.3 

7 

1 

2 

3 

T 

3.0 

2.4 

5  4 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 

3.0 

5.0 

T 

T 

1.6 

1 

1 

2 

.1 

T 

2.0 

4.6 

6.7 

T 

2.5 

2.5 

T 

4.1 

3.5 

7.6 

1 

2 

3 

T 

T 

2.4 

1  .2 

3  6 

1 

1 

2 

3.0 

.4 

3.4 

T 

T 

T 

4.6 

7.5 

12.1 

2 

2 

4 

T 

2.8 

1 

1 

2 

T 

T 

2.0 

1 

2 

3 

2.5 

7.0 

9.5 

T 

5.5 

6.5 

T 

5.0 

4.0 

2 

2 

RUSSELLVILLE  4  N 


WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 
ALUM  FORK 

APLIN    1  W 


8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORR I L  TON 

NIMROD  DAM 

OWENSVI LLE 

PERRY 

PERRYV I LLE 

SHERIDAN  TOWER 

EAST   CENTRAL  06 
ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 

BRINKLEY 

CABOT   4  SW 

CARLISLE    1  SW 

CLARENDON 

OES  ARC 

FORREST  CITY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HELENA    5  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

2.0 

4.0 

KEO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

4.0 

3.8 

2 

7.8 

3 

MAD  t  SON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
1 

4.0 

2 

7.0 

3 

MAR  1  ANNA   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

2 

3.0 

1 

5.0 

3 

SAINT  CHARLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.0 

2 

3.5 

2 

7.5 
4 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

STUTTGART    9  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

2.0 

2 

2 

4 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

WYNNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

1 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1.0 

ATHENS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

DAISY   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

DIERKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

2.0 

FULTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

GLENWOOD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

T 

2.5 

1 

1 

HOPPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.6 

.8 

HORATIO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

1.0 

1 

3.0 

2 

INDEX 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

- 

LANGLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

1 

.3 

1 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

2.0 

2 

2.0 

2 

NARROWS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 
NATHAN   4  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 
1 

4.0 
1 

2.0 

2 

3.0 

2 

4.5 

3 

7.0 
3 

NEWHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.0 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1.5 
2 

2.5 

2 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
1 

3.1 

1 

5.1 

2 

STORY 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

3.0 
1 

1.5 

4.6 

1 

SOUTH   CENTRAL  08 
AMITY   3  NE 

ARK ADELPH 1  A 

BLUFF   CITY    3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

T 

2.6 

1 

2.5 

2.5 

1 

3.9 

2 

1.7 

3.0 

1 

7.1 

3 

4.2 

5.5 

2 

80UGHT0N 
CAMDEN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GC 

4.5 

5.0 

9.5 

S««  r«fer«nc«  ool. 


follovlac  Station  ItuUi 


CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965 


ARKANSAS 


Station 


July 


August 


Septembe 


January 


February 


April 


May 


EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY   LOCK   AND   DAM  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN   3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

SOUTHEAST  09 
ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DERMOTT 

DERMOTT  3  NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONT  I  CELLO   3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY   4  ENE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    iN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1.5 
1 


1.5 

1.0 

1 

2.0 


2.5 
2.9 


5.0 
4.5 


1.5 
1 


7.3 

2 


reference  notes  tolloelag  St.tlon  lode, 
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DAILY  TEMPERATURES  ^Itl 


Station 

Day  of  Month 

| 

07 

m 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

»        M  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

91 

92 

92 

86 

86 

90 

90 

90 

91 

86 

89 

83 

93 

94 

85 

86 

91 

96 

95 

92 

81 

90 

95 

97 

98 

94 

94 

93 

86 

86 

85 

90.4 

MIN 

68 

69 

75 

63 

62 

65 

59 

71 

72 

68 

68 

64 

67 

67 

65 

60 

61 

65 

63 

71 

71 

68 

66 

70 

71 

70 

73 

70 

56 

53 

55 

66.1 

8ENT0NVILLE 

MAX 

93 

9* 

89 

88 

90 

98 

92 

93 

96 

94 

84 

93 

96 

87 

86 

90 

98 

99 

93 

88 

98 

95 

97 

99 

95 

93 

9* 

87 

85 

86 

89 

91.9 

MIN 

71 

71 

7* 

72 

62 

69 

68 

70 

72 

68 

70 

67 

70 

70 

65 

64 

70 

67 

67 

74 

73 

68 

70 

75 

73 

73 

72 

70 

56 

56 

62 

66.7 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

90 

92 

89 

86 

88 

89 

87 

90 

89 

88 

86 

90 

90 

S3 

85 

93 

94 

92 

94 

84 

90 

89 

96 

98 

95 

90 

92 

88 

87 

88 

96 

89.5 

MTN 

70 

70 

7* 

62 

65 

64 

65 

70 

68 

69 

68 

66 

69 

68 

65 

63 

70 

65 

75 

73 

72 

70 

70 

73 

73 

71 

73 

68 

67 

62 

62 

68.4 

FAVETTEVILLE  FAA  Ap 

MAX 

91 

91 

89 

88 

92 

85 

88 

90 

90 

93 

93 

90 

92 

84 

86 

90 

95 

97 

91 

84 

89 

94 

96 

98 

95 

90 

92 

88 

83 

83 

84 

90.0 

MIN 

70 

71 

69 

65 

65 

68 

66 

72 

72 

67 

70 

67 

69 

68 

67 

60 

66 

66 

66 

75 

72 

67 

67 

72 

71 

68 

70 

70 

60 

55 

57 

67.4 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

MAX 

90 

91 

90 

89 

91 

89 

89 

90 

87 

91 

94 

90 

94 

85 

87 

90 

95 

96 

92 

89 

99 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

89 

86 

89 

84 

90.7 

Mm 

72 

73 

7* 

65 

63 

71 

66 

71 

73 

68 

70 

67 

70 

68 

66 

63 

69 

68 

68 

75 

73 

68 

70 

7S 

72 

66 

72 

70 

58 

55 

61 

68.5 

GRAVETTE 

MAX 

91 

92 

97 

86 

90 

87 

91 

92 

ee 

91 

95 

94 

95 

86 

86 

92 

97 

99 

92 

89 

91 

95 

98 

99 

94 

93 

94 

88 

85 

86 

86 

91.3 

MIN 

68 

69 

67 

63 

59 

67 

65 

69 

69 

66 

68 

64 

68 

66 

62 

59 

65 

65 

63 

71 

70 

66 

67 

69 

68 

65 

68 

68 

54 

92 

59 

65.1 

HARRISON 

MAX 

93 

94 

87 

88 

90 

88 

90 

94 

89 

90 

86 

90 

92 

84 

87 

93 

95 

96 

89 

88 

96 

93 

94 

98 

90 

92 

94 

86 

81 

89 

89 

90.2 

MIN 

70 

68 

72 

63 

64 

65 

66 

70 

75 

69 

67 

76 

68 

67 

68 

59 

66 

65 

63 

64 

70 

67 

70 

68 

74 

71 

71 

70 

56 

99 

58 

66,9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

87 

84 

88 

87 

90 

91 

87 

88 

79 

B8 

89 

82 

84 

89 

91 

92 

66 

84 

87 

93 

92 

96 

85 

89 

89 

84 

82 

82 

6* 

67,5 

Mm 

70 

69 

66 

62 

66 

66 

67 

70 

73 

69 

68 

66 

68 

67 

67 

60 

69 

66 

63 

70 

68 

68 

70 

73 

73 

71 

71 

64 

57 

98 

60 

66,9 

HUNTSV I LLE 

MAX 

92 

82 

9  8 

88 

91 

87 

90 

92 

89 

92 

90 

93 

95 

83 

86 

91 

95 

94 

90 

65 

88 

94 

95 

96 

89 

92 

93 

86 

83 

85 

89 

69.6 

MIN 

70 

69 

66 

66 

60 

67 

63 

70 

73 

65 

65 

62 

66 

66 

65 

59 

66 

64 

65 

66 

70 

64 

66 

69 

70 

68 

68 

66 

53 

92 

96 

65.0 

LEAD  HILL 

MAX 

93 

92 

90 

87 

90 

89 

90 

92 

90 

89 

83 

91 

92 

87 

97 

92 

92 

93 

90 

85 

90 

95 

95 

99 

90 

91 

93 

89 

86 

87 

90 

90.3 

Mm 

69 

69 

71 

64 

65 

66 

70 

70 

75 

70 

68 

66 

68 

68 

69 

60 

70 

67 

65 

72 

69 

69 

70 

73 

75 

72 

73 

72 

58 

99 

63 

68.2 

ROGERS 

MAX 

89 

90 

96 

84 

85 

87 

87 

88 

95 

87 

88 

8  9 

91 

89 

84 

90 

93 

92 

6 1 

8  5 

88.2 

Mm 

6* 

69 

70 

64 

64 

67 

66 

70 

69 

66 

68 

64 

68 

68 

65 

63 

66 

65 

63 

71 

70 

65 

67 

70 

74 

68 

70 

67 

57 

56 

59 

66.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

96 

97 

86 

92 

92 

8  9 

93 

96 

92 

95 

100 

98 

99 

88 

91 

99 

102 

104 

101 

86 

95 

102 

103 

103 

99 

98 

95 

89 

86 

91 

90 

95.1 

ft      ft  • 

Mm 

71 

72 

72 

67 

63 

70 

66 

72 

72 

69 

71 

69 

72 

68 

67 

63 

68 

68 

68 

75 

74 

69 

69 

73 

72 

67 

72 

70 

58 

59 

99 

68.4 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

92 

96 

95 

90 

92 

91 

93 

93 

91 

92 

83 

91 

93 

93 

91 

95 

96 

94 

94 

90 

92 

96 

98 

100 

90 

93 

90 

81 

85 

86 

91 

91,8 

Mm 

68 

65 

70 

65 

62 

69 

68 

68 

75 

66 

65 

67 

62 

63 

69 

67 

65 

64 

65 

67 

66 

68 

68 

70 

73 

71 

69 

71 

55 

93 

53 

66.1 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

93 

95 

92 

90 

92 

92 

92 

87 

88 

90 

92 

88 

90 

93 

89 

93 

96 

96 

92 

84 

93 

97 

99 

100 

95 

90 

85 

87 

85 

84 

88 

91.2 

Mm 

60 

64 

64 

50 

58 

58 

59 

65 

63 

62 

61 

63 

60 

56 

54 

52 

62 

63 

61 

68 

65 

65 

64 

66 

69 

67 

67 

68 

56 

51 

49 

61.0 

GILBERT 

MAX 

95 

93 

92 

88 

86 

90 

92 

93 

90 

92 

88 

91 

92 

89 

87 

93 

96 

96 

92 

92 

96 

94 

96 

98 

97 

91 

89 

87 

86 

87 

66 

91.2 

Mm 

71 

60 

61 

65 

65 

64 

65 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

64 

69 

59 

65 

65 

62 

68 

66 

66 

62 

69 

71 

70 

70 

72 

56 

54 

55 

64,9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

92 

89 

93 

94 

90 

91 

91 

92 

19 

89 

90 

86 

87 

88 

91 

86 

90 

92 

95 

90 

89 

90 

94 

96 

98 

93 

99 

88 

85 

84 

63 

90.1 

Mm 

71 

70 

75 

66 

66 

68 

71 

73 

75 

71 

70 

68 

65 

67 

73 

63 

69 

69 

68 

66 

71 

70 

72 

70 

73 

70 

73 

72 

66 

60 

56 

69.1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

87 

95 

92 

84 

90 

85 

91 

87 

87 

89 

86 

87 

90 

93 

86 

92 

94 

91 

88 

63 

92 

97 

98 

101 

90 

92 

87 

84 

85 

67 

89.7 

Mm 

70 

67 

65 

62 

65 

62 

70 

67 

72 

66 

65 

64 

60 

62 

68 

57 

65 

66 

66 

70 

69 

66 

68 

69 

74 

69 

69 

59 

55 

53 

65.3 

MARSHALL 

MAX 

90 

92 

92 

90 

90 

89 

91 

90 

89 

91 

86 

90 

90 

87 

87 

92 

93 

95 

92 

90 

89 

94 

95 

90 

88 

85 

84 

64 

88 

84 

83 

89.4 

Mm 

68 

72 

70 

66 

62 

68 

68 

71 

75 

69 

68 

64 

66 

64 

70 

59 

68 

68 

63 

68 

69 

67 

68 

69 

72 

72 

68 

66 

59 

60 

59 

67,0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNw 

MAX 

92 

88 

91 

90 

86 

89 

88 

90 

90 

86 

89 

79 

87 

91 

84 

66 

92 

91 

92 

90 

85 

90 

97 

95 

99 

67 

91 

67 

86 

84 

85 

88.9 

Mm 

70 

69 

71 

64 

67 

69 

68 

71 

71 

70 

68 

69 

67 

67 

66 

62 

66 

68 

68 

71 

69 

69 

71 

74 

75 

71 

73 

72 

61 

60 

59 

68.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

92 

86 

92 

90 

85 

89 

87 

90 

90 

87 

89 

79 

86 

89 

85 

86 

91 

92 

93 

89 

85 

89 

96 

98 

100 

89 

92 

86 

88 

88 

89 

89.2 

Mm 

70 

68 

73 

63 

66 

66 

70 

69 

74 

71 

67 

66 

65 

65 

69 

59 

66 

67 

66 

71 

70 

66 

68 

71 

75 

71 

71 

73 

61 

56 

96 

67.5 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

88 

90 

89 

90 

88 

89 

91 

85 

89 

91 

92 

8  7 

90 

92 

95 

92 

69 

9  1 

95 

95 

97 

92 

90 

89 

87 

69 

85 

86 

90.3 

Mm 

69 

69 

69 

66 

64 

68 

73 

70 

73 

66 

68 

67 

63 

64 

70 

60 

73 

66 

65 

70 

70 

68 

71 

75 

70 

69 

70 

71 

61 

56 

99 

67,6 

YELLVILLE 

89 

93 

90 

90 

92 

90 

91 

80 

90 

92 

89 

90 

92 

93 

93 

90 

86 

99 

94 

96 

99 

96 

92 

89 

87 

84 

65 

89 

90,2 

II      *  ft 

Mm 

66 

65 

68 

64 

61 

61 

64 

65 

69 

64 

62 

63 

63 

61 

5  6 

58 

59 

63 

61 

69 

67 

65 

62 

66 

70 

67 

68 

67 

52 

51 

90 

62.9 

NORTHEAST  0: 

ALICIA 

MAX 

91 

96 

95 

90 

92 

91 

94 

90 

92 

91 

87 

88 

90 

92 

89 

94 

98 

94 

90 

89 

93 

96 

100 

102 

95 

92 

86 

84 

83 

89 

89 

91.7 

Mm 

72 

70 

72 

65 

68 

66 

73 

72 

75 

70 

69 

68 

65 

67 

72 

60 

69 

71 

71 

71 

68 

79 

71 

74 

72 

70 

73 

62 

57 

54 

99 

68.4 

BALD  KNOB 

MAX 

91 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

91 

91 

92 

89 

87 

90 

93 

89 

91 

96 

9  5 

93 

92 

94 

96 

96 

00 

95 

93 

92 

85 

85 

84 

89 

91.9 

Mm 

72 

72 

72 

69 

70 

69 

73 

73 

73 

71 

67 

70 

65 

70 

73 

65 

70 

"0 

70 

74 

74 

70 

72 

74 

72 

70 

73 

70 

67 

59 

93 

69.7 

BATESv I LLE  LIVESTOCK 

MAX 

90 

92 

95 

88 

90 

90 

92 

90 

99 

90 

62 

89 

90 

92 

91 

92 

94 

96 

94 

68 

94 

96 

98 

99 

95 

90 

8  3 

88 

86 

85 

86 

90.8 

Mm 

67 

67 

71 

61 

63 

69 

70 

69 

74 

69 

65 

65 

60 

63 

6  9 

56 

68 

66 

65 

69 

69 

67 

69 

72 

71 

68 

69 

70 

58 

55 

54 

66.1 

BATESvILLE  L  AND  D  «1 

MAX 

93 

94 

97 

90 

94 

92 

94 

93 

94 

93 

87 

91 

92 

94 

9  1 

94 

97 

96 

93 

90 

95 

98  100 

01 

too 

95 

87 

88 

88 

86 

89 

93.1 

Mm 

69 

71 

73 

64 

64 

64 

71 

70 

76 

68 

69 

66 

60 

63 

71 

59 

67 

66 

66 

71 

10 

67 

68 

70 

71 

69 

71 

71 

60 

55 

53 

66.9 

BEEDEV I LLE 

MAX 

94 

96 

96 

92 

92 

94 

95 

95 

90 

91 

90 

99 

92 

95 

99 

94 

98 

97 

94 

97 

96 

99 

00 

103 

95 

93 

91 

84 

87 

65 

89 

93.3 

Mm 

71 

71 

68 

67 

68 

69 

71 

73 

7  3 

69 

69 

69 

65 

70 

72 

64 

71 

69 

72 

71 

70 

69 

74 

73 

71 

70 

70 

72 

64 

60 

95 

69.0 

8LYTHEV ILLE 

MAX 

89 

97 

90 

67 

89 

92 

91 

92 

87 

89 

87 

89 

91 

92 

87 

9l 

95 

93 

87 

86 

93 

97 

97 

no 

90 

57 

91.2 

Mm 

72 

71 

70 

67 

68 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

65 

67 

72 

71 

64 

69 

7» 

72 

71 

71 

70 

74 

76 

74 

72 

71 

73 

62 

60 

69.7 

CORNING 

MAX 

89 

96 

9? 

87 

90 

88 

92 

90 

88 

86 

86 

9  7 

90 

92 

89 

91 

95 

9  2 

66 

85 

92 

95 

96 

00 

92 

89 

90 

88 

84 

64 

85 

89.9 

Mm 

71 

70 

66 

64 

67 

68 

72 

68 

72 

68 

68 

64 

65 

68 

65 

61 

69 

71 

71 

70 

68 

70 

72 

74 

74 

72 

69 

71 

61 

57 

56 

67.8 

JCNESBORO 

MAX 

89 

96 

96 

89 

90 

92 

92 

90 

89 

90 

67 

95 

91 

92 

87 

92 

96 

92 

89 

86 

93 

95 

98  100 

96 

89 

87 

84 

64 

82 

88 

90.5 

Mm 

73 

72 

7C 

66 

68 

70 

74 

72 

73 

71 

72 

69 

67 

72 

71 

66 

73 

74 

73 

70 

70 

71 

75 

78 

74 

71 

73 

74 

68 

62 

99 

70.7 

KEISER 

MAX 

92 

98 

94 

88 

89 

92 

91 

90 

89 

88 

87 

86 

90 

91 

86 

90 

95 

95 

89 

89 

93 

96 

97 

99 

65 

89 

92 

65 

84 

61 

96 

90.2 

Mm 

72 

70 

76 

69 

68 

69 

72 

74 

72 

71 

70 

65 

67 

72 

73 

64 

69 

73 

70 

70 

67 

69 

73 

7$ 

73 

72 

72 

75 

63 

59 

»7 

69.7 

MARKED  TREE 

MAX 

91 

96 

96 

90 

90 

93 

91 

93 

92 

90 

68 

87 

96 

90 

87 

93 

95 

94 

88 

89 

93 

96 

98  100 

98 

89 

89 

66 

85 

87 

67 

91.5 

Mm 

7* 

71 

73 

68 

67 

70 

73 

74 

73 

70 

73 

67 

67 

72 

72 

64 

69 

71 

69 

70 

69 

69 

73 

79 

71 

72 

73 

76 

64 

59 

55 

69.9 

NEWPORT 

MAX 

90 

95 

97 

91 

94 

91 

93 

91 

92 

92 

88 

88 

91 

92 

88 

92 

96 

96 

93 

93 

95 

96 

99  101 

89 

93 

93 

85 

80 

80 

68 

91.7 

Mm 

69 

70 

77 

67 

69 

70 

74 

69 

71 

70 

69 

65 

70 

72 

64 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

75 

7J 

70 

73 

73 

65 

60 

56 

70.0 

Sm  RoImboco  NolM  Following  Sutloo  Indtm 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

© 
01 

S 

Station 

9 

1 

|  2 
'  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 

MAX 

90 

96 

95 

89 

90 

91 

92 

91 

89 

90 

89 

87 

90 

92 

91 

91 

96 

93 

90 

88 

94 

95 

97 

101 

98 

91 

86 

86 

86 

84 

86 

91.2 

min 

72 

75 

69 

66 

67 

70 

73 

71 

7  3 

70 

70 

68 

68 

73 

72 

65 

71 

72 

71 

71 

74 

78 

74 

72 

71 

62 

61 

56 

70  •  2 

POCAHONTAS  1 

MAX 

87 

95 

93 

88 

41 

89 

91 

90 

68 

69 

86 

86 

69 

93 

87 

90 

94 

91 

86 

85 

91 

94 

97 

99 

92 

91 

87 

86 

84 

83 

85 

89.6 

MIN 

71 

6B 

67 

64 

67 

67 

72 

69 

75 

70 

68 

66 

65 

71 

60 

66 

63 

59 

68.1 

SEARCY 

MAX 

92 

45 

98 

93 

93 

93 

95 

93 

90 

93 

90 

89 

89 

9* 

90 

93 

98 

95 

93 

92 

95 

97 

96 

101 

95 

94 

93 

86 

85 

84 

90 

92.6 

MIN 

71 

71 

72 

67 

70 

69 

72 

74 

73 

71 

68 

70 

64 

68 

72 

63 

69 

6  8 

68 

70 

66 

60 

6  5 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 

87 

94 

92 

88 

90 

88 

91 

87 

89 

90 

68 

88 

90 

93 

92 

93 

69 

87 

94 

97 

97 

100 

91 

90 

67 

67 

86 

83 

86 

90.2 

ft      •  ft 

MTN 

73 

72 

69 

65 

67 

69 

74 

71 

71 

71 

70 

66 

67 

69 

69 

63 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

76 

74 

74 

74 

71 

62 

59 

57 

69.5 

WEST  CENTRAL 

0< 

APPLETON 

MAX 

91 

96 

95 

95 

97 

92 

91 

93 

92 

97 

90 

90 

94 

92 

90 

93 

98 

97 

97 

89 

92 

97 

96 

98 

97 

99 

94 

97 

91 

88 

89 

93.8 

MIN 

68 

67 

66 

68 

61 

63 

66 

66 

69 

70 

56 

60 

67 

65 

61 

67 

60 

64 

6  1 

65 

69 

68 

67 

70 

62 

66 

67 

66 

■  64 

57 

55 

64,5 

BOONEVILLE 

MAX 

95 

96 

97 

94 

96 

92 

93 

96 

94 

97 

100 

95 

95 

90 

93 

97 

100 

102 

102 

92 

94 

99 

101 

102 

L02 

97 

97 

90 

90 

90 

92 

95.8 

MIN 

70 

69 

68 

68 

69 

6  7 

66 

70 

73 

71 

72 

68 

70 

69 

69 

66 

67 

69 

70 

66 

6  8 

68 

7  1 

72 

69 

70 

71 

62 

53 

55 

68.0 

CLARKSVILLE 

MAX 

93 

92 

95 

93 

95 

92 

91 

96 

91 

97 

97 

93 

95 

89 

90 

94 

98 

100 

96 

90 

91 

98 

100 

103 

98 

94 

9* 

90 

87 

87 

90 

93.8 

MIN 

72 

72 

73 

67 

71 

7  1 

66 

71 

74 

70 

74 

69 

70 

67 

73 

66 

69 

68 

67 

75 

74 

71 

72 

7  3 

74 

7 1 

74 

73 

65 

68 

60 

70.4 

DARDANELLE 

MAX 

95 

95 

96 

92 

95 

92 

93 

94 

92 

97 

96 

92 

93 

92 

90 

95 

98 

100 

95 

92 

88 

96 

98 

101 

97 

93 

95 

91 

89 

86 

91 

93.9 

MTN 

74 

71 

71 

68 

71 

69 

68 

72 

74 

72 

72 

6  7 

68 

64 

72 

65 

69 

68 

67 

73 

73 

70 

7  1 

7  3 

73 

7  1 

7  3 

72 

64 

57 

5  7 

69.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

84 

86 

86 

92 

65 

88 

85 

87 

87 

8* 

85 

81 

78 

86 

89 

92 

85 

88 

83 

88 

92 

92 

90 

89 

86 

79 

76 

77 

85.4 

MIN 

64 

67 

67 

69 

64 

70 

72 

67 

65 

65 

67 

66 

64 

66 

70 

68 

67 

69 

68 

70 

74 

74 

71 

68 

67 

68 

60 

63 

67.5 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

95 

93 

95 

88 

92 

95 

92 

95 

96 

94 

93 

88 

90 

94 

97 

98 

96 

89 

90 

96 

96 

100 

100 

94 

97 

91 

87 

87 

88 

93.4 

MIN 

74 

70 

73 

70 

70 

69 

69 

72 

75 

74 

72 

70 

74 

73 

72 

69 

71 

7  1 

69 

74 

74 

7  1 

72 

75 

74 

71 

74 

75 

66 

58 

60 

71.0 

FORT  SMITH  WATER 

P  ANT 

MAX 

91 

93 

92 

90 

93 

90 

90 

93 

90 

94 

94 

91 

93 

86 

90 

92 

96 

97 

94 

88 

92 

98 

98 

100 

100 

95 

94 

68 

86 

85 

67 

92.3 

MIN 

68 

67 

69 

64 

66 

65 

65 

65 

70 

67 

69 

64 

68 

68 

67 

63 

65 

65 

63 

74 

66 

67 

66 

68 

71 

68 

68 

69 

59 

5* 

55 

65.9 

MENA 

MAX 

90 

90 

89 

91 

91 

90 

86 

89 

9? 

93 

93 

91 

90 

90 

84 

89 

93 

94 

92 

92 

88 

93 

94 

95 

93 

92 

92 

85 

85 

83 

89 

90.1 

MIN 

70 

70 

66 

70 

69 

64 

64 

72 

72 

69 

68 

64 

66 

67 

70 

66 

68 

68 

67 

71 

72 

68 

69 

70 

71 

66 

70 

71 

66 

56 

56 

67,7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

85 

86 

86 

84 

88 

88 

83 

85 

87 

88 

88 

8?. 

64 

82 

79 

83 

84 

84 

85 

89 

88 

90 

93 

94 

91 

93 

87 

79 

81 

79 

83 

85.6 

MIN 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

61 

66 

72 

70 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

70 

6  3 

64 

69 

68 

70 

70 

7  3 

65 

65 

69 

67 

62 

62 

60 

67,2 

OZARK 

MAX 

94 

95 

97 

92 

96 

93 

92 

96 

92 

97 

96 

93 

92 

93 

92 

96 

101 

98 

96 

91 

92 

99 

100 

101 

101 

95 

95 

92 

89 

89 

88 

94,7 

MIN 

75 

71 

7  3 

70 

71 

7  1 

68 

7 1 

7  3 

71 

76 

7  1 

72 

70 

72 

68 

70 

72 

69 

77 

75 

7  I 

72 

74 

76 

71 

74 

72 

64 

60 

60 

71,0 

PARIS 

MAX 

93 

95 

95 

93 

95 

90 

90 

95 

92 

95 

97 

94 

94 

90 

89 

94 

96 

98 

96 

90 

90 

98 

LOO 

96 

100 

95 

97 

90 

86 

90 

90 

93.6 

MIN 

73 

69 

7  1 

67 

68 

6  7 

66 

68 

73 

71 

70 

66 

68 

65 

69 

64 

67 

66 

65 

70 

72 

66 

68 

70 

7 1 

69 

70 

70 

60 

54 

57 

67,5 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 

95 

96 

97 

95 

95 

92 

92 

95 

93 

98 

96 

91 

93 

90 

90 

95 

97 

100 

93 

90 

86 

95 

97 

100 

95 

93 

95 

91 

86 

87 

88 

93.5 

MIN 

70 

66 

69 

65 

68 

6  6 

66 

68 

72 

69 

69 

66 

66 

64 

70 

63 

67 

66 

64 

70 

69 

61 

67 

7  1 

7  1 

69 

7  1 

70 

61 

56 

56 

66,7 

sua i ac o 

MAX 

92 

95 

96 

93 

96 

92 

90 

96 

92 

96 

98 

95 

96 

90 

91 

96 

98 

102 

96 

93 

90 

97 

99 

100 

97 

92 

96 

89 

85 

87 

86 

94.0 

74 

75 

68 

7 1 

68 

68 

7  7 

73 

6  8 

70 

70 

67 

75 

70 

67 

73 

72 

70 

75 

72 

70 

70 

7  3 

70 

65 

59 

60 

70,1 

WALDRON 

MAX 

95 

96 

98 

95 

96 

92 

93 

96 

93 

99 

99 

94 

95 

93 

90 

95 

99 

99 

97 

97 

94 

97 

LOO 

100 

98 

95 

95 

89 

87 

67 

91 

95.0 

MIN 

74 

69 

67 

69 

69 

6  1 

68 

75 

76 

73 

70 

6  7 

70 

69 

71 

67 

69 

70 

67 

72 

74 

69 

69 

72 

72 

70 

73 

73 

64 

56 

57 

69.3 

WHITE  ROCK 

MAX 

87 

86 

88 

85 

88 

83 

84 

85 

90 

86 

87 

62 

88 

87 

90 

93 

62 

8* 

88 

92 

93 

93 

95 

88 

81 

79 

79 

80 

86.5 

ft       ft  ft 

MIN 

70 

61 

71 

66 

69 

69 

62 

62 

70 

67 

68 

68 

67 

66 

69 

65 

70 

68 

71 

72 

70 

72 

68 

69 

66 

61 

62 

64 

67.3 

CENTRAL 

0! 

ALUM  FORK 

MAX 

93 

99 

00 

100 

98 

97 

96 

97 

95 

100 

97 

93 

93 

94 

93 

94 

101 

99 

97 

92 

92 

95 

99 

102 

96 

92 

95 

86 

86 

86 

92 

95.3 

69 

71 

70 

66 

70 

66 

69 

73 

7  3 

73 

70 

66 

65 

65 

72 

67 

70 

71 

67 

72 

70 

70 

70 

7  3 

73 

71 

69 

71 

66 

60 

5  7 

68,9 

BENTON 

MAX 

89 

93 

94 

94 

96 

91 

93 

92 

93 

97 

93 

87 

92 

94 

88 

92 

96 

99 

95 

92 

91 

96 

96 

LOO 

87 

93 

93 

86 

86 

86 

90 

92.4 

69 

74 

70 

67 

71 

67 

70 

76 

T4 

73 

72 

66 

66 

66 

70 

67 

68 

72 

67 

74 

7  3 

70 

71 

75 

71 

71 

70 

70 

65 

58 

57 

69,4 

BLAKELT  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

95 

89 

97 

98 

96 

97 

93 

94 

93 

93 

98 

98 

9* 

95 

95 

87 

94 

97 

99 

99 

96 

69 

98 

98 

100 

95 

96 

98 

88 

88 

86 

94.6 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

67 

70 

70 

69 

69 

66 

65 

6 1 

67 

67 

66 

70 

66 

70 

71 

66 

67 

68 

70 

71 

6  7 

63 

63 

55 

54 

66.6 

CONWAY 

MAX 

93 

95 

96 

92 

94 

93 

94 

93 

91 

96 

94 

90 

91 

95 

90 

92 

92 

98 

94 

92 

91 

96 

98 

00 

94 

92 

93 

88 

87 

85 

90 

92.9 

70 

71 

69 

68 

69 

68 

69 

74 

76 

72 

70 

6  7 

65 

66 

71 

64 

68 

66 

66 

74 

73 

69 

70 

7  3 

71 

71 

70 

71 

64 

56 

56 

68.7 

GREENBRIER 

MAX 

92 

95 

97 

92 

94 

92 

93 

91 

92 

95 

91 

90 

91 

93 

89 

94 

98 

99 

93 

90 

90 

96 

97 

96 

93 

92 

91 

88 

86 

85 

86 

92.4 

70 

70 

68 

66 

69 

68 

70 

72 

7  3 

70 

70 

68 

64 

65 

72 

62 

67 

6  7 

66 

72 

72 

68 

70 

71 

70 

71 

73 

71 

64 

57 

55 

68.1 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 

92 

97 

98 

96 

97 

96 

96 

95 

9* 

103 

99 

95 

96 

99 

89 

93 

99 

95 

94 

92 

89 

97 

97 

101 

87 

90 

96 

B5 

69 

88 

90 

94.3 

71 

76 

70 

73 

68 

67 

75 

75 

70 

72 

68 

68 

66 

71 

69 

74 

7  1 

69 

74 

72 

72 

74 

76 

72 

71 

72 

71 

63 

60 

61 

70.6 

LEOLA 

MAX 

91 

96 

96 

96 

95 

95 

93 

96 

95 

98 

95 

91 

92 

94 

90 

91 

96 

9  7 

94 

93 

88 

96 

98 

99 

95 

91 

93 

67 

86 

84 

89 

93.2 

69 

69 

70 

66 

71 

65 

71 

74 

70 

66 

66 

63 

64 

69 

68 

68 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

72 

70 

72 

70 

69 

66 

57 

55 

68.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOR' 

MAX 

91 

94 

97 

96 

93 

95 

94 

96 

96 

99 

96 

90 

91 

92 

88 

93 

96 

98 

95 

93 

95 

98 

LOO 

01 

91 

93 

96 

90 

89 

88 

91 

94,0 

72 

75 

73 

70 

75 

69 

73 

76 

75 

70 

7  0 

69 

71 

72 

68 

74 

73 

72 

75 

75 

73 

74 

77 

74 

75 

73 

72 

68 

62 

60 

71,8 

MALVERN 

MAX 

92 

95 

96 

96 

94 

91 

90 

93 

91 

95 

96 

92 

94 

96 

92 

93 

96 

97 

96 

96 

93 

98 

98 

98 

92 

95 

95 

66 

89 

89 

88 

93.6 

MIN 

69 

65 

66 

70 

69 

7  1 

70 

68 

65 

64 

63 

68 

67 

68 

69 

67 

72 

72 

69 

68 

68 

68 

70 

68 

66 

63 

56 

55 

67,0 

MORRILTON 

MAX 

94 

95 

97 

91 

95 

94 

91 

91 

91 

96 

96 

90 

91 

91 

89 

94 

95 

99 

94 

92 

86 

96 

96 

98 

95 

90 

93 

88 

67 

86 

88 

92.6 

MTN 

" 

68 

71 

70 

69 

70 

76 

75 

73 

69 

68 

68 

73 

67 

71 

7  1 

68 

74 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

67 

62 

60 

70,7 

NIMRQD  DAM 

MAX 

95 

92 

96 

96 

94 

96 

94 

93 

93 

96 

97 

97 

92 

91 

91 

87 

94 

99 

100 

95 

95 

89 

96 

00 

101 

99 

93 

95 

62 

87 

87 

93.9 

MIN 

68 

70 

66 

66 

63 

66 

63 

69 

70 

66 

72 

72 

69 

70 

73 

74 

70 

6  8 

67 

63 

58 

58 

68.0 

PERRY 

MAX 

95 

96 

9? 

93 

96 

93 

95 

94 

96 

94 

96 

95 

94 

94 

92 

89 

96 

99 

96 

95 

96 

95 

01 

97 

95 

65 

86 

90 

86 

86 

91 

93.5 

74 

76 

78 

70 

70 

72 

67 

70 

72 

74 

73 

68 

72 

73 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

69 

72 

70 

70 

71 

62 

57 

57 

70.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

92 

95 

96 

95 

95 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

90 

93 

93 

89 

94 

97 

99 

95 

95 

93 

98 

97 

00 

97 

93 

94 

36 

67 

85 

86 

93.5 

ft      ft  ft 

Mm 

67 

72 

70 

66 

68 

66 

68 

70 

70 

72 

74 

66 

64 

67 

68 

66 

69 

68 

68 

72 

71 

70 

71 

72 

68 

70 

68 

68 

62 

57 

56 

67.9 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

95 

97 

96 

95 

96 

92 

90 

95 

94 

95 

94 

90 

93 

94 

92 

92 

95 

99 

93 

94 

93 

95 

96 

99 

96 

93 

92 

90 

86 

86 

86 

93.4 

MIN 

71 

70 

73 

66 

68 

68 

71 

71 

70 

74 

69 

68 

61 

67 

72 

65 

69 

71 

69 

69 

72 

69 

71 

74 

69 

72 

70 

69 

67 

60 

53 

68.6 

S*»  Reference  Notea  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1965 


Station 

Day  of  Month 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

1 6 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BRINKLEY 

MAX 

93 

94 

96 

98 

94 

93 

96 

95 

95 

91 

93 

92 

91 

95 

92 

99 

96 

99 

100 

95 

96 

93 

98 

99 

LOO 

82 

91 

83 

93 

5 

NUN 

72 

71 

73 

67 

72 

67 

70 

72 

73 

70 

72 

68 

63 

69 

71 

62 

68 

69 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

70 

70 

72 

70 

65 

61 

53 

69 

6 

CABOT  *  SW 

MAX 

90 

94 

96 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

94 

91 

88 

89 

93 

36 

92 

96 

94 

92 

92 

99 

89 

69 

94 

67 

65 

93 

9  0 

91 

Mm 

Tl 

72 

70 

68 

72 

69 

70 

74 

74 

73 

68 

68 

69 

69 

72 

64 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

69 

72 

67 

65 

65 

69 

9 

CLARENDON 

MAX 

96 

95 

97 

96 

96 

95 

95 

94 

93 

98 

94 

92 

93 

94 

92 

95 

97 

100 

96 

97 

93 

96 

97 

98 

97 

90 

92 

86 

97 

65 

66 

94 

min 

71 

70 

73 

66 

70 

68 

71 

71 

75 

70 

72 

74 

66 

69 

73 

65 

72 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

75 

78 

70 

72 

70 

65 

59 

57 

69 

8 

OES  ARC 

MAX 

91 

97 

99 

97 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

91 

89 

91 

93 

86 

94 

98 

98 

94 

94 

94 

97 

99 

101 

100 

92 

93 

67 

67 

63 

6  9 

93 

Mm 

75 

76 

76 

76 

74 

70 

75 

75 

76 

73 

70 

70 

66 

71 

73 

65 

74 

71 

71 

74 

7* 

73 

75 

77 

74 

72 

74 

72 

67 

61 

57 

71 

8 

FORREST  CITY 

MAX 

92 

95 

95 

92 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

90 

90 

96 

92 

88 

93 

96 

96 

93 

93 

94 

97 

97 

100 

92 

92 

9  I 

87 

86 

84 

6  6 

92 

Mm 

70 

73 

72 

68 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

66 

63 

71 

66 

61 

69 

69 

69 

72 

71 

68 

72 

73 

69 

70 

72 

72 

65 

63 

58 

66 

9 

HELENA  5  NW 

MAX 

93 

92 

96 

95 

97 

95 

94 

93 

96 

91 

90 

93 

90 

95 

94 

90 

94 

96 

100 

93 

95 

95 

99 

97 

L  00 

94 

92 

92 

68 

ee 

6  4 

93 

Mm 

70 

73 

72 

66 

75 

66 

71 

69 

71 

72 

71 

67 

62 

72 

68 

60 

66 

70 

71 

73 

71 

70 

70 

72 

69 

71 

73 

72 

67 

62 

56 

69 

C 

KEO 

MAX 

89 

93 

93 

93 

93 

9C 

88 

92 

92 

94 

94 

88 

90 

92 

89 

92 

94 

96 

94 

94 

ee 

94 

94 

97 

9  1 

9  1 

90 

87 

86 

84 

85 

91 

Mm 

70 

72 

71 

67 

72 

67 

70 

70 

73 

73 

71 

67 

65 

67 

70 

66 

70 

69 

68 

71 

72 

71 

72 

73 

68 

70 

70 

68 

64 

59 

57 

66 

8 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

93 

96 

97 

95 

96 

95 

93 

94 

91 

93 

93 

92 

93 

94 

89 

93 

95 

98 

93 

95 

94 

97 

96 

99 

94 

9  1 

91 

90 

67 

6  5 

86 

93 

Mm 

70 

72 

73 

67 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

64 

70 

68 

62 

69 

69 

70 

72 

70 

66 

71 

73 

69 

70 

71 

71 

65 

58 

56 

66 

4 

SAINT  CHARLES 

MAX 

95 

9* 

96 

97 

96 

95 

94 

94 

94 

92 

92 

96 

93 

95 

95 

92 

95 

96 

100 

96 

96 

93 

98 

98 

101 

85 

93 

94 

90 

69 

85 

94 

Mm 

71 

74 

75 

67 

72 

68 

71 

71 

72 

75 

73 

68 

65 

70 

70 

66 

73 

73 

70 

72 

71 

71 

72 

75 

68 

72 

72 

72 

68 

61 

58 

'0 

2 

STUTTGART 

MAX 

93 

98 

97 

96 

95 

95 

93 

95 

95 

9* 

93 

88 

91 

92 

68 

94 

95 

96 

95 

96 

95 

95 

99 

99 

96 

92 

65 

67 

67 

65 

86 

93 

1 

Mm 

76 

76 

75 

71 

75 

71 

73 

73 

74 

76 

72 

71 

69 

73 

74 

70 

74 

76 

79 

75 

75 

75 

77 

95 

71 

74 

72 

72 

66 

65 

61 

73 

5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

9* 

93 

95 

96 

95 

95 

93 

89 

94 

92 

95 

94 

90 

92 

93 

89 

93 

96 

98 

94 

95 

91 

95 

96 

98 

61 

91 

91 

68 

67 

85 

92 

5 

Mm 

76 

75 

74 

69 

74 

70 

72 

72 

72 

75 

74 

71 

67 

72 

71 

67 

73 

74 

72 

74 

74 

73 

75 

76 

71 

74 

73 

71 

67 

62 

58 

71 

5 

HEST  MtMPhlS 

MAX 

Mm 

90 

9* 

95 

94 

95 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

90 

94 

93 

89 

92 

94 

96 

94 

90 

94 

94 

96 

99 

97 

90 

94 

68 

88 

65 

86 

92 

4 

WYNNE 

MAX 

93 

95 

93 

90 

95 

95 

93 

93 

91 

90 

90 

91 

94 

93 

90 

93 

94 

95 

97 

93 

94 

97 

98 

96 

81 

100 

91 

87 

88 

65 

gt 

92 

4 

•      *  ■ 

Mm 

70 

75 

74 

68 

74 

74 

69 

74 

72 

69 

67 

67 

63 

73 

70 

60 

71 

68 

68 

72 

69 

67 

73 

76 

71 

69 

70 

72 

64 

62 

53 

6  9 

2 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

93 

95 

95 

95 

96 

95 

88 

93 

92 

96 

96 

94 

94 

96 

92 

93 

97 

98 

97 

97 

94 

97 

98 

98 

91 

92 

96 

68 

90 

88 

92 

96 

1 

Mm 

72 

73 

69 

71 

70 

66 

58 

73 

73 

72 

71 

69 

71 

70 

74 

68 

71 

71 

71 

72 

76 

72 

7  3 

74 

74 

69 

74 

74 

67 

59 

59 

FO 

2 

OIERKS 

MAX 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

90 

92 

91 

95 

96 

93 

95 

97 

89 

92 

95 

97 

97 

95 

95 

97 

97 

96 

93 

93 

94 

90 

88 

89 

92 

93, 

5 

Mm 

70 

69 

61 

67 

66 

64 

66 

71 

69 

68 

67 

66 

68 

65 

69 

66 

67 

68 

66 

69 

75 

69 

69 

70 

72 

68 

70 

66 

67 

55 

55 

6  1 

2 

HOPE  3  NE 

MAX 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

92 

89 

94 

91 

96 

95 

92 

93 

95 

94 

93 

96 

96 

97 

97 

93 

96 

97 

97 

92 

92 

95 

90 

87 

86 

93 

3 

Mm 

73 

72 

71 

71 

71 

66 

69 

68 

75 

72 

70 

68 

69 

68 

70 

67 

70 

72 

69 

71 

73 

72 

72 

75 

70 

71 

73 

71 

68 

62 

58 

69i 

9 

MOUNT   I OA 

MAX 

92 

94 

95 

94 

96 

93 

91 

92 

92 

98 

96 

93 

94 

93 

87 

91 

96 

97 

95 

93 

89 

96 

97 

96 

97 

94 

96 

88 

86 

66 

9C 

93 

2 

Mm 

71 

69 

65 

67 

66 

63 

67 

69 

76 

70 

66 

64 

66 

64 

70 

65 

66 

66 

64 

69 

72 

64 

68 

70 

71 

66 

69 

70 

62 

54 

54 

66 

6 

NARROWS  DAM 

MAX 

92 

94 

95 

96 

95 

95 

94 

90 

92 

92 

95 

98 

94 

95 

97 

86 

92 

96 

97 

96 

95 

90 

97 

96 

97 

88 

95 

94 

94 

90 

89 

93, 

8 

Mm 

67 

67 

64 

65 

65 

62 

68 

68 

68 

67 

67 

63 

65 

62 

69 

64 

66 

67 

66 

69 

74 

67 

68 

69 

72 

68 

68 

70 

67 

55 

54 

66, 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

92 

92 

9* 

94 

93 

96 

91 

88 

90 

90 

95 

95 

90 

92 

95 

82 

92 

96 

97 

96 

96 

95 

97 

97 

97 

94 

92 

94 

68 

87 

86 

92 

T 

Mm 

69 

68 

66 

66 

66 

63 

66 

65 

70 

70 

68 

65 

68 

67 

66 

65 

67 

67 

67 

69 

72 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

66 

62 

5  7 

67 

1 

OKAY 

MAX 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

93 

92 

95 

96 

96 

93 

95 

92 

94 

98 

99 

98 

99 

96 

99 

100 

98 

95 

93 

96 

94 

90 

86 

90 

96, 

9 

Mm 

72 

74 

72 

72 

74 

68 

69 

75 

76 

73 

72 

68 

70 

69 

69 

68 

73 

72 

69 

72 

76 

73 

73 

76 

73 

71 

74 

73 

67 

61 

60 

71. 

1 

STAMPS 

MAX 

9* 

96 

95 

94 

93 

95 

91 

94 

94 

99 

100 

90 

95 

95 

93 

93 

99 

99 

99 

98 

9  5 

98 

98 

99 

94 

95 

96 

88 

89 

87 

90 

94, 

7 

Mm 

71 

71 

71 

70 

68 

65 

69 

73 

73 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

66 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

70 

73 

69 

69 

67 

57 

6  9 

7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

94 

94 

93 

94 

90 

94 

94 

95 

98 

93 

95 

97 

90 

94 

97 

oo 

99 

99 

96 

98 

98 

99 

91 

92 

95 

88 

87 

87 

88 

94, 

1 

*      •  • 

Mm 

73 

75 

73 

73 

72 

68 

69 

75 

75 

74 

73 

70 

70 

69 

71 

70 

74 

73 

70 

75 

75 

73 

74 

76 

72 

72 

75 

73 

69 

62 

60 

7  I  , 

7 

SOUTH  CENTRAL  08 

6RKADELPHIA 

MAX 

91 

94 

94 

93 

93 

9  3 

90 

92 

90 

94 

93 

88 

91 

92 

91 

90 

95 

97 

95 

95 

90 

95 

96 

96 

94 

93 

95 

88 

88 

67 

89 

92, 

3 

Mm 

72 

72 

72 

69 

71 

66 

71 

73 

72 

74 

69 

67 

69 

66 

71 

69 

70 

73 

69 

73 

74 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

69 

67 

60 

58 

6  9 , 

9 

CAMDEN  1 

MAX 

92 

97 

96 

95 

9  5 

9  3 

91 

96 

95 

96 

96 

97 

93 

94 

94 

92 

96 

97 

97 

95 

92 

97 

97 

98 

96 

94 

95 

90 

88 

67 

88 

94, 

2 

Mm 

73 

73 

73 

72 

72 

66 

71 

73 

73 

75 

72 

68 

68 

68 

72 

70 

70 

74 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

71 

73 

72 

70 

70 

62 

56 

70 , 

7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

94 

93 

93 

92 

90 

94 

94 

95 

97 

9  1 

94 

94 

91 

91 

97 

99 

98 

98 

9  4 

98 

97 

98 

91 

95 

92 

85 

ee 

87 

87 

93, 

4 

Mm 

74 

73 

73 

73 

72 

69 

72 

74 

74 

75 

72 

69 

68 

70 

71 

69 

70 

72 

71 

72 

74 

72 

74 

75 

73 

73 

71 

70 

72 

63 

59 

71. 

3 

FORDYCE 

MAX 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

90 

95 

95 

95 

97 

92 

94 

94 

94 

94 

97 

99 

98 

97 

91 

96 

96 

96 

93 

95 

9  4 

87 

ee 

87 

90 

94, 

0 

Mm 

70 

71 

71 

68 

68 

65 

68 

68 

67 

71 

66 

64 

62 

64 

67 

67 

67 

TO 

66 

70 

7C 

69 

69 

71 

66 

70 

6  7 

65 

64 

57 

53 

8 

MAGNOLIA  3  N 

94 

95 

95 

93 

94 

9  3 

90 

95 

95 

97 

99 

90 

95 

96 

95 

94 

97  100 

101 

99 

95 

98 

98 

99 

95 

95 

96 

87 

67 

66 

86 

94. 

5 

Mm 

70 

70 

69 

69 

69 

64 

69 

69 

72 

73 

69 

66 

66 

67 

68 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

71 

73 

69 

69 

62 

5  7 

68. 

7 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  f 

MAX 

94 

94 

97 

96 

96 

95 

93 

91 

97 

96 

96 

98 

96 

97 

95 

93 

93 

96 

100  100  too 

97 

98 

9' 

98 

94 

95 

92 

90 

90 

88 

95. 

3 

Mm 

72 

70 

71 

70 

69 

66 

69 

72 

70 

73 

71 

67 

64 

67 

6e 

68 

67 

'0 

69 

69 

71 

69 

70 

7. 

70 

71 

69 

69 

71 

64 

5  ' 

68. 

8 

PRESCOTT 

MAX 

93 

96 

96 

95 

93 

97 

93 

94 

94 

95 

97 

90 

93 

95 

93 

92 

96 

96 

97 

96 

92 

96 

97 

97 

94 

95 

97 

88 

90 

90 

91 

94, 

3 

Mm 

74 

73 

73 

72 

71 

67 

70 

67 

74 

75 

70 

68 

70 

68 

72 

68 

69 

74 

70 

74 

75 

75 

75 

76 

70 

72 

73 

72 

68 

65 

61 

71. 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

92 

95 

95 

94 

94 

93 

91 

93 

92 

97 

93 

92 

94 

96 

97 

96 

96 

92 

96 

95 

96 

9  1 

94 

94 

88 

87 

85 

B  9 

93. 

1 

Mm 

72 

72 

70 

69 

70 

66 

70 

71 

73 

73 

68 

68 

65 

68 

70 

69 

71 

74 

70 

70 

85 

71 

71 

69 

69 

66 

59 

55 

69, 

5 

WARREN 

MAX 

97 

96 

95 

94 

97 

96 

100 

00 

95 

97 

96 

96 

95 

100  102 

98  101 

98 

98 

99 

"  1 

94 

97 

91 

92 

86 

67 

90 

96. 

3 

Mm 

73 

73 

74 

71 

70 

69 

70 

72 

71 

76 

71 

73 

65 

66 

71 

70 

70 

73 

71 

73 

74 

71 

74 

75 

70 

70 

70 

70 

70 

63 

56 

» 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

93 

97 

96 

96 

95 

97 

93 

96 

96 

98 

99 

93 

96 

96 

93 

92 

97  100 

98 

99 

98 

99 

97 

9  9 

93 

92 

90 

92 

69 

90 

89 

93. 

1 

Mm 

71 

70 

71 

70 

68 

68 

71 

72 

70 

76 

71 

68 

65 

68 

69 

69 

67 

69 

69 

70 

'2 

71 

70 

7  J 

70 

71 

70 

70 

73 

66 

6: 

69. 

6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

93 

95 

95 

95 

94 

95 

91 

95 

96 

96 

95 

9C 

92 

93 

91 

92 

96 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

98 

90 

90 

92 

91 

68 

86 

$6 

93. 

2 

Mm 

70 

71 

73 

71 

73 

70 

67 

71 

69 

71 

70 

70 

65 

68 

70 

70 

69 

72 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

70 

75 

76 

70 

71 

63 

55 

70. 

0 

Sm  Rsfwvoc*  Nolo*  Following  Sutton  Index 

-  99 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1965 


Station 


DUMAS 
EUOORA 

MONTICELLO  J  5 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER  2  NN£ 
STAR  CITY  *  ENE 


Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

97 
75 

98 
73 

96 
7* 

97 
69 

96 
66 

93 
70 

92 
71 

95 
71 

95 
69 

95 
7* 

94 

70 

90 
69 

93 
66 

95 
70 

93 
71 

94 
69 

97 
70 

100 
73 

96 
72 

98 
71 

95 
71 

98 
72 

97 
72 

98 
74 

93 
70 

95 
74 

95 
71 

92 
71 

90 
68 

88 

62 

89 
58 

94*7 
70.2 

MAX 
MIN 

95 
71 

96 
71 

96 
7* 

95 
69 

95 
70 

93 
72 

96 

70 

95 
72 

95 
70 

96 
76 

95 
72 

92 
69 

93 
68 

94 
71 

93 
69 

92 
70 

97 
69 

99 
71 

97 
72 

94 
71 

95 
74 

95 
73 

98 
73 

99 
74 

93 
69 

95 
74 

90 
71 

92 
71 

90 
72 

88 

66 

86 
61 

94,2 
70.8 

MAX 
MTN 

92 
72 

95 
71 

95 
72 

9* 
72 

93 
72 

91 
68 

91 
71 

94 
72 

94 
70 

96 
77 

96 
69 

91 
67 

92 
65 

93 
68 

91 

70 

91 
69 

95 
68 

97 
72 

94 
68 

94 
67 

96 
71 

93 
72 

95 
73 

97 
75 

90 
70 

93 
71 

89 
68 

90 
70 

87 

71 

85 
64 

86 
55 

92,6 
69,7 

MAX 
MIN 

9* 
76 

96 
75 

96 
75 

96 
70 

96 
73 

97 
70 

96 
72 

96 
73 

95 
73 

98 
75 

95 
72 

90 
69 

93 
69 

94 
72 

92 
73 

93 
70 

97 
72 

99 
69 

95 
73 

95 
76 

91 
75 

97 
74 

97 
75 

99 
76 

93 
71 

93 
76 

94 
72 

88 
70 

87 
69 

65 

66 

86 
56 

94,0 
71.9 

MAX 
MIN 

96 
77 

97 
75 

98 
75 

96 

70 

97 
73 

94 
71 

92 
72 

98 
73 

96 

73 

98 
76 

97 
72 

91 
71 

94 
70 

93 
73 

91 
74 

9* 
72 

96 
72 

101 
75 

95 
74 

96 
77 

93 
76 

98 
73 

98 
76 

100 
71 

86 
71 

93 
75 

94 
72 

88 
72 

87 
69 

85 
65 

88 

59 

94,2 
72.4 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
72 

94 
72 

9  1 

72 

93 
72 

91 
68 

90 
68 

90 
68 

90 
69 

93 
68 

94 
74 

90 
72 

90 
68 

92 
67 

92 
70 

H9 

6P 

90 
70 

95 
66 

98 
68 

92 
69 

93 
71 

95 
74 

95 
72 

95 
71 

98 
72 

90 
69 

92 
72 

87 
67 

87 
69 

67 
70 

67 
66 

92.0 
69.9 

MAX 
MIN 

94 

72 

97 
73 

96 
74 

95 
79 

96 
67 

91 

69 

90 
70 

94 
70 

93 
71 

93 
74 

93 
72 

89 

69 

93 
67 

93 
71 

90 
73 

92 
69 

96 
72 

99 
70 

94 
72 

95 
73 

94 
71 

97 
71 

96 
73 

95 
72 

99 
75 

93 
74 

93 
71 

91 
71 

B9 
71 

86 
64 

67 
65 

93.3 
71.1 

MAX 
MIN 

95 
') 

97 
71 

97 
66 

97 
71 

9* 

70 

92 
70 

96 
70 

95 
71 

98 
75 

95 
69 

91 
68 

92 
63 

94 
68 

92 
70 

94 
69 

97 
71 

98 

72 

95 
71 

96 
72 

95 
74 

96 

70 

98 
72 

99 
74 

95 
70 

92 
75 

92 
70 

89 
70 

88 
67 

85 
62 

88 
58 

94.1 
69.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da;  Of  Month 

"3  „  OI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

is°i 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
13 
99 
74 

.13 

9 
92 
71 

.29 
22 
98 
72 

,28 
30 
95 
69 

.15 
6 
91 
69 

.26 

5 
99 
72 

.14 
14 
89 

72 

.27 

22 
96 
72 

.27 
30 
98 
75 

.18 

20 
90 
71 

.26 
26 
96 

72 

.11 

19 
79 
70 

.22 
24 
93 

70 

.26 

23 
97 
72 

•  19 
26 
92 
72 

•  29 
33 
95 
67 

.21 
26 
9* 
72 

.19 

20 
95 
70 

*23 
91 
70 

"ii 

86 
71 

8 
91 
71 

*  S 
98 

72 

"l» 
107 
74 

*10 
105 
76 

'10 

97 
7* 

*10 
102 
74 

"10 

99 
76 

.29 
30 
99 
63 

.27 

30 
95 
62 

.24 

10 
98 
62 

6.71 
563 
95.2 
70,6 

■      a  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
19 

103 
75 

.26 
20 

101 
72 

.23 
20 

103 
75 

.30 
15 

102 
72 

.21 
12 

103 
74 

.22 
8 

101 
74 

.22 
17 

100 
72 

.28 

24 
100 
75 

.19 
10 
98 
77 

.21 
11 

101 
73 

.26 
11 

105 
76 

.17 

20 
100 
70 

.25 

10 
101 
73 

.17 
14 
96 
70 

.17 
11 
99 
75 

.25 
10 

101 
68 

... 

10 
103 
72 

.32 
15 

103 
70 

.15 

97 
68 

.18 

li 

.11 
9 
91 
74 

.16 
18 

103 
73 

.24 
IS 

105 
74 

.20 
12 

105 
75 

.21 
15 

101 
78 

.12 

7 

100 
72 

.22 
9 
93 
75 

.11 
7 
96 
74 

*12 
96 
66 

*30 
95 
60 

*21 

90 
65 

44ft 
99.7 
72.3 

CENTRAL 

05 

8LAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

.23 
28 

.10 
12 

.24 

30 

.27 
35 

.23 
28 

.22 

16 

.22 
35 

.24 

12 

.16 

23 

.09 
24 

.27 

22 

.28 
28 

.16 

20 

.26 
18 

.26 

25 

.15 

21 

.24 
18 

.19 
19 

.28 
32 

.19 

20 

.14 
16 

.08 
12 

.23 
15 

.23 
21 

.21 
25 

.25 

30 

.19 

23 

.03 
21 

.12 
26 

.20 
35 

.21 

23 

6.19 
733 

NIMR0D  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 

.09 
1 

.18 

6 

.15 

4 

.14 
2 

.12 

2 

.07 
5 

3 

.14 
8 

.15 
7 

.18 

2 

.12 
5 

.12 

2 

.16 

3 

.07 
1 

.09 

2 

.14 

' 

.16 
5 

.13 

6 

.07 

2 

.06 
3 

.06 

1 

.14 

3 

.16 
4 

.20 
6 

.09 
6 

.06 

3 

.03 
4 

.03 
3 

.15 

4 

.16 
13 

3. 736 
123 

#      •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
40 

103 
78 

.21 
23 

103 
79 

.36 
66 

103 
77 

.36 

59 
103 
72 

.34 
68 

100 
73 

.30 

50 
104 
74 

.32 
66 

102 
73 

.24 
43 
95 

75 

.30 
94 

101 
72 

.23 
70 
94 
74 

.2, 
33 

102 
75 

.19 
42 
102 

.31 
39 
99 
71 

.28 
32 

101 
72 

.28 
33 

104 
73 

.26 
41 
98 
73 

.28 
36 

102 
73 

.30 
35 

103 
76 

.40 
42 

105 
76 

4< 
102 
7* 

■s 

103 
74 

.15 
25 
98 
75 

.26 
22 

104 
77 

.33 
39 

103 
78 

•  44 
69 

103 
73 

.07 
29 
84 
74 

.19 
28 

103 
73 

.16 

37 
103 
74 

.19 
50 
96 
69 

.31 
61 
95 
64 

.31 

29 
93 
63 

8.54 
1387 
100,4 
73.3 

ft      ft  « 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WINC 

.15 
18 

.13 

20 

.30 
26 

.30 

26 

.26 

36 

.40 

30 

.17 

26 

.31 
31 

.27 

43 

.23 
25 

.27 

21 

.31 

19 

.11 

11 

.15 

11 

.29 

12 

.17 

21 

.14 
" 

.31 
18 

.18 
16 

.25 
15 

.18 

11 

.18 
8 

.22 
7 

.31 
17 

.33 
32 

.20 
26 

.33 
13 

.28 

24 

.14 
28 

.33 
36 

.23 

18 

7.4J 
661 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.09 
10 
95 
75 

.29 

7 
95 
74 

.22 
19 

101 
72 

.27 
16 

102 
73 

.30 
25 

100 
73 

.28 

26 
101 
70 

.28 

20 
98 
70 

.16 

13 
94 
72 

.19 
22 
85 
75 

.26 

20 
97 
75 

.25  .28 
15     1  1 

101  102 
66  62 

.16 
6 
95 
73 

.23 
7 

100 
72 

.26 
13 

102 
71 

.11 

12 
85 
69 

.25 
8 
98 
69 

.24 
10 

101 
75 

.29 
15 

101 
73 

.21 
12 

101 
73 

.17 
8 
96 
75 

.20 
8 
94 
74 

.15 
5 

100 
7* 

100 
75 

.26 
24 
98 
72 

.10 
14 
86 
72 

.20 
10 
95 
75 

.17 
1 
94 
74 

.18 
15 
95 
70 

.28 
24 
90 
67 

.20 
19 
95 
63 

6,78 
425 
96,8 
71.7 

ft       ft  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.16 

16 
UC 
69 

.35 
6 

106 

.19 
16 
110 

71 

.36 

24 
114 
77 

.39 
23 

106 
68 

.16 

22 
111 
67 

.22 
23 

104 
67 

.24 

24 
106 
67 

.39  .30 

3l|  55 
103  109 
71  66 

.33  .21 

3I  7 
100  100 

76  72 

.23 
8 

109 
65 

.31 
14 

109 
66 

.16 
9 

102 
68 

.07 
8 

106 
67 

.24 
12 

108 
68 

.31 

20 
104 
77 

.33 

10 
102 
75 

.23  .25 
12  11 
.  106  110 
68  71 

.08 
7 

108 
69 

.38 
14 

107 
69 

.28 

20 
103 
76 

.31 
33 

104 
73 

.16 
9 

109 
71 

.36 
11 

104 
73 

.15 

7 
95 
7' 

.18 
5 

102 
67 

.26 
9 

100 
70 

.19 

9 
105 
60 

7,60 
478 
105.6 
70.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ot 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD 
MID       6  AM  NOON 

TIME 
6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

08 

1.9 

6.0 

44 

NE 

25 

86 

90 

57 

56 

3 

5 

0 

3 

0 

0 

11 

73 

5.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

24 

1.0 

5.9 

49 

SE 

24 

B4 

88 

55 

61 

3 

4 

3 

0 

1 

0 

11 

74 

5.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

19 

2.0 

5.6 

82 

90 

57 

56 

1 

0 

3 

1 

1 

0 

6 

4.4 

See  Reference  Nolon  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


NORTHWEST 

BEAVER  DAM 
BENTONVI LLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  0 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL  0 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 
PERRY 

PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT   -  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


it 

23 


13 
20 
13 


281 
19* 
275 
279 
222 

25* 
240 
231 
265 
21* 

173 
186 


288 
288 
266 


245 
205 
257 
303 
307 


230 
204 
230 
252 
208 

187 
232 
190 
201 
240 

221 
165 
240 
174 
215 


165 
167 
184 
187 
254 

1S2 
222 
195 
248 
155 

200 
210 
154 
186 
215 


145 
210 
208 
201 
227 

94 
218 
175 
182 
161 

214 

204 


222 
234 


204 
200 
185 
203 
188 

125 
209 
202 
208 


420 
378 
384 
418 
353 

430 
384 
392 
339 
355 

343 
360 


411 
461 
414 
352 
443 

383 
381 
415 
436 
435 


370 
354 
386 
386 
368 

333 
392 
357 
337 
387 

348 
344 
416 
325 
392 


367 
271 
297 
321 
335 

338 
337 
285 
416 
277 

309 
357 
283 
296 
360 


287 
319 
336 
339 
366 

240 
348 

336 
313 
277 

353 
330 


285 
333 


316 
334 
312 
297 
311 

245 
310 
303 
326 


682 
789 
736 
812 
740 

839 
775 
799 
766 
744 

751 
746 


816 
846 
790 
780 
618 

729 
834 
866 
835 
629 


742 
704 
763 
740 
665 

705 
781 
704 
679 
729 

683 
709 
787 
670 
766 


742 
651 
712 
685 
833 

733 
741 
664 
801 
693 

679 
749 
666 
649 
604 


664 
607 
714 
652 
734 

593 
617 
646 
608 

657 

764 
678 


569 
674 


651 
680 
608 
647 
651 

534 
674 
615 
663 


841 
748 
721 
818 
737 

821 
735 
805 
752 
696 

725 
736 


716 
779 
733 
751 
760 

690 
779 
816 
607 
784 


699 
657 
729 
699 
668 

706 
757 
699 
72  5 
711 

654 
700 
769 
650 
765 


748 
621 
654 
655 
82  3 

705 
702 
648 
774 
617 

659 
703 
645 
620 
793 


627 
608 
710 
624 
712 

574 
624 
639 
598 
604 

699 
645 


588 
669 


632 
667 
611 
632 
660 

508 
675 
627 
687 


817 
699 
660 
719 
667 

748 
668 
692 
688 
650 

681 
672 


690 
734 
685 
714 
690 

606 
738 
772 
727 
730 


667 
641 
660 
678 
627 

640 
695 
638 
687 
669 

617 
651 
718 
625 
703 


633 
572 
595 
596 
829 

658 
652 
592 
707 
584 

595 
646 
581 
575 
758 


571 
560 
685 
566 
654 

512 
575 
604 
560 
541 

687 
600 


556 
652 


604 
629 
582 
602 
616 

511 
6  36 
615 
636 


864 
810 
804 
831 
612 

851 
799 
638 
830 
757 

785 
747 


773 
791 
781 
735 
759 

741 
800 
82  7 
830 
810 


693 
639 
730 
665 
653 

646 

724 
667 
673 
681 

666 
675 
734 
615 
730 


699 
645 
651 
637 


712 
736 
686 
841 
654 

656 
672 
668 
638 
819 


604 
559 
664 
590 
670 

572 
591 
629 
545 
567 

682 
577 


535 
677 


613 
654 
571 
604 
623 


652 
645 
657 


107 
121 
101 

133 
124 
143 
120 
108 


140 
141 
124 
103 
111 

85 
140 
160 
144 
149 


101 
93 


118 
76 

105 
89 


4334 
3736 
3776 
4037 
3664 

4127 
3757 
39*4 
3605 
3550 

3582 
3593 


3865 
409  5 
3837 


3524 
3919 
4165 
4148 
4097 


3523 
3305 
3640 
3563 
3296 

3336 
3731 
3355 
3429 
3543 

3290 
3343 
3648 
3137 
3716 


3005 
3173 
3153 


342  5 
3519 
3157 

3057 

3179 
3442 
3064 
3039 
3919 


2952 
2930 
3440 
3078 
3485 

2622 
3049 
3113 
2876 
2854 

3511 


2836 
3345 


2899 

3114 
3267 
2940 
3069 
3126 


3240 
3099 
3260 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1964  -  1965 


SOUTHWEST  0 

OE  QUEEN 
D1ERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL  0 

ARKAOELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
MAGNOLIA    3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


SOUTHEAST  0 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT   3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

MONT ICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

0 

0 

14 

163 

290 

629 

602 

522 

512 

31 

1 

0 

2764 

0 

0 

12 

189 

292 

613 

611 

556 

558 

58 

5 

0 

2894 

0 

0 

18 

179 

293 

631 

627 

604 

609 

67 

4 

0 

3032 

2810 

0 

0 

21 

224 

334 

648 

650 

590 

634 

72 

5 

0 

3178 

3307 

0 

0 

20 

184 

311 

677 

664 

653 

628 

78 

8 

0 

3223 

0 

0 

17 

173 

298 

673 

648 

603 

632 

69 

5 

0 

3118 

0 

0 

11 

132 

245 

523 

528 

494 

489 

32 

1 

0 

2455 

2452 

0 

0 

16 

117 

238 

529 

512 

473 

506 

41 

0 

0 

2432 

0 

0 

10 

123 

237 

534 

525 

494 

538 

38 

0 

0 

2499 

2533 

0 

0 

1* 

153 

308 

578 

560 

514 

519 

43 

3 

0 

2692 

0 

0 

11 

158 

270 

530 

511 

467 

468 

33 

0 

0 

2446 

2645 

0 

0 

10 

167 

288 

574 

580 

529 

548 

50 

2 

0 

2746 

2402 

0 

0 

16 

156 

274 

553 

521 

499 

468 

37 

0 

0 

2544 

0 

0 

15 

152 

307 

515 

498 

490 

493 

51 

3 

0 

2524 

2299 

0 

0 

12 

178 

277 

598 

569 

508 

564 

50 

1 

0 

2757 

0 

0 

11 

129 

236 

538 

520 

491 

496 

28 

0 

0 

2449 

2627 

0 

0 

19 

199 

329 

572 

571 

508 

514 

44 

3 

0 

2759 

0 

0 

13 

140 

254 

523 

514 

477 

480 

33 

0 

0 

2434 

2424 

0 

0 

10 

150 

265 

514 

508 

513 

452 

45 

1 

0 

2458 

2452 

0 

0 

0 

207 

596 

552 

616 

I  3 

184 

283 

532 

532 

526 

51  7 

46 

1 

0 

2636 

0 

0 

1* 

169 

282 

587 

576 

536 

524 

43 

0 

0 

2733 

2605 

0 

0 

7 

114 

229 

476 

474 

477 

456 

26 

0 

0 

2259 

0 

0 

15 

177 

270 

547 

558 

530 

532 

59 

1 

0 

2689 

0 

0 

10 

137 

254 

546 

521 

494 

506 

26 

0 

0 

2494 

2538 

0 

0 

11 

159 

296 

592 

598 

555 

574 

38 

0 

0 

2823 

0 

0 

9 

186 

313 

648 

611 

589 

576 

64 

4 

0 

3000 

2484 

0 

0 

3 

163 

273 

560 

572 

540 

524 

47 

0 

0 

2682 

0 

13 

196 

306 

524 

562 

548 

530 

53 

0 

0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

97 
82 

98 
84 

100 
84 

9  7 
86 

98 

8  5 

94 
65 

96 
84 

98 
84 

100 
86 

104 
63 

98 
84 

97 
84 

98 
84 

94 
83 

94 
86 

95 
84 

LOO 
82 

100 
82 

98 
86 

100 
84 

98 
86 

100 
86 

103 
86 

104 
87 

96 
86 

100 
85 

92 
83 

90 
82 

92 
81 

97 
80 

95 
78 

87.' 

83. c 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


AMI  TV  1  NE 
ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPH 1  A 
ARKANSAS  CITY 

ARKANSAS  post 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESV ILLE  LIVESTI 

BATESVILLE  l  and  I 

Bf AVER  OAM 

8EF9E 

BEECH  GROVE 
8EE0EVILLE 

BENTON 
BENTONVILLE 
8ERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BLACK  ROCK 
6LAKEL  Y  MOUNTAIN  I 
BLUE   MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  : 
BLyThEVILLE 
BOONEVILLE  . 


NE 


BOONEVILLE 
BOONEVILLE 
BOONEVILLE 
"OTKINflURG  2  S 
BOUGH TON 
BRANCH  A  NW 
BRANCH    I  SM 
BR1NKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 


RLISLE  1  SH 
RPENTER  DAM 
ARENOON 
ARKSVILLE 
ARKSVILLE  6  I 


0524  0 
05  30  ' 
053-  0 
0536  5 

0*86 
0616 
066*  . 
0  7*6  0 
0764  1 
0798  0 
0800  0 
0806  0 
082->  0 

08^6  0 
0827  0 
08  30  : 

:»8*2  : 

0848  0 
0997  0 
0888  0 


COUNTY 


combs  3  se 

COMPTON 
CONWAY 
CORN ! NG 
COVE 

CSOSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  3  E 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DEPMOTT  J  NE 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
D1ERKS 
DUMAS 

El  dorado  faa  airport 

EUDOftA 
UREKA  SPRINGS 
VEninG  Shade  1  NE 
ayettev I llE  faa  ap 
ayetteville  e»p  sta 

ORDYCE 
OREman 
ORREST  CITY 

SMITH  WB  AIP.PORT 

OUT    SMITH  WATER  PLANT 

UL  TON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOO 

1REERS  FFRRV  DAM 

GURDON 
MSURG 
ROY 
RR I  SON 

PRISON   FAA    A IRPORT 

CTOP 
HELENA   5  NW 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

HUNT  SVILLE 

HUTTIG  DAM 

INOE* 

JASPER 

JESSIEvlLLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 


092 


2  36  : 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

CLARK 
PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

ARKANSAS 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

CARROLL 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 

SALINE 
BENTON 
CARROLL 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 


VAN  8UREN 
NEVAOA 
FRANKL IN 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 


MISSISSIPPI 
102  06  PULASKI 
132  02  IZARD 
152  OS  OUACHITA 
19*j  08'  OUACHITA 
224  06  LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 

497|  0' 


VAN  6UREN 

MAD  I  SON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 


960  09 
962  0 


300  OB: 
399  0' 
99tJ  o: 


YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

HOWARD 

DESHA 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
DALLAS 
LITTLE  RlvER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 

CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

WHITE 

5EARCY 

PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

BOONE 
BOONE 

PHILLIPS 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 

LITTLE  RIVER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F •  GARNER 

OWEN  B.  HCNDRIX 

HOBART  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

PAULINE   A  PINKERTON 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  1 

DONNIE  BRYANT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0.  C.  HENRY 

8.  8.  HAMMOND 

P.  M.  8RECKENR I DGE 

etta  c.  Burks 
GLENN  8.  PVLE 
EDWIN  L.  CHAMPLIN 
ANNA  M.  LILES 
WILLIAM  R.  WILLIAMS 
U  S  CORPS  OF  ENGINI 
U  S  CORPS  OF  ENGINI 
R *  P.  PLYLER 
JOE  E.  ATKINSON 
U  S  SOIL  CONS  SERV 


INGSLAND  3  SSE 


EOLA 

ITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
ITTtE  ROCK  FILT  PLANT 
URTON 


MAGNOLIA  9  N 
|  MALVERN 
MAM-4QTH  SPRING 


u  s 


EUNICF 
U  S  SO 
U  S  SO 


L  CONS  SERV 
L  CONS  SERV 

YANDELL 

PEARSON 
1NGERSOLL 
L  CONS  SERV 
L  CONS  SERV 

K.  WE  IS 


G.  A.  HALE 

B.  M,  WALTHER 
;  AUSTIN  D.  HARRIS 

HIXON  M.  BAILEY 
|  MARY  RE10ER 

JOHN  L*  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RAY  8.  HURST 

DR.    IRVING  T,  8EACH 

UNI VEPSI TY 


MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

MOR09AY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRI LTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME    C   OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


MULBERRY   6  NNE 
NARROWS  OAM 
'  NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 

NAT'JOAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 

NlMQOD  DAM 
NORFORK  OAM 


988  07 


30ELL  ) 
ODEN  2  ' 
OKAY 


OWENSVILLE 
01  ARK 
OZONE 


PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIOGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 


SCOTT  SCS 

CLIFF  2  S 
CLIFF  5  NE 
CLIFF    5  NNI 


COUNTY 


08  CLE  VELANO 
03  CRAIGHEAD 

09  PULASKI 
07  PIKE 

oi  eooNE 

01  GRANT 
PULASKI 
PULASKI 
NEWTON 

06    ST  FRANCIS 


48  08  COLUMBIA 
90  OB-  COLUMBIA 
62  09  HOT  SPRING 


POINSETT 
SEARCY 
SEARCY 
746!  02!  IZARD 
756'  04:  POLK 

'  LITTLE  RIVER 
DREW 
ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 
LOGAN 
BAXTER 
03B|  02|  BAXTER 
046  02  STONE 


072j  04  FRANKLIN 

no  or  PIKE 
1  12  07  HOWARD 
11V  07  HOWARD 
158  07  HOWARD 
1601  04]  CRAWFORD 
174  OT,  PIKE 
1 86  03  JACKSON 
200  05  PERRY 
228  02l  BAXTER 

354  01  WASHINGTON 
358  07  MONTGOMERY 

376  07  HOWARD 

480  03  MISSISSIPPI 
498  05  SALINE 
50Bl  04  FRANKLIN 
914  04!  JOHNSON 
562  0  3  GREENE 
576  04  LOGAN 

377  04  LOGAN 

586  06'  CROSS 
591j  0*i  SCOTT 
NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 


so:  1 

6*1  05 
754  09 
756  09 
760  07 
B20  03 
866  09 
908  08 


NEVADA 


REMMPL  DAM 


RUSSELLVI LLE  4 
'  CHARLES 
FRANCIS 


910  08  NEVAOA 
970  02  MARION 
005  04  LOGAN 

6006  0*|  FRANKL  IN 

6007  04.  FRANKL  IN 
6008'  04]  LOGAN 
6OI61  OT  MILLER 
6102  05  MOT  SPRING 
6248  01  BENTON 
6253  09  DESHA 


6  352 
6376 
6380 


R 1  DAN  TOWER 
RLE* 

OAM  SPRINGS 


STAR  CITY 

STORY 

STUTTGART 


IA  WB  AIRPORT 
WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 


7)62 


03  CLAY 

02  FULTON 

03  WHITE 
05  GRANT 

02    VAN  8UREN 
Olj  BENTON 
08  DALLAS 
07|  LAFAYETTE 


0*  l»rl\'l< 

14  LOGAN 
08}  COLUMBIA 
07^  MILLER 
OM  SCOTT 
03  LAWRENCE 
00:  BRADLEY 


WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 
WING 

YELLVt  LLE 


769*   01  WASHINGTON 
7712  0»,  CRITTENDEN 
774*  02'  FULTON 
7TT2  04  FRANKLIN 

04  YELL 
8052  06  CROSS 
6064,  02  MAR  I  ON 


OBSERVATION 
§         TIME  AND 
P  TABLES 

Hi 


94  19 
it.  25 
14  10 


39  19 
3  1  20 
14  23 


36  03 
16  09  I 
34  19  1 

33  41  i 
99  19  I 
93  19  I 


14  13 

35  10  I 

36  20 


35  34 

14  09  I 

34  00 

33  57 

H  07 

35  38  1 

34  14 
39  16  I 
34  57 

36  15 


31  46 
36  19 
1    )5  17 


21 


DRAINAGE  CODE: 


OTTO  OAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 
WlNFRED  0.  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A,  BROWN 

JOSEPH  A.    MOUDY^  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  8URKS 

0.   TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

RADIO   STATION  KVSA 

C.   J.  RISTER 

MRS.  GLORIA  Hi  VICKERS 

THOMAS  F .  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHE  Y 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY] 
CITY  OF  EUDORA 
WALTER  H.  PETERSON 
OPMA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY" 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS    A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 

MRS    IDA   A  KILLION 
WILLIAM  F.  SEVIER 
GEORGE  W.  OOGEN 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  SANTA 
CHARLES  F.  FORO 
DOROTHY  M,  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 
ROY  S.  ROBBS 
ALLEN  J.  LINOER 
THERESA  DONALDSON 
8EA  GRAY  8EENE 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 
DURWOOO  E.  JOHNSON.  JR.1 
RUTH  HAMILTON 
AVADELLE  WHlSENHUNT 

ELIZABETH  m .  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL    MARK L EY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
JAMES   S.  VAUGHAN 
LURA  a.  SYKES 
BENEDICT  I NE  SISTERS 
MAXSIE  TAYLOR 
R.  A.  WALLER 


-ARKANSAS   2  -  MISSISS1 PPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS   8-SALINE  7-WHITE 


I    35  22 

1    )5  10 

4  j>  0. 

1    )4  26 

7   Jf  20 

33  46 

1 


15  15 
34  2T 
19  19 

16  11 


14  29 

14  26 

19  16 

93  06 

13  27 


SS  TA 
MID  MIC 
MIC 


•00:  9  A,  64  SAf 
768     SS  7* 


•10     '«  7A 


4001    BAj    6A  6AC 


100;     9»  9P 


410     ftp  ftf 


6t»  6P 

5  PI 

*P  7A 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRCSSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPhREy 
PIERCE  A.  RfEDER 

1  s  weather  Bureau 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  D  JOHNSON 
JAMES  L.  HOOO 

EarlE  E.  Graham 

ARKANSAS   P  4  L  CO* 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H,  MCKEE 
THOMAS  8.  TURNER 
RADIO  STATION  KPCA 
MINNIE  MORTON 
KENNETH  OELOY  SMITH 
.    JUAN  I T A  COOPER 
RICHARD  w.  ST.  JOHN 

I  S  ENGINEERS 
RADIO  STATION 

POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  0.  MALLETT 
WILLIAM   El  BLACK 

'  arkansas  forestry  comm 
1  radio  station  ktlo 
i  u  9  corps  of  engineers 
1  nell  a.  tarley 

henry  0.  arvin 
j  u  s  corps  of  engineers 
university  of  mkansai 
u  s  soil  cons  service 
eona  j.  westfall 
mrs.  nona  l.  hailey 
Elsie  f.  ward 
levi  w.  t ims 
u  s  corps  of  engineers 
u  s  corps  of  engineers 

mrs.  clara  w.  hurst 
u  s  forest  service 
j.  t.  hargis 
william  t  wallace 
mrs.  guy  e .  cook 
burns  wakefield 
c.  w.  me l son 
ra0io  station  kdrs 
frank  taylor 
u  s  soil  cons  service  j 

inactive  10/1/61 
bom ar  k .  hansard 
ethel  carlton 

harry  w.  white 
u  s  feo  aviation  agency 
mrs.  willie  garrett 
benedict  i ne  sisters 

PEARL  NEwTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ; 

MRS.    JOHNNIE   F,  HELTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  I 

I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

PANSY   LA   RUTH  TERRY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  I 


U  S  FISH  AND  WILOLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
ALGER  B.  POMEROY 
AOAM  C.  MELTON 
I  ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEDIS  ALLEN 
DR.    IRVIN  A.  WILLS 
MATT  I E  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 

BURN  ICE  FR  1  HELL 
NORA  L.  MAY6ERRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUfllACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
I     U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  D.  BIVENS 
U  S  FEO  AVIATION  AGENCY1 
CHARLEY  L.  SHARP 


IRENE  CANTRELL 

r  MEMPHIS  UTIL  COMM 

thomas  -■  come 

.  forest  service 
miles  b  Turner 
RADIO  STATION  KwvN 
CARL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65s  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cliroatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  e  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  ThiB  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
AUGUST  1965 


NORTHWEST  0 

BEAVER  0AM 
BENTONVILLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 


MARSHALL 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  VIEW 
YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST 


NNW 

OF  ENG 
ESE 


0) 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATE 5V I LLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE   L  AND  D  #1 
BEEDE V I LLE 

6LYTHEV ILLE 
CORNING 
JCNESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
DIVISION 


WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 
800NEVILLE 
CLARKSV ILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FCRT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

PARIS 

RUSSELLV1LLE  4  N 
5UBIAC0 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MCRRILTON 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mux. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

o 

5 

s 

1.00  or  More 

0  ! 

5  s 

o  1 

61  7 

75,8 

96 

27* 

50 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

4,  74 

2.86 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

91.2 

65.0 

78.1 

97 

26 

55 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

3.62 

1.35 

31 

.0 

0 

6 

4 

1 

91.1 

63.0 

77.1 

-  2.1 

100 

26 

55 

29. 

0 

23 

0 

0 

0 

.51 

2.73 

31 

.0 

0 

4 

2 

2 

63.1 

76.3 

98 

21 

52 

11. 

0 

IB 

0 

0 

0 

7.25 

2.57 

31 

.0 

0 

7 

4 

3 

90*1 
* 

65,4 

77.8 

•  7 

95 

27. 

55 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

6.43 

3.05 

2.90 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

92  2 

61,4 

76.8 

_  2.2 

100 

26 

5 1 

10. 

0 

23 

0 

0 

0 

4,95 

1,67 

3.29 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

86.6 

64.3 

75.5 

95 

26 

54 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

4.31 

1.78 

31 

.0 

0 

4 

3 

3 

90.6 

60,8 

75.7 

98 

21 

49 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

1.40 

.40 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

91.1 

64,0 

77.6 

-  1.3 

98 

26* 

54 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

3.68 

.66 

1.20 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

87.6 

62,8 

75,2 

-  3,3 

96 

26 

54 

10 

0 

1  3 

0 

0 

0 

7.42 

3.85 

2.97 

31 

.0 

0 

6 

4 

3 

9*. 6 

64.4 

79.5 

103 

26 

55 

10* 

0 

24 

0 

0 

0 

5.46 

2.81 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

76.9 

-  1.8 

4.86 

1.55 

.0 

91.2 

60,5 

75.9 

99 

15 

47 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

2.41 

-  ,83 

.78 

7 

.0 

0 

3 

3 

0 

91.2 

57,7 

74.5 

98 

26* 

43 

29 

1 

1  9 

0 

0 

0 

1.34 

1.21 

7 

.0 

0 

1 

1 

x 

91.3 

59,6 

75.5 

98 

26 

49 

29 

0 

23 

0 

c 

0 

2.87 

1.26 

17 

.0 

0 

6 

2 

i 

90.5 

65,7 

78.1 

96 

18* 

57 

30* 

0 

2  0 

0 

0 

0 

2.68 

•  98 

23 

.0 

0 

5 

3 

o 

39.  5 

61.2 

75.4 

-  3.2 

97 

4 

48 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

4.09 

2.42 

7 

.0 

0 

5 

2 

l 

89.8 

64,3 

77.  1 

99 

26 

55 

11* 

0 

17 

0 

0 

0 

.77 

•  29 

8 

•  0 

0 

4 

0 

o 

89.1 

65,1 

77,1 

-  1.8 

96 

27 

58 

10* 

0 

15 

0 

0 

0 

4.26 

1,44 

3,  1C 

7 

•  0 

c 

4 

2 

1 

88.9 

63,6 

76.3 

96 

27 

55 

30* 

0 

15 

0 

0 

0 

4,46 

2.72 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

8  9  .  4M 

64.7M 

77.1M 

95 

15* 

52 

29 

0 

1  5 

0 

0 

0 

4.35 

2.00 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

89.6 

57,6 

73.6 

98 

26 

46 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

4.46 

1.76 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

76,  1 

•  2.8 

3.17 

.03 

.0 

91. 2M 

64. OM 

77. 6M 

99 

22 

49 

29 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1  .43 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

92.3 

65.2 

78.8 

100 

18 

55 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.91 

.36 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

90. 6M 

62, 9M 

76. 8M 

98 

4 

50 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

4.84 

2.19 

7 

.0 

0 

& 

3 

2 

92.9 

62.3 

77.6 

100 

26 

49 

29 

0 

2  6 

0 

0 

0 

1.73 

-  1,70 

.79 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

92.8m 

66.4M 

79.6M 

99 

18 

54 

30 

0 

2  4 

c 

0 

c 

2.97 

1.26 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

91  .2M 

67,1M 

79. 2M 

-  1.1 

98 

22 

53 

29 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.47 

1.71 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

90,6 

64.5 

77.6 

•  2.4 

96 

22* 

50 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

4,89 

1  ,94 

1.74 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

91,0 

67,9 

79.5 

-  1,1 

96 

18 

55 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

_  1,84 

,86 

8 

•  0 

0 

2 

1 

0 

89.2 

67,7 

78.5 

96 

18 

53 

29 

0 

le 

0 

0 

0 

3.09 

1  .94 

8 

.0 

£ 

3 

1 

89.9 

66.7 

78.3 

-  1.6 

96 

18 

54 

30* 

0 

in 

0 

0 

0 

4.12 

1.06 

2.00 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

89.7 

66,7 

78.2 

-  2.8 

97 

22* 

55 

29* 

0 

16 

0 

0 

0 

2.71 

•  65 

.72 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

91.2 

67,1 

79.2 

98 

22* 

52 

29 

o 

19 

0 

0 

0 

1.70 

•  60 

7 

.0 

o 

2 

o 

89.8 

64,6 

77.2 

-  2.9 

96 

22 

52 

29 

c 

It 

0 

0 

0 

1.99 

-  1,11 

•  62 

31 

,c 

c 

■ 

1 

o 

91.9 

65,8 

78.9 

-  2.4 

96 

18* 

56 

29 

0 

2S 

0 

0 

0 

5.42 

1,87 

2,80 

28 

,0 

c 

5 

3 

2 

90.  1 

65.9 

78.0 

98 

22 

51 

29 

0 

IB 

0 

0 

0 

3.45 

1.55 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

76.3 

-  1.8 

2.94 

.  ,29 

.0 

93.5 

60.9 

77.2 

98 

17 

52 

19* 

0 

29 

0 

0 

0 

2.60 

.80 

23 

.0 

0 

5 

4 

0 

96.4 

64.0 

eo.2 

-  1.8 

104 

27. 

53 

2 

0 

2B 

0 

0 

0 

3.66 

.03 

2.07 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

92.7 

66.5 

79.6 

toi 

27 

56 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

3.14 

.87 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

93.3 

66.0 

79.7 

-  2.3 

98 

26* 

56 

2 

0 

2ft 

0 

0 

0 

2,89 

.43 

1.77 

17 

.0 

0 

) 

2 

1 

84.  3M 

65.  6M 

75. OM 

93 

26 

55 

29 

0 

2 

0 

0 

c 

3.05 

2.05 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

95.3 

66,4 

80.9 

-  1.4 

103 

26 

56 

9* 

0 

3n 

0 

0 

0 

3.81 

•  89 

1  ,62 

27 

,0 

c 

5 

2 

2 

93.0 

61.9 

77.5 

100 

21 

52 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

2.23 

,72 

23 

,  0 

c 

i. 

3 

o 

90.8 

64.7 

77.8 

-  2.8 

97 

27 

57 

11* 

0 

23 

0 

0 

0 

_  1,52 

.95 

28 

,0 

c 

1 

1 

0 

86.1 

65.8 

76,0 

94 

27 

55 

31* 

0 

7 

0 

0 

0 

6,81 

1,92 

31 

•  0 

c 

( 

4 

3 

93.8 

67.1 

eo. 5 

-  1.4 

101 

26 

59 

10. 

0 

27 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.27 

.60 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

94.5 

65,2 

79.9 

102 

27* 

55 

11. 

0 

26 

0 

0 

0 

2.00 

•  86 

16 

£ 

2 

o 

93.0 

63.3 

78.2 

99 

26 

55 

11. 

0 

26 

0 

c 

0 

3.93 

1.42 

16 

■  0 

o 

c 

2 

I 

92.9 

66.9 

79.9 

-  2.1 

100 

27* 

58 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

1.48 

_  1,63 

.91 

1  7 

,0 

c 

2 

] 

o 

95.5 

65,4 

80.5 

102 

27 

55 

11. 

c 

30 

0 

0 

0 

1.49 

•  5£ 

16 

,0 

£ 

] 

87. 2M 

64.6M 

75. 9M 

92 

27. 

54 

27 

0 

7 

0 

o 

0 

6,82 

4.07 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

78.6 

-  1.9 

3.20 

-  .27 

.0 

93.8 

66.5 

80.2 

99 

27 

60 

29* 

0 

29 

0 

0 

0 

4.39 

1.42 

28 

.0 

0 

9 

3 

1 

92.5 

67.1 

79.8 

99 

18 

58 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

4.53 

2.00 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

93.5 

63.4 

78.5 

100 

28 

56 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

1.54 

.70 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

93.0 

66.0 

79.5 

-  2.5 

98 

15 

58 

11* 

0 

21 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.42 

.48 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

93.7 

64.2 

79.0 

100 

22* 

54 

2 

0 

2f> 

0 

0 

0 

3.87 

2.48 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

94.7 

69.3 

82.0 

-  1.0 

99 

18* 

60 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.10 

.92 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

93. OM 

65.8M 

79.4m 

99 

19. 

57 

11 

0 

0 

0 

0 

2.73 

1.2* 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

94.6 

68.7 

81.7 

.4 

101 

18 

60 

29 

0 

2H 

0 

0 

0 

2.03 

-  .79 

1.10 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

91,8 

63.4 

77.6 

96 

19. 

56 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

2.46 

.85 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

93.8 

67.8 

PC.  8 

-  .6 

100 

26 

59 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

2.19 

-  .76 

.92 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Continued   AUGUST  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

.§ 

|z 

|l 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

a  g 

3. 

s  § 

0 

.10  or  More  | 

• 

5 

I 
2 

8 

^  < 

s  i 

g  a 

g  k 

0 1 

NIMROD  DAM 

93.9 

65.1 

79.5 

100 

5 

58 

29. 

0 

2  7 

0 

0 

3.50 

1.80 

16 

.0 

0 

5 

2 

PERRY 

93.5 

68.5 

81.0 

.5 

100 

26 

57 

29. 

0 

26 

c 

0 

0 

1.50 

-  1.75 

.45 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

92.1 

65.3 

78.7 

98 

18 

56 

29 

22 

0 

0 

0 

2.80 

1  .49 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

79.8 

-  1.5 

2.71 

.45 

.0 

•       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

91.9 

65.8 

78.9 

98 

19. 

57 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

2.65 

1.25 
1.88 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

BRINKLEY 

92.3 

79.4 

-  1.4 

99 

56 

0 

24 

0 

0 

0 

3.57 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

CABCT  *  5W 

92.7 

66.6 

79.7 

99 

26 

58 

29. 

0 

2  5 

.56 

.35 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARENDON 

9 1 .  On 

66. 9M 

98 

19 

29 

26 

° 

0 

0 

1  •  52 

-  1,08 

•  39 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

DES  ARC 

93. A 

68.9 

Bll2 

99 

26ft 

58 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

2.34 

.76 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORREST  CITY 

91.4 

79.0 

97 

56 

0 

23 

0 

0 

0 

2.31 

1.03 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

HELENA  5  NW 

90.7 

66.2 

78.5 

-  2.6 

97 

19. 

56 

30 

0 

c 

3.81 

1.02 

1.91 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

KEO 

90.3 

65.7 

78.0 

95 

18. 

56 

29 

0 

1ft 

0 

0 

0 

.77 

.55 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARIANNA   2  S 

66.3 

98 

19 

29 

22 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.17 

•  96 

27 

■  0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  CHARLES 

92.1 

67.7 

79.9 

99 

22 

58 

29 

0 

2\ 

0 

0 

0 

1.31 

.41 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

STUTTGART 

94.  1 

70.3 

82.2 

.3 

101 

18 

60 

29 

0 

2ft 

0 

0 

0 

2.59 

-  .46 

1.34 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

STUTTGART   9  ESE 

90.0 

68.6 

79.3 

98 

19 

58 

29 

0 

1.41 

.88 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

WEST  MEMPHIS 

71.5 

17. 

30 

20 

0 

c 

0 

2.13 

.  Ti 

8 

■  0 

c 

i 

0 

WYNNE 

91.6 

65.5 

78.6 

97 

18. 

55 

29 

0 

2« 

0 

0 

0 

2.88 

1.13 

7 

.0 

0 

1* 

3 

2 

DI V  I SION 

79.5 

-  1.3 

2.11 

.68 

.0 

•       »  ft 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 

94.3 

81.0 

101 

58 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

1.08 

.55 

8 

.0 

0 

1 

0 

DIERKS 

95.3 

65^1 

80.2 

102 

21. 

55 

11. 

0 

2  E 

Q 

1.25 

.47 

8 

.0 

0 

0 

0 

HOPE   3  NE 

91.5 

67.1 

79.3 

-  2.7 

98 

20 

60 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

2,66 

-  .60 

1.20 

22 

.0 

0 

2 

1 

MOUNT  IDA 

92.7 

63.2 

1.7 

98 

27 

53 

11 

26 

0 

0 

0 

2.1C 

-  1.36 

.76 

18 

•  c 

c 

] 

0 

NARROWS  DAM 

93. A 

64.2 

79.0 

100 

22. 

55 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

1.92 

1  .24 

0 

.0 

0 

1 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

91.7 

64.5 

78.1 

99 

22. 

59 

11. 

0 

24 

0 

0 

0 

2.85 

1.19 

8 

.0 

c 

3 

1 

OKAY 

93.7 

6B.5 

81.1 

-  1.1 

99 

19 

61 

11. 

0 

2  M 

c 

2.06 

-  .90 

.81 

7 

.0 

0 

3 

0 

STAMPS 

93.2m 

67.7m 

8  0  .  5p* 

IOC 

19 

59 

11 

25 

c 

0 

0 

2.26 

1  .  6C 

23 

•  c 

c 

4 

1 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  119 

93.1 

69.6 

81.4 

-  1.2 

100 

19 

61 

1  1 

0 

2*. 

0 

0 

0 

4.05 

.98 

2.28 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

79.8 

-  1.8 

2.25 

-  ,81 

.0 

«       ft  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPH I  A 

92.1 

79.6 

100 

1 9 

58 

0 

26 

0 

0 

0 

2.48 

.98 

.0 

0 

6 

2 

0 

CAMDEN  1 

92.5 

68.6 

eo.6 

-  1.3 

98 

19. 

61 

2 

0 

2  s 

(, 

( 

0 

5.13 

2!4C 

3.00 

8 

.0 

0 

4 

3 

EL  DORADO  F AA  AIRPORT 

91.1 

68.5 

79.8 

-  2.7 

99 

19 

59 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

3.05 

,00 

1.35 

7 

.0 

0 

5 

2 

FCRDYCE 

67.6 

19 

2 

27 

0 

0 

0 

4  3F 

1  26 

2  1  . 

0 

ct 

MAGNOLIA  3  N 

92!? 

66.5 

79.4 

-  3.1 

100 

19 

58 

11. 

0 

22 

0 

0 

0 

3.33 

.94 

1 1 16 

8 

!o 

0 

ft 

3 

J 

MCRCBAY  LOCK  AND  DAM  8 

92.8 

66,3 

79.6 

98 

22. 

59 

11. 

0 

2ft 

0 

0 

0 

5.27 

2.42 

23 

.0 

0 

ft 

2 

2 

PRESCOTT 

93.4 

68.7 

81.1 

-  1.7 

100 

19 

63 

11. 

0 

2  R 

( 

0 

3.25 

.46 

1.60 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPARKMAN  3  WSW 

91  .9M 

65.1M 

78.5M 

98 

19 

57 

2 

c 

2<- 

0 

0 

0 

3,08 

1.91 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARREN 

93.3 

67.9 

-   1 .  S 

IOC 

19 

6 1 

11. 

25 

0 

0 

0 

2  47 

1  45 

8 

(_ 

DIVISION 

3  ,  6C 

.74 

.  0 

ft       •  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

93.9 

67.5 

80.7 

.6 

99 

19. 

61 

29. 

0 

2? 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.11 

.70 

23 

.0 

0 

4 

3 

0 

DERMOTT   3  NE 

92.2 

67.2 

79.7 

99 

1 7 

59 

0 

25 

0 

0 

0 

2.23 

.59 

2  0 

.0 

0 

ft 

2 

0 

DUMAS 

EUDORA 

93.2 

69.3 

81.3 

98 

63 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

4.51 

1.80 

20 

•  n 

c 

5 

3 

2 

MCNTICtLLO   3  S 

92.3 

68.4 

80.4 

102 

19 

59 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

3.76 

2.35 

23 

.0 

0 

<. 

2 

1 

PINE  BLUFF 

92.7 

69.4 

81.1 

-  2.1 

98 

19 

61 

29 

0 

2ft 

0 

0 

0 

3.46 

1  .04 

1.74 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

PINE   BLUFF    F  AA  AIRPORT 

92.2 

69.6 

80.9 

99 

t9 

62 

29 

0 

2  2 

0 

0 

0 

2.15 

1.41 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

PORTLAND 

90.1 

67.7 

78.9 

-  2.3 

96 

17 

60 

1 

0 

1  f 

0 

0 

0 

2.91 

.22 

1.82 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROHWER  2  NNE 

91.5 

68.0 

79.8 

99 

17 

61 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

2.6* 

1.56 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

STAR  CITY  *  ENE 

92.1 

67.2 

79.7 

98 

19. 

58 

11 

0 

2* 

0 

0 

0 

4.15 

1.88 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

80.3 

-  1.5 

3.12 

.29 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,       104°  ON  THE   27+  AT  BOONEVI LLE 

LOWEST  TEMPERATURE  1         43*  ON  THE  29TH  AT  EVENING  SHADE   1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     7.42   INCHES  AT  ROGERS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .23   INCH  AT  SAINT  FRANCIS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  4.07   INCHES  ON  THE   28TH  AT  WHITE 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
AUGUST   19  65 


Day  of  Month 


13 


14  15 


16  | 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  j 

24 

25  [  2£ 

|  27 

28  j  29 

1  30 

31 

2.66 

.23 

.18 

1.35  . 

.eo 

.30 

.55 

1.35  . 

T 

2.04 

T 

.14 

1.00 

3.12  , 

.36 

1.10 

.24 

1.75 

1.07 

Lit 

•  03 

.15 

T 

7 

■  15 

2.73  ! 

.16 

1.37 

.31 

.67 

'.\2 

t 

!o2 

2.90 

.16 

2.04  ! 

.74 

.20 

.08 

•  02 

.49 

3.29  . 

T 

1.10 

1.1* 

.01 

.03 

.07 

.10 

.09 

1.78  . 

.20 

.30 

.20 

.25 

.05 

.40 

.55 

T 

7 

.38 

•  31 

.32 

T 

1.10 

.42 

■  14 

T 

.  10 

.54  , 

•  62 

.19 

.52 

.21 

.08  . 

.12 

.46 

1.12 

.05 

.92 

.27  . 

2.00 

1.00 

•  05 

.06 

.18 

.02 

T 

2.81 

1.49  '. 

•  09 

•  75 

T 

.01 

.04 

.06 

.10 

2!o6 

.  1  2 

T 

T 

.26 

1.26 

.10 

T 

.82 

.16 

.03 

.03 

•  04 

.55 

.96 

.17 

.14 

.93 

.40 

.03 

.  1  6 

.05 

•  04 

.10 

1.20 

.34 

.16 

•  42 

.03 

.23 

.75 

T 

7 

T 

.06 

1.47 

.78 

.55 

•  92 

.06 

1.76 

.06 

T 

•  04 

'it! 

T 

1.27  '. 

.C 

T 

T 

^36 

•  04 

.19 

T  ! 

.75 

.01 

1.23 

.38 

.14  . 

■  03 

.10 

T 

.25 

.27 

1.61  ! 

.  16 

.57 

.49 

T 

1.17 

T 

.06 

7 

1.71 

.30 

.55 

.26 

.20  . 

.03 

1.74 

.11 

.04 

1.67  , 

.13 

.03 

.11 

.02 

.02 

T 

.59 

1.05 

.45 

.06 

.24 

.72 

.70 

.37 

.30 

.80 

T 

T 

.44 

.02 

.58  . 

•  20 

.38 

.29 

T 

.07 

.62  . 

.10 

.  10 

.05 

' 

1  37 

0 

.26 

T 

T 

1.55 

7 

.04 

.02 

1.21  . 

•  30 

1.11 

1.00 

.18 

T 

1.45 

T 

.42 

.21 

•  23 

1.56 

.54 

T 

T 

.80 

.50 

.26  ! 

•  06 

•  06 

.42 

,02 

.03 

.17 

.40 

.12 

1.08 

.  16 

.03 

1.11 

.08 

.19 

7 

2.07 

.02 

T 

.34 

.16 

.84  . 

.45 

.49 

.20 

•  10 

•  71 

■  54 

.04 

T 

1.30 

T 

1.77 

.04 

7 

T 

T 

T 

.01 

7 

.  74 

7 

•  12 

.10 

•  11 

.55 

.03  . 

62 

1  54 

.57 

.30 

T 

.73 

.60 

■  94 

.82 

.08 

.06 

.05 

.07 

.72 

.90 

T 

T 

1.17 

.36 

.12  ! 

.03 

.95 

1.37 

.19 

.22 

.15 

U20 

.30 

.20 

•  98 

1.62 

1.93  . 

.23 

.90 

•  44 

.34 

1.16 

.  1  5 

.90 

3.35 

1.00 

.24  . 

.02 

.45 

•  60 

T 

T 

.12 

.44 

.25 

T 

.29 

T 

1.10 

.67  . 

.66 

.17 

T 

.10 

.03 

7 

.51 

.23  . 

.17 

•  48 

.0" 

.17 

.18 

1.30 

1.46  . 

T 

.74 

1.43 

.23 

T 

.80 

•  02 

.28 

.02 

.41 

.12 

•  39  . 

7 

.91 

.  t 

T 

.06 

T 

.06 

•  69 

1.01 

.42 

.15 

!l2 

4!o7 

.  8 

.20 

38 

1  42 

60 

.09 

!o2 

.40 

!72 

•  11  . 

.70 

.21 

2.00 

.02 

1.26 

.26 

.02 

.07 

7 

T 

.70 

•  48 

.05 

.31 

.45 

.03 

2.00 

1.45 

.26 

•  4  3 

'.59 

2ioo 

1,88 

7  ! 

T 

.16 

.07 

2.46 

.78 

7 

.03  . 

.04 

.38 

.05 

.38 

.  16 

T 

.92 

T 

.02 

.80 

•  61 

7 

.76 

1.20 

T 

T 

.82 

•  04 

.08 

.52 

.22 

1.06  . 

.12 

.62 

.05 

.70 

T 

T 

T 

.01 

.15 

.16 

1.10  ! 

.11 

.06 

T 

.50 

.18 

.54 

.10 

1.10  . 

.36 

.89 

.11 

.07 

T 

.73 

.53 

T 

.92 

.09 

.24 

.04 

1.B0 

■  30 

.04 

.44 

T 

.67 

.  1 1 

.04 

.28 

.39 

.51 

.26 

T 

.61 

NV. 


NORTHWEST 

BEAVER  DAM 
BENTONVtLLE 
BERRYVlLLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 


F AYETTEV ILLE  faa  ap 
FAYETTEVILLE  ExP  5TA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING   SHADE    I  NE 
GILBERT 

GREER S  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE    5  WNw 
MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATE5V I LLE  LIVESTOCK 
8ATESV I LLE  L  AND  0  * 
BEtCH  GROVE 


BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHE VlLLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISEP 
LAKE  CITY 
MARkEO  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALY 

A  PPLE  TON 
BIG  FORK 
BOONEV ILLE 

CLARK SvILLE 
COVE 
DANVILLE 
OAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  W8  AIRPORT  //R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSE1.LVILLE  4  N 


SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL 


ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT    SPRINGS   1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKF  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
I ITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
MALVERN 

MORRILTON 
NIMROO  DAM 
OWENSVILLE 


6,43 
4.95 

5.02 


1.40 
1.93 
3,68 
4,05 


2.41 
3.23 
1.34 
2.87 


1.89 
2.91 
2. IT 


1.75 
1.09 
3,09 
3. 20 
4,12 

2.71 


2.61 
4,30 
2.60 
2,56 
3,66 

3.14 


3.41 

2.29 
6,81 
3,09 
6.00 
1.83 


4,39 
2.09 
<>.53 
1.54 
1.56 

6,78 
5.44 
3.8T 
2.14 
3,71 

3.08 
2,73 


.  ?e 

.75 
1.21 
.08 
,28 

2.42 

1.75 


2.00 
1.73 
1,04 
1.10 


,28 
2.19 
.79 


.06 
.70 


.87  .02 
.31 

.05  .10 


•  24 

•  53 


.25 
.60 
,14 


.54 

•  28 
.95 


1.82  2.00 


T  .04  ,20 


See  rclorence  noles  lollowiriq  Slal 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AU6U5TA 
BRlNKlEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE    1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  Nft 
KEO 

MAO  I  SON 

MAO  |  ANNA  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 


1,2*  .03 
T  l.TO 
1.88  .01 


.12  .06 
.15 

T        1  .91 


.2T 
1.34  .38 


.15 


SOUTHwEST  0? 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
OE  QUEEN 
0 IERKS 

FULTON 
GLENwOOD 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

L.  ANGLE  Y 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEV.HOPE   3  E 
ODEN  2  M 
OKAY 

PINE  RIOGE 

STAMPS 
STORY 

T  E  *  ABK AN A  wB  AIRPORT  / 


2.66 

2.66 

1.22 


■  ** 
1.2* 
.03  1.19 


.08 
.01  .44 
•05     .06  .32 
.14 

T 

.03 


•  OT 
.50 


1.60 
.26 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
ARK ADEL  PH I A 
BLUFF  CITY   3  5M 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 

G'JROON 

MAGNOLIA    3  N 

MOHOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRE  SCOT  T 

5D  ARK  MAN    3    -  '■  - 

TAYLOR 

WARREN 


3.05 
-.  31 
3.69 
3.33 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  T  S 
DERMOTT 

dermott  3  ne 
Duma  5 

EUDORA 
HAMBURG 

MONTICELlO   3  S 

pine  bluff 

pinf  Bluff  faa  airport 
portland 

ROHwER  2  NNE 
STAB    CITY    4  ENE 


1.35     .05  .19 


1.82 
.98 
1.83 


•  10 
1.56 
1.88 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

,3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2] 

22 

23 

24  |  25  |  26 

27 

28 

29 

30 

31 


• 

> 
< 

— 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

94 
78 

98 
81 

99 

80 

98 
80 

99 
82 

98 
82 

88 
82 

92 
80 

94 
80 

94 
79 

95 
79 

87 
79 

n 

78 

97 
80 

96 
81 

100 
82 

82 

101 
83 

-in 

85 

92 

La 

97 
82 

88 
83 

95'    96  99 
Slj    8l|  79 

■■■ 

81 

97 
81 

100 
83 

100 
81 

101 
81 

96.2 
81.1 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


St«  >*l«t«nc*  notm*  following  Suion  lnd*i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1965 


Day  of  Month 

• 
01 
3 

Station 

i 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST  01 

BEAVER  0AM 

MAX 

86 

86 

89 

92 

96 

93 

92 

01 

87 

90 

86 

92 

92 

00 

94 

ft  ft 

93 

93 

80 

88 

95 

86 

87 

91 

94 

96 

8B 

82 

85 

90 

69.9 

MIN 

59 

55 

57 

58 

63 

64 

67 

66 

55 

52 

53 

5- 

57 

61 

ftft 

67 

63 

64 

67 

65 

65 

66 

66 

64 

66 

73 

76 

60 

55 

58 

50 

61.7 

BENTONV I LLE 

MAX 

87 

92 

94 

96 

92 

93 

92 

87 

90 

89 

90 

92 

89 

92 

85 

96 

90 

94 

95 

92 

89 

93 

96 

97 

87 

87 

90 

90 

86 

91.2 

MIN 

61 

59 

62 

67 

68 

69 

64 

ftO 

50 

55 

56 

62 

64 

68 

67 

67 

ftft 

65 

69 

64 

66 

67 

66 

67 

70 

72 

72 

67 

66 

66 

63 

65.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

8  3 

87 

92 

95 

92 

94 

93 

92 

90 

93 

91 

ftft 

ftft. 

95 

94 

95 

85 

95 

90 

ftft 

93 

97 

100 

90 

61 

86 

93 

91 

91.1 

MIN 

60 

57 

62 

66 

67 

65 

62 

64 

55 

57 

59 

61 

63 

66 

ftft 

6* 

62 

69 

67 

65 

67 

60 

70 

65 

67 

73 

63 

60 

55 

56 

60 

63,0 

FAYETTEVILLE  FAA  Ap 

MAX 

86 

89 

92 

94 

92 

90 

90 

86 

92 

0  0 

91 

02 

0  0 

03 

87 

05 

80 

ftft 

96 

89 

85 

89 

93 

95 

89 

84 

83 

90 

77 

69.4 

MIN 

5  7 

52 

57 

6  i 

62 

69 

70 

60 

5ft 

5. 

52 

57 

62 

ft5 

ftft 

66 

63 

68 

05 

69 

ft9 

67 

67 

66 

68 

73 

66 

62 

57 

67 

65 

63.1 

FAYETTEV I LLE  EXP  STA 

MAX 

35 

90 

92 

93 

93 

91 

90 

89 

90 

ftft 

90 

92 

S9 

0  2 

88 

93 

92 

67 

95 

93 

86 

90 

93 

95 

95 

82 

83 

69 

87 

90.1 

MIN 

59 

56 

60 

68 

68 

72 

70 

65 

6ft 

58 

55 

60 

64 

69 

ft  7 

66 

66 

72 

67 

68 

69 

67 

67 

65 

71 

76 

64 

63 

59 

70 

63 

65.4 

GRAvETTE 

MAX 

17 

90 

96 

97 

95 

93 

93 

88 

92 

00 

92 

95 

01 

95 

96 

90 

91 

96 

88 

88 

92 

97 

100 

96 

87 

87 

91 

87 

92.2 

Mm 

55 

51 

57 

61 

63 

67 

63 

61 

51 

51 

52 

57 

60 

6  3 

ftft 

ftft 

61 

67 

67 

64 

65 

64 

66 

62 

68 

71 

65 

60 

56 

65 

61 

61,4 

HARRISON 

MAX 

89 

91 

96 

93 

91 

90 

83 

87 

86 

90 

90 

MIN 

59 

56 

58 

61 

61 

63 

65 

66 

57 

ftft 

55 

5ft 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

89 

93 

89 

88 

69 

83 

83 

84 

87 

ft  7 

ftft 

90 

ft  5 

8  7 

92 

78 

85 

91 

85 

84 

88 

92 

95 

85 

80 

63 

90 

78 

86.6 

MIN 

61 

61 

60 

65 

66 

65 

64 

63 

61 

5ft 

60 

61 

66 

67 

70 

65 

ftft 

68 

h7 

65 

67 

70 

69 

65 

66 

75 

66 

60 

54 

61 

63 

64.3 

HUNTSV I LLE 

MAX 

85 

89 

94 

96 

93 

92 

93 

88 

68 

89 

91 

90 

92 

95 

92 

9  2 

96 

95 

89 

88 

96 

92 

87 

91 

95 

97 

83 

63 

85 

92 

80 

90.6 

MIN 

56 

51 

55 

64 

61 

62 

66 

65 

50 

4  0 

50 

54 

60 

62 

63 

ft  3 

61 

66 

63 

63 

66 

63 

68 

63 

hft 

70 

65 

60 

54 

63 

60 

60.8 

LEAD  HILL 

MAX 

89 

90 

93 

98 

95 

94 

90 

85 

86 

87 

OO 

91 

92 

0  4 

96 

89 

90 

94 

69 

87 

95 

90 

86 

91 

95 

98 

96 

80 

86 

95 

91 

91.1 

MIN 

62 

54 

57 

66 

65 

68 

55 

58 

60 

58 

5  7 

59 

ftft 

67 

67 

67 

64 

68 

69 

65 

66 

67 

70 

67 

6ft 

74 

72 

64 

55 

64 

66 

64,0 

ROGERS 

MAX 

82 

86 

92 

92 

90 

90 

ft  7 

84 

86 

85 

88 

90 

85 

00 

86 

63 

90 

92 

85 

66 

94 

84 

ftft 

90 

91 

96 

93 

ftl 

82 

86 

82 

87.6 

MIN 

60 

57 

55 

63 

65 

65 

67 

62 

58 

54 

56 

60 

ftft 

62 

65 

68 

62 

65 

66 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

70 

67 

60 

58 

65 

60 

62.8 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

89 

94 

99 

101 

98 

97 

97 

96 

96 

89 

92 

96 

91 

07 

97 

Oft 

99 

101 

84 

95 

102 

91 

89 

9  6 

100 

103 

102 

85 

87 

94 

61 

94,6 

•       «  » 

MIN 

ft  1 

57 

60 

61 

67 

71 

67 

66 

55 

55 

56 

60 

65 

65 

ftft. 

67 

63 

68 

66 

h5 

69 

68 

he 

65 

70 

74 

66 

63 

59 

66 

63 

64,4 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

86 

90 

94 

88 

96 

95 

88 

68 

88 

68 

01 

91 

92 

94 

97 

86 

89 

95 

94 

8B 

92 

96 

96 

90 

84 

85 

96 

81 

91.2 

MIN 

57 

53 

54 

57 

57 

ft? 

65 

64 

5ft 

52 

54 

55 

61 

61 

hi 

65 

ftl 

66 

65 

63 

62 

64 

67 

67 

62 

68 

66 

63 

47 

52 

65 

60.5 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

86 

88 

91 

96 

93 

92 

87 

88 

87 

87 

92 

91 

69 

92 

95 

91 

86 

90 

95 

98 

84 

91 

96 

98 

97 

68 

85 

94 

87 

91.2 

MIN 

56 

53 

52 

53 

56 

56 

62 

64 

54 

50 

53 

53 

59 

59 

60 

62 

5ft 

62 

63 

59 

56 

61 

64 

63 

58 

65 

65 

61 

43 

45 

63 

57.7 

GILBERT 

MAX 

85 

95 

92 

97 

93 

92 

90 

89 

91 

68 

91 

o  1 

0  3 

Oft 

0  7 

90 

91 

Of 

9  1 

ft7 

92 

92 

84 

91 

95 

98 

92 

85 

86 

94 

89 

91.3 

MIN 

57 

53 

57 

58 

56 

60 

64 

65 

56 

51 

53 

5ft 

60 

60 

59 

64 

60 

60 

64 

65 

63 

62 

62 

62 

62 

64 

66 

60 

49 

52 

67 

59.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

85 

85 

?0 

90 

93 

91 

91 

ft  3 

ftft 

88 

85 

89 

89 

90 

96 

0  6 

95 

92 

90 

93 

95 

95 

89 

93 

95 

91 

67 

84 

91 

90.5 

MIN 

64 

61 

64 

64 

66 

66 

67 

63 

61 

f.  1 

62 

65 

69 

60 

70 

67 

70 

70 

69 

66 

69 

69 

68 

66 

72 

71 

67 

57 

57 

63 

65.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

85 

89 

90 

97 

94 

13 

84 

66 

ft  ft 

68 

89 

69 

89 

91 

93 

96 

P5 

89 

92 

96 

84 

89 

92 

96 

87 

81 

61 

93 

82 

89.5 

MIN 

59 

55 

55 

58 

60 

62 

64 

66 

56 

54 

57 

56 

61 

64 

63 

67 

61 

65 

66 

h4 

ftl 

65 

68 

66 

61 

6  8 

67 

63 

46 

51 

65 

61.2 

MARSHALL 

MAX 

83 

88 

in 

92 

91 

DO 

86 

86 

87 

86 

39 

fto 

90 

0  3 

91 

Oft 

90 

ftft 

88 

90 

86 

91 

96 

99 

90 

86 

86 

93 

82 

89.6 

MIN 

59 

56 

56 

69 

68 

6ft 

66 

68 

56 

55 

55 

56 

ft4 

70 

ftp 

66 

62 

67 

66 

64 

ftft 

66 

68 

65 

69 

73 

68 

62 

59 

66 

65 

64,3 

MOUNTAIN  HOME   1  NNw 

MAX 

89 

64 

87 

90 

94 

92 

90 

67 

85 

86 

86 

89 

88 

90 

95 

87 

02 

94 

ftft 

89 

93 

91 

86 

90 

94 

98 

86 

80 

64 

92 

89.1 

MIN 

58 

63 

6  3 

64 

67 

67 

64 

65 

61 

58 

60 

ftft 

66 

ftft 

69 

67 

64 

67 

71 

67 

67 

68 

69 

69 

66 

69 

71 

63 

59 

59 

64 

65.1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

90 

85 

89 

90 

95 

93 

91 

68 

85 

86 

86 

88 

86 

88 

90 

93 

00 

91 

95 

84 

87 

90 

91 

65 

88 

94 

98 

86 

81 

81 

93 

88,9 

MIN 

63 

59 

58 

61 

61 

64 

65 

68 

60 

56 

58 

59 

ft4 

64 

ftft 

67 

64 

66 

70 

ftft 

66 

67 

70 

69 

6  4 

69 

6  8 

63 

55 

55 

65 

63.6 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

84 

95 

90 

90 

64 

86 

88 

87 

88 

89 

89 

90 

05 

93 

93 

93 

90 

8  9 

93 

93 

85 

89 

92 

93 

93 

85 

85 

90 

61 

89,4 

MIN 

62 

58 

67 

67 

63 

70 

61 

57 

59 

59 

65 

68 

69 

67 

65 

70 

69 

66 

65 

66 

68 

65 

66 

71 

71 

64 

52 

60 

67 

64,7 

YELLV I LLE 

MAX 

85 

86 

91 

95 

92 

92 

90 

86 

87 

86 

SO 

00 

91 

92 

97 

88 

93 

95 

82 

86 

93 

90 

87 

90 

95 

98 

86 

63 

84 

94 

82 

89.6 

.       .  . 

MIN 

55 

51 

52 

56 

56 

59 

60 

60 

54 

49 

52 

52 

58 

50 

60 

ft  2 

5  6 

60 

6  0 

62 

61 

61 

66 

62 

62 

62 

62 

55 

46 

51 

62 

57.6 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

87 

96 

ftft 

87 

89 

0  0 

89 

82 

98 

91 

92 

95 

99 

85 

90 

94 

95 

92 

84 

83 

92 

92 

91.2 

Mm 

64 

59 

61 

59 

60 

ft  1 

66 

67 

ft  2 

68 

66 

70 

68 

66 

62 

63 

69 

67 

64 

70 

70 

66 

49 

52 

70 

64,0 

BALD  KNOB 

MAX 

87 

91 

9  J 

95 

93 

)2 

87 

90 

0  0 

87 

90 

90 

90 

93 

100 

94 

91 

94 

97 

67 

90 

96 

96 

94 

86 

83 

94 

96 

92.3 

Mm 

66 

58 

60 

60 

64 

65 

68 

ftft 

63 

60 

61 

61 

66 

69 

66 

70 

65 

ftft 

67 

69 

67 

67 

70 

68 

65 

70 

68 

68 

57 

55 

71 

65,2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

86 

90 

93 

98 

94 

0  1 

90 

86 

86 

66 

89 

89 

90 

9  4 

90 

91 

93 

95 

65 

90 

93 

96 

94 

85 

83 

92 

85 

90.6 

Mm 

61 

59 

57 

60 

63 

ft  4 

64 

69 

59 

57 

57 

57 

64 

65 

67 

6  2 

62 

69 

64 

62 

66 

67 

69 

67 

72 

69 

63 

50 

53 

69 

62.9 

BATESV I LLE   L   AND  D  »1 

MAX 

87 

90 

9< 

97 

96 

Oft 

91 

89 

00 

90 

92 

0  1 

92 

94 

94 

92 

93 

95 

97 

87 

91 

97 

100 

95 

89 

86 

96 

91 

92.9 

Mm 

61 

55 

5  1 

57 

61 

ft- 

ftft 

69 

5V 

55 

58 

5  7 

64 

65 

0  4 

66 

63 

hh 

65 

ftft 

ftl 

65 

67 

68 

62 

69 

69 

64 

49 

51 

71 

62,3 

BEEDEv I LLE 

MAX 

90 

9* 

1  i 

97 

95 

9  ft 

91 

88 

ftft 

89 

89 

90 

91 

93 

99 

97 

96 

98 

98 

89 

90 

95 

96 

90 

65 

89 

93 

92,8 

Mm 

67 

60 

6] 

61 

64 

66 

66 

68 

66 

64 

63 

64 

66 

69 

67 

68 

67 

71 

73 

71 

69 

66 

70 

66 

70 

72 

67 

67 

66 

54 

66.4 

BLYTHEV I LLE 

MAX 

93 

93 

66 

ft  7 

87 

90 

91 

93 

94 

96 

97 

9  7 

93 

90 

95 

98 

83 

69 

93 

96 

87 

83 

81 

91 

91 

91.2 

Mm 

65 

62 

^ 

63 

69 

ftft 

70 

ft  3 

67 

64 

66 

70 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

66 

64 

68 

70 

68 

67 

71 

72 

68 

53 

57 

64 

67.1 

CORNING 

MAX 

88 

89 

9  0 

95 

94 

0  2 

69 

88 

87 

88 

89 

0  0 

90 

93 

95 

95 

89 

9  3 

9ft 

80 

61 

92 

94 

91 

92 

82 

91 

87 

90.6 

Mm 

62 

60 

s« 

61 

65 

ftft 

66 

69 

64 

58 

62 

62 

66 

70 

69 

69 

67 

71 

70 

65 

ft  3 

66 

69 

68 

63 

72 

70 

66 

50 

54 

54 

64,5 

JONESBORO 

MAX 

86 

69 

90 

96 

94 

92 

89 

87 

ft  1 

85 

87 

90 

90 

92 

97 

98 

90 

90 

94 

97 

68 

90 

95 

97 

67 

84 

62 

93 

93 

91.0 

Mm 

65 

64 

64 

63 

71 

60 

67 

68 

ftft 

63 

65 

►  7 

69 

71 

7ft 

73 

70 

75 

72 

69 

68 

72 

70 

66 

66 

72 

73 

68 

55 

57 

71 

67.9 

KEISER 

MAX 

85 

88 

88 

92 

92 

0  0 

81 

84 

85 

84 

83 

ftp. 

91 

92 

94 

95 

96 

91 

90 

93 

95 

83 

89 

93 

94 

90 

83 

80 

91 

91 

89.2 

Mm 

66 

60 

ft  A 

62 

66 

ft  7 

70 

67 

ftft 

65 

66 

ftft 

66 

74 

70 

75 

73 

7  7 

74 

71 

71 

69 

71 

67 

66 

65 

73 

69 

53 

56 

71 

67.7 

MARKED  TREE 

MAX 

85 

a  7 

90 

94 

93 

91 

87 

85 

O  t 

85 

87 

Oft 

88 

90 

94 

oo 

95 

96 

91 

90 

93 

95 

ft4 

91 

92 

94 

88 

89 

66 

90 

92 

89.9 

Mm 

67 

60 

ft  \ 

62 

66 

67 

66 

67 

ftft 

62 

63 

66 

69 

66 

79 

68 

66 

73 

70 

69 

66 

69 

73 

66 

66 

71 

71 

69 

54 

54 

69 

66.7 

NEWPORT 

MAX 

85 

83 

92 

95 

93 

9  2 

04 

86 

89 

86 

88 

ft  9 

89 

92 

05 

82 

82 

97 

91 

90 

93 

97 

85 

90 

95 

95 

88 

84 

83 

91 

89 

89.7 

MIN 

58 

55 

63 

62 

68 

ftM 

69 

68 

ft  5 

62 

64 

65 

70 

70 

ft  9 

70 

67 

67 

70 

68 

65 

69 

70 

69 

68 

73 

73 

68 

55 

68 

72 

66,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver. 

PARAGCULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

86 

•57 

99 

65 

89 
63 

94 
63 

93 
69 

91 
69 

90 
67 

89 
69 

87 
64 

9  8 
63 

89 
64 

91 
66 

89 
69 

92 
69 

96 
73 

95 
73 

95 
69 

96 

72 

94 

73 

91 
69 

94 
67 

98 
72 

84 
71 

89 
68 

93 
64 

95 
73 

94 
73 

88 
69 

82 
52 

91 
56 

93 
71 

91.2 
67.1 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

96 
63 

89 
62 

88 

61 

94 
61 

92 
64 

90 
66 

86 
66 

88 

86 
61 

87 
61 

88 
61 

90 
62 

89 

65 

93 

67 

95 
67 

95 
68 

95 
66 

95 
70 

88 
69 

89 
68 

93 
65 

96 
68 

82 
69 

88 
68 

92 
64 

93 
64 

92 
•0 

83 
63 

60 
92 

90 
93 

92 
70 

89,8 
64.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

86 
59 

90 
59 

91 
64 

94 
61 

93 
64 

92 
67 

92 
67 

90 
68 

90 
64 

9  7 
64 

89 
61 

91 
63 

90 
68 

93 
70 

98 
68 

97 
66 

9  6 

65 

98 
68 

94 
68 

91 
70 

96 

9  7 

86 
7 1 

90 

96 

97 

1  3 

85 

83 

92 

97 

91.9 
65.8 

WALNUT   R 1 OGE  FAA  Ap 
•       #  • 

MAX 

Mm 

95 
63 

88 
62 

89 
61 

93 
62 

92 
67 

91 
69 

80 
67 

88 
69 

96 
64 

88 

60 

90 
63 

91 
63 

9  0 
6  9 

92 
71 

97 
70 

9  6 
7  1 

96 
66 

96 
73 

89 
70 

91 
68 

95 
65 

98 
69 

83 

70 

89 
68 

92 
65 

93 
72 

93 

7  0 

84 
61 

82 
51 

91 
96 

66 
67 

90.1 
65.9 

WEST  CENTRAL  04 

APPlETON 

MAX 
MIN 

84 

53 

89 
55 

94 
60 

93 
67 

91 
69 

94 
68 

96 
74 

92 
61 

90 
64 

92 
62 

91 
61 

92 
60 

96 
6  2 

97 
63 

92 
59 

97 

5  2 

96 

67 

93 
54 

95 
52 

9  6 
6  6 

96 
64 

95 
66 

91 
68 

12 
68 

96 

66 

95 
65 

1  3 
60 

97 
58 

94 
54 

96 
66 

)0 
64 

93.5 
60.9 

80ONEV I LLE 

MAX 

Mm 

91 

62 

96 
53 

99 
58 

102 
61 

99 
63 

99 
66 

94 

66 

96 
68 

99 
55 

96 
58 

97 
54 

96 
57 

98 
63 

[00 
67 

98 
65 

96 

65 

98 

62 

99 
66 

98 
66 

94 
72 

100 
70 

85 
66 

91 

7  0 

96 
66 

100 
68 

104 
69 

104 

6  9 

91 
6  3 

89 

62 

98 
67 

84 

69 

96.4 
64,0 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

89 

62 

93 
56 

96 
66 

99 
65 

97 
66 

96 
69 

90 
69 

91 
72 

93 
60 

89 
59 

91 
59 

91 
60 

95 
71 

95 
69 

97 
69 

09 

69 

93 

64 

96 
67 

96 

68 

91 
70 

89 
69 

87 
69 

9  1 
72 

92 
69 

97 
71 

100 
70 

101 
71 

8  9 

66 

65 
69 

94 
66 

83 
68 

92.7 
66.5 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

91 
65 

94 
56 

95 
62 

98 
63 

95 
63 

94 
67 

90 
69 

92 
71 

97 
6  2 

92 
60 

93 
58 

93 
68 

93 
66 

96 
6  7 

9  8 
67 

94 
68 

95 
67 

96 

69 

95 

6  6 

92 
71 

95 
68 

88 
68 

88 
72 

92 
69 

96 

70 

98 
71 

96 
71 

88 

66 

87 
59 

94 

63 

99 
69 

93,3 
66,0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

AO 
69 

86 
65 

87 
67 

87 
70 

89 
69 

88 
66 

83 
59 

83 
64 

83 

66 

79 
63 

85 
67 

80 
67 

80 
69 

■6 
66 

85 
69 

87 
65 

88 

64 

89 
70 

83 
68 

80 
65 

79 
66 

87 
66 

91 
67 

93 
69 

88 
65 

77 
62 

78 
55 

87 

62 

77 
62 

84.3 
65.6 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
62 

93 
56 

96 
62 

97 
65 

96 
66 

97 
68 

94 
71 

95 
65 

98 

66 

93 
61 

95 
58 

95 
60 

94 

71 

96 
6H 

96 

70 

94 

69 

96 
68 

QP 

69 

97 
6  8 

16 

72 

102 
71 

94 

6  8 

12 
71 

95 

6  9 

100 
68 

103 
69 

102 
70 

92 
66 

90 
65 

96 
67 

81 
68 

95.3 
66.4 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

89 
58 

92 
52 

95 
58 

97 
59 

96 
61 

93 
64 

92 
70 

91 
65 

95 
54 

92 
54 

94 
53 

94 
57 

92 
65 

95 

64 

95 
64 

90 

65 

94 

61 

95 
63 

93 
64 

89 
65 

1  00 
66 

90 
64 

89 
68 

91 
64 

95 

64 

98 
64 

18 
65 

88 
63 

86 
69 

93 
62 

91 
65 

93.0 
61.9 

MENA 

MAX 

Mm 

85 
66 

90 
5  ' 

93 
60 

92 
62 

90 
63 

90 
65 

84 
68 

90 
66 

92 
58 

91 
65 

90 
57 

90 

59 

87 

66 

12 
68 

92 
68 

89 

66 

96 

63 

94 

66 

96 
66 

12 
69 

96 
67 

89 
66 

8  3 
66 

91 
64 

94 

67 

95 
68 

97 
6  9 

91 
63 

86 

62 

90 
65 

89 

70 

90,8 
64,7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

81 

60 

86 

66 

89 
66 

91 
69 

90 
68 

87 
64 

83 
64 

84 
66 

87 

66 

86 
64 

85 
65 

96 

65 

96 
66 

91 
65 

83 
69 

83 

64 

8  7 
64 

90 
70 

87 
72 

88 

70 

87 
66 

78 

65 

89 

68 

88 
68 

90 
74 

92 
69 

94 

70 

80 

61 

78 
66 

85 
65 

78 
55 

86.1 
65.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

90 
64 

95 
59 

97 
63 

97 
66 

95 
68 

94 
71 

91 
71 

94 
70 

98 
60 

91 
59 

92 

6  0 

93 
63 

93 
72 

95 
6  7 

97 
70 

95 

69 

96 

66 

97 

68 

97 
69 

97 

72 

100 
72 

89 
69 

90 
69 

93 

68 

98 
71 

101 
70 

100 
71 

88 
66 

85 

64 

94 
61 

78 
72 

93.8 
»7.1 

PARIS 

MAX 

Mm 

90 
64 

94 
55 

9  B 
60 

100 
62 

98 
63 

95 
65 

93 
70 

93 
70 

96 
68 

93 
57 

95 
55 

95 
68 

94 
69 

97 
66 

9  6 

66 

11 
67 

95 
65 

98 
66 

95 

6  7 

92 
71 

98 
68 

68 
70 

99 
71 

94 

67 

98 

67 

102 
72 

102 
76 

89 
65 

87 

61 

97 
63 

88 
68 

94,5 
65.2 

RUSSELLV I LLE  4  N 

MAX 

Mm 

89 

62 

93 
55 

95 
60 

97 
62 

95 
62 

94 
65 

91 
66 

92 
68 

95 
59 

91 
56 

93 
55 

91 
6  7 

92 

66 

96 
6  6 

97 
65 

92 
66 

94 

62 

95 
66 

95 
64 

91 
68 

96 

66 

89 
66 

89 
69 

92 
64 

96 

66 

99 
66 

96 

68 

89 

63 

86 
56 

92 
58 

90 
68 

93.0 
63  1  3 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

89 
66 

92 
58 

95 
63 

98 
66 

95 
67 

96 
65 

90 
65 

92 
70 

94 
62 

99 
63 

92 
61 

91 

62 

93 
64 

94 
68 

9  4 

69 

90 
68 

94 
66 

97 
67 

93 

69 

91 
71 

9  5 
70 

83 

70 

69 

73 

92 
68 

98 
68 

100 
69 

100 
75 

89 
66 

95 

69 

94 

70 

86 
68 

92.9 
66,9 

WALDRON 

MAX 

Mm 

90 
64 

93 
55 

9  H 

59 

98 
61 

96 
63 

97 
70 

95 

70 

93 
69 

96 
67 

94 
61 

95 
55 

95 
5H 

94 
70 

96 
69 

97 
67 

92 
69 

95 
66 

98 
67 

97 

6  7 

93 
70 

19 

69 

95 

6  7 

6  8 
70 

96 
66 

99 
67 

101 
71 

102 
71 

101 
65 

90 
62 

96 

64 

92 

70 

95,5 
65,4 

WHITE  ROCK 
«       *  » 

MAX 

Mm 

85 
63 

97 
62 

90 
67 

92 
67 

91 
68 

88 
67 

89 
65 

83 
63 

se 

66 

89 
63 

88 
63 

89 

65 

87 
68 

90 
67 

8  6 
71 

89 
65 

88 
65 

87 

66 

85 
66 

83 
67 

91 
64 

85 
63 

84 

67 

87 
68 

91 
68 

92 
54 

82 
59 

79 
57 

87 
63 

84 

61 

87.2 
64,6 

CENTRAL  0! 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

92 
69 

95 
60 

96 
63 

97 
65 

95 
65 

94 

66 

92 
71 

94 

69 

63 

95 
68 

93 

60 

90 
61 

91 

68 

94 
66 

98 
61 

95 
68 

90 
65 

96 

68 

96 

68 

93 
71 

98 
68 

95 
65 

91 
70 

91 
65 

96 
67 

97 

7  1 

99 
70 

89 
66 

99 

60 

90 
66 

93 
6  9 

93.8 
66.5 

BENTON 

MAX 

Mm 

89 
66 

93 
60 

94 
61 

94 
64 

92 
68 

93 
72 

91 
71 

94 
69 

93 
62 

92 
63 

91 
58 

91 
60 

91 
69 

91 
61 

97 
6  6 

96 
71 

96 
68 

99 

69 

97 
68 

91 
71 

96 
69 

94 
67 

86 
71 

88 

68 

92 
68 

93 
68 

96 
72 

88 
74 

85 

62 

91 
64 

92 
77 

92.5 
67,1 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

91 

61 

90 
58 

94 
58 

96 
59 

95 
61 

93 
65 

94 
71 

86 
66 

95 
60 

95 
60 

92 
56 

91 
57 

90 
64 

91 
66 

93 

64 

98 
68 

98 
62 

95 
64 

99 

64 

97 
70 

11 
64 

96 
65 

94 

69 

a  7 

67 

91 
64 

95 
64 

99 
66 

100 
65 

•  9 

59 

88 

62 

94 

56 

93,9 
63.4 

CONWAY 

MAX 

Mm 

88 
64 

92 
62 

92 
61 

95 
64 

93 
64 

93 
70 

91 
68 

92 
69 

93 
63 

92 
58 

9  2 
58 

92 

69 

91 
69 

94 

69 

98 

69 

96 
69 

1  3 
66 

97 

68 

96 
66 

9  2 
71 

16 

66 

97 
67 

87 
70 

91 

69 

96 
69 

97 
70 

94 

70 

89 
68 

87 

60 

94 

59 

94 
70 

93.0 
66.0 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

98 

61 

91 
54 

96 
6  1 

98 
61 

94 

62 

95 
65 

8  7 

68 

91 
68 

92 
62 

90 
59 

93 
57 

93 
59 

93 
67 

96 

65 

100 
65 

98 
67 

97 
65 

98 

67 

97 
65 

94 

67 

97 
64 

100 
67 

87 
68 

9  2 
6  8 

96 
68 

97 

69 

94 

69 

88 
68 

87 

57 

93 
57 

92 
69 

93.7 
64.2 

HCT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
64 

96 
68 

97 
70 

95 
71 

93 
70 

92 
70 

97 
70 

9  9 

66 

97 
67 

94 

65 

92 
65 

92 
70 

96 
72 

99 
72 

98 
72 

98 
62 

99 
71 

98 
75 

95 
71 

95 
71 

96 
70 

85 
71 

91 

69 

95 
72 

97 
74 

98 
76 

91 
65 

89 

60 

93 
66 

96 
75 

94.7 
69.3 

LEOLA 

MAX 

Mm 

87 
63 

86 
57 

88 
59 

89 
67 

91 

68 

95 
68 

9  8 
65 

98 

65 

99 
6' 

99 
64 

92 
64 

95 
64 

92 
69 

8  9 
71 

91 

66 

94 

67 

96 
71 

97 
73 

88 

67 

92 
63 

94 

60 

95 
71 

93.0 
69.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
68 

94 

61 

94 
65 

97 
66 

95 
66 

95 
6  9 

88 
73 

93 
70 

93 
68 

90 
66 

90 
63 

92 
64 

92 
70 

94 

72 

98 
72 

99 
70 

98 

70 

101 
71 

100 
73 

94 
74 

99 
71 

97 
71 

90 
73 

94 
66 

97 
69 

100 
73 

99 

73 

91 
70 

86 

60 

96 

62 

98 

70 

94.6 
68.7 

MALVERN 

MAX 

Mm 

87 
64 

92 
58 

95 
58 

95 
60 

96 
61 

94 
64 

90 
67 

93 
66 

91 
58 

99 

60 

9  0 
56 

90 
58 

89 
65 

90 
65 

96 
65 

95 
66 

96 
62 

95 
69 

96 
64 

91 
70 

95 
66 

91 
67 

86 

69 

87 
67 

92 
64 

93 
67 

94 

68 

89 
65 

87 
97 

94 
98 

92 
66 

91.6 
63.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

87 
69 

92 
62 

95 
64 

97 
66 

96 
66 

94 
71 

91 
70 

92 
72 

94 

65 

91 
64 

93 
63 

92 
62 

93 

69 

96 
71 

9  9 
69 

95 

70 

95 
66 

9  6 
69 

96 
69 

92 
71 

95 
68 

93 
70 

10 
72 

92 
70 

98 
70 

100 
72 

95 
72 

92 
68 

66 

59 

97 
62 

91 
71 

93.8 
67,6 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
59 

94 

97 
63 

100 
63 

96 
67 

96 
71 

89 
70 

95 
61 

95 
59 

93 
58 

94 

58 

13 
62 

94 
6  7 

96 
67 

98 

68 

92 
65 

12 
67 

97 
68 

97 
70 

93 
66 

95 
66 

92 
70 

87 

66 

93 
67 

97 
71 

99 
7  2 

98 
66 

87 
98 

87 
60 

96 

67 

93.9 
69.1 

PERRY 

MAX 

Mm 

92 
60 

85 

86 

95 
62 

94 
63 

96 
t« 

94 

72 

92 
70 

94 
72 

95 
73 

93 
72 

94 

74 

95 
74 

96 
73 

95 
75 

98 

73 

92 
66 

98 

7  0 

96 
71 

96 
72 

94 

68 

97 
69 

94 

72 

94 

66 

96 
68 

IOC 
69 

98 
7  2 

89 

66 

87 
57 

90 

69 

94 

69 

93.9 
68.9 

SHERIDAN  TOWER 
.      .  . 

MAX 
MiN 

96 

91 

60 

92 

6  2 

94 
65 

92 

14 

88 
70 

92 
67 

9  2 
62 

89 
61 

88 
60 

89 

6  0 

89 
68 

92 
67 

9  6 

69 

96 
68 

97 
64 

18 
61 

97 
68 

92 
69 

96 

66 

92 
66 

85 
69 

9  0 

65 

95 
68 

96 
68 

96 
70 

88 

65 

86 

96 

9* 
59 

9» 

68 

92.  1 
69.3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

95 
66 

90 
57 

94 

61 

94 
61 

91 
67 

94 

66 

89 
67 

88 
67 

90 
6  8 

88 

65 

88 
58 

8  9 
59 

89 
65 

93 
69 

-5 

66 

98 
67 

97 
67 

97 

69 

98 
69 

93 

7  0 

16 
66 

94 

67 

85 
68 

89 

69 

92 
66 

94 
69 

95 
72 

89 

70 

89 

59 

94 
58 

96 
72 

91.9 
69.8 

S«e  Reference  Notes  Following  SuUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

8R  I NKLEY 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
59 

91 
63 

94 
63 

96 
68 

91 
68 

93 
69 

92 
71 

89 
66 

90 
63 

87 
61 

90 

65 

9  1 

68 

91 
69 

94 

6  9 

97 
69 

98 
67 

98 
70 

99 
70 

97 
70 

93 

68 

95 
69 

95 
69 

83 
69 

91 
68 

94 
71 

95 
T2 

95 
70 

87 
56 

85 
58 

94 
63 

92.3 
66.5 

CABOT   4  SW 

MAX 
MIN 

84 

45 

92 
58 

90 
64 

94 
62 

92 
64 

94 
67 

88 
66 

92 
48 

91 
65 

88 
65 

89 
69 

90 
66 

91 
69 

9  1 
68 

96 

6fl 

95 
69 

96 
65 

98 
68 

98 
67 

9  1 
70 

95 
70 

96 
67 

87 
71 

92 
68 

97 
68 

99 
71 

96 
70 

90 
67 

86 
58 

96 
62 

97 
69 

92.7 
66.6 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

84 
AO 

91 
60 

92 
65 

94 
62 

93 
65 

91 
66 

90 
69 

87 
47 

91 
64 

87 
80 

92 
64 

95 
69 

98 
70 

91 

69 

95 
66 

92 
67 

90 
67 

90 
61 

91 
73 

93 
70 

92 
70 

86 
69 

84 
54 

91 
55 

92 
70 

91.0 
66,9 

DE5  ARC 

MAX 
MTN 

88 
44 

93 
62 

94 
67 

96 
67 

94 
71 

94 
72 

91 
70 

90 
70 

91 
69 

90 

6.' 

88 
49 

90 
65 

91 
71 

93 
72 

97 
71 

99 
71 

9  6 
70 

99 
75 

94 
71 

89 
70 

94 
6  8 

94 

70 

94 

70 

91 
70 

96 
69 

99 
73 

96 
73 

96 
71 

84 
58 

95 

60 

96 
74 

93.4 

68.9 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

86 
65 

91 
58 

94 
62 

95 
62 

93 
69 

92 
68 

84 
68 

84 
66 

89 
66 

86 
60 

90 
60 

91 
69 

90 
69 

91 
68 

95 
69 

95 
69 

9  6 

68 

97 
70 

96 
70 

92 
70 

95 
70 

96 
69 

86 
69 

91 
69 

94 
65 

95 
70 

92 
71 

87 
67 

84 
57 

91 
56 

93 
72 

91.4 
66,5 

HELENA   5  NW 

MAX 
MIN 

R6 

58 

87 
57 

90 
63 

92 
63 

94 

69 

90 
67 

9  1 
70 

88 
67 

86 
65 

88 
62 

87 

62 

88 
68 

9C 
6  7 

90 
66 

95 
69 

93 
67 

95 
68 

97 
69 

97 
70 

96 

70 

91 
70 

95 
70 

94 
69 

81 
67 

89 
69 

92 
70 

94 
71 

94 
67 

86 
61 

84 
56 

92 
65 

90.7 
66,2 

KEO 

MAX 
MIN 

84 
65 

39 
61 

90 
62 

92 
63 

90 
65 

89 
67 

88 
70 

87 
68 

B9 
64 

87 
63 

87 
61 

87 

62 

88 
66 

RR 
6  7 

94 
68 

95 
68 

93 
65 

95 
68 

94 
68 

91 
69 

93 
68 

90 
67 

89 
71 

R9 
65 

93 
67 

94 
69 

94 
70 

87 
68 

87 
56 

91 
58 

94 
68 

90.3 
65.7 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MTN 

86 

m 

90 
5  ? 

93 
68 

95 
62 

92 
67 

90 
66 

86 
70 

88 
66 

B8 
65 

87 
60 

89 
60 

91 

6c 

89 
47 

9  1 
67 

96 
70 

96 
69 

9  7 

6fl 

97 

69 

98 
70 

93 
70 

96 

68 

94 
69 

93 
70 

92 
67 

94 
66 

94 
69 

94 
70 

88 
68 

84 
55 

91 
58 

92 
70 

91,7 
66,3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

87 

68 

86 
61 

91 
65 

65 

95 
65 

94 
69 

93 
70 

90 
67 

89 
68 

89 
64 

88 
63 

89 
66 

92 
68 

92 

7  0 

9* 
70 

9? 
71 

97 
69 

98 
71 

98 
71 

98 
72 

95 

69 

99 
70 

94 
70 

80 
70 

91 
69 

94 
72 

94 
74 

95 
71 

88 
58 

88 
60 

96 
63 

92.1 
67.7 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

85 
69 

92 
64 

95 
69 

9t 
70 

95 
71 

97 
72 

96 
71 

95 
69 

90 
69 

88 

68 

89 
66 

94 
68 

99 
69 

95 
69 

97 
73 

100 
73 

97 

71 

101 
75 

9  9 

75 

93 
73 

95 
73 

94 
71 

90 
72 

9  0 

72 

95 
72 

96 
73 

95 
75 

87 
71 

86 
60 

96 
64 

99 
73 

94.1 
70.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MTN 

84 
65 

84 

61 

90 
68 

92 
67 

93 
70 

91 
71 

91 
70 

84 
68 

87 
69 

88 
65 

86 
64 

88 
66 

90 
68 

88 
71 

90 
71 

94 
71 

95 
69 

96 
72 

9R 
73 

86 
73 

93 
70 

96 
70 

91 
71 

Rl 

69 

90 
69 

92 
72 

94 
73 

93 
72 

87 
58 

86 
61 

93 
69 

90.0 
68.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

86 
72 

90 
64 

92 
68 

95 
6  7 

91 
70 

90 
70 

93 
69 

80 
69 

88 
64 

86 
63 

86 
64 

86 

6  9 

89 

7  1 

90 
76 

94 
7  7 

96 
S3 

96 

8  0 

95 
74 

93 
74 

90 
79 

92 
72 

88 
71 

89 
76 

92 
78 

92 
77 

93 
78 

91 
70 

78 
69 

79 
60 

90 
58 

92 
83 

89,7 
71.5 

WYNNE 

«       #  # 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
58 

95 
62 

95 
61 

94 
70 

92 
70 

89 
67 

82 
67 

8  9 

60 

87 
65 

90 
60 

91 
63 

91 
69 

90 
68 

9  3 
64 

97 
70 

95 
6  2 

97 
73 

95 
72 

91 
69 

93 
68 

93 
71 

96 
69 

92 
68 

93 
65 

96 
71 

92 
71 

85 
62 

85 
55 

93 
57 

94 
57 

91.6 
65.5 

SOUTHWEST  01 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
58 

95 
61 

94 
65 

92 
67 

9  5 
70 

93 
72 

94 
69 

95 

60 

92 
65 

92 
60 

91 
62 

88 
69 

93 
6R 

95 
72 

9* 

70 

99 
69 

98 
67 

101 
68 

98 
72 

99 
72 

90 
69 

92 
71 

91 
68 

96 
68 

97 
70 

98 
72 

93 
67 

92 
66 

95 
68 

98 
72 

94.3 
67,6 

D1ERKS 

MAX 
MIN 

85 
65 

95 
55 

96 
58 

96 
62 

95 
69 

95 
66 

PR 
70 

94 
68 

94 
57 

94 
62 

95 
55 

95 
58 

93 
67 

9  4 
6R 

98 
68 

93 
68 

98 
65 

97 
67 

102 
65 

9R 
7  0 

102 
69 

96 
68 

89 
70 

93 
64 

97 
65 

98 
65 

99 
69 

94 
67 

94 
67 

97 
64 

99 
68 

95.3 
65,1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

88 
61 

86 
M 

91 
61 

94 
65 

93 
68 

91 
69 

91 
72 

3  2 
67 

91 
6* 

91 

65 

90 
60 

90 
61 

91 
64 

87 
68 

9  1 
70 

94 

70 

93 
67 

95 
69 

95 
70 

9R 
71 

96 
72 

97 
70 

91 
71 

89 
68 

89 
68 

93 
71 

94 
73 

94 
67 

90 
65 

89 
65 

93 
67 

91.5 
67.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

88 
64 

92 
54 

94 
56 

94 
59 

91 
61 

91 
66 

86 
70 

92 
67 

95 
16 

91 

58 

92 
53 

9  0 

56 

09 

65 

92 

64 

96 
64 

95 
65 

95 
62 

97 
64 

96 
63 

93 
69 

95 
65 

93 
65 

89 
67 

92 
66 

94 
64 

95 
69 

98 
69 

92 
64 

87 
60 

94 
60 

95 
74 

92.7 
63.2 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

95 
65 

92 
55 

95 
57 

97 
60 

95 
62 

92 
65 

94 
70 

83 
67 

94 
57 

9  5 
63 

92 

5  6 

93 
58 

92 
65 

88 
65 

92 
66 

95 
67 

95 
63 

97 
65 

98 
64 

100 
72 

97 
67 

100 
67 

94 
69 

88 
64 

90 
64 

94 
65 

95 
68 

97 
67 

94 
67 

90 
62 

94 
67 

93.8 
64.2 

NASHVILLE  PEACH  5UBST. 

MAX 
MIN 

89 
63 

88 
59 

92 
60 

93 
61 

93 
60 

91 
65 

92 
68 

82 
65 

9  0 
60 

92 
65 

90 
59 

90 

64 

91 
65 

86 
65 

91 

67 

94 
67 

92 
67 

96 
65 

97 

6  6 

99 
69 

96 
67 

99 
63 

91 
68 

88 
63 

88 

65 

92 
65 

93 
69 

95 
64 

90 
63 

88 
65 

94 
67 

91.7 
64.5 

OKAY 

MAX 
MIN 

89 
70 

93 
61 

95 
63 

95 
68 

g  3 
69 

93 
70 

89 
70 

9  * 

68 

95 

64 

93 
47 

91 
61 

9  1 
63 

88 

68 

92 
6  9 

95 
71 

95 
70 

96 

69 

97 
71 

99 
70 

9R 

68 

96 
72 

97 
70 

90 
70 

90 
68 

95 
71 

95 
72 

97 
74 

93 
68 

90 
66 

95 
68 

96 
74 

93.7 
68.5 

STAMPS 

MAX 
MIN 

89 
70 

9  4 

60 

95 

93 
65 

92 

95 
68 

95 
65 

91 

6  5 

88 
59 

91 
62 

86 
67 

93 

70 

95 
71 

98 
69 

96 

6  R 

9R 
71 

100 
7  i 

9  6 

98 
72 

92 
70 

87 
70 

91 
67 

93 
70 

94 
70 

95 
73 

89 
6  8 

89 

93 

96 
71 

93.2 
67.7 

TEXARKANA   WB  AIRPOPT 
*        *  * 

MAX 
MTN 

87 
70 

91 
62 

96 
62 

95 
70 

93 
71 

93 
71 

83 
71 

93 
70 

93 
68 

) : 

47 

90 
61 

91 
64 

87 
69 

95 
68 

97 
74 

97 
70 

98 
70 

98 
73 

100 
74 

99 
72 

98 
71 

92 
71 

89 
7 1 

90 
69 

94 
72 

94 
74 

96 
71 

89 
69 

89 
69 

93 
73 

95 
70 

93.1 
69,6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPH I  A 

MAX 

MTN 

86 
69 

91 
60 

95 
63 

93 
65 

91 
66 

91 

67 

84 
72 

89 
68 

94 
63 

90 
61 

90 
5a 

90 
62 

89 
68 

91 
70 

96 
69 

97 
71 

97 
67 

97 
69 

100 

70 

93 
70 

98 
70 

91 
69 

90 
71 

87 
68 

93 
68 

94 
70 

90 
72 

94 
66 

90 
63 

91 
63 

94 
70 

92.1 
67,0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88 
71 

91 
61 

94 
63 

94 

65 

91 
66 

94 
69 

88 
69 

93 
67 

93 
68 

92 
66 

88 
62 

91 
63 

87 

68 

91 
70 

94 

70 

96 
71 

96 
68 

98 
73 

98 
73 

97 
71 

9  6 
72 

90 
70 

90 
72 

88 
70 

93 
71 

94 
72 

95 
74 

93 
69 

88 

65 

93 
65 

95 
73 

92.5 
68.6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
68 

92 
59 

94 
61 

92 
65 

92 
67 

90 
69 

83 
70 

92 

68 

90 
40 

90 
67 

87 
63 

90 
66 

84 

68 

91 
70 

9  4 

72 

95 
72 

94 
69 

97 
73 

99 
73 

94 
71 

96 
70 

89 
70 

87 
69 

88 
67 

91 
70 

92 
71 

94 
74 

89 
70 

88 

67 

92 
66 

94 
72 

91.1 
68.5 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

87 
70 

92 
61 

94 
63 

94 
67 

92 
68 

92 
69 

89 
70 

92 

48 

93 
66 

90 
66 

88 
62 

90 
62 

90 
62 

92 
70 

96 
71 

96 
71 

98 
'2 

98 
66 

99 
70 

94 
72 

98 
69 

92 
69 

90 
70 

90 
70 

94 
70 

95 
71 

93 
71 

91 
68 

88 

63 

92 
62 

93 
66 

92.6 
67,6 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

87 

68 

92 
58 

94 
58 

93 
63 

92 
66 

93 
6  7 

86 
68 

93 
68 

93 
65 

89 
63 

85 
58 

88 
62 

85 
65 

91 
69 

95 
69 

96 
68 

98 
65 

97 
70 

100 
68 

97 
69 

98 
69 

92 
69 

89 

64 

90 
69 

92 
69 

94 
70 

95 
72 

88 
67 

87 

65 

93 
67 

97 
72 

92.2 
66.5 

MOROBAY   LOCK    AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
59 

9 ! 
59 

98 
62 

95 
64 

94 
67 

94 
70 

90 
65 

92 
66 

92 
64 

91 
59 

90 
60 

88 
66 

86 
69 

93 
69 

96 
68 

96 
67 

97 

70 

96 
69 

98 

70 

96 
69 

98 
68 

91 
68 

87 
70 

90 
68 

92 
69 

94 
71 

94 
69 

96 
64 

91 
62 

95 
66 

92.8 
66.3 

PRESCCTT 

MAX 
MTN 

90 
71 

92 
63 

64 

68 

92 

6e 

9  3 
67 

90 
73 

93 
68 

95 
68 

92 
67 

63 

92 
65 

66 

93 
70 

97 
72 

96 
72 

69 

64 

73 

72 

73 

70 

71 

68 

68 

72 

72 

67 

64 

68 

95 
73 

93.4 
66.7 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 
MTN 

88 
70 

93 
57 

94 

94 

91 

92 

92 

93 

88 

82 

RR 

88 

91 

96 

94 

95 

96 

98 

93 

97 
69 

92 

90 
7  1 

88 

95 

93 

88 

92 

92 

91.9 
65.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

88 
70 

94 
61 

95 
6 ; 

94 
65 

92 
70 

92 
69 

88 
69 

92 
67 

94 
6  b 

89 
66 

89 
61 

90 
62 

87 

68 

93 
69 

95 
70 

96 
70 

97 
68 

97 
73 

100 
72 

93 
70 

99 
70 

94 
69 

89 
72 

92 
68 

93 
69 

95 
71 

96 
72 

93 
69 

93 
64 

96 
62 

97 
71 

93.3 
67.9 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

85 
68 

92 
61 

94 

6  2 

94 
64 

93 
65 

)4 
6  I 

93 
71 

93 
69 

9  4 

67 

91 
65 

91 
63 

91 

6  4 

90 
68 

95 
69 

99 

7  0 

98 
69 

99 
67 

99 
70 

99 
70 

96 
71 

98 
69 

93 
70 

86 
70 

91 
70 

93 
70 

95 
69 

97 
63 

91 
71 

92 
61 

97 
64 

97 
73 

93.9 
67.5 

DERMOTT   3  NE 

MAX 
MIN 

86 
61 

90 
59 

93 
62 

94 
66 

91 
66 

92 
4  9 

90 
49 

92 
68 

92 
70 

89 
64 
See 

90  88 
60  60 
Reference  N 

91      94  96 
65      68  69 
>les  Followijig  Slali 

98 
68 

3D  lod 

99 
71 

96 

70 

97 
71 

90 
71 

9  4 
'0 

93 
68 

86 
72 

afl 
73 

92 
72 

94 
69 

95 
67 

•  91 
72 

87 

62 

95 
60 

94 
70 

92.2 
67.2 

-  114  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

■ 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

DUMAS 

MAX 

Mm 

EUDORA 

MAX 
MI  N 

87 
69 

91 
63 

95 
65 

95 
67 

93 

68 

95 
71 

94 
69 

94 
66 

9* 
68 

90 
69 

99 
66 

90 
68 

92 
68 

93 
70 

96 
71 

97 
71 

97 
70 

96 
70 

98 
72 

90 
70 

93 
7J 

91 

ro 

86 
72 

91 

ro 

9- 
71 

96 
71 

97 
72 

93 
73 

B  B 

66 

95 
67 

96 
71 

93.2 
69.3 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
M1N 

A5 
45 

90 
59 

94 
62 

93 
64 

90 
68 

91 
TO 

89 
69 

90 
68 

91 
67 

P7 
67 

87 
65 

»», 

62 

87 
67 

93 
70 

95 
68 

96 
69 

100 
69 

99 
74 

102 
75 

94 
74 

97 
73 

94 
69 

84 
71 

91 

70 

94 
71 

95 
71 

96 
74 

89 
71 

9  0 
63 

96 
63 

95 
73 

92.3 
68.4 

PINE  BLUFF 

MAX 
MDJ 

86 
69 

91 
63 

93 
66 

95 
67 

93 
70 

3  3 
TO 

93 
70 

90 
69 

93 
67 

90 
69 

89 
63 

90 
64 

89 
70 

92 
71 

9  6 
71 

97 
72 

97 
70 

97 
73 

98 
73 

92 
72 

96 
73 

93 
70 

«  V 

72 

9  0 

ro 

94 
71 

94 
72 

94 
75 

91 
69 

88 

61 

95 
64 

95 
7* 

92.7 
69.4 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
69 

91 
63 

94 
66 

95 
67 

95 
69 

96 
Tl 

82 
70 

91 

70 

92 
6T 

88 
69 

87 
65 

89 
67 

89 
69 

93 
7  1 

97 
?4 

97 
73 

98 

7  0 

98 
74 

99 
73 

92 
73 

95 
'2 

92 
70 

St 
71 

92 

70 

95 

70 

9  5 
72 

95 
74 

87 
71 

86 

62 

95 
63 

97 
T3 

92.2 
69.6 

PORTLAND 

MAX 
MTN 

60 

61 

63 

65 

65 

92 
65 

93 
68 

92 
68 

92 
67 

flu 

67 

(.4 

65 

65 

68 

68 

69 

6  9 

ro 

71 

B  5 
70 

9  1 

72 

88 

70 

82 
73 

87 
71 

91 
71 

93 

70 

94 

ro 

87 
73 

88 

65 

93 
65 

9  5 
TO 

90.1 
67.7 

RCHWtR    2  NNE 

MAX 
MIN 

86 

66 

90 
61 

14 
-  1 

94 
64 

91 
68 

6  J 

67 

^9 

q  0 

68 

88 
« 

89 

63 

90 
65 

90 
63 

93 
65 

95 
6  9 

96 
67 

99 

6e 

95 
72 

96 

92 
73 

»5 
70 

87 

70 

85 
71 

B  1 
71 

92 
71 

93 
70 

9* 
74 

87 
74 

87 
64 

93 
63 

93 
73 

91.5 
68,0 

STAR   CITY   4  ENE 

MAX 
MIN 

87 
70 

91 
59 

95 

- : 

94 
63 

92 
68 

)  3 
t  R 

90 
69 

91 
67 

91 
66 

88 
64 

88 
56 

90 
»i 

89 

..." 

91 

70 

9  5 
69 

96 

T 

95 
67 

98 
72 

98 
72 

91 
72 

9  5 
6H 

92 
70 

89 
71 

90 
6  8 

94 
68 

95 
71 

95 
73 

87 

70 

SB 

62 

95 
59 

95 

71 

92.1 
67.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  OI  Month 

Station 

3  ►.  0> 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

97 

3 1 

i2  "< 

.   .  . 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

.29 

.26 

.26 

.27 

.22 

.27 

.12 

.27 

.  2  6 

.23 

.23 

.21 

.18 

•  23 

.26 

.20 

.15 

.22 

.14 

.22 

.  2  1 

.18 

.  1 1 

.22 

•  24 

.  * 

•  20 

•  3  1 

.18 

.  2'. 

WIND 

2  5 

20 

1  5 

20 

10 

20 

58 

20 

18 

4 

4 

3 

6 

6 

8 

E 

9 

4 

11 

9 

12 

7 

9 

4 

15 

17 

38 

48 

2  6 

-4 

6?32B 

VAX 

96 

100 

100 

100 

90 

93 

92 

94 

95 

9  3 

90 

94 

98 

9C 

93 

96 

88 

95 

97 

96 

e ' 

94 

96 

99 

P  3 

89 

R7 

92 

93.7 

MIN 

6  4 

6  6 

65 

66 

68 

68 

6  6 

67 

6  7 

63 

6  3 

6  5 

66 

6  9 

71 

71 

67 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

69 

72 

66 

60 

59 

62 

67.3 

.        .  ■ 

»EST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAp 

.20 

.19 

.26 

.24 

.27  .21 

.16 

.20 

.25 

.22 

.24 

.19 

.17 

.21 

.28 

.32 

.17 

.23 

.24 

,1« 

.15 

.18 

.  1  1 

.22 

.24 

.21 

.19 

.20 

.16 

.18 

6.44B 

WIND 

18 

18 

23 

20 

30 

17 

21 

23 

26 

19 

36 

30 

15 

15 

20 

27 

10 

13 

20 

9 

18 

12 

8 

8 

13 

15 

25 

12 

9 

14 

544 

MAX 

93 

93 

101 

97 

93 

95 

92 

9  6 

97 

97 

95 

90 

90 

97 

96 

91 

92 

95 

93 

94 

94 

91 

90 

96 

99 

99 

95 

98 

89 

90 

92 

94.2 

MIN 

68 

62 

67 

68 

66 

70 

70 

72 

65 

63 

61 

62 

62 

70 

70 

72 

67 

72 

72 

74 

72 

71 

74 

71 

75 

74 

73 

68 

65 

66 

73 

68.9 

CENTRAL 

05 

BL AKEL Y  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.25 

.25 

.27 

.19 

.20 

.22 

.22 

.10 

.28 

.26 

.26 

.22 

.19 

.25 

.17 

.22 

.25 

.21 

.25 

.22 

.  1  6 

.12 

.21 

.10 

.17 

.16 

.28 

.27 

.22 

.17 

.22 

6.58 

WIND 

31 

33 

26 

IB 

22 

28 

39 

20 

29 

27 

24 

27 

23 

23 

26 

25 

36 

16 

28 

27 

21 

19 

26 

20 

19 

24 

31 

53 

32 

23 

25 

821 

NIMR0D  DAM 

EVAP 

.09 

.16 

.14 

.13 

.16 

.15 

.17 

.06 

.17 

.17 

.17 

.16 

.13 

.14 

.12 

.06 

.10 

.09 

.12 

.07 

.11 

.06 

.12 

.13 

.  14 

.13 

.09 

.  1 : 

.  >9 

3. 796 

WIND 

4 

7 

4 

4 

5 

7 

12 

7 

7 

6 

10 

8 

5 

7 

5 

5 

3 

5 

4 

5 

a 

4 

6 

4 

5 

5 

8 

12 

7 

8 

11 

200 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTCiART   9  ESE 

EVAP 

.24 

.26 

.27 

.27 

.34 

.32 

.34 

.16 

.16 

.26 

.28 

.25 

.21 

.27 

.24 

.27 

.31 

.29 

.31 

.25 

.26 

.25 

.24 

.09 

.20 

.29 

.25 

.17 

.24 

.27 

7.88 

WIND 

36 

51 

29 

22 

36 

55 

90 

95 

48 

30 

30 

25 

25 

59 

27 

24 

39 

29 

48 

55 

32 

35 

48 

8 

24 

63 

76 

64 

42 

3C 

75 

1352 

MAX 

93 

92 

99 

101 

101 

97 

95 

84 

94 

99 

96 

96 

96 

97 

100 

102 

101 

103 

102 

102 

100 

102 

95 

84 

99 

99 

98 

97 

9'. 

94 

96 

97.0 

MIN 

63 

68 

68 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

73 

74 

76 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

62 

62 

66 

71.3 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.30 

.09 

.32 

.11 

.24 

.25 

.23 

.02 

.23 

.27 

.16 

.24 

.20 

.18 

.19 

.25 

.  1  ' 

.23 

.14 

.30 

.26 

.40 

.15 

.20 

.15 

.25 

.28 

.28 

.24 

.21 

.21 

6.75 

WIND 

14 

2b 

12 

9 

14 

26 

50 

31 

23 

19 

16 

16 

15 

14 

13 

17 

21 

18 

21 

28 

16 

27 

1  1 

12 

14 

26 

30 

35 

16 

1  1 

2  2 

626 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.22 

.22 

.26 

.28 

.23 

•s 

.23 

.16 

.20 

.27 

.24 

.18 

.21 

.15 

.23 

.21 

.25 

.26 

.23 

.24 

.20 

.  1  7 

.06 

.19 

.26 

.22 

.25 

.15 

.28 

.27 

6.82B 

WIND 

12 

20 

15 

16 

21 

42 

18 

20 

6 

15 

17 

10 

19 

12 

19 

23 

70 

21 

24 

12 

15 

24 

6 

12 

15 

14 

41 

21 

13 

2  7 

584 

MAX 

95 

91 

95 

94 

95 

95 

94 

81 

96 

94 

96 

96 

92 

92 

92 

96 

95 

95 

97 

98 

98 

98 

95 

94 

95 

98 

97 

98 

96 

93 

96 

94,7 

MIN 

64 

73 

64 

73 

72 

69 

72 

71 

66 

67 

65 

65 

67 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

75 

72 

70 

71 

70 

7  ' 

72 

73 

75 

74 

68 

72 

70.4 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.30 

.24 

.25 

.24 

.21 

.26 

.28 

.16 

.24 

.23 

.23 

.20 

.14 

.14 

.23 

.25 

.26 

.25 

.27 

.27 

.07 

.25 

.17 

.  1  3 

.16 

.21 

.22 

.27 

.15 

.20 

.25 

6,75 

WIND 

5 

5 

5 

8 

12 

19 

24 

26 

18 

6 

6 

4 

6 

15 

9 

11 

1  C 

10 

10 

16 

4 

14 

l  0 

5 

7 

14 

21 

21 

7 

7 

23 

358 

MAX 

100 

103 

102 

10> 

103 

101 

100 

89 

100 

104 

102 

99 

95 

93 

104 

109 

102 

107 

102 

101 

93 

103 

96 

96 

99 

104 

9  9 

105 

95 

105 

99100,4 

MIN 

67 

63 

59 

70 

71 

71 

72 

T0 

73 

72 

66 

67 

68 

73 

73 

69 

7b 

68 

74 

75 

75 

73 

76 

67 

74 

74 

67 

69 

62 

61 

70.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

01-09 

10-.49 

50-99 

661-001 

200 
and  over 

.2 

Percent  of 

poecible 

•unahine 

sis 

>  2"  9 
<  -S  2 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

9 

1.4 

6.7 

40 

SW 

16 

79 

89 

45 

46 

3 

1 

3 

0 

2 

0 

9 

7<* 

hmZ 

LITTLE  ROCK   WB  AIRPORT 

21 

1.8 

6.7 

35 

NW 

31 

81 

88 

49 

54 

3 

2 

4 

0 

1 

0 

10 

79 

3.9 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

17 

2.1 

5.7 

82 

90 

54 

55 

4 

4 

3 

1 

0 

1 

13 

3*9 

S*«  Reference  Not**  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

LNDEX  NO. 

DIVISION 

UCUIN  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

ABBOTT 

.' 

SCOTT 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

ss 

RUBY  3*  OWENS 

o  i ;- 1 

°3 

3* 

92  52 

780 

It 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALTA  F.  GARNER 

HOBAfiT  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

ATHENS 

0  3  00 

0: 

34  19 

93  58 

960 

PAULINE  A  P I NKE RTON 

r  i :  b 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

bt 

: 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

o- 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1  NDEPENDENCE 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BONNIE  BRYANT 

CARROLL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Pa  M.  BRECKENR IOGE 

BENTON 

SALINE 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

05B6 

01 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

5P 

71 

GLENN  B.  PYLE 

01 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

y 

EDWIN  L.  ChAMPLIN 

"'.[.[ 

LAWRENCE 

WILLIAM   P.  WILLIAMS 

GARLAND 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

'8 

36! 

232 

JOE   E.  ATKINSON 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE VILLE  7  NE 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE VILLE  6  NNE 

0  9  f  7 

0< 

LOGAN 

35  13 

93  54 

61< 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V[  LIE 

35  09 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

!ba: 

92  28 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

FRANK t.  IN 

50( 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MONROE 

RICHARD  K ■  WEIS 

NEWTON 

WILLIAM  R .    WY ATT 

BULL   SHOAL5  DAM 

?48C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

MISSISSIPPI 

G.    A.  HALE 

CABOT  4  SW 

no: 

0( 

PULASKI 

34  57 

92  04 

28' 

% 

6P 

B.  M.  ■ 

113? 

02 

36  07 

92  OB 

400 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

OUACH 1 T A 

116 

5P 

MUON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

OUACHI T A 

155 

235 

CAPPFNTER  DAM 

GARLAND 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARFNDON 

MONPOE 

172 

436 

6P 

CLANK5VILLE  6  NNf 

JOHNSON 

B40 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

VAN  BUREN 

510 

EARL  8.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

01 

MAD J  SON 

1 

35  48 

93  48 

1400 

OTTO  DAVIS 

1582 

°j 

] 

36  05 

93  18 

2166 

FAULKNER 

316 

5P 

7* 

BILL  JOHNSON 

6P 

WINFREO  D.  POLK 

105C 

JO£  C.  ALLEN 

CROSSETT  T  S 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

3SC 

7A 

WALTER  Ca    T I  MM  I N G 

C 

FERNA  JONES  TEDDER 

705 

DANVILLE 

YELL 

370 

JOSEPH  A.  MOUDY.  Jfi. 

DANVILLE  SCS 

L83! 

Y  ELL 

i 

35  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

JACK   E.  BURKS 

DE  QUEEN 

420 

7A 

OEPK40TT 

140 

I 

PEP'inTT   3  NE 

143 

06 

PPA  IR  I  E 

5P 

2350 

5P 

MRS*    GLORIA  M.  VICKERS 

HOWARD 

422 

9P 

162 

6P 

C  H 

EL   DORADO  F  A  A  AIRPORT 

■  v> 

UNION 

252 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

39 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

13' 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUPEKA  SPRINGS 

01 

CARROLL 

\ 

36  24 

93  44 

1465 

*P 

Vt 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE   1  NE 

36  05 

SS 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEV [LLE    FAA  AR 

WASHINGTON 

1251 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE   £XP  STA 

WASHINGTON 

127C 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

25*0 

08 

33  49 

92  25 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

LESL  IE  P.  CALLENS 

FOPREST  CITY 

261 

Thomas  a.  moore 

FOPT    SMITH  W8  AIPPORT 

:  -.74 

Sf BAST  IAN 

HID 

u  s  weather  bureau 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

793 

JAMES  L.  CPISTEE 

' 

07 

HEMPSTEAD 

u 

33  37 

93  48 

26C 

81 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

"1 

35  08 

91  27 

BESSIE  Ei  AKERS 

GILBERT 

279° 

7A 

MRS    1  DA   A   K 1 LL I ON 

GLENWOOO 

WILLIAM  F,  SEVIER 

GRAVELLY  4  E 

451 

GEORGE  w.  OOGEN 

GRAVfTTF 

BENTON 

1250 

GREEN  FOREST  *  ESE 

CARROLL 

RALPH  La  BANT* 

FAULKNER 

360 

GREENWOOD 

SE8AST IAN 

518 

GREERS  FFRRY  DAM 

CLEBURNE 

527 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

oe 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

71 

ROY  S.  ROQBS 

HAMBURG 

177 

ALLEN   J.  LINDER 

3132 

02 

36  19 

91  29 

362 

HARR t  SON 

ni 

93  07 

1150 

MAPR 1 50N   FAA  AIRPORT 

3165 

01 

36  16 

93  09 

1370 

Ml  C 

j  :■  t  <■ 

1 

35  28 

92  5B 

HELENA  ■>  NW 

•  :<■? 

:v 

PH| LL I  PS 

? 

34  34 

90  40 

220 

7/ 

OURWOOD  E.  JOHNSON.  JR, 

.•<.?* 

0  7 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

it 

8  A, 

HOPPFP 

0  ' 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

7A 

HOPATIO 

3442 

r-l 

SEVIER 

33  56 

337 

ELI2A8ETH  w.  FRIDAY 

34  31 

710 

5P 

9P 

U   S   NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSV 1 LLE 

c ' 

36  05 

1453 

6P 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUT T I G  DAM 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

W.  E*  MCDOWELL 

JASPER 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

:■  I )« 

05 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

LUR A  B.  SYKES 

JONES80RO 

CP A  I GHE  AO 

7 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICT IN£  SISTERS 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

•.P 

94 

MA»SIE  TAYLOR 

KEO 

3862 

"' 

LONOKE 

1 

34  36 

92  00 

230 

R.  A.  WALLER 

STATION 

6 
z 

M 
U 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

SPECLA1 

K  I  NGSL AND  3  SSE 

3904 

08 

CLEVELAND 

33  50 

214 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

35  49 

90  26 

230 

7  h 

TRESSA  ST ,  CLA 1 R 

LAKE  MAUMELLE 

40 1C 

09 

PULASKI 

*7A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

07 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

SS 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  POCK  we  AIRPORT 

PULASK 1 

257 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

92  19 

M[C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LUPTON 

01 

NEWTON 

93  05 

2007 

LOLA   D  JOHNSON 

MADISON 

06 

ST  FRANCIS 

90  43 

215 

RAYMOND  D.  BURNETT 

MAGNOLIA  3  N 

454B 

08 

COLUM6 I A 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7* 

EARLE    E.  GRAHAM 

o« 

33  20 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  +■  L  CO. 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

RADIO   STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

OJ 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

7fl 

H 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  I ANNA   2  S 

4638 

.... 

LEE 

234 

6P 

7A 

Thomas  6.  turner 

MARKED  TPEE 

03 

POINSETT 

35  32 

229 

SS 

MARSHALL 

SEAfiCV 

35  54 

92  38 

7A 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

92  39 

C 

KENNETH  OELOY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

OS 

IZARD 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUAN I T A  COOPER 

MENA 

4756 

POLK 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

RICHARD  W.    ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT ICELLO  3  S 

09 

91  48 

285 

5P 

W 

:  H 

RADIO   STATION  KH9M 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK    AND  DAM  8 

01 

33  19 

92  27 

*BS 

7* 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONWAY 

35  08 

92  44 

280 

PERRY  D.  MALLETT 

4988 

MONTGOMERY 

93  38 

5P 

WILLIAM   E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2800 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

50  U 

02 

BAXTER 

36  20 

800 

RADIO  STATION  K  TLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

5046 

STONE 

35  51 

92  05 

768 

SS 

NELL  A.  TAPLEY 

HUL BERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

'->; 

34  09 

93  43 

425 

8A 

8A 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

511: 

HOWARD 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

01 

33  57 

93  51 

37! 

- 

NATHAN  4  WNW 

5158 

01 

34  07 

93  52 

EDNA    Ja  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5  1 

CRAWFORD 

35  38 

94  23 

673 

7t 

MRS.    NONA  L.   HA 1  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

93  50 

ELSIE  F  a  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

6P 

LEVI  W.  TIMS 

NIM900  DAM 

5200 

PERRY 

93  10 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1226 

02 

92  15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

00 ELL   3  N 

5354 

WASHINGTON 

1500 

7k 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

0"! 

34  38 

93  48 

800 

OKAY  2  W 

V^l 

HOWAR°UE'1'' 

SP 

5P 

J,  T.  HAPGIS 

OSCEOLA 

S4B0 

0< 

MISSISSIPPI 

35  43 

89  99 

245 

6A 

WILLIAM   T  WALLACE 

OWf N5V1LLE 

SALINE 

92  49 

900 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5908 

FRANKL  IN 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  38 

1900 

7A 

C.   W.  MELSON 

PARAGOUlD  RADIO  KDRS 

5562 

03 

GREENE 

90  29 

276 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

LOGAN 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

papis  4  wsw 

5577 

35  16 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

CROSS 

39  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

°* 

34  48 

93  57 

668 

7A 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

: 

ETHEL  CARLTON 

S691 

Of 

PERPY 

35  03 

92  48 

330 

SS 

7A 

A.    0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

09 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

21! 

HARRT   W.  WHITE 

PINE  BLUE F  FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

206 

MIO 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  PIOGE 

5760 

MONTGOMERY 

93  94 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

POCAHONTAS  1 

5820 

90  59 

33( 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

OS 

33  48 

93  23 

318 

■.P 

7A 

R.    P.  HAMBY 

PPESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

o: 

36  15 

92  91 

800 

i 

MRS.    JOHNNIE   F.  MELTON 

RATCLIFF  2  S 

600! 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF    5  NE 

6  0  0  b 

o< 

FRANK  L 1 N 

35  21 

93  49 

42C 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL I EF  5  NNW 

6007 

FRANKL IN 

35  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008 

93  53 

LULA  M.  WEEKS 

6016 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

REMMEL  0AM 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

BENTON 

1  307 

HOWARD  FOWLER 

ROhvjeR  2  NNE 

6253 

DESHA 

33  48 

91  16 

150 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

PUS5ELLV ILLE  4  N 

POPE 

35  20 

93  09 

5P 

SP 

9P 

J.   H.  FONDREN 

6376 

0( 

34  23 

91  08 

200 

BA 

8A 

SAINT  FRANCIS 

630( 

CLAY 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

oi 

FULTON 

36  23 

91  90 

66  f 

ALGER  e.  POMEROY 

SEARCY" 

WHI  TF 

35  15 

91  45 

24' 

ADAM  C.  MEL  ION 

SHERIOAN  TOWER 

».  S  1 

GRANT 

34  27 

92  21 

4P 

6P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

01 

VAN  fiUPEN 

92  19 

533 

REE D 1 S  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

01 

BENTON 

36  11 

94  13 

1  1  v- 

7A 

DR.    IRVIN  A.  WILLS 

S PAP' MAN    3  WSW 

6768 

33  54 

92  54 

152 

SS 

7A 

MATTIE   D.  MIZELL 

STAMPS 

07 

LAFATETTF 

33  22 

93  29 

270 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  EN£ 

6823 

LINCOLN 

9]      4  7 

ib; 

BURN  1 CE  FRIZZELL 

,17 

34  42 

93  31 

650 

STUTTGART 

St. 

ARKANSAS 

91  32 

6P 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

»  -i  -■ 

0( 

91  25 

198 

71 

:  h 

UNIVERSITY  OF   APK ANSA S 

SUBIACO 

692  a 

LOGAN 

35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SU8IACO  ABBEY 

33  06 

93  27 

247 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXAPKANA   MB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

94  00 

372 

Mil 

U  5  WEATHER  BUREAU 

SCOTT 

•ilt  0'. 

675 

l\ 

WILLI  AM  D.  BIVENS 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

i: 

LAWRENCE 

90  56 

272 

MID 

Mlt 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7  5  a . 

BRaOLEy 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7A 

CHARLEY   La  SHARP 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

94     1  1 

1  3-0 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

77i; 

CRITTENDEN 

35  08 

90  11 

220 

SP 

9P 

W  MEMPHI S  UT IL  COMM 

WHF>  1   1  Nf, 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

35  41 

93  37 

2285 

IP 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

93  IB 

390 

: 

MILES  6  TURNER 

WYNNE 

8052 

-» 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

«AR  I  ON 

36  13 

92  41 

760 

^S 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  CODE:        1 -ARKANSAS  2-MISSISSIPPI 


•RED  5-SA1NI  FRANCIS  -.-SALINE 
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REFERENCE  NOTES 


"al.'r^llllr'B'uriiru  OfflM ^0°"™"  °'  Ar'"",S*S  n,*y      »'"■'"«<'      «"-iting  <°  <"»  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adam.  Field.  Little  Rock.  Arkan...  72202.  or 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  mile.  Monthlv  de«rec  dav  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degr.es.  ReauU.nl  wind  U  lh,  wcloVlum  of  wtod  dlr,r«™  . 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  W,MU  u»remoni. 

OBSERVATION  TIME;  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savins  time  Snow  on  around  in  Ih*  "S~vf.11 
and  Snow  on  Ground"  table  la  a.  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  a.  6:00  a.  m.  .  C.  s"t  DaU  m  the  "Extremes "  UbU  "Dailv  Precim  i 
tion    table.     Daily  Temperature    table.     Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation  P'«»P"»- 

EVA PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  omnts 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


I  of  snow  on  ground  include 


§Nj  ffl  FALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet  Entr 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+-*■     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  b<-  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  arc  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendc 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402.  


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  -  10/5/35-950 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


SEPTEMBER  1965 
Volume  70      No.  9 


ASHEVILLE:  1965 


ARKANSAS  -  SEPTEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


By  far  the  most  remarkable  September  weather 
event  in  Arkansas  was  the  rain  and  wind  ac- 
companying the  storm  remains  of  hurricane 
Betsy  as  it  moved  through  the  State  on  the  10th 
and  11th  of  the  month.  Wind  gusts  of  40  to 
possibly  60  knots  occurred  in  the  south  and 
east  counties.  The  heaviest  rainfall  rates  were 
about   0.50  per  hour  and  lasted  4  to  5  hours 


in  the  southeast  and  east-central  counties.  The 
heaviest  storm  totals  were  6  to  7  inches  in  the 
northeast  where  the  storm  circulation  decelerated 
in  the  form  of  a  frontal  wave.  A  second  heavy 
rain  over  the  State  on  the  22d  of  the  month 
further  complicated  rice  and  cotton  harvest 
work. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1965 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

•a 
| 

a 
£ 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

8  * 

ik 

«  » 

B  s 
r.  x 

..  * 

t  i 

*        *  ft 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

82.0 

57.2 

69.6 

96 

15 

40 

25 

46 

4 

0 

0 

0 

BENTONV I LLE 

84.6 

60.1 

72.4 

95 

15. 

39 

25 

23 

9 

0 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

80.7 

59.9 

70.3 

1.9 

<?<. 

14 

36 

25 

36 

2 

0 

0 

0 

FAYETTEV 1 LLE  FAA  AP 

81.5 

59.5 

70.5 

95 

14 

35 

25 

44 

0 

0 

0 

FAVETTEV I LLE  EXP  STA 

82.4 

61.9 

72.2 

.  g 

9* 

14 

IB 

25 

25 

4 

0 

0 

0 

GRAVETTE 

82.8 

60. 2M 

71.  5M 

.1 

95 

14 

8 

6 

0 

0 

0 

HARRISON 

83.5M 

5  9.8m 

71.7m 

.7 

95 

14 

36 

25 

29 

6 

0 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

80.1 

60.2 

70.2 

92 

14 

38 

25 

36 

2 

0 

0 

0 

HUNTSVILLE 

82.  6 

57.6 

70.1 

95 

14 

34 

25 

37 

6 

0 

0 

0 

LEAD  HILL 

82.9 

61.1 

72.0 

.7 

95 

14 

37 

25 

20 

0 

0 

0 

ROGERS 

81.6 

59.2 

70.4 

1  .  1 

94 

14 

37 

25 

30 

3 

0 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

84.2 

61.5 

72.9 

96 

14 

38 

25 

25 

11 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.2 

.  2 

ft      ft  ft 

NORTH  CENTRAL  0? 

CALICO  ROCK 

83.6 

38.7 

71.2 

94 

14 

39 

25 

28 

7 

0 

0 

0 

EVENING  SHADE  1  NE 

84.1 

53.9 

69.0 

92 

14. 

32 

25 

45 

8 

0 

1 

0 

GILBERT 

83.3 

57.8 

70.6 

93 

t* 

36 

25 

34 

7 

0 

0 

0 

GREER5  FERRY  DAM 

82.5 

62.0 

72.3 

92 

15 

43 

25 

20 

6 

0 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

83.0 

61.0 

72.0 

94 

14 

37 

25 

20 

5 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

81.9 

60.7 

71.3 

- 

.7 

93 

15ft 

39 

25 

31 

5 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

81.2 

60.0 

70.6 

91 

15» 

37 

25 

38 

4 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

81.9 

61.4 

71.7 

92 

8» 

39 

25 

24 

3 

0 

0 

0 

YELLVILLE 

82.8 

55.9 

69.4 

94 

14 

33 

25 

44 

5 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.9 

- 

.9 

«       «  ft 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

81.8 

61.8 

71.8 

91 

8. 

40 

25 

23 

6 

0 

0 

0 

BALD  KNOB 

83.6 

63.4 

73.5 

93 

7 

41 

25 

13 

7 

0 

0 

0 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

83.6 

59.5 

71.6 

93 

14 

36 

25 

26 

0 

0 

0 

BATESV I LLE  L  AND  D  «1 

84.8 

60.3 

72.6 

93 

14. 

37 

25 

26 

1  1 

0 

0 

0 

BEEDEVlLLE 

83.6 

62.7 

73.2 

92 

14 

41 

25 

21 

6 

0 

0 

0 

BLYTHEV I LLE 

83.9 

63.1 

73.5 

•  0 

93 

9. 

44 

26. 

21 

10 

0 

0 

0 

CORNING 

81.9 

60.7 

71.3 

- 

1.4 

90 

9. 

40 

25 

22 

2 

0 

0 

0 

JONESBORO 

83.2 

63.2 

73.2 

- 

.5 

92 

9 

42 

25 

16 

A 

0 

0 

0 

KEISER 

82.4 

64.1 

73.3 

91 

8 

41 

25 

21 

3 

0 

0 

0 

MARKED  TREE 

83.3 

63,7 

73.3 

.7 

92 

8 

41 

25 

16 

6 

0 

0 

0 

NEWPORT 

82.6 

63.7 

73.2 

- 

.  7 

92 

1 

*4 

25 

17 

0 

0 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

82.8 

62.9 

72.9 

91 

9 

41 

25 

17 

0 

0 

0 

POCAHONTAS  1 

81.4 

61.9 

71.7 

- 

1  .  J 

91 

7 

39 

25 

24 

1 

0 

0 

0 

SEARCY 

84.0 

63.5 

73.8 

• 

,7 

93 

14. 

40 

25 

16 

A 

0 

0 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

81.8 

62.6 

72.2 

9 1 

8 

42 

25 

2 1 

0 

0 

0 

DIVISION 

72.8 

- 

.3 

ft       ft  ft 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

86.4 

58.7 

72.6 

96 

14. 

42 

26 

19 

1  3 

0 

0 

0 

BOONEV I LLE 

88.3 

62.3 

75.3 

,  3 

103 

14 

40 

25 

12 

1  3 

0 

0 

0 

CLARKSVILLE 

83.2 

63.5 

74.4 

101 

14 

41 

25 

13 

1 1 

0 

0 

0 

DARDANELLE 

85.5 

62.7 

74.1 

- 

1.2 

98 

14 

42 

25 

11 

12 

0 

0 

0 

0EVIL5  KNOB 

68.  2M 

90 

14 

43 

25 

51 

1 

0 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

87.  2 

62.4 

74.8 

• 

.  1 

100 

14 

41 

25 

16 

1  6 

o 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

84.8 

60.8 

72.8 

99 

14 

37 

25 

22 

1  1 

c 

0 

0 

MENA 

84.0 

61.1 

72.6 

- 

1.5 

97 

14 

40 

25 

20 

8 

0 

0 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

77.7 

59.3 

68.3 

91 

14 

44 

30. 

60 

1 

0 

0 

0 

OZARK 

85.1 

64.3 

74.7 

.  2 

99 

14 

42 

25 

8 

1  2 

0 

0 

0 

PARIS 

87.3 

62.1 

74.7 

102 

1* 

40 

25 

11 

1  4 

Q 

RUSSELLVILLE  *  N 

85.2 

60.3 

72.8 

98 

14 

39 

25 

21 

1  1 

0 

0 

0 

SU8IAC0 

83.1 

64.3 

74.7 

.4 

100 

14 

42 

25 

12 

12 

0 

0 

0 

WALORON 

88.3 

62.4 

75.4 

102 

14 

"•2 

25 

8 

17 

0 

0 

0 

WHITE  ROCK 

80. 3M 

61. 4M 

70. 9M 

91 

14 

43 

24 

31 

1 

0 

0 

0 

DIVISION 

73.1 

.8 

ft          4  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

85.2 

62.7 

74.0 

94 

15. 

42 

25 

10 

7 

0 

0 

0 

BENTON 

84.2 

62.8 

73.3 

93 

14. 

40 

25 

18 

S 

0 

0 

0 

blakely  mountain  DAM 

85.0 

60.7 

72.9 

98 

13 

40 

25 

21 

11 

0 

0 

0 

CONWAY 

85.3 

63.3 

74.3 

1.0 

9^ 

14 

*2 

25 

11 

10 

0 

0 

0 

GREENBRIER 

84.3 

61.6 

73.0 

95 

14 

39 

25 

19 

12 

0 

0 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

83.7 

64.6 

73.2 

1.1 

97 

14 

43 

25 

12 

12 

0 

0 

0 

LEOLA 

85.2 

62.3 

73.8 

96 

14 

40 

?5 

IB 

14 

0 

0 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

84.1 

64.5 

74.3 

.0 

95 

14 

43 

25 

19 

1  1 

0 

0 

0 

MALVERN 

84.0 

60.0 

72.0 

94 

13. 

38 

25 

22 

<) 

0 

0 

0 

MCRR I LTON 

86.4 

65.0 

73.7 

1.3 

97 

14 

45 

25 

7 

14 

0 

0 

0 

Precipitation 


No.  ot  Days 


■3-a 


4.71 
4.16 
2.34 
2.45 
3.05 

5.07 
1.86 
2.53 
4.80 
2.89 

3.38 
3.83 

3.42 


8.96 
11.56 
8.54 
8.50 


7.29 
6.17 
6.54 
15.71 
5.57 

8.76 


10.01 
9.83 
6.83 
9.84 

11.41 

10.58 
7.27 

10.32 
8.95 
9.50 

8.80 
11.33 
10.11 

9.90 
10.18 

9.67 


4.03 
8.43 
7.12 
5.87 
7.40 

2.14 
4.83 
6.51 
7.85 
4.98 

6.98 
6.79 
6.65 
8.30 
3.87 

6.23 


12.29 
7.23 

11.08 
9.43 
9.81 

7.26 
7.76 
7.67 
3.87 
8.11 


2.01 
1,05 
.55 

.34 
1.26 


5.74 


3.23 


7.37 
4.34 
7.22 

6,47 

5.93 

7,37 
7.03 

6,71 


5.06 
2.91 

1.50 
2.37 
1.69 

3.23 

2.62 


6.19 

3.43 
4.44 
5.10 


1.73 
1.57 
1.17 
.84 
1.14 

1.42 
1.53 
.97 
2.75 
1.15 

1.00 
1.55 


4.80 
4.02 
4.04 
4.52 


4.84 
2.49 
2.88 
8.23 
2.05 


5.30 
3.31 
4.23 
3.85 
6.17 

4.50 
4,50 
4,90 
5.55 
4.56 

3.58 

6 

4.38 
4.57 
3.36 


3.43 
6.97 
4.33 
3.73 
3.68 

1.38 
2.43 
4.62 
4.20 
2.78 

4.37 
3 

3.97 
6.21 
2.74 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowes! 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

& 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

• 

1.00  or  More 

S  * 
■ 

%  i 
o« 

5  3 

•„  J 

(■  k 

° 

.10  or  M 

.50  or  M 

NIMROD  DAM 

85.3 

60.9 

73.1 

98 

15 

40 

25 

24 

1  2 

0 

0 

0 

8.38 

5,60 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

PERRY 

85.2 

61.8 

73.5 

.0 

96 

14 

40 

24 

14 

13 

0 

0 

0 

9.22 

5.90 

5,50 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

SHERIDAN  TOWER 

84.0 

61.6 

72.8 

95 

14* 

39 

25 

24 

12 

0 

0 

0 

7.70 

2.59 

11 

.0 

o 

5 

< 

3 

0 1 V I  5  ION 

73.7 

•  .9 

8.60 

5.28 

.0 

•       «  * 

EAST  CENTRAL  06 

ftnKMPOMa  KU3I 

85.4 

63.8 

74.6 

94 

14 

38 

25 

16 

1  0 

0 

0 

c 

7.93 

3.15 

11 

.0 

0 

6 

5 

3 

BR  INKL.EY 

84.9 

62.7 

73.8 

-  .3 

95 

15* 

40 

25 

22 

1  3 

0 

0 

0 

8.04 

4,80 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

CABOT  **  SW 

83.2 

64.3 

73.8 

94 

14. 

40 

25 

21 

8 

0 

0 

0 

9.94 

4.40 

22 

.0 

0 

5 

5 

4 

CLARENDON 

84.6 

63.  1 

73.9 

98 

16 

44 

25 

15 

9 

0 

0 

0 

7.82 

5,00 

4.68 

11 

.0 

o 

6 

3 

2 

DES  ARC 

84.4 

64.6 

74.5 

96 

14 

*2 

25 

16 

12 

0 

0 

0 

8.87 

4.21 

11 

.0 

0 

! 

4 

4 

FTDOF  QT    f TTV 

83.4 

63.2 

73.3 

92 

14. 

39 

25 

25 

7 

0 

0 

0 

1 1  .82 

4,99 

U 

•  0 

0 

6 

6 

5 

UEi  F  m  a     S  KJIjI 

MCLCNfl   5  n« 

84.0 

62.2 

73.1 

•  2.0 

92 

15ft 

38 

25 

29 

9 

0 

0 

0 

8.51 

5,56 

4.51 

11 

.0 

0 

6 

3 

3 

KEO 

82.7 

62.4 

72.6 

93 

1* 

42 

25 

19 

3 

0 

0 

0 

8.20 

2.44 

11 

•  0 

0 

7 

5 

4 

MAR1ANNA  2  S 

84.4 

62.6 

73.5 

•  .3 

93 

St 

39 

25 

23 

10 

0 

0 

0 

10,32 

7.43 

5.10 

11 

.0 

0 

7 

5 

3 

SAINT  CHARLES 

85.2 

64.1 

T*.7 

95 

I 

44 

25 

14 

1  4 

0 

0 

c 

10.12 

5.98 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

STUTTGART 

87.0 

66.6 

76.8 

1.3 

97 

I* 

46 

25 

e 

1  6 

0 

0 

0 

7.25 

4.02 

4.  1C 

11 

•  0 

0 

4 

3 

2 

STUTTGART  9  ESE 

84.1 

64.8 

74.5 

94 

1 

43 

25 

19 

B 

0 

0 

0 

8.72 

5.28 

11 

.0 

0 

6 

4 

2 

WEST  MEMPHIS 

82.3 

66.9 

74.6 

91 

7 

44 

25 

20 

3 

0 

0 

0 

6.69 

2.31 

11 

•  0 

o 

5 

2 

WYNNE 

83.8 

63.7 

73.8 

93 

14ft 

45 

26 

22 

1  0 

0 

0 

0 

12.05 

6.70 

11 

.0 

0 

7 

6 

3 

74.1 

•  .3 

9.02 

5.97 

.0 

»      *  * 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

87.8 

64,7 

76.3 

101 

1* 

46 

25 

6 

15 

0 

0 

0 

5.10 

3.45 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

88.0 

62.9 

75.5 

102 

1* 

43 

25 

7 

16 

0 

o 

o 

5,64 

3.69 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

HOPE  3  NE 

86.3 

63.1 

74.7 

•  .9 

97 

15ft 

44 

25 

15 

16 

0 

0 

0 

4.76 

1.83 

2.78 

22 

.0 

0 

6 

2 

MOUNT  IDA 

86.4 

60.1 

73.3 

•  6 

98 

14 

38 

25 

12 

1  1 

0 

0 

0 

11.52 

7.70 

5.53 

22 

•  0 

o 

6 

i 

| 

NARROWS  DAM 

86.8 

62.0 

74.4 

98 

15ft 

41 

25 

14 

15 

0 

0 

0 

5.»T 

3.30 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

86.4 

62.6 

74.5 

98 

15 

4  3 

25 

10 

1  4 

0 

0 

0 

4.85 

2.68 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

OKAY 

87.7 

65.0 

76.4 

•  2 

98 

14ft 

47 

25 

5 

1  7 

0 

0 

0 

4,12 

.71 

1.60 

1 

.0 

0 

5 

3 

' 

STAMPS 

86.4 

65.2 

75.8 

97 

14* 

45 

25 

9 

15 

0 

0 

0 

6.06 

4,64 

22 

,  o 

o 

4 

2 

86.3 

65.7 

76.0 

-  .5 

98 

1* 

47 

25 

8 

16 

0 

0 

0 

3.27 

.54 

1.37 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

T5.2 

.0 

5.64 

2.15 

.0 

ft           ft  * 

SOUTH  CENTRAL  OA 

ARKADELPH I  A 

8  5.9 

64.1 

75.0 

95 

14 

45 

25 

10 

14 

0 

0 

0 

5,69 

2.33 

1.80 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

CAMDEN  1 

8  7  .  7M 

64  .  6M 

76.2M 

•  7 

96 

14 

45 

25 

8 

1  7 

o 

o 

o 

8,15 

5,03 

3.30 

11 

.0 

0 

6 

• 

4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

84.6 

64  ,  5 

74.  7 

-  1.9 

95 

1* 

44 

25 

17 

14 

0 

0 

0 

4,7* 

2.25 

2.06 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

FORDYCE 

85.9 

64.8 

75.4 

95 

13 

42 

25 

10 

14 

0 

0 

0 

8.47 

2.22 

22 

•  0 

o 

5 

5 

4 

MAGNOLIA  3  N 

86.3 

63.9 

75. 1 

-  1.6 

95 

14. 

42 

25 

14 

1  3 

0 

0 

0 

7,30 

4.89 

3.28 

11 

.0 

0 

6 

6 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 

85.8 

6  3.3 

74.6 

95 

15* 

43 

25 

18 

1  5 

0 

0 

0 

6.69 

3.25 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

PRESCOTT 

86.3 

65.3 

75.8 

-  .6 

98 

1*» 

45 

25 

9 

16 

0 

0 

0 

5.47 

2.25 

2.00 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

SPARKMAN  3  WSW 

A4.3M 

62  •  OM 

73.  2M 

95 

14 

42 

25 

15 

11 

0 

0 

0 

8.04 

3.15 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

WARREN 

87.1 

64.0 

75.6 

•  .7 

96 

13ft 

40 

25 

13 

16 

0 

0 

0 

7,76 

4,19 

11 

0 

o 

2 

DI VI SION 

75.1 

-  1.0 

6.95 

3.96 

.0 

ft       ft  ft 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

87.6 

65.7 

76.7 

.8 

97 

13 

44 

25 

11 

17 

0 

0 

0 

7.84 

4,95 

3.70 

10 

.0 

0 

7 

5 

3 

DERMOTT   3  NE 

85.4 

64.4 

74.9 

99 

1 

41 

25 

15 

14 

0 

0 

0 

6.43 

4.22 

.0 

0 

6 

3 

1 

DUMAS 

86.2 

64.7 

75.5 

•  .4 

95 

13 

43 

25 

11 

14 

0 

0 

0 

8.48 

5.40 

5.05 

11 

.0 

0 

6 

4 

2 

EUDORA 

88.  1M 

65. 8M 

77.0M 

97 

15 

43 

25 

11 

18 

0 

0 

0 

4.69 

3.02 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

MONTICELLO  3  S 

86.2 

65.7 

76.0 

95 

1* 

42 

25 

13 

14 

0 

0 

0 

8.63 

3.55 

10 

.0 

0 

7 

4 

3 

PINE  BLUFF 

87.2 

65.5 

76.4 

-  .5 

95 

14. 

41 

25 

7 

16 

0 

0 

0 

10.26 

7,16 

5.40 

11 

.0 

0 

5 

4 

4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

85.0 

65.7 

75.4 

96 

14 

46 

25 

13 

15 

0 

0 

0 

9,03 

3,73 

10 

.0 

0 

6 

4 

4 

PORTLAND 

85.2 

65.9 

75.6 

.4 

93 

14. 

46 

26 

10 

12 

0 

0 

0 

5.75 

2.86 

3.75 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROHWER  2  NNE 

85.4 

64.0 

74.7 

94 

16 

41 

25 

19 

15 

0 

0 

0 

6.87 

2.90 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

STAR  CITY  **  ENE 

85.5 

63.4 

74.5 

95 

14. 

39 

25 

16 

13 

0 

0 

0 

7.56 

2.38 

11 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

75.7 

.0 

7.55 

4,49 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      103°  ON  THE   14TH  AT  BOONE VI LLE 

LOWEST  TEMPERATURE i      32°   ON  THE  25TH  AT  EVENING  SHADE   1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION;      1.5.7a   INCHES  AT  MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      1.86   INCHES  AT  HARRISON 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      8.23   INCHES  ON   THE   22  D    AT  MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


northwest  0 

beaver  dam 

bentonville 
berryv1lle  *  nw 
buffalo  tower 
eureka  springs 

favetteville  faa  ap 
F AvETTEV I  LLE  e«p  sta 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSV1LLE 

JASPER 

LEAO  HILL 

LURTON 

OOELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  CnG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
SALEM  v 
SHIRLEV 
VELLVILLE 


NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALO  KNOB 

8ATESV1LLE  LIVESTOCK 
8ATESV 1 LLE  L  ANO  D  11 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLTTHEVILLE 
8UR0ETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  C I  TV 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  OA 

ABBOTT 
»LV 

APPLETON 
BIS  FORK 
BOONEV ILLC 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
OEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //ft 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  A  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  A  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELLV ILLE  A  N 

SuBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 


1  .St 
2. S3 

A. SO 
5.53 
2. At 
".53 

5. PA 


11.36 

e.SA 

8.30 


10.01 
9.13 

A.  83 
9.SA 

10.  AS 

11.  Al 
5.6P 

10.38 

B.  tl 
T.2T 

10.33 
10.32 

8.93 
10. B« 

9.50 

8.80 
11.39 
11.33 
10.11 


6.09 
8. A3 
A  .03 
8.6A 
8. AS 

r.ii 


2.1A 
A, 89 
9. OA 


T.89 
A. 66 
3.52 
A. 96 


6.98 
T.19 
6.56 
t.T» 

6.69 
6.30 
5  .  IT 


CENTRAL 

ALUM  FORK  12.29 

APLIN  1  w  7,27 

BENTON  7.23 

BLAKILV  MOUNTAIN  DAM  11.08 

CONWAY  9.A5 

CRYSTAL  VALLEY  8.69 

DAMASCUS  t 1 .01 

GREENBRIER  9.11 

HOT  SPRINGS  1  NNE  7.26 

JESSItvlLLl  9.70 

LAKE  MAUMCLLE  8.13 

LEOIA  7.76 
LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT//R  T.6T 

LITTLE  ROCK  A ILT  PLANT  9.28 
MALVERN 

MORRILTON 
NIMROO  DAM 
0WENSV1LLI 


Day  of  Month 


1   |  2  |  3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  9 

10    |  11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25 

26  | 

27 

28  j  29 

X 

1.T3 

.06 

.01 

.37 

.11 

.09 

.1* 

.06 

.29 

T 

7 

.  1 1 

•  96 

.93 

.01  .02 

•  OS 

•  03 

1.57 

.26 

.  20 

•  11 

.02 

.91 

1.24 

.02 

T 

• 0  1 

•  02 

' "  * 

•  16 

T 

•  16 

7 

.04 

.97 

.79 

T 

.03 

■ 

•  26 

T 

•  13 

.12 

.07 

2.62 

.06 

.12 

.06 

•  07 

.06  .20 

.  03 

•  1 8 

.07 

T 

.07 

.28 

1.17 

.10 

.1; 

•  3A 

.1! 

.09 

.11 

.84 

•  79 

T 

.9A 

T 

1 

.21 

.03 

.29 

.01 

.69 

.91 

1.1- 

T 

•  96 

•  13 

•  90 

•  29 

•  11 

.06 

1.42 

1*29 

.03 

2*63 

1.10 

7 

.05 

.02 

.08 

.10 

1.93 

.05 

•  01 

T 

.  60 

•  97 

•  01 

.03 

•  02 

2.79 

T 

.35 

.20 

.IP 

l.AO 

T 

2. 69 

.28 

T 

T 

.27 

T 

2.A1 

.06 

T 

1*2!! 

.10 

•  0* 

.  2  2 

7 

T 

.  1  4 

1.13 

■  06 

.06 

Z.  36 

•  90 

1.20 

A. 81 

■  IS 

•  10 

.27 

.16 

1 .62 

.0) 

1.00 

.06 

.21 

T 

T 

•40 

.08 

.21 

.07 

.61 

.92 

T 

.02 

.06 

.0? 

T 

.48 

1.39 

T 

1.99 

T 

.97 

T 

T 

.12 

1.20 

A.  80 

.29 

•  0  3 

1.87 

1.00 

9.23 

.27 

.18 

2 . 90 

A, 02 

•  29 

T 

•  96 

3.70 

.09 

.  0 1 

•  19 

.94 

A. OA 

•  OA 

2  02 

6*92 

.36 

•  OA 

•  67 

•  21 

A.6A 

2!  69 

U21 

.10 

3. AS 

.66 

1.98 

.01 

.03 

.33 

.28 

.12 

.3) 

.43 

2.49 

.11 

•  OA 

1 .80 

' 

.33 

•  21 

■  11 

.  30 

.  34 

7.88 

.  1 1 

T 

•  OA 

.  13 

8.23 

.6! 

•  10 

*         •  • 

2  A3 

96 

.16 

4.19 

•  38 

.09 

2. OA 

T 

1.12 

T 

.07 

.06 

.05 

6.21 

.26 

•  16 

1.07 

T 

l.ZO 

T 

.!: 

.A3 

.32 

2.03 

I 

1.37 

•  06 

9.30 

.  34 

■  22 

.17 

1.82 

•  90 

.23 

.98 

T 

1.96  3.31 

T 

.73 

2.52 

.02 

.24 

1 .69 

.37 

* 

•  66 

.12 

A. 23 

.06 

•  10 

l.AO 

•  27 

3.63 

.09 

.21 

.04 

3.21 

.96 

•  19 

1.32 

1.10 

•  9A 

.66 

1 .98 

6.17 

t 

.30 

1.92 

1.39 

.06 

A. 63 

.IT 

T 

T 

.31 

.04 

2.60 

.98 

•  22 

•  78 

A, 90 

.  '3 

.02 

.  1  8 

. 7  a 

1.33 

•  OS 

.01 

.91 

.A3 

.12 

.30  6.98 

.09 

1  «06 

•  04 

.  50 

1.09 

.  S3 

•  06 

6,90 

.96 

•  09 

•  12 

.12 

1.01 

.  1 1 

.10 

1.20 

.29 

3.70 

.02 

7 

1.69 

l.AA 

.19 

.69 

.86 

.06 

A*90 

1.35 

.15 

.01 

.03 

.90 

.A3 

.70 

9.99 

.78 

.21 

.06 

.72 

,66 

•  16 

1.00 

.60 

6.00  .T6 

•  10 

.42 

.98 

.10 

.19 

.63 

.70 

.71 

.13 

1.29  A. 96 

.03 

.03 

.10 

1.00 

1.03 

.11 

T 

•  S3 

.97 

.78 

3.38 

T 

.  1C 

2.90 

.27 

1.99 

.01 

3.19 

.60 

•  01 

l.AO 

.10 

LOS 

.68 

1.2P 

•  69 

,16  6.66 

.05 

1*89 

.08 

•  06 

.  02 

■  2 1 

•  96 

•  03 

• 

1 . 78 

.60  A. 38 

.09 

.10 

2  *60 

1  ■  86 

■  20 

6.30 

2.8) 

I  •  TA 

■  12 

.10 

.43 

1.10 

•  20 

■  02 

I  »2A 

1.09  .02 

A. 57 

.01 

.24 

2.90 

.86 

•  21 

.03 

.16 

2.77  3.56 

.13 

1.74 

1.59 

.03 

•  17 

1.39 

6.70 

2.38 

T 

.33 

.92 

T 

.11 

A. 77 

.14 

7 

T 

.  f.o 

3. A3 

T 

2.83 

.16 

.03 

.24 

9.29 

.03 

•  OA 

l.AA 

6.97 

.02 

" 

2*17 

T 

•  OT 

.06 

.43 

6.93 

.02 

.90 

.06 

.42 

A. 21 

1.A9 

.63 

.02 

A  ,99 

1.30 

.55 

.  32 

T 

3,71 

■  14 

"rtA 

3.66 

.05 

T 

.29 

S.ll 

•  02 

■ 

.  1 1 

.02 

T 

1.33 

.6] 

T 

7 

2. A3 

T 

.07 

.08 

2.22 

.03 

3.00 

.36 

.  1  2 

.  72 

5.28 

.06 

1.A7 

2.00 

.27 

.  1  * 

9.21 

1.A3 

.14 

.  1 9 

.09 

.09 

6.62 

.03 

.20 

3.32 

6.20 

.03 

.10 

1.90 

.02 

2  .76 

2.BA 

T 

.  3  4 

•  22 

2.12 

2.07 

.10 

T 

2.76 

.01 

7 

2.50 

T 

T 

.20 

1.66 

T 

.93 

6.57 

1.27 

.  34 

5.99 

1.76 

.  78 

1.32 

.28  .67 

•  76 

•  90 

9.A6 

•  02 

T 

1.91 

T 

1.17 

3.97 

6.21 

T 

2*70 

.22 

.0) 

.06 

2.76 

.10 

1  63 

.63  2.22 

.03 

1.13 

6.37 

T 

T 

.OA 

1*02 

.36  .67 

.91 

6.26 

.02 

1.32 

2.67 

T 

.71 

2.02 

,69 

"ft! 

2.60 

1.00 

.04 

.  10 

.91 

1.08 

2.76 

T 

.  1 1 

6.92 

.91 

•  16 

1.33 

3.33 

.0) 

T 

.17 

2.63 

.66 

.01 

1.83  T 

T 

2.96 

.62 

.01 

3.07 

•  66 

.01 

1.66  T 

T 

2.60 

.01 

T 

T 

.02 

3.16 

.66 

•  09 

1.79 

.56  ,91 

.28 

.14 

2.62 

!o3 

2.09 

1.10 

.10 

3.85 

.35 

•  92 

1,62  .83 

•  16 

1.00 

6.21 

T 

.71 

3.60 

T 

.99 

2.29 

.37 

.10 

7 

.33 

2.91  .36 

.02 

.99 

.79 

2.6A 

7 

.03 

.22 

2.90  .30 

.60 

2.13 

2.80 

.11 

.20 

1.17 

.31  1.61 

1.13 

1.A3 

T 

.02 

1.30 

1.38 

.09 

9.10 

.10 

T 

1.60 

.08 

,88 

.11 

•  01 

9.60 

.09 

.09 

1.62 

1.77 

.21 

T 

.  1  1 

9.66 

.17 

.01 

S*«  I6»l6»riac«  not—  tolk>wii-«J  Suuon  | 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13 


14  15 


16     17  18 


20  | 

21 

22  | 

23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  | 

30 

.42 

5.50 

.55 

.07 

.  96 

1  .94 

■  05 

7 

.TO 

.72 

7 

.05 

.16 

T 

1.22 

.2* 

Is* 

1.43 

.22 

1.29 

4.40 

.06 

.07 

.28 

2.40 

.54 

•  16 

.21 

.42 

1.55 

.28 

.01 

1.03 

.21 

l.«0 

1.99 

.04 

.03 

.60 

.02 

1.52 

.12 

.37 

.20 

1.32 

1.63 

•  09 

•  10 

.20 

1.50 

.90 

.70 

.10 

.82 

1.48 

.04 

.43 

.1! 

2.11 

.49 

.40 

2.38 

.15 

.12 

.75 

1,65  7 

.21 

,40 

1.25 

.03 

.65 

.  85 

1*15 

.73 

.12 

.12 

5.00 

.02 

.02 

.23 

•  02 

.32 

1.78 

.08 

3.45 

.0? 

.10 

3.69 

.09 

.51 

.05 

1.S6 

.23 

7 

.02 

3.83 

.1! 

.09 

2.75 

.22 

!os 

.  '0 

3.10 

.15 

1.95 

.25 

T 

1.90 

.10 

7 

.01 

.14 

.26 

5.53 

.04 

.03 

.11 

3.30 

.05 

.0* 

•  20 

2.65 

.05 

.05 

T 

.07 

2.43 

.07 

1.41 

1.00 

.10 

.01 

.03 

4.66 

.02 

.06 

.02 

1.03 

1.05 

.03 

.02 

5.13 

T 

4.64 

.23 

.45 

4.50 

.09 

.  59 

1.37 

T 

1 

.2! 

3.30 

.20 

7  T 

T 

.1* 

!21 

4.42 

!l7 

T 

T 

.02 

2.57 

.24 

T 

,90 

1.15 

1.05 

2.00 

7 

.13 

.46 

2.06 

7 

7 

1.68 

2.22 

.01 

.03 

.02 

.26 

.12 

2.74 

.36 

7 

.15 

.28 

2.32 

.36 

.13 

.3! 

.31 

1.55 

.04 

,01 

.40 

2.00 

1.10 

.64 

3.15 

.39 

.10 

2.34 

.64 

7 

.13 

.50 

1.46 

.13 

1.10 

.53 

.11 

.  1  8 

.57 

1.00 

.80 

.16 

1,11 

.09 

.22 

.22 

.92 

.06 

.11 

1.56 

.51 

.23 

.59 

.54 

.03 

T 

.02 

.76 

.94 

.03 

.09 

.20 

.11 

1.16 

.02 

.13 

1  .46 

1.90 

.19 

.22 

1.58 

2.09 

.08 

•  05 

.90 

.20 

.75 

•  10 

.60 

.70 

.16 

.42 

.65 

1.10 

.04 

.12 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BfltNKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAD  I  SON 

MAR T ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E5E 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    i  NF 
HOPPER 
HORAT  10 

INDEX 
L  ANGLE Y 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVlLLF  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 
OOEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

T E X ARK AN A  w8  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  OS 

AMITY  3  NE 
arkaDElPHIA 
bluff  city  3  sw 

BOUGHTON 
CAMDEN  I 

FL  DORADO  FA A  AIRPORT 

FORDYCE 

6UR00N 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  1  OCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPAOKMAN   3  WSw 
TAYLOR 
WARREN 


SOLTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT    T  S 
DERMOTT 
DEPMOTT   3  NE 
DUMAS 

FUDORA 
HAMBURG 

MQNT ICELi 0  3  5 

pine  blufp 

pine  Bluff  faa  airport 

portland 
rohwer  2  nne 

STAR  CITY  *  SnE 


7.93 
10,13 
8,04 


8.87 
11.62 
6.51 
8.20 

10.10 
10.32 
10.12 
7.25 
B.72 


1.20 
1.10 
1.50 


3.00 
5.70 
11.52 


6.06 
B.59 
3.27 


6,46 
5.69 
8.94 
11.01 
8.15 

4,74 
8,47 
6.42 
7,30 
6.89 

5.47 
8.04 
5.83 
7.76 


7.76 
7.84 
7,68 
6.43 
8.48 

4.69 
8.20 
8.63 
10,26 
9,03 

5,75 


1.65  4.99  ,01 
4.51  .12 
l,*3  2,44 

1,40  2,90 
1.72  5.10 

5.98  .12 


.80 
1.12 
2.97 
1.33 


2.20 
.04 


3.  30 

.60  .01 
,15  1,50 
1,92 
3.28 
3,25 

.77 


,10  4,75 
3, TO  1.37 
4.45 


3.02  .21 
3,70  1.90 
3.55  2.35 
5.40 


3.75 

.90  2.11 
2,03  2.38 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and  Depth 

Day  of  month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
83 

89 
74 

93 
73 

94 
68 

93 
80 

91 
81 

93 
79 

96 
78 

99 
79 

99 
80 

86 
70 

91 
78 

92 
80 

95 
78 

93 
80 

93 
60 

93 
81 

94 
81 

93 
81 

90 
81 

83 
80 

80 
78 

84 
74 

86 
73 

76 
69 

78 
68 

81 
68 

83 
66 

76 
71 

78 
74 

88. 
76. 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

l  21 

22 

23 

24 

25 

26 

j  27 

28 

29 

30 

31 

Aver, 

»      •  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

T2 
53 

78 
44 

81 
48 

82 
53 

88 
67 

80 
66 

87 
63 

91 
63 

91 
63 

89 
60 

82 
61 

B0 
56 

87 
57 

87 

65 

96 

66 

88 

66 

90 

72 

89 
67 

89 

71 

81 

69 

84 

63 

74 

53 

73 

50 

75 

45 

63 

40 

68 
43 

72 
48 

78 
45 

82 

4  6 

62 
52 

82.0 
37.2 

BENTONV I LLE 

MAX 

Mm 

86 
63 

86 
SO 

88 
52 

89 
55 

85 
55 

90 
69 

94 
69 

92 
67 

90 

66 

92 
66 

83 
68 

89 
57 

90 
65 

95 
69 

95 
67 

90 
70 

8  9 
72 

88 
67 

87 
68 

84 

69 

80 

64 

7* 
56 

77 

48 

6T 

45 

68 
39 

76 
66 

78 
52 

79 
51 

80 
68 

51 

84.6 

60.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

77 
S3 

78 
50 

78 
53 

96 
65 

84 

66 

86 
67 

90 
75 

87 
59 

88 
63 

no 

72 

79 
67 

80 
65 

87 

57 

94 
68 

86 

66 

98 
68 

89 
69 

86 
68 

87 
67 

83 
67 

78 
63 

73 
58 

73 
49 

67 

44 

67 
36 

70 
60 

73 
50 

79 
49 

74 

53 

70 
50 

SO. 7 
39.9 

FAYETTEVILLE  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

78 
S3 

78 
47 

81 
50 

86 
72 

87 
68 

89 
69 

90 
67 

89 
65 

87 
62 

82 
56 

82 
63 

87 

55 

90 
65 

95 
76 

99 

70 

87 
72 

86 

72 

86 
72 

8  5 
72 

83 

68 

74 
66 

73 
52 

75 
47 

64 

40 

67 
35 

74 

55 

76 

49 

78 
47 

80 
50 

31 

81.5 
39.5 

FAYETTEV I LLE  EXP   ST  A 

MAX 
MIN 

78 
S5 

78 
49 

80 
54 

87 
71 

85 
68 

88 
71 

90 
68 

89 
67 

88 

65 

85 
60 

82 
69 

96 
67 

92 
69 

95 
74 

92 
68 

87 
72 

98 
72 

86 
73 

85 
72 

P4 

70 

80 
66 

72 
66 

76 
49 

70 
47 

67 
38 

74 
68 

76 

51 

79 
49 

80 
54 

52 

82.4 
61.9 

GRAvETTE 

MAX 
MIN 

BO 
SI 

81 
47 

84 

53 

89 
67 

95 

65 

91 
67 

93 
65 

91 
65 

89 
62 

S3 
59 

81 
62 

87 

54 

90 
64 

95 
65 

89 
65 

90 
69 

88 
68 

88 
67 

85 
67 

82 
66 

76 

60 

73 
51 

74 

63 

67 

80 

76 
52 

80 
50 

79 

64 

51 

82. 8 
60.2 

HARRISON 

MAX 

MIN 

80 
47 

82 
49 

89 
68 

87 
67 

90 
69 

90 
66 

93 
65 

90 
61 

85 
58 

81 
67 

89 

60 

87 
65 

95 
67 

66 
67 

89 
69 

8  9 
69 

90 
67 

99 

66 

84 

70 

80 

68 

77 
63 

77 
48 

66 
47 

70 
38 

73 
56 

75 
47 

81 
46 

79 

51 

77 
55 

83.5 
59.8 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
S6 

77 
50 

79 
52 

85 
66 

86 
68 

88 
69 

87 
66 

90 
67 

88 
65 

79 
60 

78 
67 

86 
61 

82 
65 

92 
72 

83 
66 

86 
69 

84 

69 

86 

68 

8  6 
69 

81 
71 

74 
65 

72 
55 

77 

SI 

63 
45 

67 
38 

70 
55 

74 

51 

78 
50 

73 
62 

74 
30 

80.1 
60.2 

HUNTSV I LLE 

MAX 

Mm 

78 
S3 

80 
47 

82 
46 

78 
67 

86 
68 

91 
68 

90 
69 

90 
64 

99 
62 

79 
54 

81 
66 

87 
53 

9  0 
56 

95 
69 

88 
65 

90 
67 

99 

68 

66 

67 

87 
65 

83 

68 

76 
66 

75 
58 

78 
44 

73 
44 

69 
34 

73 
53 

77 
44 

82 
44 

8  2 

50 

71 
50 

62.6 
57.6 

LEAD  HILL 

MAX 

Mm 

78 
57 

80 
49 

83 
53 

85 
68 

85 
67 

90 
69 

92 
68 

93 
67 

90 
64 

86 
60 

78 

69 

82 
65 

80 
66 

95 

70 

87 

67 

90 
70 

88 

68 

90 
67 

90 
67 

86 

72 

82 
67 

73 
64 

79 
50 

70 

47 

71 
37 

73 
56 

75 
48 

82 
49 

79 
54 

58 

82.9 
61.1 

ROGERS 

MAX 

Mm 

76 

52 

78 
48 

78 

52 

87 

67 

85 
66 

80 
66 

88 
65 

87 
65 

87 
63 

84 

60 

79 
69 

81 

56 

91 

6  2 

94 
68 

90 
65 

99 

68 

87 
67 

97 
67 

86 
66 

83 
69 

79 
62 

7  1 
60 

73 

47 

69 
42 

75 

37 

'5 
52 

75 
50 

78 
50 

'8 
55 

77 
60 

81.6 
39.2 

SILOAM  SPRINGS 
»       •  • 

MAX 

Mm 

79 
55 

83 
51 

81 
59 

91 
72 

86 
70 

92 
70 

93 
69 

93 
67 

90 
66 

83 
61 

82 
66 

B9 
57 

93 
6B 

96 
70 

91 

68 

92 
72 

92 
71 

89 
70 

90 

70 

85 
69 

78 

65 

74 

67 

76 
50 

63 
47 

72 
38 

76 
57 

76 
51 

83 
50 

63 
55 

70 
53 

84.2 
61.5 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

Mm 

61 
61 

B0 
49 

B9 

46 

90 
60 

89 
64 

92 
64 

92 
68 

93 
64 

92 
60 

81 
57 

74 

65 

88 

66 

86 

61 

94 

68 

83 

66 

98 

65 

89 

70 

91 
61 

89 
63 

87 
61 

89 
67 

72 
62 

78 

57 

67 
49 

72 

39 

73 
50 

76 
46 

9  1 
46 

72 

49 

80 
56 

83.6 
38.7 

EVENING  SHAOE   1  NE 

MAX 

Mm 

85 
57 

80 
43 

87 
44 

87 
48 

89 
51 

90 
59 

92 
57 

92 
58 

92 
56 

81 
54 

76 
60 

86 
61 

90 
60 

92 
64 

89 
62 

89 
60 

90 
61 

90 
61 

8  9 
60 

97 
63 

81 
65 

80 
60 

8  0 
55 

70 
45 

71 
32 

75 
44 

77 
38 

80 
40 

75 
44 

80 
55 

84.1 
53.9 

GILBERT 

MAX 

Mm 

BO 
57 

80 
45 

94 

47 

90 
70 

89 

66 

90 

64 

92 
64 

92 

64 

91 

60 

85 
57 

76 

66 

87 

62 

88 

58 

95 
67 

87 

66 

90 
64 

87 
65 

86 
60 

98 

60 

86 

69 

82 
70 

75 
60 

78 
52 

69 
47 

72 
36 

74 
49 

76 
47 

61 
65 

7S 
48 

73 
50 

63.3 
37.8 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

88 
66 

80 
55 

79 
S3 

85 
S8 

88 
69 

89 
68 

90 
67 

91 
68 

91 

66 

90 
61 

79 
66 

74 

66 

84 
64 

90 
66 

92 

71 

86 
70 

88 
70 

89 
68 

88 

68 

88 

69 

86 
68 

76 
63 

68 
59 

77 
52 

64 
43 

72 
46 

74 

52 

76 
53 

80 
54 

70 
61 

62,5 
62,0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

80 
59 

80 
48 

83 
51 

89 
67 

90 
67 

89 
69 

91 
68 

90 
65 

90 
65 

80 
59 

74 
67 

97 
64 

88 

TO 

94 

71 

86 
70 

88 

70 

e5 
68 

87 

70 

87 
70 

85 

70 

84 
68 

78 

58 

78 
56 

76 
49 

72 
37 

74 

52 

75 
48 

80 
47 

75 
52 

75 
56 

83.0 
61.0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNw 

MAX 

Mm 

76 
59 

78 

52 

81 
54 

84 
57 

86 
65 

86 
66 

90 
68 

91 
69 

93 
66 

90 
64 

81 

67 

72 
65 

86 

66 

82 
b8 

93 
68 

82 
66 

66 
69 

88 
6  8 

88 
68 

86 
69 

84 
72 

72 
63 

71 
51 

77 
48 

65 
39 

72 
40 

73 

51 

77 
32 

81 
54 

84 
58 

81.9 
60.7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

Mm 

75 
58 

79 
49 

77 
49 

81 
59 

87 
67 

86 
67 

90 
66 

91 
67 

91 
62 

89 
61 

82 
67 

73 
66 

86 
64 

83 
68 

91 
68 

60 
67 

88 
68 

89 

66 

67 
67 

86 
70 

8* 

72 

76 
63 

72 
50 

78 

48 

64 

37 

69 
43 

73 
50 

74 
49 

79 
51 

75 
60 

61.2 
60.0 

MOUNTAIN  V I  EM  2  E5E 

MAX 

Mm 

80 
61 

80 
49 

83 
SO 

86 
67 

89 
67 

8  9 
67 

92 
66 

92 
67 

89 
64 

78 
61 

71 
64 

85 
66 

89 
67 

91 
73 

84 

70 

86 
68 

87 
71 

88 
68 

86 
70 

96 
71 

78 
67 

68 
63 

79 
56 

66 
49 

69 
39 

74 

52 

77 
49 

83 

47 

71 
85 

60 
59 

81.9 
61.4 

YELLVILLE 
ft       •  • 

MAX 

Mm 

79 
5* 

79 
44 

83 

44 

88 
57 

89 
66 

91 
63 

92 
61 

92 
61 

90 

56 

83 
54 

76 
66 

87 
63 

84 
SB 

94 
67 

84 
64 

69 
64 

88 
63 

89 

62 

89 
59 

85 
67 

79 
65 

74 

60 

77 
47 

71 
43 

71 
33 

72 
51 

75 
45 

81 
41 

75 
46 

78 
34 

82.6 
55.9 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

Mm 

80 
62 

79 
51 

34 
52 

86 
68 

82 
66 

87 

66 

91 
64 

91 
64 

90 
63 

81 
64 

74 

65 

81 
65 

89 
63 

90 
72 

81 

68 

89 
69 

90 
7  0 

90 
70 

89 
69 

86 
69 

84 

69 

73 
63 

71 

61 

65 
48 

68 
40 

73 
52 

76 
50 

79 

50 

72 
57 

82 
65 

61.6 
61.8 

BALD  KNOB 

MAX 

Mm 

80 
65 

79 
52 

97 
53 

88 
69 

89 
69 

91 

70 

93 
66 

92 
63 

92 
64 

85 
67 

74 

67 

8  8 
66 

91 
65 

91 
70 

88 
71 

66 

70 

69 
72 

90 
68 

68 

6B 

86 
69 

82 
69 

74 
64 

76 
63 

74 

51 

70 
41 

73 
52 

76 
53 

80 
57 

73 
60 

SI 
68 

93.6 
63,4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
KIN 

80 
60 

80 
47 

85 
49 

88 
64 

87 
65 

90 
6' 

92 
63 

92 
64 

92 

63 

88 

60 

74 
64 

85 

65 

89 

62 

93 
7  1 

90 
6  7 

88 

66 

99 

67 

89 

66 

88 
66 

86 
67 

82 
68 

72 
61 

78 
57 

75 

48 

70 
36 

74 
49 

77 
46 

80 
46 

75 
51 

so 

63 

S3. 6 
59.5 

BATESvlLLE  L  AND  D  »! 

MAX 
MIN 

9- 

63 

82 
48 

97 
48 

90 
64 

89 
67 

9  2 
65 

95 
64 

94 
62 

92 
61 

82 
60 

75 

66 

=  9 

66 

92 
66 

95 
71 

87 

71 

91 
66 

92 
70 

92 
68 

91 

65 

89 
67 

82 
69 

75 

62 

31 
69 

67 
50 

71 
37 

76 

49 

78 
44 

83 
46 

71 
53 

82 
66 

64.8 
60.3 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
67 

86 
53 

80 
54 

85 
65 

85 
67 

89 

70 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

84 
71 

79 
67 

85 
65 

89 
63 

92 
72 

88 
7  2 

89 

71 

90 
71 

90 
69 

88 
69 

86 
70 

84 
69 

74 
64 

76 
61 

70 
49 

69 
41 

72 
47 

77 
50 

80 
52 

82 
56 

83 
38 

83.6 
62.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

76 
62 

80 
55 

83 
61 

85 
69 

87 
62 

90 
75 

93 
70 

93 
68 

93 
72 

88 
72 

79 
56 

72 
51 

87 
66 

88 
69 

92 
69 

91 
69 

90 
71 

92 
71 

90 
71 

91 
69 

67 

70 

74 
65 

T9 
65 

76 
48 

70 
44 

73 

44 

77 
51 

82 
55 

78 
56 

82 
68 

63.9 
63.1 

CORNING 

MAX 

Mm 

88 
45 

86 

51 

92 
53 

86 
68 

83 
65 

88 

60 

87 
64 

90 
65 

90 

65 

83 

65 

73 
63 

77 
64 

85 
64 

99 

68 

82 
67 

89 
67 

89 

70 

89 

70 

87 

70 

84 

69 

81 
69 

73 
63 

77 
57 

74 
47 

70 
40 

70 
49 

74 
49 

78 
31 

74 
57 

80 
65 

81.9 

60.7 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

80 
63 

80 
56 

86 

57 

90 
68 

83 
66 

87 
69 

90 
67 

90 
69 

92 

68 

85 
68 

76 
70 

77 
65 

88 

63 

91 
68 

82 

70 

91 
67 

91 

70 

91 
69 

88 

70 

88 
6V 

93 
70 

79 

63 

77 
62 

72 
49 

70 
42 

73 
51 

76 
53 

81 
34 

75 

55 

S3 

63 

63.2 
63.2 

KEISER 

MAX 
MIN 

76 
64 

79 
54 

!. 

6C 

84 

70 

86 
69 

88 

68 

90 
66 

91 
65 

90 
67 

83 
69 

74 

70 

75 

68 

87 
62 

88 
71 

88 
72 

87 
71 

89 
70 

99 

69 

87 
70 

98 

70 

85 

73 

80 
66 

77 
67 

70 

49 

68 
41 

72 
50 

77 
*9 

so 

55 

79 
60 

81 
67 

62.4 
64.1 

MARKED  TREE 

MAX 

Mm 

80 
64 

85 
54 

94 

59 

86 
68 

84 
69 

88 
68 

90 
66 

92 
65 

9  0 

62 

84 
69 

74 
68 

7' 

67 

89 

62 

89 
71 

90 
72 

90 
71 

90 
71 

89 
69 

87 

70 

86 
69 

83 
71 

79 
64 

82 
66 

73 
50 

69 
41 

73 
50 

76 
61 

79 
33 

75 
55 

S3 

67 

63.3 
63.7 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

92 
64 

81 
55 

B5 
56 

86 
70 

87 
68 

89 

69 

89 
68 

90 
68 

90 
68 

79 
67 

75 
68 

82 
63 

89 
65 

91 
73 

85 

73 

89 
70 

90 
66 

90 
65 

88 

70 

86 
70 

84 
71 

73 
65 

75 
63 

68 
51 

68 
44 

72 
54 

75 

62 

79 

54 

72 
57 

80 
64 

62.6 
63.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

90 

80 

84 

88 

84 

88 

90 

90 

91 

88 

77 

76 

86 

88 

88 

90 

89 

90 

87 

86 

82 

73 

77 

76 

68 

72 

76 

'9 

77 

81 

82. 

MIN 

63 

55 

57 

68 

66 

67 

67 

66 

6? 

68 

68 

65 

6  3 

66 

71 

67 

7  1 

5  1 

58 

66 

62  a 

POCAHONTAS  1 

MAX 

80 

80 

83 

88 

83 

88 

91 

89 

89 

83 

74 

80 

88 

88 

83 

87 

68 

88 

86 

85 

80 

71 

77 

66 

66 

72 

74 

79 

72 

82 

81.1 

MIN 

62 

50 

53 

69 

66 

68 

65 

66 

65 

64 

65 

6  6 

6  3 

70 

65 

58 

48 

39 

49 

5 1 

5  2 

67 

SEARCY 

MAX 

81 

80 

88 

88 

89 

90 

93 

92 

90 

87 

75 

86 

90 

93 

89 

89 

90 

90 

88 

87 

81 

76 

77 

73 

70 

74 

77 

60 

75 

81 

84. 

MTN 

65 

53 

53 

69 

71 

69 

67 

66 

65 

66 

65 

68 

65 

71 

72 

70 

71 

68 

68 

69 

70 

65 

65 

51 

40 

52 

50 

53 

60 

66 

63. 

WALNUT  RIDGE  FAA  Ap 

MAX 

81 

80 

84 

86 

83 

88 

90 

91 

90 

82 

73 

80 

88 

90 

78 

89 

89 

90 

87 

87 

79 

73 

79 

65 

69 

74 

76 

80 

73 

8 1 

81. 

«       •  • 

MIN 

58 

52 

55 

70 

6T 

68 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

64 

72 

70 

68 

73 

72 

71 

* 

64 

58 

50 

2 

5  8 

58 

62. 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

MAX 

90 

89 

88 

86 

89 

92 

90 

93 

91 

88 

96 

94 

95 

96 

93 

90 

94 

86 

91 

88 

83 

73 

72 

74 

72 

80 

77 

79 

82 

80 

86. 

MIN 

54 

66 

60 

53 

68 

62 

64 

69 

68 

64 

61 

59 

66 

6  8 

70 

71 

66 

6  7 

64 

62 

50 

52 

52 

5  3 

49 

42 

45 

49 

50 

56 

58. 

900NE V I LLE 

MAX 

84 

84 

89 

94 

91 

94 

94 

96 

94 

82 

88 

94 

100 

103 

100 

97 

93 

94 

95 

91 

84 

74 

84 

72 

76 

82 

61 

85 

81 

72 

88. 

MIN 

63 

51 

54 

69 

70 

72 

70 

67 

60 

61 

73 

5  6 

65 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

7  1 

66 

6  3 

58 

5  3 

40 

51 

52 

58 

57 

51 

62  * 

CLARK  SV  I  LLE 

MAX 

83 

81 

87 

92 

SB 

93 

94 

92 

92 

83 

85 

88 

94 

101 

93 

94 

88 

91 

92 

85 

80 

76 

81 

70 

71 

74 

78 

82 

75 

72 

85. 

MIN 

43 

52 

54 

69 

71 

72 

7  1 

68 

66 

6  3 

72 

59 

66 

72 

7  1 

75 

7  1 

71 

69 

74 

69 

6  3 

57 

54 

4  1 

54 

51 

54 

56 

56 

63. 

DARDANELLE 

MAX 

83 

62 

88 

92 

69 

94 

94 

9  ? 

92 

83 

85 

90 

94 

9  8 

92 

91 

87 

90 

90 

87 

82 

75 

82 

70 

73 

78 

80 

83 

74 

73 

85. 

Mm 

64 

52 

59 

65 

7  1 

71 

68 

67 

65 

63 

70 

60 

65 

69 

7  1 

68 

70 

68 

67 

72 

69 

65 

60 

54 

42 

53 

48 

50 

56 

59 

62. 

DEVILS  KNOB 

MAX 

71 

85 

75 

84 

84 

82 

78 

75 

82 

a  1 

90 

87 

85 

80 

78 

81 

75 

72 

66 

70 

65 

64 

65 

69 

73 

69 

64 

76. 

MIN 

54 

68 

56 

67 

68 

68 

65 

64 

60 

68 

72 

67 

67 

67 

6  7 

66 

65 

6  3 

59 

57 

44 

43 

52 

5 1 

5  5 

56 

50 

60  . 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

8  1 

90 

93 

90 

92 

94 

93 

93 

85 

86 

91 

97 

100 

98 

96 

94 

92 

93 

90 

78 

79 

81 

70 

75 

79 

60 

85 

63 

69 

67. 

MIN 

59 

55 

57 

69 

70 

7*+ 

70 

69 

66 

6  3 

66 

58 

67 

69 

68 

70 

69 

7 1 

69 

74 

67 

57 

55 

46 

41 

53 

54 

53 

5  7 

56 

62  . 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

80 

80 

S3 

89 

87 

9  0 

92 

92 

90 

86 

84 

90 

94 

99 

96 

92 

91 

89 

91 

88 

83 

78 

60 

73 

69 

74 

76 

79 

78 

7  1 

84. 

MTN 

5  7 

47 

50 

71 

66 

73 

67 

64 

61 

5  7 

72 

5  6 

6  1 

60 

6  6 

7 

74 

7  2 

72 

72 

69 

64 

50 

51 

37 

53 

49 

49 

57 

55 

60. 

MENA 

MAX 

81 

79 

86 

90 

88 

90 

91 

89 

89 

82 

83 

93 

96 

97 

94 

91 

38 

87 

88 

66 

79 

74 

77 

70 

69 

81 

77 

90 

77 

68 

84. 

MIN 

64 

52 

52 

68 

69 

70 

67 

64 

6  3 

6  1 

70 

56 

64 

65 

68 

70 

69 

69 

6  8 

68 

6  5 

62 

56 

40 

48 

48 

53 

56 

54 

61. 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

74 

76 

so 

a  i 

82 

62 

83 

83 

83 

72 

78 

83 

88 

41 

87 

84 

88 

82 

84 

80 

79 

70 

70 

67 

64 

69 

70 

7<. 

66 

60 

77. 

MIN 

5  7 

58 

60 

6  1 

6  4 

66 

6  5 

68 

6  6 

65 

5-8 

59 

69 

7  1 

70 

65 

65 

62 

6  6 

67 

64 

57 

44 

54 

48 

44 

44 

59  • 

02ARK 

MAX 

84 

80 

87 

90 

68 

91 

92 

91 

90 

84 

87 

90 

94 

99 

93 

92 

91 

89 

90 

85 

81 

75 

SO 

75 

75 

74 

78 

81 

77 

70 

85. 

MIN 

61 

53 

59 

70 

71 

73 

72 

74 

66 

63 

75 

60 

67 

72 

70 

72 

7  1 

72 

7  1 

7  3 

66 

65 

57 

54 

42 

5  5 

52 

5  3 

60 

55 

64  . 

PARIS 

MAX 

83 

82 

88 

95 

88 

92 

95 

93 

93 

85 

86 

92 

96 

102 

100 

97 

94 

95 

97 

90 

84 

76 

80 

75 

73 

75 

78 

93 

78 

74 

87. 

Mm 

62 

50 

5  3 

66 

68 

7  1 

68 

65 

64 

60 

74 

6  8 

6  3 

68 

70 

7  1 

75 

68 

69 

Ti. 

67 

64 

59 

53 

40 

52 

50 

5  0 

55 

57 

62  . 

RUSSELLV I LLE  4  N 

MAX 

84 

82 

87 

91 

89 

93 

95 

94 

92 

81 

83 

89 

94 

98 

92 

92 

88 

90 

91 

87 

8* 

74 

82 

70 

71 

74 

79 

82 

75 

73 

85. 

Mm 

60 

49 

50 

63 

68 

68 

66 

66 

6  3 

62 

68 

5  6 

6  3 

66 

68 

66 

6  7 

6  6 

66 

70 

66 

62 

59 

50 

39 

50 

47 

49 

53 

60 

60. 

SUBIACO 

MAX 

8  1 

8  1 

87 

91 

87 

91 

93 

92 

81 

86 

88 

90 

95 

100 

95 

94 

90 

91 

91 

6  7 

80 

75 

80 

71 

72 

74 

78 

82 

77 

72 

65. 

Mm 

63 

59 

62 

70 

70 

72 

70 

6  8 

65 

72 

69 

6  1 

66 

70 

72 

72 

74 

7  1 

70 

7  3 

6  7 

63 

60 

54 

42 

53 

53 

5*. 

58 

56 

64  . 

WALDRON 

MAX 

83 

B4 

90 

93 

93 

94 

94 

93 

94 

90 

86 

94 

100 

102 

99 

97 

93 

93 

95 

90 

87 

77 

80 

79 

74 

80 

78 

94 

80 

74 

68. 

Mm 

69 

52 

53 

67 

66 

72 

73 

65 

63 

59 

73 

58 

64 

67 

69 

65 

76 

71 

70 

72 

67 

64 

60 

54 

42 

51 

50 

5C 

54 

56 

62. 

WHITE  ROCK 

MAX 

76 

76 

79 

85 

82 

65 

88 

87 

85 

8  1 

82 

88 

91 

89 

86 

86 

84 

82 

80 

75 

75 

69 

67 

72 

77 

76 

65 

80. 

ft      *  ft 

Mm 

54 

54 

5  7 

65 

67 

65 

67 

69 

67 

67 

60 

69 

72 

69 

68 

6  7 

67 

67 

66 

62 

56 

43 

44 

53 

56 

59 

49 

61  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

81 

a: 

87 

89 

89 

93 

93 

93 

91 

8  9 

80 

39 

92 

94 

94 

88 

8  6 

87 

88 

87 

83 

72 

80 

89 

71 

74 

76 

81 

79 

79 

85. 

Mm 

65 

54 

55 

67 

71 

6  9 

69 

66 

65 

6  3 

6  8 

6  1 

6  6 

70 

70 

68 

70 

6  6 

67 

69 

65 

63 

6  1 

5  1 

42 

51 

54 

54 

60 

62 

62 . 

BENTON 

MAX 

80 

80 

87 

89 

90 

90 

92 

91 

90 

65 

82 

88 

93 

93 

91 

89 

89 

88 

88 

86 

81 

74 

76 

70 

70 

74 

77 

81 

81 

81 

84. 

Mm 

58 

8  3 

5  4 

70 

71 

70 

68 

65 

64 

7  I 

70 

60 

64 

73 

69 

72 

7  0 

6  7 

68 

73 

63 

64 

65 

51 

40 

50 

51 

53 

54 

64 

62  . 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

96 

8  1 

82 

68 

92 

92 

92 

93 

94 

91 

78 

83 

8  6 

93 

98 

93 

91 

68 

88 

88 

87 

76 

70 

81 

67 

71 

77 

77 

82 

71 

85. 

Mm 

6  7 

5 1 

52 

59 

66 

69 

6  5 

62 

62 

6  1 

72 

6  9 

68 

65 

65 

65 

69 

6  5 

66 

70 

69 

64 

6  2 

55 

40 

44 

49 

50 

54 

60 

60. 

CONWAY 

MAX 

83 

81 

88 

91 

90 

92 

94 

94 

92 

89 

79 

88 

93 

95 

92 

9  0 

89 

69 

89 

89 

84 

74 

80 

77 

70 

76 

77 

81 

76 

74 

85. 

Mm 

66 

52 

5  3 

70 

71 

70 

67 

65 

64 

64 

69 

61 

67 

72 

7  1 

70 

7  3 

69 

69 

71 

66 

64 

63 

52 

42 

50 

53 

50 

58 

64 

63. 

GREENBRIER 

MAX 

82 

82 

87 

90 

92 

93 

93 

93 

92 

80 

76 

67 

92 

95 

69 

9  0 

92 

91 

90 

88 

81 

72 

80 

67 

72 

75 

76 

82 

70 

78 

84. 

Mm 

65 

52 

7 

63 

72 

68 

67 

66 

6  5 

62 

68 

60 

64 

69 

70 

67 

68 

66 

6  6 

66 

67 

64 

62 

5  1 

39 

50 

49 

52 

58 

61 

61. 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

87 

85 

89 

91 

93 

96 

96 

94 

95 

77 

64 

89 

95 

97 

95 

91 

88 

90 

9  1 

89 

75 

72 

81 

70 

71 

79 

82 

84 

70 

75 

85. 

Mm 

67 

56 

58 

69 

72 

72 

70 

66 

6  8 

6  9 

6  9 

6  3 

70 

73 

75 

71 

72 

70 

70 

71 

65 

64 

6  2 

5 1 

43 

53 

53 

56 

61 

58 

64, 

LEOLA 

MAX 

90 

81 

89 

92 

93 

91 

93 

93 

92 

76 

81 

89 

95 

96 

94 

92 

91 

90 

90 

68 

80 

75 

79 

68 

70 

75 

79 

81 

72 

81 

85. 

Mm 

52 

55 

67 

68 

68 

66 

64 

63 

65 

70 

62 

6  5 

68 

7 1 

70 

70 

67 

6  7 

6  8 

6  7 

64 

62 

52 

40 

5 1 

*8 

52 

57 

64 

62  . 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

83 

8  9 

91 

90 

93 

93 

92 

79 

77 

87 

93 

95 

90 

90 

90 

88 

88 

86 

81 

74 

76 

65 

69 

75 

78 

82 

72 

82 

84. 

Mm 

62 

57 

58 

74 

7  1 

70 

69 

6  8 

7i 

69 

65 

6  8 

73 

72 

73 

7  1 

66 

69 

70 

68 

64 

60 

47 

43 

5  3 

54 

5  7 

61 

58 

64, 

MALVERN 

MAX 

8  1 

81 

88 

89 

92 

94 

92 

92 

91 

86 

78 

87 

94 

91 

91 

89 

89 

86 

90 

65 

84 

69 

77 

73 

66 

74 

77 

81 

81 

71 

84. 

MIN 

5 

S? 

63 

68 

69 

64 

62 

63 

6 1 

6  1 

58 

62 

6  5 

64 

63 

67 

64 

64 

6  7 

65 

63 

60 

48 

38 

49 

49 

51 

58 

65 

60  • 

MCRRILTON 

MAX 

88 

81 

88 

9  3 

88 

93 

95 

95 

93 

93 

80 

88 

94 

97 

94 

91 

90 

90 

90 

90 

85 

82 

80 

75 

73 

74 

78 

81 

78 

76 

86. 

Mm 

72 

69 

68 

6  6 

66 

70 

64 

68 

71 

73 

7  2 

73 

69 

72 

72 

7  1 

65 

6  3 

54 

45 

53 

53 

5  3 

57 

65. 

NIMROD  DAM 

MAX 

93 

82 

8.: 

87 

92 

89 

91 

92 

94 

92 

78 

84 

90 

95 

98 

91 

92 

89 

69 

91 

89 

82 

71 

80 

68 

72 

76 

76 

81 

72 

85. 

Mm 

64 

5  1 

53 

59 

69 

72 

66 

64 

64 

58 

69 

60 

64 

69 

68 

66 

71 

67 

67 

70 

7  1 

64 

55 

52 

40 

46 

48 

50 

54 

57 

60. 

PERRY 

MAX 

84 

82 

87 

91 

94 

92 

93 

92 

94 

8  9 

89 

89 

94 

96 

94 

92 

90 

91 

90 

64 

80 

72 

70 

76 

70 

73 

76 

79 

75 

79 

85. 

Mm 

62 

51 

6  0 

64 

67 

67 

6  6 

66 

68 

67 

68 

59 

62 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

6  9 

68 

66 

58 

40 

50 

54 

56 

58 

55 

57 

61. 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

80 

82 

89 

91 

90 

93 

92 

93 

90 

75 

74 

89 

95 

95 

92 

90 

91 

90 

89 

87 

80 

73 

76 

64 

71 

75 

78 

81 

74 

61 

84. 

«       »  * 

Mm 

66 

53 

67 

68 

68 

65 

6  5 

64 

65 

66 

60 

65 

69 

67 

68 

69 

66 

68 

66 

65 

62 

59 

47 

39 

49 

47 

55 

59 

65 

61. 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

90 

83 

8  9 

89 

90 

92 

91 

92 

90 

65 

78 

86 

93 

94 

93 

89 

90 

89 

88 

88 

88 

77 

78 

77 

69 

72 

80 

60 

80 

83 

85. < 

Mm 

66 

52 

89 

71 

72 

70 

66 

64 

62 

71 

70 

61 

65 

73 

72 

73 

72 

68 

70 

70 

70 

64 

63 

52 

38 

48 

51 

54 

60 

68 

63. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

8RINKLEY 

MAX 

Mm 

95 
65 

78 
54 

66 
52 

89 
62 

91 
72 

90 
70 

91 
67 

93 
66 

92 
67 

91 
70 

80 
70 

76 
62 

84 
61 

92 
66 

96 
70 

89 
72 

92 
72 

93 
68 

91 
69 

90 
66 

(v 

69 

85 
65 

70 
62 

77 
50 

62 
40 

72 
47 

75 
61 

80 
52 

82 
57 

75 
65 

84,9 
62,7 

CABOT  *  Sw 

MAX 

Mm 

(3 
67 

81 
53 

8  8 
59 

89 

69 

89 
71 

91 
71 

93 
69 

94 
74 

91 
t>- 

80 
70 

75 
68 

87 

61 

90 
70 

94 
76 

88 

70 

90 
69 

91 
71 

86 

68 

88 
69 

87 
71 

80 
67 

73 
63 

76 
63 

67 

49 

67 
40 

73 
51 

75 
87 

79 
56 

70 
61 

80 
63 

83.2 
64,3 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

90 
65 

81 
54 

87 
55 

88 
66 

90 
71 

89 
66 

92 
65 

92 
74 

88 

86 
68 

73 
67 

a, 

62 

91 
62 

91 
70 

68 

69 

96 
69 

90 
69 

89 
65 

88 
67 

67 
72 

64 
66 

86 
62 

77 
71 

72 

54 

69 
44 

72 
49 

77 
50 

78 
53 

79 
58 

80 
65 

84,6 
63.1 

OES  ARC 

MAX 

Mm 

82 
65 

81 
55 

88 
57 

92 
70 

89 
71 

91 
67 

92 
69 

93 
67 

91 
68 

85 
70 

75 
68 

82 

64 

92 
67 

96 
73 

91 
72 

91 

73 

91 

72 

90 
70 

90 
7  2 

87 
72 

S3 
68 

77 
64 

76 
64 

71 
50 

70 
42 

72 
52 

77 
54 

79 
56 

77 
60 

61 
67 

84.4 
64.6 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

80 
65 

82 
53 

86 
57 

89 
69 

88 
71 

89 
70 

92 
69 

92 
65 

90 
66 

82 
71 

73 

66 

80 
63 

90 
64 

92 
72 

89 

70 

9' 
73 

89 
71 

9  0 
70 

68 

7  1 

66 

68 

86 

67 

'3 

62 

74 

62 

70 
4d 

70 
39 

73 
40 

76 
50 

80 
58 

76 
60 

82 
66 

83.4 
63.2 

HELENA  5  NW 

MAX 

Mm 

92 
65 

77 
54 

82 
SB 

86 
67 

88 
67 

90 
68 

89 
66 

91 
64 

92 
65 

88 
68 

7  9 
70 

81 
59 

84 
62 

92 
68 

92 
71 

69 

71 

90 
70 

90 
68 

90 
71 

89 

66 

68 
70 

86 
65 

76 
62 

77 
50 

66 
38 

70 
42 

72 
45 

79 
52 

8  0 
58 

76 
65 

84.0 
62.2 

KEO 

MAX 

Mm 

B  1 
66 

79 
55 

86 

56 

88 
67 

88 
68 

89 
69 

90 
66 

91 
65 

89 

64 

82 
67 

75 
67 

83 
61 

89 
64 

93 
69 

87 
68 

89 
66 

69 
68 

89 
6  1 

88 
69 

66 
67 

83 
66 

74 
62 

73 

62 

71 

48 

67 

42 

72 
52 

76 
51 

79 
54 

73 
61 

80 
63 

62.7 
62.4 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

Mm 

90 
65 

82 
55 

89 
59 

88 
68 

88 
71 

91 
68 

93 
66 

93 
65 

90 
67 

85 
69 

75 

67 

82 
61 

89 
62 

92 
70 

69 
69 

90 
70 

9  0 
70 

89 

69 

90 
67 

90 
67 

85 
66 

75 
62 

75 
65 

70 
49 

71 
39 

73 
41 

79 

50 

80 
55 

78 

60 

81 
66 

64,4 
62.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

Mm 

95 
67 

78 

56 

84 
59 

90 
62 

90 
71 

90 
70 

94 
69 

93 
66 

93 
67 

92 
71 

80 
69 

82 
64 

85 
65 

92 
72 

92 
72 

69 
73 

90 
71 

9  1 
69 

91 
70 

90 
69 

6  9 
70 

66 
66 

77 
63 

7  7 
62 

67 
44 

71 
51 

74 
63 

80 
50 

81 
59 

74 
61 

85.2 
64,1 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

93 
68 

83 
60 

90 
60 

90 
70 

95 
72 

92 
79 

93 
72 

92 
70 

93 

TO 

89 
T2 

75 
69 

83 
64 

93 
68 

97 
74 

94 
74 

95 
73 

94 

72 

92 
71 

90 
71 

9  2 
71 

69 
70 

86 
63 

76 

64 

75 

53 

7  1 
46 

74 

54 

60 
66 

82 
60 

80 
64 

82 
68 

87.0 

66,6 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

1« 

68 

89 
56 

83 
59 

88 
65 

89 
72 

90 
70 

93 

69 

93 
67 

92 
67 

91 
71 

77 
71 

74 
62 

83 
64 

92 
72 

92 
71 

89 
72 

89 
72 

89 
71 

88 
71 

87 
70 

8' 
71 

65 
66 

78 
63 

76 

52 

64 
43 

70 
6  0 

73 
53 

76 
56 

80 
62 

73 
67 

64.1 
64.8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

90 
65 

78 
66 

82 
61 

80 
71 

82 
73 

88 
75 

91 
67 

89 
70 

88 
72 

86 
71 

ec 

67 

74 

68 

88 
65 

90 
76 

89 
75 

88 

74 

88 
74 

69 
75 

88 
74 

89 
73 

86 
69 

76 
65 

74 

65 

70 
51 

65 
44 

69 
49 

78 
»J 

61 
60 

75 

65 

78 
66 

62.3 
66.9 

WYNNE 

•       «  • 

MAX 

Mm 

81 
6* 

81 
52 

84 
51 

89 
69 

86 
69 

90 
69 

92 
68 

93 
64 

92 
69 

86 
74 

76 
68 

86 
66 

90 
63 

93 
73 

8  9 
71 

91 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
69 

88 
70 

86 
70 

70 
62 

77 
65 

69 
48 

70 
46 

73 
45 

73 
51 

80 
56 

76 
59 

83 
67 

63.8 
63.7 

SOUTHWEST  07 

BE  QUEEN 

MAX 

Mm 

89 
67 

84 
55 

90 
58 

93 
69 

94 
70 

93 
74 

95 
72 

93 
68 

93 
65 

87 
65 

92 
73 

92 
62 

100 
67 

101 

69 

99 
69 

95 
70 

88 
73 

93 
71 

92 
70 

6  ) 

70 

T7 
73 

74 
65 

83 
63 

84 

59 

71 

46 

79 
53 

81 
52 

84 
56 

74 
59 

74 
57 

87.8 
64.7 

DXERKS 

MAX 

Mm 

90 
67 

85 
53 

91 
54 

94 
65 

97 
66 

96 
73 

98 
68 

96 
64 

95 
82 

85 
62 

89 
72 

96 
60 

100 
65 

102 
65 

100 
66 

97 
68 

88 
69 

93 
68 

95 
69 

91 

66 

77 
67 

75 
65 

74 

63 

74 

63 

73 
43 

8C 
61 

80 
62 

36 
55 

75 
58 

70 
66 

68.0 
62.9 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

94 
67 

81 
56 

83 
56 

91 
58 

93 
69 

92 
70 

94 
69 

94 
66 

92 
65 

9  2 
66 

78 

70 

87 
66 

91 
67 

97 
67 

97 
70 

9  6 
69 

93 

69 

92 
69 

91 
68 

91 
68 

89 
69 

78 
65 

71 
61 

79 

56 

70 

44 

70 

46 

77 
53 

80 
53 

63 
67 

74 
63 

86.3 
63.1 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

87 
65 

82 
48 

86 
49 

90 
64 

91 
65 

92 
68 

93 
64 

92 
66 

91 
60 

87 
59 

85 
69 

90 
57 

97 
58 

96 
65 

96 
67 

92 
71 

88 
70 

88 
65 

88 
65 

86 

69 

88 
70 

63 
67 

62 
58 

77 
62 

72 
38 

77 
49 

79 

52 

82 
47 

79 
52 

75 
35 

66.4 
60.1 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

96 
67 

85 
52 

84 

53 

90 
63 

92 
65 

93 
70 

93 
66 

94 
63 

93 

61 

94 
63 

78 
73 

87 
66 

92 
63 

98 
64 

98 

64 

91 

66 

94 
66 

93 

66 

69 
65 

90 
70 

88 

70 

78 
64 

73 
62 

83 
57 

71 

41 

72 
47 

81 
53 

81 
54 

72 
58 

74 
65 

66.8 
62.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

95 
6* 

83 
57 

83 
59 

88 
64 

90 
66 

92 
67 

93 
69 

93 
65 

93 
64 

92 
68 

78 

68 

89 

62 

91 
65 

97 
64 

98 
64 

9  5 
67 

92 
69 

B9 
66 

90 
67 

91 
66 

86 
66 

77 
6  2 

74 

60 

82 
64 

72 
43 

72 
52 

78 
6  7 

SO 
60 

84 

60 

72 
62 

86.4 
62,6 

OKAY 

MAX 

Mm 

93 
67 

83 
56 

90 
58 

92 
71 

93 
71 

93 
73 

94 

70 

93 
69 

92 
67 

89 
67 

89 
71 

92 
67 

98 
68 

98 
69 

96 
69 

9* 
70 

90 
73 

92 
69 

92 
69 

90 
69 

80 
65 

76 
65 

80 
62 

78 
66 

72 
47 

78 
53 

80 
56 

84 
57 

81 
59 

78 
64 

87.7 
65.0 

STAMPS 

MAX 

Mm 

87 
67 

84 

68 

91 
61 

93 
69 

93 
70 

93 
70 

94 
70 

93 
66 

91 
66 

82 
72 

89 
70 

94 

6  8 

97 
78 

97 
71 

9* 

70 

92 
70 

92 
70 

90 
67 

89 
68 

91 
70 

77 
66 

76 
65 

80 
60 

73 
67 

70 
45 

73 
53 

80 
66 

64 

56 

73 

82 

79 
65 

86.4 
65.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft       *  • 

MAX 

Mm 

82 
65 

83 
57 

90 
59 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

93 

71 

90 
68 

91 
67 

79 
69 

8  9 
72 

93 

68 

97 
73 

98 
74. 

96 
72 

95 
72 

93 
75 

92 
71 

91 

71 

90 
72 

78 

70 

77 
61 

8C 
63 

72 

54 

71 
47 

76 
53 

80 
53 

8  3 
58 

75 
61 

78 
56 

86.3 
65.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 

Mm 

93 
63 

82 
55 

94 
57 

91 
68 

93 
70 

94 

72 

93 
69 

92 
67 

93 
66 

85 
69 

82 
70 

89 

64 

93 
66 

95 
69 

9  3 
68 

90 
66 

93 
70 

90 
6  6 

89 
69 

88 
69 

83 
66 

74 

65 

78 

62 

68 
55 

73 

45 

75 
62 

78 
62 

79 
58 

81 

62 

77 
67 

85,9 
64,1 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

93 
68 

89 
55 

90 
57 

92 
68 

94 
70 

93 

70 

94 
68 

92 
67 

90 
66 

88 
68 

87 
70 

91 
66 

95 
70 

96 
70 

94 

7  1 

92 
70 

92 

71 

91 
69 

90 

70 

68 
69 

'9 
68 

91 
63 

79 

51 

71 
45 

74 
54 

80 
52 

82 
56 

78 
62 

79 
68 

87.7 
64,6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
63 

83 
57 

90 
59 

92 
68 

93 
71 

93 
69 

93 
68 

92 
66 

92 
65 

76 
73 

84 
71 

91 
67 

94 

70 

95 
71 

93 
72 

91 
69 

91 
71 

89 
70 

89 

7  0 

90 
69 

81 
70 

75 
61 

78 
61 

71 
50 

68 

44 

68 
54 

80 
53 

82 
59 

72 
64 

79 
59 

84,8 
64.5 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

92 
68 

83 
55 

90 
58 

90 
6  7 

92 
71 

92 
70 

93 
69 

92 
67 

91 
65 

87 
71 

84 
71 

88 
65 

95 
69 

94 

7; 

93 
70 

91 
70 

91 

70 

90 
70 

89 
71 

87 
69 

80 
68 

7* 
66 

80 
63 

76 

64 

70 
42 

74 
53 

80 
52 

62 
57 

79 
64 

78 
68 

85,9 
64.8 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

Mm 

88 
67 

84 
55 

91 
58 

94 
69 

93 
69 

93 
67 

93 
67 

91 
64 

91 
65 

87 
71 

87 
70 

92 
68 

95 
70 

95 
70 

93 
70 

91 
69 

90 
70 

89 
68 

88 
68 

6  I 

68 

78 
66 

'9 

65 

81 
56 

79 
64 

68 
42 

70 
61 

78 

52 

82 
57 

«  3 

61 

79 

66,3 
63.9 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

94 
67 

77 
55 

85 
57 

91 
65 

93 
68 

95 
67 

94 
66 

94 
64 

93 
63 

94 
65 

74 
70 

84 
65 

90 

68 

94 
68 

95 
69 

93 
69 

90 
70 

90 
69 

90 
68 

69 
67 

87 
69 

84 
69 

75 
62 

8  1 
56 

71 
43 

70 
-6 

69 
52 

82 
55 

64 
57 

7! 
68 

65,8 
63.3 

PRESCCTT 

MAX 

Mm 

91 
67 

83 
58 

90 
59 

93 
69 

94 
69 

93 
70 

93 
69 

91 
69 

92 
68 

87 
68 

8  6 
70 

92 

66 

96 
70 

98 
72 

95 

70 

92 
71 

90 

73 

91 

72 

90 
69 

89 
68 

78 
68 

75 
65 

79 
62 

72 
56 

70 
45 

75 
53 

78 
54 

62 
58 

76 
64 

76 
67 

86,3 
65.3 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

89 
68 

83 
53 

89 
60 

91 
65 

93 
67 

92 
61 

92 
64 

77 
64 

84 
64 

89 
64 

94 
66 

95 
67 

92 
66 

91 
65 

91 
69 

89 

62 

89 
67 

68 

66 

77 
67 

74 
65 

79 
63 

68 
54 

70 
42 

75 
52 

78 
52 

81 

54 

73 
60 

78 
68 

84.3 
62.0 

WARREN 

.      .  . 

MAX 

91 
66 

86 
56 

93 
57 

92 
68 

95 
71 

94 
69 

95 
66 

96 
64 

94 
63 

86 
71 

86 
70 

91 
63 

96 
69 

95 
71 

93 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
69 

90 
70 

89 

69 

8$ 
68 

75 
65 

60 

75 
64 

72 
40 

71 
51 

82 
51 

83 
55 

76 
65 

81 
67 

87,1 
64,0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  s 

MAX 

Mm 

91 
68 

87 

62 

93 
62 

95 
69 

95 
71 

94 
70 

94 
67 

95 
65 

94 
63 

88 
73 

87 
71 

93 
68 

97 
69 

96 
71 

95 
70 

92 
71 

93 
70 

92 
69 

90 
70 

90 

69 

86 

70 

76 
66 

79 
65 

73 
68 

71 
44 

69 
53 

8  3 
54 

64 
59 

76 
64 

79 
69 

87.6 
65.7 

DERMOTT   3  NE 

MAX 

Mm 

99 
67 

83 
56 

88 

62 

90 
63 

91 

7! 

92 
68 

91 
65 

92 
67 

90 
61 

84 
72 

79 
71 

88 

64 

93 
68 

94 
71 

9  3 
70 

90 
71 

90 
72 

90 

7  1 

90 
70 

88 
6( 

86 
70 

77 
66 

76 
62 

72 
65 

68 
41 

'2 
50 

80 

52 

81 
55 

75 
65 

80 
68 

65.4 

64.4 

Sob  Rel«renco  Not»«  Following  Station  Indtn 
-  127 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 

Station 

© 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

!2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

DUMAS 

85 

85 

9  1 

91 

93 

93 

9  3 

9  3 

92 

82 

8  I 

89 

95 

94 

94 

90 

91 

92 

90 

67 

86 

76 

80 

72 

72 

75 

82 

83 

75 

84 

86 1 2 

Mm 

67 

55 

60 

.6  8 

7  0 

70 

68 

6  7 

66 

71 

71 

67 

66 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

65 

63 

52 

43 

52 

55 

57 

63 

64.7 

EUDORA 

MAX 

90 

85 

9n 

90 

93 

93 

90 

9  1 

91 

85 

86 

91 

95 

96 

97 

95 

93 

92 

93 

93 

93 

83 

60 

75 

71 

73 

32 

82 

88.  1 

Mm 

67 

61 

64 

68 

72 

71 

68 

66 

6? 

72 

70 

67 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

66 

65 

58 

43 

53 

54 

39 

65.8 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 

84 

84 

91 

91 

94 

94 

94 

93 

93 

86 

76 

69 

94 

95 

94 

91 

92 

91 

91 

88 

88 

76 

72 

71 

71 

71 

82 

83 

81 

84 

86.2 

Mm 

68 

57 

61 

69 

71 

71 

76 

66 

69 

73 

71 

64 

70 

73 

7  \ 

71 

72 

71 

71 

70 

69 

65 

67 

55 

42 

53 

52 

58 

61 

65 

65.7 

PINE  BLUFF 

l  ? 

84 

90 

92 

92 

93 

92 

93 

9  1 

88 

8  7 

89 

95 

95 

93 

9* 

92 

90 

90 

90 

85 

76 

84 

72 

76 

75 

79 

82 

80 

84 

87.2 

Mm 

68 

43 

5Q 

69 

72 

72 

71 

69 

68 

72 

69 

64 

69 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

69 

64 

64 

58 

41 

54 

55 

59 

65 

65.5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

79 

82 

90 

92 

92 

94 

92 

93 

90 

76 

79 

86 

95 

96 

94 

92 

93 

91 

90 

9  1 

83 

75 

77 

67 

69 

74 

80 

82 

72 

85.0 

Mm 

64 

58 

60 

68 

72 

'2 

71 

69 

68 

73 

70 

64 

69 

73 

74 

72 

7  1 

71 

71 

71 

70 

65 

64 

50 

46 

55 

55 

59 

65 

60 

65.7 

PORTLAND 

MAX 

87 

84 

B8 

90 

93 

93 

92 

93 

93 

82 

84 

89 

93 

93 

92 

90 

90 

87 

90 

88 

85 

82 

77 

71 

70 

68 

80 

81 

74 

78 

85.2 

Mm 

68 

60 

6  0 

68 

71 

71 

69 

67 

67 

68 

70 

68 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

67 

69 

70 

64 

56 

56 

46 

54 

59 

66 

68 

65.9 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

86 

83 

9B 

90 

91 

93 

02 

92 

93 

90 

85 

80 

91 

93 

93 

94 

90 

91 

90 

90 

89 

78 

78 

73 

69 

71 

80 

80 

73 

75 

85.4 

Mm 

69 

57 

61 

71 

70 

71 

70 

68 

65 

64 

70 

71 

63 

64 

67 

71 

73 

73 

71 

71 

70 

66 

65 

55 

41 

45 

53 

58 

93 

55 

64.0 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

85 

93 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

90 

85 

82 

90 

95 

95 

93 

90 

90 

90 

69 

86 

85 

76 

78 

73 

69 

73 

80 

81 

75 

82 

85.5 

Mm 

69 

53 

5ft 

66 

69 

68 

65 

63 

6? 

72 

71 

63 

66 

71 

72 

72 

69 

68 

69 

68 

69 

64 

61 

53 

39 

50 

51 

51 

64 

68 

63.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      ft  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  EN6 

EVAP 

.16 

.25 

.20 

.14 

.17 

.14 

.19 

.19 

.20 

.21 

.16 

.10 

.16 

.07 

.25 

.01 

.23 

.2! 

.16 

.22 

.15 

. 

.07 

.20 

.19 

.11 

.11 

.18 

.14 

.07 

4.866 

WIND 

22 

36 

25 

40 

60 

23 

25 

1  5 

10 

35 

95 

60 

30 

10 

40 

40 

5C 

22 

26 

36 

78 

*S 

19 

44 

22 

22 

20 

24 

22 

40 

1038 

73 

84 

85 

92 

94 

97 

102 

1C3 

103 

99 

87 

80 

99 

89 

100 

86 

97 

89 

9C 

86 

82 

74 

72 

B3 

72 

73 

77 

82 

62 

73 

MIN 

63 

58 

58 

59 

70 

70 

71 

72 

68 

65 

65 

66 

66 

69 

71 

70 

7C 

61 

61 

70 

70 

6* 

96 

32 

46 

46 

96 

56 

96 

34 

ti'.i 

•       •  # 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV1LLE  4  N 

EVAP 

.20 

.18 

.15 

.15 

.13 

.16 

.19 

.19 

.09 

.09 

.11 

.16 

.17 

.25 

.2! 

.13 

.13 

.18 

.15 

.07 

.11 

.16 

.1* 

.09 

.12 

.10 

.07 

.04 

4,2*8 

WIND 

15 

28 

24 

15 

36 

12 

8 

11 

IB 

18 

42 

5 

16 

73 

I* 

11 

14 

14 

19 

32 

27 

24 

7 

13 

16 

11 

24 

21 

31 

32 

636 

MAX 

89 

86 

93 

105 

90 

95 

99 

97 

98 

86 

60 

93 

95 

no 

106 

106 

85 

89 

93 

86 

80 

74 

87 

82 

73 

73 

80 

81 

78 

71 

68.7 

MIN 

67 

56 

57 

68 

72 

73 

72 

70 

68 

65 

70 

65 

68 

74 

72 

70 

71 

70 

70 

72 

71 

65 

69 

58 

»7 

37 

9* 

55 

58 

66 

63.5 

ft      »  ft 

CENTRAL 

05 

BIAKELV  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.22 

.20 

.12 

.17 

.17 

.17 

.23 

.15 

.21 

.07 

.12 

.15 

.15 

.21 

.20 

.17 

.11 

.12 

.14 

.13 

.01 

.12 

.10 

.11 

.11 

.1* 

.11 

.0* 

4.288 

WIND 

44 

36 

20 

16 

27 

21 

11 

12 

12 

23 

91 

33 

16 

11 

22 

22 

33 

16 

20 

33 

♦7 

27 

12 

23 

9 

17 

13 

20 

12 

1* 

717 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.15 

.10 

.07 

.10 

.10 

.06 

.10 

.11 

.10 

.04 

.06 

.06 

.08 

.12 

.09 

.12 

.05 

.01 

.07 

.08 

■ 

.06 

.07 

.08 

.0* 

.09 

.03 

.09 

.00 

2. 268 

WIND 

10 

11 

7 

7 

10 

16 

4 

5 

3 

6 

35 

10 

3 

6 

10 

17 

13 

6 

6 

11 

17 

13 

1 

7 

6 

4 

7 

11 

8 

11 

261 

ft      ft  • 
e»ST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.37 

.20 

.23 

.21 

.22 

.19 

.25 

.21 

.24 

.29 

.05 

.16 

.18 

.25 

.20 

.28 

.22 

.2' 

.17 

.24 

.12 

.07 

.15 

.13 

.13 

.1* 

.13 

.16 

.00 

3.  668 

WIND 

138 

62 

30 

82 

73 

32 

29 

21 

16 

51 

119 

79 

29 

33 

68 

102 

99 

45 

33 

69 

109 

11* 

♦0 

64 

49 

13 

16 

31 

30 

34 

1707 

MAX 

95 

86 

91 

96 

95 

98 

too 

100 

99 

95 

73 

73 

93 

101 

99 

96 

93 

96 

94 

93 

91 

85 

72 

82 

72 

62 

74 

86 

84 

73 

64.3 

MIN 

71 

,  62 

62 

65 

72 

73 

7* 

73 

73 

72 

72 

63 

65 

71 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

67 

56 

49 

30 

56 

36 

62 

67 

67.0 

•      *  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.37 

.15 

.18 

.18 

.20 

.07 

.32 

.15 

.16 

.15 

.03 

.18 

.19 

.22 

•  28 

.26 

.17 

.20 

.15 

.19 

.19 

.21 

.13 

.13 

.19 

.11 

.10 

.17 

.06 

.03 

3.1* 

WIND 

44 

18 

6 

6 

20 

9 

10 

9 

8 

30 

12* 

2* 

10 

16 

44 

29 

51 

22 

12 

20 

37 

11 

32 

27 

3* 

10 

17 

22 

15 

10 

733 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.40 

.21 

.17 

.14 

.22 

.17 

.23 

.17 

.15 

.23 

.03 

.12 

.19 

.22 

.29 

.29 

.26 

.14 

.21 

.12 

.18 

.12 

.16 

.12 

.04 

.16 

.11 

.02 

3.248 

WIND 

43 

17 

13 

15 

27 

9 

12 

9 

7 

32 

57 

17 

10 

1* 

26 

33 

35 

22 

10 

28 

51 

31 

9 

10 

11 

10 

13 

20 

10 

7 

608 

MAX 

97 

89 

90 

93 

95 

97 

94 

91 

91 

7* 

65 

93 

96 

96 

94 

90 

88 

88 

90 

66 

7* 

80 

83 

72 

76 

82 

82 

64 

72 

87.0 

MIN 

70 

53 

62 

70 

74 

75 

72 

«9 

69 

69 

67 

67 

64 

70 

71 

71 

63 

71 

71 

70 

68 

73 

61 

30 

91 

56 

97 

60 

63 

66.0 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.25 

.09 

.19 

.19 

.27 

.13 

.16 

.21 

.19 

.26 

.02 

.19 

.17 

.21 

.21 

.25 

.17 

.18 

.17 

.14 

.11 

.22 

.20 

.09 

.11 

.11 

.13 

•  02 

5.078 

WIND 

35 

5 

6 

14 

26 

9 

6 

6 

7 

18 

58 

9 

6 

9 

12 

10 

23 

15 

11 

12 

16 

15 

5 

0 

3 

9 

* 

6 

12 

10 

377 

MAX 

i04 

88 

101 

104 

96 

104 

101 

103 

98 

97 

74 

95 

97 

96 

99 

99 

95 

97 

98 

9* 

90 

88 

76 

87 

8* 

77 

71 

93 

40 

7* 

42.9 

MIN 

6- 

53 

5! 

57 

71 

69 

67 

65 

71 

71 

72 

69 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

6* 

98 

64 

33 

99 

57 

30 

6* 

64 

65.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

( 

Wli 
Speed  - 

d 

m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
iky  cover 
sunrise  to  sunftftt 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

10 

3.5 

7.4 

29 

w 

21 

65 

90 

54 

56 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

'  

7 

1  

70 

4.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

11 

2.4 

7.1 

32 

SW 

20 

87 

91 

64 

68 

1 

2 

3 

2 

0 

2 

10 

62 

4.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

1  3 

2.7 

6.7 

82 

91 

62 

67 

3 

1 

2 

2 

1 

0 

9 

4.4 

S*x>  R*)l*r*nc6>  Not**  Mil  ■  lug  Button  Index 
-  128  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ABBOTT 

JO  06 

- 

SCOTT 

35  04 

1  2 

ALICI* 

oot- 

03 

LAWRENCE 

35  54 

91 

05 

ALT 

01  11 

)4 

YELL 

34  *7 

93 

29 

AM 1  TV    3  NE 

91  SO 

CLARK 

3*  17 

23 

ANTOINE 

0  :  'a 

3*  02 

23 

APLIN    1  W 

05 

PERRY 

00 

APPLE TON 

3196 

35  25 

ARKADELPHIA 

02  20 

08 

CLARK 

34  07 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

12 

ARKANSAS  post 

3240 

06 

ARKANSAS 

3*  02 

91 

21 

ATHENS 

03 01 

07 

HOWARD 

56 

WOODRUFF 

35  18 

91 

8AL0  KNOB 

:no 

03 

WHITE 

35  18 

91 

34 

BATESVILLE  livestock 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

BATESVlLLE  L  AND  D  I 

0460 

D3 

INDEPENDENCE 

91 

BEAVER  DAM 

052* 

01 

CARROLL 

36  25 

BEEBE 

03 

WHITE 

BEECH  GROVE 

0534 

GREENE 

36  11 

90 

36 

BEEOEV ILLE 

0516 

03 

JACKSON 

35  26 

91 

BENTON 

0582 

Sal i ne 

37 

8ENTONV ILLE 

JSJf 

01 

BENTON 

36  22 

01 

93 

BIG  FORK 

0664 

0* 

POLK 

34  29 

93 

58 

BLACK  ROCK 

03 

LAWRENCE 

36  07 

91 

06 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0T64 

05 

11 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

YELL 

35  06 

BLUFF  CITY  3  Sw 

DI  )C 

: » 

NEVADA 

33  41 

09 

BLYTMEVILLE 

MISSISSIPPI 

33  55 

89 

55 

BOONEVJLLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

35  12 

BOONEVI LLE  7  NE 

0  626 

04 

LOGAN 

35  13 

50 

BOONE V 1 LLE  6  NNE 

DB11 

LOGAN 

9J 

54 

35  09 

BOTKINBURG  2  S 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92 

26 

BOUGHT ON 

08 

NEVADA 

33  32 

20 

BRANCH  *  NW 

0867  04 

FRANKL IN 

35  21 

00 

BRANCH  3  Sw 

:  8sa 

FRANKL IN 

35  16 

93 

8RINKLEY 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkan 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


ay  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bur 


State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Stat 
°F,  precipitation  and  evaporat 


hes  and  wind 


;  of  de, 


;  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 

Monthly  degree  day  totals 


ultai 


'ind  i 


the  i 


i  of  i 


nd  di. 


DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatu: 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figun 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  al  time  of  observation. 


L\  APORATION  i 
refer  to  extreme 


measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mil 
of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

i  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measuremen' 
consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr 


I  Of  i 


vfaU 


i  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  : 


and  sleet.  Entr 


in  Evaporation  and  Wind"  table 
5  are  taken  from  different  points 
of  snow  on  ground  include  snow. 


i  from  the  post  office. 
?  data  will  be  carried  in  the  July  i 


■  of  this  bulletii 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  dii 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ed,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  c 


M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  ente 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ed  for  this  station. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fn 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


i  tt  1 1- 


ounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  noi 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


■  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
•ecording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  s 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  r 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

re  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov 


#  Thermome 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


ed  ground,  howe 


i  ground  in  that  month. 


this  reference  indicates  that  the  thermometer 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


■Mthei 


ived  too  late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402, 
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5 tattoo 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

2 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

• 

2 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  > 
S  < 

s  i 
1: 1 

s » 

S  n 

8  I 

... 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

71.  9M 

42. 5M 

57. 2M 

89 

11 

29 

25 

248 

0 

0 

5 

0 

1.18 

.54 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

BENTONVIILE  5  WSW 

73.3 

44.6 

59.0 

88 

10 

27 

25 

202 

.47 

-  2.92 

.30 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

EUREKA  SPRIN5S 

73.1 

46.5 

59.8 

-  2.2 

90 

10 

31 

24 

180 

1 

0 

1 

0 

.79 

•  5  3 

.  0 

0 

} 

1 

0 

FAyETTEVILLE  FAA  ap 

72.9 

42.8 

57.9 

89 

9 

27 

25 

245 

0 

0 

4 

0 

.57 

-  2.43 

.29 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

fayEttevhle  Exp  sta 

73.4 

46.1 

59.8 

-  1,2 

87 

17» 

30 

25. 

191 

0 

0 

3 

0 

1.12 

.61 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

GRAVETTE 

73.6 

44.4 

59,0 

-  1.6 

89 

10 

28 

25 

206 

.42 

-  3.29 

.  36 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARR I  SON 

73.5 

44.4 

59.0 

-  1.2 

83 

17. 

27 

25 

194 

0 

0 

4 

0 

.72 

.35 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

71.7 

47.4 

59.6 

86 

10 

31 

25 

1  86 

0 

0 

1 

0 

.76 

.33 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

HL'nTSVILLE 

74.9 

41.8 

58.4 

90 

10 

27 

12 

219 

1 

0 

6 

0 

,80 

.40 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

LEAD  HILL 

75.0 

45.1 

60.1 

•  0 

Q7 

10 

28 

25 

176 

0 

0 

3 

0 

.28 

-  2.71 

.15 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

RCGE  R  S 

75.3 

45.2 

60.3 

-  .9 

93 

10 

30 

25 

176 

.75 

-  3.02 

.40 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

75.3 

45.2 

60.3 

90 

10. 

28 

25 

184 

2 

0 

5 

0 

.51 

.42 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.2 

-  1.6 

.70 

-  2.87 

.0 

... 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

73.9 

37.9 

55,9 

86 

17. 

22 

25 

284 

0 

0 

9 

0 

.05 

-  3.48 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

EVENING  SHADE   1  NE 

75.5 

34.6 

55,1 

66 

1  8 

19 

25 

305 

0 

0 

11 

0 

.29 

.29 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILBERT 

75.7 

37,5 

56,6 

85 

17* 

20 

25 

263 

0 

0 

9 

0 

.27 

.27 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

73.8 

46.0 

59,9 

84 

19. 

31 

25 

175 

0 

0 

1 

0 

.50 

.38 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

73.8 

45.7 

59.8 

83 

17. 

31 

24 

190 

0 

0 

2 

0 

.19 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

73.4 

45.6 

59.5 

-  1.9 

85 

19. 

30 

25 

194 

0 

0 

2 

0 

.04 

-  2.87 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

72.6 

42,0 

57.3 

85 

19. 

26 

25 

247 

0 

0 

5 

0 

.07 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

74.3 

46,1 

60.2 

84 

18* 

32 

25 

165 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YELLVILLE 

74.4 

38.2 

56.3 

84 

18. 

25 

25 

275 

0 

0 

8 

0 

.56 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVI SION 

57.8 

-  3,3 

.22 

-  2.95 

.0 

... 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

74.  1M 

44. 5M 

59.3M 

85 

17 

28 

24 

192 

0 

0 

2 

0 

•  33 

.  29 

7 

•  0 

0 

0 

0 

BALD  KNOB 

75.3 

46.0 

60.7 

85 

18. 

28 

25 

152 

0 

0 

1 

0 

.49 

.49 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

74. 4M 

43,  3M 

58. 9M 

85 

18. 

29 

25 

196 

0 

G 

1 

0 

.49 

.41 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BATE SVI LLE  L  AND  D  1 

75.7 

40.7 

58,2 

87 

16 

24 

25 

220 

n 

0 

7 

0 

.36 

-  2.91 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

Of  CHCw  II    1  r 

HtfcUfcV I LLr 

74.6 

46.5 

60.6 

86 

18. 

29 

25 

165 

0 

0 

1 

c 

.45 

.45 

6 

.0 

0 

1 

a 

0 

BLYTHEVILLE 

75.8 

48.5 

62.2 

-  .9 

90 

18 

34 

25 

127 

1 

0 

0 

0 

.79 

-  2.01 

.34 

7 

.0 

0 

0 

0 

CORN  INC. 

71.9 

44.4 

58.2 

-  3,4 

83 

18. 

31 

25 

223 

0 

0 

1 

0 

.15 

-  3.28 

.  1 1 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

JCNESBORO 

74.  1 

48.3 

61.2 

-  t.9 

86 

18 

34 

25 

146 

0 

0 

0 

0 

.  36 

-  3,07 

.31 

7 

•  0 

c 

1 

0 

0 

KEISER 

73.3 

45.4 

59.4 

86 

18 

28 

25 

200 

0 

c 

1 

c 

.53 

.30 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

74.7 

46.3 

60.5 

-  1.5 

85 

18 

28 

25 

165 

0 

0 

2 

0 

.42 

-  2.60 

.27 

6 

.0 

0 

2 

c 

0 

NEWPORT 

73.6 

48.3 

61.0 

-  2.2 

85 

18. 

33 

25 

153 

0 

0 

0 

0 

.54 

-  2.90 

.54 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

73.9 

47.8 

60.9 

86 

17 

32 

25 

157 

p 

0 

1 

0 

.19 

.12 

6 

.0 

0 

1 

c 

0 

POCAHONTAS  1 

72.5 

44,  7 

58.6 

-  3.7 

84 

18. 

28 

25 

211 

0 

0 

1 

0 

.08 

-  3.30 

.04 

7. 

.0 

( 

0 

0 

0 

SEARCY 

76.2 

46,9 

61.6 

-  2,0 

85 

17 

29 

25 

131 

0 

1 

0 

.41 

-  3,12 

•  37 

7 

.0 

( 

1 

c 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

73.4 

45.8 

59.6 

86 

18. 

31 

25 

192 

0 

0 

1 

0 

.09 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

e 

DIVISION 

60.1 

-  2.3 

.38 

-  2,92 

.0 

... 

APPLETON 

77,5 

45.9 

61.7 

89 

10 

28 

25 

112 

0 

0 

1 

0 

.33 

.25 

15 

.0 

0 

1 

c 

0 

8CONFVILLE 

78.5 

45.6 

62.1 

-  2.1 

94 

9 

28 

25 

141 

1 

0 

1 

0 

.93 

-  2.24 

.60 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLARKSVILLE 

76.2 

47.3 

61,8 

87 

10. 

31 

25 

141 

n 

0 

1 

0 

.  54 

.  4£ 

15 

.0 

1 

( 

o 

DARDANFLLE 

77.2 

45.5 

61.4 

-  2.9 

90 

9 

28 

25 

144 

1 

0 

1 

0 

.10 

-  3.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEvlL5  KNOB 

68.4 

50.3 

59.4 

81 

9 

33 

24 

184 

0 

0 

0 

c 

1.10 

.83 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

77.8 

45.6 

61.7 

-  2.1 

94 

9 

30 

25 

144 

2 

0 

I 

0 

.90 

-  2.55 

.45 

19. 

.0 

0 

2 

0 

0 

FCRT  S«MTH  WATER  PLANT 

75.5 

43.6 

59.6 

89 

9 

29 

25 

193 

0 

0 

3 

0 

.72 

.39 

20 

.  0 

( 

3 

( 

o 

MENA 

73.5 

47.4 

60.5 

-  3.5 

89 

9 

31 

25 

165 

0 

0 

1 

0 

1 ,  5f 

-  2,22 

1  .4C 

15 

,  0 

c 

1 

] 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

67.5 

44.9 

56.2 

83 

9 

34 

24 

266 

0 

0 

0 

0 

.51 

•  51 

15 

,  ( 

c 

1 

] 

o 

76.5 

48.4 

62.5 

-  1.1 

89 

9 

32 

25 

125 

0 

0 

1 

0 

.94 

-  2.37 

.55 

20 

.0 

0 

2 

] 

0 

PARIS 

77.1 

46,4 

61.8 

88 

10 

30 

25 

128 

0 

0 

1 

0 

1.07 

.  88 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

RUSSELLVILLE  4  N 

76.8 

43,0 

59,9 

89 

9 

27 

25 

174 

0 

0 

2 

0 

•  14 

15 

.  0 

t 

1 

{ 

o 

SUBIACO 

76.4 

49,  3 

62.9 

.  1.5 

87 

1  1 

32 

25 

109 

0 

0 

1 

0 

1  .  oc 

-  2  ,  5C 

•  8^ 

15 

.f 

2 

] 

o 

iii  &  i  n  d  n  m 

77.5 

45.8 

61,7 

93 

9 

29 

25 

141 

1 

0 

1 

0 

1.9T 

1  •  8C 

15 

,0 

c 

2 

] 

1 

WHITE  ROCK 

70.5 

50.8 

60.7 

82 

9 

34 

24 

157 

0 

0 

0 

0 

.78 

.43 

16 

.0 

0 

2 

c 

0 

DIVISION 

60.9 

-  2.5 

.84 

-  2.71 

,n 

... 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

76.4 

49.  7 

63.1 

89 

9 

33 

25 

102 

0 

0 

0 

0 

.74 

.74 

15 

.0 

0 

1 

0 

BENTON 

75.8 

46.9 

61.4 

88 

9 

28 

25 

142 

0 

0 

1 

0 

.70 

.70 

12 

.0 

0 

1 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

75.9 

45.7 

60.8 

91 

10 

30 

25 

157 

I 

0 

1 

0 

.33 

.22 

15 

.0 

0 

c 

0 

CCNWAY 

76.9 

46,5 

61.7 

-  2.7 

85 

9 

28 

25 

130 

0 

0 

1 

0 

.26 

-  2.96 

.13 

16 

.0 

0 

c 

0 

GREENBRIER 

75.8 

43.7 

59.8 

86 

9 

26 

?5 

181 

0 

0 

0 

.16 

.12 

7 

.0 

0 

0 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

77.0 

52.5 

64.8 

-  1.3 

91 

9 

35 

25 

75 

1 

0 

0 

0 

1.00 

-  2.<.6 

.94 

15 

.0 

0 

1 

0 

LEOLA 

75.9 

45.7 

60.8 

90 

9 

26 

25 

163 

1 

0 

3 

0 

.17 

.12 

7 

.0 

0 

c 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

75.2 

48.0 

61.6 

-  1.5 

87 

9 

31 

25 

137 

0 

0 

1 

0 

.21 

-  2.67 

.21 

6 

.0 

0 

0 

0 

MALVERN 

78.0 

45.  1 

61.6 

90 

9 

27 

25 

134 

1 

0 

3 

0 

.28 

.11 

11 

.0 

0 

0 

0 

MCRR I L  TON 

77.1 

49.4 

63.3 

-  .3 

87 

9 

31 

25 

100 

0 

0 

1 

0 

.10 

-  2.80 

.10 

16 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•g 
i- 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

© 

■ 

§ 

S  ! 

|  | 

«  .: 

8  '- 
:.  J 

NIMROO  DAM 

76.3 

46.4 

61.4 

92 

10 

35 

29* 

138 

1 

0 

0 

0 

.05 

.03 

1 5 

c 

0 

PERRY 

75.9 

46.7 

61.3 

-  1.7 

84 

18. 

29 

25 

143 

0 

0 

1 

0 

.22 

-  2.78 

.20 

1  ^ 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHERIDAN  TOwER 

76.4 

46.1 

61.3 

89 

9 

31 

25 

145 

0 

0 

1 

0 

.54 

.29 

1 2 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

61.8 

-  2.1 

.37 

-  2.68 

.  0 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

76.8 

46.1 

61.5 

89 

9 

25 

25 

139 

0 

0 

4 

0 

.45 

.40 

6 

.  0 

0 

1 

) 

o 

URtNKLEV 

74.4 

45.3 

59.9 

-  3.5 

86 

19. 

27 

25 

188 

0 

0 

3 

0 

.98 

.92 

7 

.0 

0 

1 

n 

CASCT  *  SW 

74.5 

49.2 

61.9 

85 

9 

31 

25 

137 

0 

0 

1 

0 

.40 

.40 

£ 

.0 

0 

1 

(y 

o 

CL  ARFNOCN 

75.3 

47. 7M 

61.5M 

85 

18. 

29 

25 

142 

0 

0 

1 

0 

.73 

-  2,28 

.46 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

OES  ARC 

76.4 

49,5 

63.0 

16 

18. 

30 

25 

108 

" 

0 

1 

c 

.38 

.34 

7 

.  0 

o 

1 

0 

0 

FCRRES7  CITY 

75.0 

46.9 

61.0 

87 

17 

29 

25 

154 

0 

0 

1 

0 

.45 

.43 

6 

.0 

0 

1 

r> 

0 

"ELE--iA  5  NW 

74.5 

*5,2 

59.9 

-  s,  1 

85 

17 

25 

25 

185 

0 

0 

2 

0 

.78 

-  2.02 

•  59 

7 

•  0 

o 

2 

1 

0 

K  EO 

75.0 

47.5 

61.3 

86 

9 

29 

25 

145 

0 

0 

1 

0 

.23 

.19 

6 

.0 

0 

1 

C 

0 

MAR  I  ANNA  2  5 

75.7 

46.  3 

61.0 

-  2.4 

85 

17 

27 

25 

149 

0 

1 

0 

.56 

-  2.62 

.56 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  CHARLES 

75.6 

46.8 

62.2 

85 

19* 

31 

25 

130 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.75 

7 

•  0 

0 

2 

2 

o 

5TUTTG4RT 

77.1 

52.0 

64.6 

-  .2 

88 

18 

36 

25 

82 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  2.55 

.18 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

74.4 

4e.  3 

61.4 

85 

10 

29 

25 

151 

0 

0 

1 

0 

.71 

.29 

7 

.0 

0 

3 

0 

o 

*EST  MFMPHIS 

72.6 

53,7 

63.2 

83 

18 

39 

24 

104 

0 

0 

0 

0 

•  39 

.39 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

<TNNr 

75.3 

47.1 

61.2 

86 

17 

29 

25 

155 

0 

0 

2 

0 

.54 

.51 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

61.7 

-  2.1 

.60 

-  2.48 

.0 

SOUTHWEST  07 

DE  OIlEFN 

77.7 

49.0 

63.4 

9! 

9 

30 

25 

111 

1 

0 

1 

0 

1.12 

.85 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIERKS 

77.8 

46.2 

62.0 

90 

10* 

27 

25 

137 

2 

0 

2 

0 

.94 

.71 

15 

•  0 

0 

2 

1 

0 

JCRE    3  NE 

76.9 

47.6 

62.3 

-  2.6 

91 

10 

27 

25 

137 

1 

0 

2 

0 

.27 

-  2.90 

.12 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC'JNT  IDA 

76.5 

44,3 

60.4 

-  1.6 

90 

9 

26 

25 

155 

1 

0 

3 

0 

1.30 

-  2.32 

.  70 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

NARROW*  DAM 

77.5 

45,9 

61.7 

90 

10 

31 

25 

138 

1 

0 

1 

0 

.70 

.43 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  5L6STA 

76.7 

47.4 

62.1 

90 

10 

29 

25 

137 

1 

0 

1 

0 

.49 

.33 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

n.K  AY 

79.0 

49.5 

64.3 

-  1.7 

91 

9 

29 

25 

100 

2 

0 

1 

0 

.21 

-  3.18 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

STAMPS 

77.7 

50.0 

63.9 

91 

9 

29 

25 

107 

1 

0 

2 

0 

.05 

.03 

5 

.0 

c 

0 

0 

0 

TEKARKANA  WB  AIRPORT  //R 

77.8 

51.2 

64.5 

-  1.6 

92 

9 

29 

25 

100 

1 

0 

1 

0 

.40 

-  2.58 

.35 

15 

.0 

0 

i 

0 

0 

DIVISION 

62.7 

-  2.1 

.61 

-  2.75 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

77.8 

48.6 

63.2 

87 

12* 

29 

25 

103 

0 

0 

1 

0 

.63 

-  2.81 

.55 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

CAmDEN  1 

77,9 

48.8 

63.4 

-  1,5 

91 

9 

30 

25 

1  "fl 

0 

1 

0 

.23 

-  2.86 

.14 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

76.5 

48.8 

62.7 

-  3.5 

90 

9 

31 

26. 

123 

0 

2 

0 

.14 

-  2.81 

.14 

5 

.0 

0 

l 

0 

0 

FCRDvCF 

76.0 

49.7 

62.9 

89 

9 

30 

25 

114 

0 

1 

0 

.10 

.08 

6 

.0 

0 

r 

c 

9 

MAGNTL  I A   3  N 

77.7 

47.7 

62.7 

-  o 

90 

9 

26 

25 

122 

0 

4 

0 

.42 

-  2,37 

.16 

5 

.0 

0 

■> 

c 

0 

"CRCBAY  LOCK  AND  DAM  8 

77.0 

47.2 

62.  1 

90 

10 

27 

25 

136 

0 

3 

0 

.14 

.11 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRESCOTT 

77,5 

51,2 

64.4 

-  i,^ 

91 

9 

32 

25 

82 

0 

1 

0 

.43 

-  2.99 

.24 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPARKMAN    3  WSW 

76.  1M 

46,  1M 

61  .  1M 

9* 

9 

28 

24 

142 

0 

0 

3 

0 

.03 

.03 

6 

.0 

c 

C 

0 

0 

vARREN 

77. 7M 

49. 2M 

63.5M 

-  2.6 

89 

9 

26 

25 

103 

0 

0 

2 

0 

.11 

.06 

6 

.0 

c 

C 

c 

0 

DIVISION 

62.9 

_  2,8 

.25 

-  2.84 

.0 

«       •  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

77.9 

49.5 

63.7 

-  1.9 

91 

9 

30 

25 

106 

1 

0 

2 

0 

.08 

-  2.63 

.08 

6 

.0 

0 

c 

0 

0 

DERMCTT   3  NE 

77.1 

46.4 

61.8 

88 

9 

25 

25 

134 

c 

0 

5 

0 

.37 

-  2.30 

.32 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

OLwAS 

76.8 

48.8 

62.8 

-  2.4 

89 

9 

31 

25 

115 

0 

0 

1 

0 

.38 

.30 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLDCRA 

79. 9M 

50. 8M 

65. 4M 

92 

9 

33 

25 

75 

1 

0 

0 

c 

.43 

.43 

6 

.0 

0 

1 
1 

0 

0 

MCNT ICELLO 

77.7 

49.8 

63.8 

90 

9 

30 

25 

96 

1 

0 

1 

0 

.14 

.14 

6 

.0 

0 

0 

0 

PINE  91.  UPE 

77.5 

51.4 

64.5 

-  1.8 

92 

9 

32 

25 

88 

1 

0 

1 

0 

.41 

-  2.87 

.41 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PINE  P.LUEF  FAA  AIRPORT 

75.5 

50.5 

63.0 

90 

9 

32 

25 

U3 

1 

0 

1 

0 

.22 

-  2.68 

.12 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTLAND 

76.7 

50.8 

63.8 

-  1.2 

89 

10 

33 

25 

100 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

RCHWER  2  NNE 

76.2 

47.7 

62.0 

88 

9 

27 

25 

126 

c 

0 

2 

-. 

.70 

.70 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

76. 2M 

47,5m 

61. 9M 

85 

18. 

33 

30. 

128 

0 

0 

0 

0 

.  14 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63.3 

-  2.1 

.30 

-  2.53 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE i     94°   ON  THE  9TH  AT  BOONEVILLE  AND  FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

LOWEST  TEMPERATURE t       19"   ON  THE  25TH  AT  EVENING  SHADE   1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       1.97   INCHES  AT  WALDRON 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00   INCH  AT  MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:       1.80  JNCHES  ON  THE   15TH  AT  WALDRON 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i       TRACE  AT  CLINTON 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14  15 


NORTHWEST  0 

BEAVER  DAM 
BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *.  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSV ILLE 

JASPER 

lead  hill 

LURTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE   5  WNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  Z  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLV ILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESV ILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEV ILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANC  I  5 


WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVI LLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  <.  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELLVI LLE  <.  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A I RPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 


•  36 
.53 
1.73 
■  *2 


.*<5 
.41 


l.OC 
1.3! 
.02 


•03  ,»8 


19    20  21 


22     23     24     25    26  27 


DAILY  PRECIPITATION 


M0RRILT0N 
NIMROO  D*M 
OwENSVILLE 
PERRY 

REmmEL  dam 
SHERIDAN  TOWER 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  <►  SW 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NU 
KEO 

MADISON 

MAR I ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


.*5 
.58 
.98 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DE  QUEEN 
D  [ERICS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 
NEwHOPE    3  E 
OOEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  wB  AIRPORT  / 


.81 
1.21 
.3* 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  J  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  F A A  AIRPORT 
F  ORDYCE 

gurdon 

magnol 1  a  3  n 

morobay  lock  and  dam  n 

p i ne y  grove 
prescott 
sparkman  3  wsw 

TAYLOR 
WARREN 


.43 

.03 
.36 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   7  S 
DERMOTT 
DERMOTT   3  NE 
DUMAS 

EUDORA 
HAMBURG 

mont icello 
pine  bluff 

pine  Bluff  faa  airport 
portland 

ROhmER  2  NNE 
STAR  CITY  *  ENE 


Sm  lelrrcn.  <■  doim  following  SUUon  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

© 

01 

m 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST 

01 

BEAvEC  DAM 

MAX 

70 

70 

70 

72 

69 

74 

70 

79 

70 

83 

89 

64 

69 

75 

81 

70 

77 

8  3 

84 

66 

69 

54 

64 

72 

59 

67 

70 

71 

75 

71,9 

42 

4 1 

42 

30 

32 

55 

62 

55 

49 

53 

54 

42 

41 

40 

30 

29 

36 

32 

37 

35 

42,5 

9ENT0NVILLE   5  WSW 

MAX 

68 

69 

71 

68 

73 

68 

80 

77 

85 

88 

81 

66 

75 

80 

76 

79 

82 

60 

73 

67 

64 

63 

72 

64 

67 

70 

71 

75 

72 

73 

75 

73,3 

43 

50 

32 

52 

61 

61 

57 

54 

59 

53 

4  I 

40 

36 

32 

27 

36 

33 

38 

40 

39 

49 

44,6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

67 

69 

70 

72 

73 

68 

79 

77 

81 

90 

86 

70 

75 

80 

71 

75 

83 

8  1 

72 

67 

64 

62 

69 

60 

69 

69 

70 

75 

73 

74 

75 

73,1 

39 

49 

45 

40 

45 

53 

49 

SO 

50 

47 

35 

47 

54 

60 

63 

59 

56 

56 

55 

41 

37 

41 

31 

34 

40 

36 

42 

39 

46 

55 

46.  5 

FAYETTEV I LLE  faa  ap 

MAX 

69 

69 

7* 

69 

72 

71 

82 

79 

89 

86 

70 

70 

75 

80 

74 

78 

82 

79 

69 

68 

65 

64 

71 

60 

67 

71 

70 

73 

73 

74 

78 

72,9 

36 

43 

43 

43 

42 

42 

4  1 

30 

59 

62 

66 

65 

63 

52 

44 

40 

36 

35 

30 

27 

35 

2  8 

33 

35 

34 

47 

42,8 

FAyETTEvILLE  EXP  sta 

MAX 

67 

69 

75 

68 

74 

69 

80 

78 

85 

87 

77 

70 

75 

80 

77 

78 

67 

no 

74 

67 

65 

62 

71 

65 

65 

70 

70 

74 

70 

72 

75 

73  ,4 

40 

4  1 

4  3 

45 

55 

30 

55 

62 

65 

62 

64 

59 

56 

4  I 

40 

4  1 

33 

30 

38 

32 

36 

39 

44 

54 

46,1 

SRAVETTE 

MAX 

69 

71 

74 

71 

73 

69 

81 

78 

85 

89 

72 

69 

76 

80 

74 

80 

83 

81 

71 

69 

65 

63 

73 

61 

68 

70 

71 

75 

73 

74 

75 

73,6 

40 

38 

42 

52 

42 

4  5 

44 

42 

42 

47 

49 

29 

46 

58 

61 

63 

61 

5  7 

58 

52 

38 

39 

36 

31 

28 

35 

30 

36 

41 

44 

49 

44,4 

HARRISON 

MAX 

75 

67 

68 

74 

72 

70 

81 

77 

82 

83 

76 

69 

76 

79 

73 

73 

83 

8  1 

76 

70 

63 

63 

73 

59 

71 

72 

71 

76 

71 

78 

78 

73,5 

4  5 

44 

4  3 

53 

48 

4  4 

45 

46 

42 

41 

55 

30 

4  1 

48 

61 

63 

56 

46 

60 

56 

41 

45 

37 

31 

27 

39 

31 

34 

40 

36 

47 

44,4 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

68 

74 

67 

70 

69 

80 

77 

82 

86 

67 

66 

72 

79 

75 

75 

81 

80 

70 

69 

58 

63 

69 

56 

69 

69 

70 

73 

71 

74 

75 

71,7 

43 

51 

42 

53 

5  7 

53 

46 

44 

3  6 

45 

54 

61 

63 

60 

55 

59 

49 

44 

44 

46 

33 

3  1 

45 

40 

43 

40 

44 

50 

47,4 

HUmTSVILLE 

MAX 

70 

70 

77 

73 

77 

73 

81 

78 

ne 

90 

75 

72 

75 

81 

73 

79 

64 

83 

83 

69 

57 

64 

72 

62 

70 

70 

75 

76 

73 

75 

78 

74,9 

39 

3  7 

41 

46 

38 

4  3 

46 

45 

41 

42 

54 

27 

43 

53 

51 

63 

61 

64 

5 1 

42 

40 

41 

36 

28 

28 

3 1 

28 

29 

38 

35 

45 

41,8 

LEAD  HILL 

MAX 

70 

72 

75 

69 

73 

69 

83 

75 

B2 

87 

76 

70 

78 

82 

77 

83 

86 

85 

76 

70 

71 

69 

72 

64 

73 

72 

70 

71 

72 

77 

76 

75,0 

47 

48 

45 

44 

39 

46 

46 

46 

42 

44 

54 

31 

42 

53 

60 

65 

59 

50 

59 

54 

4  9 

46 

41 

33 

28 

40 

3 1 

35 

37 

36 

46 

45,1 

ROGERS 

MAX 

70 

75 

76 

69 

75 

70 

80 

77 

76 

93 

90 

70 

76 

80 

76 

78 

83 

80 

77 

69 

69 

62 

72 

68 

69 

80 

72 

76 

72 

75 

77 

75,3 

40 

40 

30 

33 

42 

4  7 

50 

48 

48 

48 

55 

34 

46 

55 

60 

60 

60 

53 

58 

53 

39 

37 

40 

32 

30 

40 

35 

40 

43 

44 

50 

45,2 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

68 

71 

75 

70 

75 

70 

83 

78 

90 

90 

79 

72 

79 

84 

77 

82 

85 

83 

73 

69 

62 

64 

75 

62 

70 

71 

73 

76 

75 

77 

77 

75,3 

•       *  « 

MIN 

41 

39 

44 

53 

42 

46 

45 

44 

44 

49 

53 

30 

49 

59 

64 

65 

63 

57 

54 

53 

43 

41 

31 

31 

28 

33 

32 

38 

43 

40 

47 

45.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

CALICO  ROCK 

MAX 

71 

71 

79 

65 

71 

60 

83 

78 

81 

85 

74 

70 

74 

83 

80 

86 

66 

n  1 

75 

63 

61 

61 

73 

61 

71 

73 

71 

76 

69 

79 

80 

73,9 

45 

38 

40 

40 

38 

4  3 

40 

38 

36 

38 

44 

31 

34 

42 

51 

57 

52 

46 

48 

38 

41 

43 

28 

27 

22 

26 

26 

2  g 

29 

29 

34 

37.9 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

80 

82 

B0 

70 

74 

56 

80 

80 

81 

82 

80 

70 

74 

82 

81 

84 

65 

86 

70 

72 

74 

60 

74 

65 

66 

75 

74 

75 

68 

77 

80 

75.5 

44 

34 

39 

34 

33 

38 

39 

35 

34 

33 

42 

26 

30 

39 

46 

56 

47 

4  1 

42 

38 

35 

26 

26 

1 9 

24 

23 

2  7 

25 

25 

31 

34,6 

GILBERT 

MAX 

72 

72 

78 

69 

72 

6  7 

83 

80 

8  1 

85 

77 

71 

75 

82 

79 

85 

85 

84 

75 

74 

69 

64 

75 

65 

70 

74 

73 

77 

73 

79 

82 

75,7 

MIN 

42 

35 

40 

42 

38 

41 

40 

35 

3  5 

36 

45 

31 

40 

4  1 

53 

55 

50 

4  3 

50 

50 

34 

27 

25 

20 

26 

23 

26 

31 

31 

34 

37,5 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

80 

70 

72 

79 

65 

72 

58 

78 

80 

81 

80 

79 

70 

75 

82 

80 

64 

84 

84 

69 

74 

65 

64 

75 

60 

65 

74 

71 

75 

69 

75 

73.6 

MIN 

51 

47 

48 

49 

47 

48 

51 

47 

47 

49 

42 

43 

46 

63 

61 

56 

54 

54 

55 

4  5 

41 

40 

37 

3 1 

33 

42 

39 

39 

40 

46,0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

MARSHALL 

MAX 

70 

72 

7  7 

65 

70 

65 

81 

80 

83 

82 

73 

72 

75 

no 

77 

83 

83 

81 

73 

74 

69 

62 

62 

58 

69 

73 

72 

75 

73 

78 

82 

73.8 

MIN 

46 

38 

45 

46 

39 

45 

45 

48 

44 

43 

49 

34 

45 

60 

63 

66 

64 

55 

60 

45 

3 1 

32 

34 

43 

5.7 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

76 

72 

71 

78 

67 

72 

65 

83 

75 

80 

85 

70 

69 

74 

no 

78 

83 

n5 

85 

72 

72 

57 

60 

71 

60 

69 

72 

71 

75 

70 

78 

73.4 

MIN 

46 

42 

43 

48 

44 

46 

47 

5  i 

56 

45 

46 

36 

37 

55 

60 

59 

66 

58 

55 

32 

38 

38 

40 

41 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG. 

MAX 

77 

71 

70 

77 

65 

69 

65 

83 

7  1 

60 

81 

71 

68 

72 

80 

71 

84 

85 

85 

70 

71 

59 

60 

72 

60 

70 

73 

71 

75 

68 

78 

72.6 

MIN 

43 

39 

44 

44 

40 

45 

46 

48 

42 

41 

44 

32 

34 

47 

51 

60 

56 

54 

55 

55 

45 

35 

30 

26 

29 

3 1 

34 

35 

35 

3  5 

42,0 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

MAX 

72 

70 

77 

69 

73 

60 

79 

78 

82 

82 

78 

70 

74 

81 

no 

83 

84 

84 

72 

74 

66 

62 

74 

66 

66 

73 

72 

76 

71 

75 

81 

74.3 

MIN 

47 

41 

47 

45 

40 

45 

49 

55 

4  7 

45 

56 

36 

43 

52 

56 

57 

58 

5  1 

55 

57 

37 

35 

46  1 

YELLVILLE 

MAX 

71 

71 

78 

68 

70 

67 

81 

79 

80 

84 

73 

70 

74 

83 

7  n 

83 

84 

72 

73 

64 

71 

69 

63 

70 

72 

70 

76 

71 

78 

79 

74.4 

Mm 

40 

35 

37 

37 

38 

39 

46 

37 

38 

38 

47 

26 

35 

42 

52 

59 

55 

46 

52 

42 

37 

41 

33 

27 

25 

31 

26 

30 

29 

30 

33 

36.2 

NORTHEAST 

03 

4L IC  IA 

MAX 

71 

73 

78 

67 

70 

6  1 

76 

77 

B  I 

79 

80 

6  9 

74 

83 

79 

84 

85 

84 

76 

74 

68 

61 

73 

66 

74 

70 

72 

65 

74 

80 

74.1 

MIN 

52 

44 

4  7 

44 

44 

46 

46 

48 

4  3 

43 

50 

36 

38 

50 

55 

64 

58 

52 

0 

35 

44  , 

BALD  KNOB 

MAX 

73 

75 

7  7 

7  1 

69 

62 

79 

81 

8! 

80 

83 

70 

75 

83 

no 

85 

85 

85 

74 

73 

70 

63 

76 

69 

65 

75 

72 

76 

69 

75 

82 

75.3 

MIN 

53 

46 

50 

51 

50 

4  9 

46 

46 

47 

46 

50 

46 

42 

5  3 

55 

61 

56 

54 

36 

40 

28 

35 

37 

46.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

7  1 

7  1 

64 

79 

78 

8  1 

78 

6  9 

74 

81 

80 

85 

85 

86 

74 

74 

70 

62 

73 

68 

66 

75 

71 

76 

70 

76 

80 

74.4 

Mm 

48 

40 

43 

44 

44 

47 

5  1 

42 

51 

36 

39 

50 

54 

50 

56 

50 

52 

38 

43  3 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

7  3 

7  3 

6  0 

7  1 

72 

64 

79 

79 

82 

81 

80 

7  ! 

75 

84 

n2 

87 

86 

86 

70 

76 

69 

63 

75 

71 

68 

76 

72 

76 

69 

77 

81 

75.7 

Mm 

52 

40 

40 

38 

42 

41 

39 

40 

48 

3  3 

37 

47 

52 

57 

53 

4  6 

52 

8EEDFV ILLE 

MAX 

69 

7  3 

7  7 

65 

70 

T  1 

79 

80 

82 

80 

82 

6  9 

76 

84 

no 

85 

86 

n6 

72 

70 

68 

60 

75 

66 

66 

74 

70 

75 

67 

75 

80 

74.6 

Mm 

53 

47 

49 

46 

45 

4  H 

49 

5  1 

4  7 

46 

53 

1,2 

42 

56 

56 

63 

56 

54 

39 

* 

29 

36 

37 

35 

37 

35 

46.5 

BLYTHEVILLE 

MAX 

78 

7  1 

7  1 

6  7 

77 

77 

80 

81 

82 

72 

78 

83 

83 

85 

88 

90 

80 

76 

72 

60 

73 

69 

65 

76 

72 

73 

67 

73 

79 

75.8 

Mm 

54 

51 

5  2 

4  7 

46 

53 

53 

50 

6C 

47 

54 

44 

45 

45 

6  0 

60 

59 

5  9 

49 

5 

8 

34 

40 

40 

38 

8 

48  5 

CORNING 

MAX 

62 

69 

6  i 

79 

76 

79 

79 

75 

69 

69 

8  1 

80 

82 

83 

83 

75 

72 

65 

57 

70 

60 

60 

73 

70 

68 

63 

73 

77 

71.9 

Mm 

49 

43 

4  7 

42 

42 

46 

47 

46 

43 

42 

50 

36 

38 

48 

56 

61 

55 

53 

56 

58 

3  3 

35 

JCNESBORO 

MAX 

69 

6,7 

78 

7  7 

8  1 

80 

80 

70 

76 

83 

ni 

85 

85 

86 

77 

73 

6  6 

57 

72 

6  7 

65 

72 

69 

72 

64 

74 

79 

74.1 

Mm 

52 

49 

52 

48 

47 

50 

51 

55 

5  I 

48 

52 

42 

42 

42 

66 

62 

60 

48 

50 

34 

* 

49 

48. 

KEISER 

MAX 

8 1 

65 

70 

65 

74 

75 

80 

78 

60 

69 

76 

63 

82 

84 

66 

84 

70 

75 

66 

56 

73 

66 

65 

73 

69 

73 

65 

73 

73.3 

Mm 

54 

47 

49 

44 

46 

46 

50 

46 

4  3 

45 

49 

36 

4  1 

69 

60 

55 

46 

36 

2S 

35 

3  6 

36 

38 

45.4 

MARKFD  TREE 

7  J 

80 

79 

82 

72 

77 

82 

no 

84 

82 

85 

74 

75 

70 

63 

74 

67 

66 

73 

70 

74 

68 

74 

78 

74.7 

Mm 

56 

49 

49 

46 

47 

49 

49 

47 

46 

45 

50 

44 

41 

57 

57 

60 

54 

57 

55 

60 

45 

51 

39 

39 

26 

32 

34 

36 

38 

33 

41 

46.3 

NEWPORT 

MAX 

69 

72 

76 

69 

69 

6  3 

78 

77 

79 

80 

79 

6  9 

74 

82 

no 

85 

84 

65 

78 

73 

65 

61 

73 

61 

65 

73 

70 

74 

66 

74 

80 

73.6 

Mm 

53 

48 

52 

48 

46 

4  9 

49 

54 

-9 

48 

54 

43 

44 

54 

56 

64 

60 

54 

56 

57 

*8 

50 

42 

40 

33 

41 

38 

40 

40 

39 

46 

48.3 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  Ai'i  ».NSAi 

  OCTOBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

■ 

0> 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

PARAGCUL D  RAOtO  KDRS 

MAX 

Mm 

77 
51 

71 
49 

75 
51 

72 
47 

71 
47 

67 
49 

77 
50 

76 
53 

79 
52 

79 
46 

78 
54 

70 
43 

74 
41 

82 
55 

81 
57 

83 
61 

86 
57 

85 
58 

82 
57 

72 
60 

71 
47 

59 
50 

71 
41 

66 

36 

63 
32 

72 
40 

69 
41 

69 
38 

65 
38 

73 
37 

77 
45 

73.9 
47.8 

POCAHCNTAS  1 

MAX 
MIN 

70 
50 

72 
44 

76 
*5 

64 
46 

68 
44 

69 
46 

79 
44 

75 
48 

60 
55 

78 

43 

71 

50 

63 
46 

68 
38 

81 
50 

80 

54 

83 

60 

84 
55 

84 

56 

73 
53 

70 
55 

69 
42 

68 
45 

72 
37 

60 
37 

65 
28 

73 
34 

69 
35 

69 
37 

63 
38 

73 
33 

78 
39 

72.5 
44,7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

80 
53 

75 
49 

79 
49 

71 
51 

69 
49 

65 
49 

80 
50 

81 
48 

82 
48 

80 
48 

83 
52 

78 
46 

75 

43 

83 
53 

a  1 
56 

84 
61 

85 
56 

84 
53 

78 

52 

75 
56 

70 

63 
5  3 

77 
37 

71 

40 

65 

75 

72 

77 

68 

75 

82 

76.2 
46.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•       *  • 

MAX 

Mm 

72 
5? 

72 
45 

78 
48 

64 
46 

71 
45 

62 
48 

79 
47 

77 
48 

81 
46 

81 
45 

77 
49 

70 
37 

73 
42 

82 
53 

81 
56 

85 
65 

86 
58 

86 
54 

68 
56 

73 
53 

62 
46 

57 
43 

72 
39 

60 

36 

65 
31 

75 
39 

72 
36 

72 
38 

66 
37 

75 
37 

80 
46 

73.4 
45  8 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

MAX 
MIN 

75 
42 

74 
45 

71 
44 

72 
46 

75 
46 

70 
4} 

81 
46 

85 
47 

87 
53 

89 
54 

83 
49 

71 
46 

74 

45 

77 
46 

79 
49 

78 
45 

73 
45 

75 

46 

74 
47 

77 
45 

76 
46 

75 
43 

78 
42 

79 
39 

76 
28 

77 
46 

79 
49 

81 
51 

78 

50 

82 
49 

81 
52 

77.5 
45.9 

8CONFV I LLE 

MAX 
MIN 

74 
45 

74 
39 

81 
*5 

69 
56 

73 
47 

75 

53 

84 
43 

83 
42 

94 
43 

89 
47 

86 
59 

74 
38 

78 
47 

85 
56 

87 
61 

85 
65 

87 
61 

84 
56 

76 
60 

75 
53 

68 

41 

69 
45 

80 
35 

70 
34 

71 
28 

76 
34 

73 

33 

77 
33 

74 
42 

79 
36 

82 
37 

78.5 
45.6 

CLARK  SV  t  LLE 

MAX 

Mm 

72 
47 

77 
41 

80 
47 

68 
57 

73 

72 
49 

S3 
46 

82 
44 

87 
45 

87 
48 

78 
59 

71 
39 

76 
47 

83 
58 

77 
63 

82 
67 

86 
63 

82 
59 

75 
63 

75 
58 

66 

44 

68 
50 

78 
37 

67 
36 

68 
31 

76 
36 

73 
36 

76 
36 

70 
39 

75 
38 

80 
40 

76.2 
47.3 

DAPOANEL  LE 

MAX 

Mm 

74 
52 

74 
42 

80 
47 

67 
51 

73 
42 

72 
49 

83 
46 

82 
44 

90 
44 

87 
45 

84 
54 

72 
41 

77 
44 

82 
52 

78 

61 

82 
65 

86 
58 

83 
54 

77 
58 

77 
55 

68 
44 

69 
53 

79 
36 

69 
36 

69 
28 

78 
34 

74 
33 

77 
34 

70 
36 

78 
35 

81 
37 

77.2 
45.5 

OEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

63 
42 

68 
50 

68 
54 

65 
49 

64 
44 

68 
50 

73 
48 

74 

56 

81 
59 

75 
60 

72 
53 

62 
44 

68 
50 

70 
51 

70 

58 

72 
62 

75 
60 

75 

58 

67 
56 

65 
54 

62 

42 

60 
41 

68 
48 

62 
33 

61 
40 

66 

48 

68 

48 

68 
54 

65 
43 

69 
31 

76 
53 

68,4 
50.3 

FORT    SMITH   W8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
44 

75 
40 

81 
47 

68 
55 

71 
48 

75 
50 

85 

43 

84 
44 

94 

44 

91 
48 

86 
50 

74 
38 

79 

50 

85 
55 

82 
62 

85 
64 

87 

62 

83 
55 

67 
57 

75 
52 

67 
44 

70 
41 

80 
38 

63 
35 

70 
30 

77 
35 

73 
33 

77 
34 

73 
42 

78 
36 

82 
37 

77.8 
45.6 

FCRT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

71 

42 

71 
38 

79 
44 

72 
49 

71 
41 

73 
48 

83 
44 

80 
40 

89 
43 

85 
43 

80 
52 

70 
32 

74 
42 

81 

50 

79 
61 

82 
67 

83 
62 

80 

57 

76 

59 

72 
55 

68 
39 

66 
44 

76 
34 

70 
30 

62 
28 

74 
33 

73 
33 

76 
33 

71 
35 

74 

35 

81 

39 

75.5 
43.6 

MEN  A 

MAX 

Mm 

69 
44 

70 
44 

73 
49 

66 
55 

64 
50 

71 
50 

77 
44 

82 
47 

89 
49 

86 
50 

85 
58 

70 
51 

76 
47 

80 
55 

75 
57 

75 
64 

80 
61 

78 

57 

72 
59 

70 
50 

63 
4  2 

64 
46 

76 
36 

6  7 
37 

65 
31 

72 
34 

71 
41 

73 
39 

71 
42 

72 
40 

78 
41 

73.5 
47.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

5<) 
39 

64 

40 

60 
40 

69 
40 

64 
44 

60 
40 

69 
42 

74 
45 

83 
44 

78 
42 

73 
50 

74 

46 

68 
51 

72 
57 

64 
45 

74 
48 

75 
55 

75 

55 

66 
46 

72 
42 

63 
40 

64 
45 

56 
38 

54 
34 

60 
40 

66 
46 

63 
48 

66 
46 

68 
44 

70 
50 

71 
61 

67.5 
44.9 

OZARK 

MAX 

Mm 

74 
45 

74 
43 

82 
41 

72 
55 

70 
47 

71 
52 

83 
54 

84 
46 

89 
46 

86 
48 

82 
59 

70 
41 

78 
49 

82 
60 

77 
64 

83 
66 

83 
65 

81 

62 

76 
62 

75 
57 

73 
43 

69 
48 

79 
38 

69 
38 

69 
32 

75 
38 

73 
38 

73 
37 

68 
47 

71 
38 

82 
42 

76.5 
48.4 

PARIS 

MAX 

Mm 

73 
45 

74 
40 

82 
47 

75 
52 

72 
53 

73 
53 

83 
50 

82 
48 

86 
45 

88 
46 

83 
55 

73 
3B 

77 
45 

8  4 

53 

7B 
60 

83 
64 

85 
55 

83 
55 

68 
60 

74 

52 

68 

44 

69 
50 

79 
42 

74 
35 

70 
30 

75 
39 

74 

35 

76 
34 

73 
38 

77 
36 

80 
40 

77.1 
46,4 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

73 
47 

73 
40 

82 
45 

70 
48 

73 
40 

70 

81 
44 

81 
42 

89 
43 

85 
44 

81 
51 

73 
37 

76 
42 

84 
50 

78 
58 

82 
61 

85 
55 

84 
50 

»8 

55 

76 
55 

67 
38 

68 
49 

78 
33 

70 
34 

69 

27 

78 

33 

74 

32 

77 
33 

71 
33 

76 
34 

80 
35 

76.8 
43.0 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

73 
54 

73 
44 

80 
49 

70 
54 

71 
46 

82 
52 

81 
53 

83 
54 

85 
51 

83 
50 

87 
51 

71 
43 

77 
47 

83 
56 

77 
62 

81 
66 

83 
63 

81 
59 

»2 

62 

73 
54 

65 
48 

78 
49 

77 
48 

66 
37 

69 

32 

75 
36 

72 
40 

75 
39 

70 
44 

75 
40 

79 
46 

76.4 
49.3 

wALDRCN 

MAX 

Mm 

72 
49 

74 
41 

77 
48 

74 
55 

68 
42 

74 
55 

83 
43 

85 
44 

93 
44 

89 
47 

87 
56 

73 
42 

78 
48 

83 
52 

81 

60 

79 
64 

84 
61 

83 
64 

81 
60 

73 
51 

69 

44 

66 
48 

77 
36 

73 
35 

70 
29 

74 
35 

74 

34 

76 
33 

73 
37 

77 
36 

82 
37 

77.5 
45,8 

WHITE  ROCK 
.       .  . 

MAX 

Mm 

65 
43 

66 
50 

71 
53 

62 
51 

68 
45 

69 
49 

77 
51 

76 

56 

82 
58 

81 
61 

77 
55 

65 
45 

70 
52 

76 
57 

71 
57 

76 
62 

80 
61 

77 

6  0 

72 
54 

66 
55 

62 
43 

62 
38 

70 
49 

65 

34 

61 
41 

69 

47 

68 
49 

70 
53 

66 
44 

70 
32 

76 
51 

70.5 
50.8 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

70 
51 

74 
49 

77 
53 

75 
53 

68 
47 

64 

50 

80 
52 

81 
50 

89 
51 

88 
51 

86 
59 

74 

48 

77 
47 

81 
56 

80 
61 

79 
64 

81 
60 

82 
56 

76 

55 

74 
54 

72 

47 

64 
51 

75 
46 

75 
42 

67 
33 

72 

40 

74 
44 

77 
40 

76 
46 

76 
40 

81 
48 

76.4 
49.7 

BENTPN 

MAX 

Mm 

70 
51 

74 
49 

73 
50 

74 
54 

73 
47 

65 
60 

81 
48 

83 
49 

88 
4  7 

86 
49 

86 
53 

75 
49 

77 
45 

81 
58 

76 
60 

81 
65 

84 
56 

83 
52 

80 
53 

76 
53 

70 
42 

66 
49 

70 
34 

68 
42 

66 
28 

74 
33 

72 
34 

73 
34 

69 
39 

76 
35 

81 
36 

75.8 
46.9 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

77 
54 

70 
50 

75 
*7 

79 
53 

66 
49 

68 
50 

69 
45 

82 
44 

85 
46 

91 
47 

86 
52 

86 
51 

72 
45 

77 
50 

83 
55 

76 
61 

80 
56 

83 
53 

83 
54 

75 
52 

76 

42 

68 
43 

67 
36 

79 
36 

62 
30 

68 
34 

75 
33 

74 
34 

76 
37 

70 
35 

74 
38 

75.9 
45.7 

CONWAY 

MAX 

Mm 

74 
50 

76 
44 

79 
50 

76 
51 

70 
42 

66 
50 

81 
49 

81 
49 

85 
48 

81 
48 

83 
53 

71 
41 

77 
45 

83 
54 

79 
61 

82 
64 

84 
57 

84 
53 

77 

55 

75 
54 

73 
43 

67 
52 

79 
39 

75 
42 

68 

28 

75 
37 

76 
35 

75 
37 

75 
35 

77 
35 

80 
39 

76.9 
46.5 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

72 
48 

75 
43 

'8 
47 

65 
50 

73 
43 

61 
47 

81 
48 

81 
44 

86 

43 

82 
46 

83 
51 

71 
41 

78 
42 

84 
52 

81 

57 

84 
60 

85 
55 

85 
51 

71 
51 

76 
52 

67 
40 

65 
45 

79 
33 

64 

37 

68 
26 

76 
34 

73 
32 

77 
32 

70 
35 

77 
34 

81 

36 

75.8 
43.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

76 

50 

78 
53 

68 
55 

67 
50 

71 
51 

81 
54 

85 
60 

91 
59 

88 
54 

86 
53 

74 
51 

76 
54 

82 
60 

75 
62 

81 
64 

85 
62 

84 
62 

77 
59 

77 
55 

69 
60 

69 
32 

71 
44 

69 
42 

69 
35 

79 
48 

76 

46 

76 
45 

74 
47 

76 
43 

83 
66 

77.0 
32.5 

LEOLA 

MAX 

Mm 

67 
48 

72 
48 

75 
47 

65 
47 

67 
50 

63 
53 

80 
51 

85 
52 

90 
48 

87 
51 

87 
52 

76 
49 

77 
45 

85 
53 

81 
57 

84 
61 

83 
54 

85 
60 

75 
52 

76 
54 

71 
39 

64 

50 

80 
39 

64 

40 

67 
26 

74 

32 

73 

34 

74 
31 

70 
34 

76 

33 

81 
36 

75.9 
45.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 

53 

75 
52 

79 
53 

66 
54 

69 
49 

62 
53 

80 
51 

84 

53 

87 

50 

82 
51 

85 
54 

70 
49 

77 
47 

84 
54 

8  0 
68 

82 
62 

84 
54 

84 

52 

73 
53 

75 
52 

68 
46 

66 
43 

78 
40 

60 
36 

65 
31 

75 
40 

72 
39 

75 
37 

68 
42 

75 
38 

81 
42 

75.2 
48.0 

MALVERN 

MAX 

Mm 

72 
46 

78 
49 

79 
49 

72 
54 

69 
48 

68 
49 

82 
45 

85 
44 

90 

44 

85 
49 

86 
52 

72 
49 

79 
44 

85 
51 

80 
59 

83 
64 

85 
56 

86 

51 

77 
52 

79 
52 

72 
39 

69 
46 

82 
32 

75 
36 

65 
27 

79 
31 

76 
33 

76 
35 

73 
40 

77 
35 

82 
34 

78.0 
45.1 

MCRRILTON 

MAX 

Mm 

74 
53 

75 
48 

81 
53 

75 
53 

71 

68 
5  3 

82 
53 

80 
54 

87 
50 

83 
50 

82 
56 

74 
46 

80 
45 

84 
55 

79 

63 

83 
65 

85 
60 

85 
54 

78 

58 

75 
55 

73 

47 

70 
52 

79 
42 

70 

42 

67 
31 

77 

42 

7* 

41 

77 
39 

72 
43 

70 
38 

•0 
43 

77.1 
49.4 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

75 

52 

71 
49 

74 
50 

80 
52 

63 
42 

69 
46 

69 
47 

83 
49 

83 
46 

92 
47 

85 
57 

84 
43 

71 
44 

79 
51 

82 
55 

77 
61 

81 
57 

84 
50 

84 
55 

75 
53 

77 

46 

67 
49 

66 
38 

79 
36 

70 
35 

70 
37 

76 
3  8 

73 
38 

77 
35 

72 
37 

77 

76.3 
46.4 

PERRY 

MAX 

Mm 

74 
55 

73 
43 

78 
57 

70 
54 

71 
41 

65 
39 

72 
49 

80 
47 

81 
47 

81 
49 

84 
53 

70 
42 

84 

50 

84 
52 

82 
V 

80 
59 

84 

60 

84 
57 

75 
52 

77 
51 

78 
64 

79 
49 

76 
40 

71 

37 

64 
29 

70 
33 

69 
42 

69 
40 

74 
34 

76 
36 

79 
38 

73.9 
46,7 

SHERIDAN  TOWER 
•      #  • 

MAX 

Mm 

74 
44 

76 
45 

77 
45 

68 
51 

69 
45 

62 
50 

80 
47 

84 
48 

89 
50 

84 
48 

84 
46 

71 

45 

79 
45 

85 
54 

80 

6  0 

82 
64 

84 

58 

85 
54 

74 

55 

74 
43 

76 

47 

65 
48 

79 
36 

72 
37 

67 
31 

73 
35 

72 
40 

75 
40 

70 
38 

76 
39 

91 

41 

76.4 
46,1 

EAST  CENTRAL  Of 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

76 
53 

74 
50 

79 
49 

71 
53 

71 
51 

65 
57 

80 
53 

85 
49 

89 
10 

83     85  79 
49     50  47 

S«o  Roloronca  Nc 

79      84  78 
46      57  57 
(•a  Following  Static 

83  84 
61  S3 

n  Lnd.x 

84 
54 

77 
54 

76 
51 

71 
44 

64 
47 

78 
34 

79 
18 

65 
25 

74 
32 

72 
33 

75 
31 

69 
34 

74 
31 

79 
37 

76.8 
46.1 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

07 

Station 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BR  INK L E Y 

MAX 

84 

69 

75 

78 

68 

70 

62 

79 

82 

65 

82 

84 

70 

70 

84 

80 

86 

86 

66 

67 

74 

69 

61 

70 

58 

67 

72 

70 

75 

67 

75 

74,4 

MIN 

49 

4  7 

50 

50 

50 

48 

50 

46 

47 

51 

46 

44 

50 

56 

63 

55 

S4 

55 

55 

43 

46 

36 

39 

27 

29 

34 

35 

36 

34 

29 

45.3 

CABOT  4  Sw 

MAX 

TO 

73 

78 

69 

69 

62 

79 

80 

85 

60 

84 

70 

75 

83 

79 

82 

83 

83 

77 

74 

66 

65 

76 

68 

64 

74 

TO 

73 

66 

73 

78 

74,5 

MIN 

52 

50 

52 

5  3 

48 

54 

51 

52 

48 

44 

57 

66 

64 

59 

59 

56 

54 

44 

46 

46 

41 

31 

35 

40 

49 

42 

35 

44 

49,2 

CLARENOON 

MAX 

74 

67 

78 

69 

69 

75 

80 

84 

80 

80 

85 

75 

77 

83 

78 

84 

85 

86 

75 

70 

69 

62 

76 

71 

64 

73 

71 

74 

68 

74 

79 

75.3 

MIN 

58 

58 

47 

51 

51 

50 

55 

50 

45 

44 

56 

54 

60 

53 

53 

53 

57 

47 

52 

41 

39 

29 

39 

39 

34 

36 

33 

38 

47,7 

DES  ARC 

MAX 

75 

76 

79 

72 

69 

65 

78 

82 

S3 

61 

83 

72 

77 

86 

60 

85 

86 

86 

78 

74 

69 

64 

76 

76 

67 

72 

71 

77 

69 

76 

82 

76,4 

Mm 

50 

50 

53 

50 

54 

57 

50 

50 

54 

4  7 

47 

57 

62 

64 

60 

57 

56 

51 

47 

51 

4  1 

40 

30 

41 

40 

36 

42 

38 

45 

49,5 

FORREST  CITY 

MAX 

7* 

75 

79 

66 

70 

71 

76 

80 

62 

80 

82 

71 

78 

83 

79 

84 

67 

84 

73 

74 

69 

58 

76 

64 

65 

74 

72 

76 

68 

74 

80 

75,0 

MIN 

53 

4  7 

4  7 

5  J 

5 1 

49 

48 

49 

52 

43 

43 

59 

59 

62 

57 

5  7 

59 

56 

42 

49 

39 

34 

29 

38 

35 

36 

37 

36 

41 

46,9 

HELENA    5  NW 

MAX 

82 

66 

76 

77 

68 

68 

63 

78 

80 

61 

84 

83 

70 

60 

84 

80 

65 

82 

84 

68 

75 

69 

59 

75 

64 

66 

72 

71 

75 

68 

76 

74,5 

MIN 

52 

47 

50 

47 

50 

46 

45 

47 

49 

47 

45 

5  1 

61 

62 

62 

6  3 

54 

50 

46 

46 

35 

38 

25 

29 

34 

34 

34 

33 

34 

45.2 

KEO 

MAX 

67 

72 

76 

67 

68 

62 

78 

82 

86 

80 

83 

70 

77 

83 

81 

82 

64 

84 

75 

71 

79 

66 

77 

72 

65 

73 

70 

75 

67 

73 

79 

75,0 

MIN 

50 

50 

50 

52 

47 

53 

51 

53 

52 

49 

54 

4  6 

45 

55 

57 

61 

58 

54 

53 

52 

45 

52 

40 

38 

29 

40 

37 

36 

37 

36 

40 

47,5 

MARIANNA   2  S 

MAX 

78 

78 

77 

74 

71 

63 

77 

80 

83 

80 

83 

76 

79 

84 

80 

64 

85 

83 

77 

75 

69 

62 

76 

70 

65 

73 

71 

75 

67 

74 

79 

75,7 

MTN 

52 

4  7 

47 

47 

47 

64 

48 

46 

47 

49 

52 

46 

46 

51 

60 

62 

55 

57 

59 

52 

44 

46 

36 

39 

27 

36 

35 

36 

37 

34 

41 

46,3 

saint  Charles 

MAX 

82 

73 

74 

77 

70 

71 

62 

77 

62 

81 

82 

65 

71 

79 

94 

80 

85 

85 

85 

68 

75 

70 

61 

77 

59 

67 

73 

74 

76 

78 

80 

75,6 

MIN 

54 

51 

52 

53 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

54 

51 

49 

52 

61 

63 

56 

57 

57 

56 

49 

52 

41 

39 

31 

35 

37 

36 

38 

37 

37 

48,8 

STUTTGART 

MAX 

80 

73 

75 

68 

69 

61 

81 

84 

85 

81 

85 

79 

80 

87 

82 

85 

85 

88 

83 

73 

72 

63 

77 

75 

70 

74 

70 

75 

75 

77 

79 

77,1 

MIN 

54 

54 

55 

58 

52 

5  o 

53 

54 

5  5 

58 

56 

52 

51 

60 

61 

64 

61 

60 

58 

55 

48 

55 

42 

40 

36 

41 

43 

43 

45 

42 

45 

52,0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

81 

81 

73 

77 

66 

68 

61 

77 

82 

85 

81 

84 

69 

77 

83 

76 

83 

84 

84 

68 

73 

69 

63 

77 

58 

65 

73 

71 

74 

68 

74 

74,4 

MIN 

53 

53 

5 1 

53 

51 

5  2 

50 

50 

5  0 

53 

55 

4  9 

53 

59 

63 

59 

57 

57 

55 

**5 

48 

38 

37 

29 

35 

39 

37 

41 

36 

40 

48,3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

74 

68 

71 

72 

71 

70 

72 

75 

73 

76 

81 

76 

75 

79 

78 

75 

80 

83 

76 

71 

70 

66 

67 

67 

70 

71 

70 

68 

68 

66 

72 

72.6 

MIN 

56 

56 

52 

56 

58 

54 

50 

56 

61 

64 

50 

50 

65 

64 

65 

64 

60 

66 

63 

60 

48 

49 

52 

39 

42 

43 

4  5 

44 

45 

42 

45 

53,7 

WYNNF 

MAX 

76 

74 

78 

68 

70 

65 

77 

80 

81 

80 

82 

71 

77 

84 

80 

85 

86 

85 

75 

73 

68 

59 

75 

75 

69 

74 

70 

75 

66 

73 

80 

75.3 

«       »  • 

NUN 

54 

46 

47 

48 

46 

50 

50 

48 

46 

46 

54 

43 

44 

55 

66 

66 

59 

59 

58 

57 

45 

44 

40 

33 

29 

39 

32 

36 

37 

37 

45 

47.1 

SOUTHWEST  0? 

DE  OUEEN 

MAX 

7  1 

75 

76 

74 

62 

73 

82 

87 

91 

88 

88 

74 

78 

85 

80 

83 

85 

63 

75 

78 

70 

70 

80 

72 

67 

78 

77 

77 

74 

76 

81 

77,7 

MIN 

43 

50 

52 

60 

54 

54 

45 

46 

49 

54 

61 

5  1 

52 

58 

62 

65 

63 

58 

62 

57 

4  3 

49 

36 

40 

30 

35 

38 

36 

40 

36 

39 

49,0 

01 ERKS 

MAX 

70 

78 

69 

67 

73 

80 

65 

90 

90 

87 

76 

60 

86 

60 

83 

86 

85 

79 

77 

69 

69 

81 

64 

68 

79 

77 

76 

75 

76 

81 

77,8 

MIN 

42 

48 

49 

59 

52 

55 

43 

44 

46 

49 

57 

50 

48 

52 

62 

63 

60 

64 

56 

54 

4  1 

47 

33 

33 

27 

32 

33 

33 

38 

35 

35 

46,2 

HOPE  3  NE 

MAX 

79 

66 

74 

79 

64 

64 

70 

80 

86 

91 

88 

85 

73 

60 

85 

80 

82 

86 

85 

80 

78 

70 

69 

81 

62 

67 

78 

75 

77 

72 

77 

76,9 

MIN 

48 

49 

51 

54 

52 

52 

49 

50 

52 

54 

55 

55 

53 

54 

63 

61 

64 

55 

55 

48 

47 

38 

40 

27 

28 

3  6 

3  5 

35 

37 

39 

47,6 

MOUNT  IDA 

MAX 

71 

74 

77 

72 

69 

70 

61 

84 

90 

86 

8  1 

71 

76 

82 

81 

60 

82 

81 

77 

76 

68 

68 

78 

74 

67 

75 

74 

75 

73 

77 

81 

76.5 

MIN 

49 

41 

47 

53 

49 

57 

44 

49 

44 

47 

48 

46 

45 

5 1 

61 

57 

50 

49 

55 

54 

42 

43 

35 

33 

26 

33 

32 

3 1 

34 

33 

34 

44  .  3 

NARROWS  DAM 

MAX 

74 

7 1 

7  7 

79 

70 

68 

72 

80 

86 

90 

88 

88 

76 

76 

84 

79 

80 

85 

83 

80 

79 

70 

69 

82 

65 

67 

80 

76 

78 

74 

76 

77.5 

MTN 

45 

48 

50 

55 

53 

54 

44 

42 

45 

49 

56 

55 

47 

51 

59 

57 

52 

55 

53 

40 

42 

33 

37 

31 

33 

36 

35 

40 

36 

36 

45.9 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

75 

7  1 

75 

7  7 

65 

67 

70 

80 

64 

90 

87 

86 

74 

78 

84 

79 

82 

85 

85 

78 

79 

69 

68 

80 

63 

66 

78 

77 

76 

75 

76 

76,7 

MIN 

42 

49 

50 

56 

48 

5  1 

44 

45 

50 

53 

58 

52 

50 

55 

57 

59 

60 

56 

56 

53 

4  3 

45 

36 

39 

29 

35 

37 

45 

38 

37 

47,4 

OKAY 

MAX 

69 

74 

BO 

75 

66 

7: 

80 

66 

91 

90 

87 

8  0 

79 

85 

82 

84 

87 

85 

80 

80 

77 

70 

82 

80 

67 

77 

76 

77 

74 

77 

so 

79,0 

MIN 

45 

51 

55 

60 

53 

57 

51 

49 

49 

54 

59 

6  7 

50 

56 

64 

66 

64 

57 

62 

56 

4  1 

36 

2  9 

34 

3  8 

35 

41 

36 

38 

49.5 

STAMPS 

MAX 

66 

77 

78 

70 

65 

71 

80 

87 

91 

87 

86 

75 

78 

80 

82 

83 

85 

84 

81 

80 

72 

71 

81 

71 

67 

76 

76 

75 

74 

79 

80 

77.7 

MIN 

48 

51 

56 

58 

52 

53 

50 

48 

54 

56 

60 

55 

54 

60 

65 

65 

64 

56 

5  8 

56 

4  5 

35 

43 

32 

35 

43 

36 

40 

TExARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

74 

80 

65 

63 

70 

81 

88 

92 

86 

65 

73 

80 

85 

82 

84 

86 

84 

81 

81 

72 

71 

83 

64 

68 

77 

77 

76 

75 

78 

81 

77.8 

.        .  . 

MIN 

49 

52 

56 

58 

53 

56 

51 

53 

56 

58 

61 

54 

51 

65 

64 

63 

65 

57 

62 

55 

48 

44 

40 

43 

29 

37 

43 

38 

44 

40 

41 

51.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARK ADELPH I  A 

MAX 

69 

7  3 

78 

68 

68 

68 

8  1 

85 

86 

87 

85 

8  7 

77 

84 

85 

82 

84 

84 

84 

79 

72 

68 

81 

72 

68 

76 

76 

75 

74 

76 

81 

77,8 

Mm 

49 

52 

51 

56 

51 

53 

50 

49 

49 

53 

56 

52 

47 

53 

53 

64 

64 

56 

52 

54 

50 

36 

43 

39 

42 

45 

38 

3  9 

48,6 

CAMDFN  1 

MAX 

7  7 

or. 

73 

64 

67 

80 

87 

9  1 

8  7 

86 

78 

76 

84 

82 

84 

86 

84 

78 

77 

72 

69 

81 

78 

65 

75 

75 

75 

72 

75 

80 

77.9 

MIN 

50 

52 

55 

5  7 

53 

54 

53 

50 

52 

55 

57 

55 

50 

55 

62 

63 

59 

64 

55 

54 

36 

40 

3  8 

3  8 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

64 

64 

68 

86 

90 

86 

85 

74 

77 

84 

83 

83 

85 

85 

78 

78 

73 

70 

60 

61 

67 

75 

74 

80 

79 

75 

77 

76.5 

MIN 

52 

52 

55 

5  7 

54 

55 

54 

49 

54 

59 

59 

53 

50 

55 

60 

64 

61 

54 

52 

55 

43 

35 

33 

40 

38 

3  8 

48. 

FCrDyCE 

MAX 

75 

74 

78 

72 

67 

6  3 

78 

84 

a  9 

85 

82 

76 

7o 

84 

80 

82 

84 

84 

76 

74 

70 

65 

77 

72 

64 

74 

77 

73 

69 

74 

78 

76,0 

Mm 

50 

52 

52 

56 

52 

56 

53 

53 

54 

54 

57 

52 

48 

58 

59 

64 

60 

56 

56 

54 

42 

8 

9 

42 

3  Q 

M AGNO L I A    3  N 

MAX 

78 

63 

70 

80 

66 

90 

86 

85 

82 

78 

85 

61 

84 

R4 

83 

78 

77 

76 

69 

80 

70 

66 

75 

75 

74 

73 

76 

80 

77.7 

Mm 

46 

54 

5  3 

57 

57 

53 

49 

48 

50 

57 

57 

53 

48 

58 

62 

63 

62 

52 

53 

53 

2  9 

4  7.7 

"*CPORAY  LOC^  AND  DAM  f 

MAX 

78 

79 

64 

6S 

69 

79 

65 

90 

87 

85 

83 

78 

85 

83 

85 

88 

85 

77 

78 

72 

67 

78 

62 

67 

75 

76 

75 

74 

76 

77.0 

Mm 

53 

51 

5  3 

57 

53 

55 

51 

50 

5 

52 

57 

52 

54 

52 

63 

57 

53 

53 

46 

36 

38 

5 

32 

36 

36 

47  2 

PR  F  SCO  T  T 

MAX 

72 

64 

6  9 

80 

87 

91 

87 

83 

77 

77 

64 

79 

82 

84 

84 

78 

80 

76 

72 

82 

76 

66 

75 

75 

76 

70 

76 

80 

77.5 

Mm 

50 

49 

57 

62 

57 

56 

50 

54 

64 

57 

50 

66 

50 

54 

64 

65 

63 

6  7 

56 

60 

39 

SPARKMAN  3  hSta 

MAX 

69 

73 

76 

74 

65 

67 

78 

83 

88 

85 

82 

73 

82 

79 

63 

84 

83 

77 

76 

70 

68 

60 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

77 

76.1 

MIN 

48 

50 

51 

56 

52 

5  1 

51 

45 

4  7 

50 

54 

50 

57 

60 

57 

^2 

38 

WARRFN 

MAX 

76 

81 

81 

68 

71 

65 

79 

86 

89 

87 

87 

76 

77 

84 

8  1 

62 

86 

75 

79 

74 

66 

81 

67 

68 

78 

77 

76 

73 

77.7 

•        *  * 

Mm 

51 

52 

53 

56 

52 

56 

53 

51 

51 

54 

54 

51 

49 

57 

58 

63 

62 

55 

55 

50 

47 

46 

41 

39 

26 

32 

39 

34 

40 

49.2 

southeast 

L"U93C 1 1      <  j 

MAX 

79 

66 

7  1 

66 

80 

88 

91 

89 

87 

74 

82 

87 

83 

85 

88 

P7 

76 

77 

73 

64 

78 

68 

68 

75 

77 

76 

73 

75 

79 

77.9 

MIN 

56 

52 

52 

59 

55 

6C 

53 

49 

53 

58 

57 

54 

52 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

54 

4  7 

43 

37 

43 

30 

31 

39 

35 

42 

36 

37 

49.5 

DEPMCTT    3  NE 

MAX 

73 

75 

79 

71 

69 

66 

77 

84 

88 

84 

84 

80 

80 

85 

80 

85 

85 

66 

74 

77 

72 

65 

78 

72 

66 

75 

73 

74 

74 

79 

79 

77.1 

Mm 

55 

52 

55 

55 

53 

58 

52 

52 

53 

53 

50 

48 

49 

55 

56 

52 

52 

55 

54 

48 

44 

44 

36 

38 

25 

30 

34 

30 

31 

34 

32 

46.4 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1965 


Station 

Day  ol  Month 

• 

a 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 

< 

DUMAS 

MAX 

min 

74 
52 

76 
53 

80 
43 

70 
54 

73 
52 

64 
57 

79 
54 

85 
52 

89 
57 

85 
$3 

85 
53 

75 
47 

80 

85 

B  C 

83 

86 
5  7 

86 

55 

71 

55 

78 

52 

72 

50 

64 
49 

79 
38 

69 

4  1 

63 
31 

75 
35 

74 
41 

75 
37 

7? 
40 

75 
37 

SO 
40 

76.8 
48.6 

eudora 

MAX 

min 

76 
57 

77 
50 

80 
52 

78 
56 

76 
54 

76 
56 

79 
54 

87 
52 

92 
55 

85 

59 

86 
56 

75 
5  3 

82 

88 

«- 

86 

89 

86 

S  8 

84 

59 

80 
52 

75 
49 

66 
45 

79 

33 

69 
34 

76 
41 

75 
37 

72 

44 

78 
38 

80 

40 

79.9 
90.8 

MONT  T  CELLO 

MAX 

min 

73 
53 

77 
57 

80 
52 

76 
52 

73 
53 

68 
58 

78 
53 

85 
53 

90 
94 

86 
54 

80 
55 

77 
51 

81 
50 

86 

82 

84 

87 

86 

75 
56 

79 
52 

73 
46 

64 
44 

79 
39 

6) 
41 

67 
30 

76 
38 

76 
41 

76 
38 

73 
42 

77 
38 

81 
43 

77,7 
49.8 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

71 

52 

73 
52 

77 
62 

73 
56 

68 
53 

65 
57 

81 
53 

83 

52 

92 
S3 

87 
53 

86 
55 

82 
51 

79 

85 

82 

85 

88 
6 1 

97 
67 

76 
57 

76 
57 

71 
48 

65 
50 

79 
42 

73 
43 

66 
32 

76 
40 

74 
45 

75 
39 

72 

»» 

76 
39 

81 
49 

77.5 
51.4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
53 

75 
54 

77 
53 

67 
57 

69 
54 

60 
58 

79 
54 

84 

53 

90 
54 

83 
55 

85 
54 

70 
52 

77 
50 

86 
57 

81 

60 

84 
64 

87 
60 

96 
57 

71 
56 

73 
56 

72 
50 

64 
47 

79 
42 

60 
38 

66 
32 

75 
38 

73 
42 

74 
39 

70 

76 
40 

91 

75,5 
50.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

81 

75 

78 

70 

72 

64 

60 

78 

85 
53 

85 
56 

89 
57 

83 
56 

75 
51 

80 
54 

86 
58 

90 
61 

83 
63 

85 
57 

86 
58 

72 
55 

78 
52 

73 
50 

64 
47 

79 
38 

60 
40 

67 
33 

75 
34 

73 
45 

75 
42 

72 
42 

73 
39 

79 
40 

76.7 
50.8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

Mm 

75 
55 

79 
53 

78 
49 

72 
54 

71 
52 

64 
58 

73 
56 

85 
50 

88 
52 

82 
53 

85 
52 

74 

♦9 

84 
50 

82 
54 

■"> 
58 

81 

57 

84 

63 

a*. 

64 

72 

52 

75 
53 

7; 

45 

74 
49 

78 
37 

68 
4'. 

66 
27 

75 
32 

72 
36 

74 
33 

70 
37 

75 
34 

72 
35 

76.2 
47.7 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

72 
54 

72 
52 

77 
91 

69 
55 

70 
52 

64 
58 

79 

84 
52 

83 
51 

85 
52 

78 

50 

78 
45 

84 
54 

90 
57 

83 
59 

85 
55 

85 
50 

78 
51 

75 
51 

72 

4  7 

63 
46 

78 
38 

72 

67 
35 

75 
34 

72 
1". 

75 
33 

75 
33 

80 

39 

76.2 
47.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 
« 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

s 

80 
69 

80 
69 

73 
71 

72 

69 

72 
69 

79 
67 

80 
66 

82 
66 

84 
71 

81 
68 

81 
70 

77 
68 

82 
68 

78 
68 

82 
71 

83 
71 

82 
71 

77 
68 

77 
68 

78 
69 

71 

67 

76 
63 

73 
63 

72 
60 

73 
58 

73 
58 

72 
59 

73 
59 

77.2 
66.7 

SLOPE  OF  GROUND i  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.   M.  fALMtK 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

■a  ,.  a 

ri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  « 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

.14 

.14 

.09 

.12 

.09 

.13 

.04 

.23 

.19 

.13 

.13 

.11 

.11 

.07 

.10 

.03 

.14 

.16 

.14 

.07 

.13 

.05 

.08 

.16 

.09 

.11 

.  1  3 

.10 

.14 

.10 

.12 

3.57 

WIND 

50 

14 

12 

17 

24 

27 

10 

54 

38 

10 

18 

26 

14 

12 

29 

25 

40 

30 

20 

30 

30 

70 

23 

45 

20 

20 

10 

5 

13 

17 

19 

796 

MAX 

75 

76 

72 

75 

67 

72 

63 

76 

72 

76 

77 

67 

69 

67 

74 

80 

87 

89 

87 

77 

79 

65 

65 

73 

68 

70 

75 

73 

73 

68 

67 

73.4 

MIN 

50 

48 

48 

50 

47 

47 

49 

49 

49 

49 

50 

42 

43 

47 

51 

61 

62 

37 

56 

58 

48 

47 

40 

39 

37 

37 

41 

41 

43 

42 

42 

47.4 

•        •  • 

1EST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.12 

.12 

.07 

.12 

.08 

.08 

.10 

.18 

.09 

.16 

.11 

.13 

.08 

.09 

.06 

.08 

.12 

.11 

.07 

.11 

.12 

.15 

.11 

.12 

.09 

.08 

.10 

.08 

.10 

.07 

.10 

3.20 

WIND 

29 

22 

11 

13 

12 

14 

23 

27 

10 

20 

16 

16 

9 

14 

11 

17 

22 

14 

17 

24 

28 

41 

28 

6 

6 

19 

15 

10 

7 

S 

35 

541 

MAX 

78 

75 

75 

77 

72 

70 

80 

77 

83 

82 

81 

75 

73 

79 

76 

83 

B4 

79 

79 

76 

70 

66 

70 

67 

65 

70 

69 

71 

68 

69 

72 

74.4 

MIN 

53 

48 

52 

57 

50 

53 

52 

50 

49 

52 

56 

45 

48 

55 

64 

65 

60 

55 

60 

60 

47 

31 

40 

44 

37 

38 

39 

40 

42 

40 

42 

49.8 

CENTRAL 

05 

3LAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.12 

.12 

.12 

.  10 

.08 

.02 

.05 

.13 

.15 

.14 

.13 

.14 

.12 

.08 

.12 

.05 

.07 

.11 

.11 

.08 

.11 

.19 

.14 

.17 

.10 

.10 

.11 

.11 

.10 

.09 

.09 

3.31 

WIND 

92 

25 

17 

19 

20 

10 

22 

29 

21 

20 

14 

33 

17 

12 

22 

14 

15 

18 

23 

15 

27 

91 

45 

54 

29 

18 

19 

16 

21 

12 

17 

807 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.08 

.05 

.04 

.04 

.06 

.02 

.02 

.07 

.04 

.04 

.04 

.08 

.06 

.02 

.04 

.01 

.03 

.08 

.02 

.03 

.06 

.08 

.06 

•s 

.04 

.03 

.05 

.06 

.05 

.04 

.03 

1.48 

WIND 

12 

7 

3 

6 

2 

6 

5 

2 

5 

8 

5 

3 

10 

5 

6 

7 

8 

5 

5 

17 

9 

5 

4 

4 

2 

3 

2 

177 

•        •  ft 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.14 

.08 

.13 

.12 

.11 

.14 

.01 

.20 

.22 

.17 

.16 

.18 

.13 

.09 

.20 

.07 

.14 

.15 

.13 

.0, 

.09 

.18 

.06 

.22 

.11 

.  1  1 

.11 

.12 

.10 

.09 

.11 

3.98 

WIND 

75 

34 

21 

32 

45 

26 

46 

77 

72 

29 

23 

65 

24 

15 

74 

67 

64 

24 

37 

34 

71 

92 

46 

89 

36 

29 

28 

20 

16 

16 

16 

1323 

MAX 

85 

72 

83 

83 

70 

70 

63 

80 

79 

85 

85 

83 

77 

80 

84 

79 

86 

87 

85 

71 

73 

72 

62 

73 

67 

68 

72 

73 

74 

71 

72 

76.3 

MIN 

57 

55 

55 

57 

53 

54 

55 

55 

55 

67 

59 

53 

53 

54 

62 

63 

63 

62 

62 

60 

53 

92 

45 

44 

40 

40 

42 

45 

45 

46 

46 

53.3 

#       •  » 

SOUTHWEST 

07 

HOPE   3  Ki 

EVAP 

.11 

.13 

.07 

.16 

.06 

.03 

.10 

.21 

.14 

.19 

.14 

.15 

.21 

.09 

.00 

.13 

.16 

.18 

.08 

.12 

.12 

.21 

.21 

.19 

.14 

.10 

.14 

.11 

.10 

.09 

.07 

3.94 

WIND 

40 

23 

16 

6 

34 

19 

30 

30 

28 

31 

10 

42 

17 

9 

38 

17 

16 

12 

17 

13 

39 

63 

64 

40 

27 

16 

16 

13 

10 

10 

10 

754 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.10 

.08 

.10 

.11 

.09 

.04 

.06 

.15 

.16 

.15 

.14 

.19 

.14 

.08 

.16 

.05 

.06 

.10 

.10 

.12 

.13 

.17 

.14 

.14 

•:; 

.10 

.09 

.08 

.11 

.12 

.10 

3.53 

WIND 

25 

10 

6 

9 

12 

8 

9 

17 

16 

21 

11 

20 

11 

12 

31 

13 

13 

16 

19 

14 

13 

49 

25 

18 

1 1 

7 

8 

20 

9 

10 

478 

MAX 

73 

75 

78 

n 

68 

68 

70 

80 

80 

84 

86 

85 

78 

75 

74 

76 

80 

82 

83 

76 

77 

70 

70 

73 

68 

65 

70 

71 

70 

66 

70 

74.8 

MIN 

52 

52 

60 

54 

55 

53 

54 

5* 

55 

55 

54 

75 

56 

54 

" 

56 

37 

58 

59 

60 

49 

49 

42 

42 

42 

39 

42 

44 

*' 

69 

40 

51.7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.11 

.08 

.11 

.11 

.07 

.00 

.03 

.., 

.16 

.17 

.17 

.14 

.09 

.06 

.16 

.08 

.13 

.15 

.13 

.06 

.09 

.13 

.08 

.12 

.08 

.  14 

.08 

.11 

.09 

3.348 

WIND 

10 

4 

6 

3 

3 

4 

6 

30 

24 

26 

8 

13 

7 

8 

20 

26 

14 

31 

15 

4 

14 

10 

22 

8 

11 

9 

5 

T 

3858 

MAX 

87 

72 

84 

84 

69 

79 

66 

83 

83 

87 

89 

86 

81 

77 

"? 

80 

,! 

86 

83 

76 

77 

76 

65 

75 

70 

72 

72 

74 

76 

78.3 

MIN 

53 

57 

51 

63 

57 

50 

57 

56 

57 

58 

58 

57 

56 

55 

61 

63 

63 

62 

60 

98 

54 

53 

45 

44 

39 

38 

41 

44 

44 

33.6 

So«t  Rol.renc*  No(4M  Following  SuUon  Isdox 

-  141  - 


STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  ] 

U^J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

£  1 

SPECIAL 

A860TT 

0006 

1 

35  04 

94  12 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

00  6-. 

0  3 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

256 

ALUM  FORK 

01  in 

34  48 

92  52 

780 

LITTLE  ROC*  WATERWORKS 

01  ■'■ 

YELL 

93  29 

8  54 

C 

REBA  1 .  SWAIM 

AM  IT V  3  NE 

0  8 

CLARK 

; 

34  17 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

ii]7  6 

•:  7 

3 

34  02 

93  25 

285 

: 

APLIN  1  W 

o*> 

1 

34  58 

93  00 

400 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

1 

35  25 

92  53 

RONNIE  BARTLETT 

ARKADELPH] A 

c  e 

34  07 

6 

TILLMAN  E*  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

2 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE   L, WESTMORELAND 

□  I  k  0 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

ATHENS 

HOWARD 

PAUL  1 NE   A   PI NKERTON 

AUGUSTA 

0  126 

06 

WOODRUFF 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

35  IB 

91  34 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

\  ' 

INDEPENDENCE 

] 

3  5  49 

91  47 

571 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  L  AND  0  1 

0460 

03 

I  NDEPENOENCE 

7 

35  45 

91  38 

277 

:  h 

DONN [ £  BR  YANT 

BEAVER  OAM 

.'i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8EEBE 

OS  iO 

0.   C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

8.    6.  HAMMOND 

BEEOEV 1 LLE 

35  26 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRlDGE 

BENTON 

34  33 

92  37 

285 

etta  c.  Burks 

6ENT0NV1LLE   5  WSW 

0  566 

01 

1 

36  21 

94  17 

1264 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRYV 1 LLE  A  NW 

7 

36  24 

93  37 

1  it.;; 

EDWIN  L.  CHAHPLIN 

BIG  FORK 

C  c,  6  ■'. 

POLK 

3 

34  29 

93  58 

1 100 

ANNA   M.  LILES 

B 1 SMARCK  2  SE 

05 

HOT  SPRING 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

374« 

03 

7 

36  07 

91  06 

259 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3 

34  36 

93  11 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Bluff  city  3  sw 

oeuo 

NEVADA 

3 

33  41 

JOE   £•  ATKINSON 

BLYTHEVILLE 

0806 

0  3 

M  J  SS I  SSI PP 1 

5 

35  55 

89  55 

252 

5P 

7A 

60NNERDALE 

)820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

BOONEVILLE  6  nw 

OB2S 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

BOONE VI LLE  7  NE 

.  a !  - 

1 

35  13 

93  50 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE  6  NNE 

0827 

04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

LOGAN 

93  65 

511 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  2  S 

)B42 

02 

7 

35  39 

92  28 

MARY    C.  PEARSON 

BOUGH TON 

..  j  i. ... 

3 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

0887 

1 

35  21 

94  00 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0  8  6  3 

1 

35  16 

93  59 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR  1  NX  LEY 

0936 

36 

7 

34  S3 

91  12 

205 

7A 

7A 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

35  52 

93  30 

257  8 

WILLIAM   R.  WYATT 

bull  ShoalS  dam 

1020 

02 

36  22 

92  34 

480 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROET  TE 

10S2 

03 

35  49 

89  57 

2i0 

1102 

■  f. 

PULASK I 

34  57 

92  04 

289 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

I2AR0 

AUSTIN  D.  HARRIS 

1152 

oe 

OUACH 1 T A 

3 

33  36 

92  49 

116 

H 

CAMOEN  2 

1154 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIOER 

CARLISLE  1  SW 

1  .  -  - 

1 

34  47 

91  45 

235 

JOHN  L.  TA|T 

CARPENTER  DAM 

05 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

ARk   POWER  ANO  LIGHT  CO  , 

CLARENDON 

- 

CLARKSVILLE 

1455 

1 

35  26 

93  28 

436 

CLARKSVILLE    6  NNE 

1457 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

CLINTON 

1  ..■■<: 

02 

35  35 

EARL  B.   R 1DOI CK 

COMBS  3  SE 

1574 

0] 

MAO  I  SON 

35  48 

OTTO  0AV1S 

COMPTON 

NEWTON 

] 

36  05 

93  18 

2166 

: 

JONAH  LEE  SIMS 

1596 

05 

1 

35  05 

92  28 

H 

CORNING 

36  24 

WlNFREO  0.  POLK 

04 

JOE  C»  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

34  42 

7A 

WALTER  Ci   T 1 MM[ NG 

1814 

■■  7 

3 

34  15 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

1 

35  22 

WILLI  AM  A.  BROWN 

DANVI LLE 

1B34 

04 

JOSEPH  A.  MOUDYi  JR. 

DANVILLE  SCS 

TELL 

1 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

if  3  8 

;; 

35  13 

93  09 

330 

JACK  E.  BURKS 

DE  OUEEN 

1948 

01 

IlvSll 

4 

34  02 

94  21 

420 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DEPMOTT 

1 9  (  ' 

2 

OERMQT  T   3  NE 

:  ■"' 

RAD  10  STATION  KVSA 

:  9  -  e 

C.   J.  RISTER 

OEVIlS  KNOB 

1982 

5P 

7A 

MRS.    GLORIA  M.  VICKERS 

2015 

07 

HOWARD 

2148 

; 

33  53 

91  29 

162 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2  3  0  0 

EUOORA 

CHICOT 

\ 

CITY  Of  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

:  h 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

Oi 

36  05 

91  37 

490 

OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY1 

2444 

01 

36  06 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDyCE 

:  9 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LESLIE  P.   CALL ENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

5 

THOMAS  A.  MOORE 

2574 

1 

35  20 

94  22 

U  S  WEATHER  BUREAU 

04 

1 

35  39 

94  09 

JAMES  L .  CR  I  STEE 

FULTON 

07 

HEMPSTEAD 

GEORGETOWN 

276C 

03 

WHITE 

35  08 

91  27 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2T94 

35  59 

92  43 

595 

:  h 

MRS    IDA  A  K I LL ION 

GLEN WOOD 

2842 

0" 

3 

GRAVELLY  E 

GEORGE  W.  ODGEN 

01 

; 

it 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST   U  E  SE 

2946 

01 

CAflPOLL 

36  18 

93  22 

130C 

GREENBR I ER 

35  14 

92  23 

36 

GREENWOOD 

04 

SEBAST 1  AN 

35  13 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

J I  7k 

j8 

CLARK 

3 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3080 

0') 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

177 

ALLEN  J,  LINDER 

3133 

OZ 

36  19 

91  29 

362 

Theresa  oonaldson 

BEA  GRAY  BEENE 

7 

36  16 

93  09 

323! 

1 

35  28 

92  58 

555 

2 

34  34 

90  40 

22C 

3  7 

33  43 

93  33 

375 

ba: 

v.  n 

34  22 

93  41 

70C 

HOPAT I  0 

33  56 

94  22 

33" 

6A 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

34  31 

93  03 

71C 

5 

U    S   NATL    PARK  SERVICE 

HUNT  SV I LLE 

354( 

MAO  I  SON 

36  05 

93  44 

145: 

6 

: 

MAY   PEARL  MAPKLEY 

3556 

01 

33  02 

92  05 

6C 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

01 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

30C 

7A 

M*   E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

0 

NEWTON 

36  01 

93  11 

85' 

JAMES    S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

1  7  4 

i! 

GARLAND 

34  42 

93  04 

73C 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

t  7  '■' 

0 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

34* 

S 

BENEDICTINE  SISTERS 

I        DRAINAGE  CODE;        1  -ARKANSAS   2-MISSISSIPPI  3- 


INDEX 

OCTOBER  1965 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY  g 
c 

LATITUDE 



LONGITUDE 

§ 

5 

5  - 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

5 

ri 
w 

TEMP. 

|  PRECIP. 

3 

ES 

SPECIAL 

382  1 

0  3 

MISSISSIPPI 

1  35  41 

90  05 

232 

7A 

7* 

MAXSIE  TAYLOR 

LONOKE 

1   34  36 

9  2  00 

230 

7P 

R.   A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3 -j  Oi. 

39 

CLEVELAND 

3  33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAD 

5  35  49 

90  26 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

OS 

1   34  51 

92  28 

305 

Mil 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

PIKE 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAO  HILL 

<<  1  06 

01 

BOONE 

7   36  25 

92  55 

610 

Si 

7A 

ETHEL  PUMPHREY 

4134 

)5 

GRANT 

3   34  10 

92  35 

261 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

<• :  <•  8 

05 

PULASKI 

1   34  44 

92  14 

257 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

42  50. 

PULASKI 

1    34  46 

92  19 

512 

M|( 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

01 

NEWTON 

7  3S  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  0  JOHNSON 

MADISON 

I.SJ8 

06 

ST  FRANCIS 

5  35  00 

90  43 

215 

7A 

RAYMOND  0.  BURNETT 

1,  s  u  3 

08 

COLUMBIA 

-    3  3  19 

93  14 

315 

6F 

7A 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA   5  N 

<. 

OS 

COLUMBIA 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

4562 

J* 

3  34  23 

92  49 

5P 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1  ANNA   2  S 

FULTON 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

4638 

0  6 

LEE 

7  34  44 

90  46 

234 

6P 

7A 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

<  .  G '  « 

■"'1 

PO| NSET7 

5   35  32 

229 

SS 

si 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

02 

SEARCY 

7  35  54 

92  38 

1050 

SS 

7A 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

(.6^6 

02 

SEARCY 

7  36  03 

92  39 

749 

KENNETH  DELOY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

IZARD 

7  36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.   JUAN | T A  COOPER 

MENA 

4756 

POLK 

3  34  35 

94  15 

1207 

7A 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

0  7 

LITTLE  RIVER 

4  33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO 

u  ■>>j0 

09 

DREW 

3    *3    3  3 

91  47 

273 

bp 

5P 

RADIO  STATION  KHBM 

U  'J  ..  b 

3  33  19 

91  29 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

CALHOUN 

85 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOPRILTON 

„■.■ 

05 

1    35  08 

92  44 

2B0 

7  A 

MOUNT    I OA 

MONTGOMERY 

3   34  33 

93  38 

663 

5F 

7A 

william  E.  Black 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

1   35  10 

93  41 

2800 

5P 

8P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

0  3 

BAXTER 

7  36  20 

92  23 

800 

70 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7  36  20 

92  23 

800 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

5  146 

32 

STONE 

7   35  51 

92  05 

768 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

1    35  34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3  34  09 

93  43 

425 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5112 

: 7 

4  34  00 

93  56 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   4  WNW 

5150 

:  - 

HOWARD 

3  3<.  07 

93  52 

550 

7A 

EON A  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1    35  38 

94  23 

673 

7A 

MRS.    NONA   L.    HA  I  LEY 

NEWHOPE    3  E 

5174 

:  - 

PIKE 

3   34  14 

93  50 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

51B6 

03 

7   35  36 

91  17 

225 

6P 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  OAM 

5200 

05 

PERRY 

1    34  57 

93  10 

480 

BA 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFOPK  DAM 

5228 

02 

BAKTER 

7   36  15 

92  15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL   3  N 

5354 

01 

waShi ngton 

1    35  48 

94  24 

7A 

MPS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

07 

3   34  3B 

93  48 

800 

U  S  FOREST  SERVICE 

'.  |7< 

n 

HOWARDMERT 

4   33  46 

93  55 

5P 

5P 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

24: 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

5491 

D5 

SALINE 

3   34  37 

92  49 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL  IN 

1    35  29 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

1   35  SB 

93  27 

1900 

C.  W.  MEL SON 

PAPACOULD  RADIO  KORS 

5562 

03 

GREENE 

5  36  03 

90  29 

276 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARI  S 

5576 

LOGAN 

1   35  IB 

93  43 

6P 

BP 

frank  taylor 

PARIS   4  WSW 

5577 

LOGAN 

1   35  16 

93  48 

77  5 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

55B6 

CROSS 

5   35  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

SCOTT 

1    34  48 

93  57 

-  -  « 

BOMAP    K.  HANSARD 

5602 

01 

7    35  57 

93  15 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

PERRY 

330 

SS 

!< 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

1    34  13 

92  01 

215 

61 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

*75t 

09 

JEFFERSON 

1    34  10 

91  56 

206 

■111 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5  7  *. .: 

'T 

MONTGOMERY 

3  34  35 

93  54 

840 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

'■7  7- 

CLARK 

3   34  10 

93  12 

375 

7A 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

58ZC 

RANDOLPH 

7  36  16 

90  59 

330 

6F 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

■'■ 

3  33  14 

91  30 

122 

or 

it, 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

591  | 

NEVADA 

3  33  48 

93  23 

318 

5F 

it, 

PRESCOTT  SCS 

oe 

NEVADA 

3   33  48 

93  23 

318 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

597( 

02 

7   36  15 

92  51 

: 

MRS.   JOHNNIE  F.  MELTON 

RATCLIFF    2  S 

LOGAN 

45C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

■I 

1    35  21 

93  49 

42C 

u  s  soil  cons  service 

RATCLIFF  5  NNW 

6  0  0 

04 

FRANKLIN 

1    35  22 

93  55 

: 

U  S  SOIL  CONS  service  1 

RATCL IFF 

6008 

LOGAN 

i  35  ie 

93  53 

7* 

LULA   M.  WEEKS 

6016 

0  7 

MILLER 

4  33  04 

94  02 

25C 

c 

PANSY  LA  RUTH  TERRY 

REMMEL  DAM 

MO, 

0  5 

HOT  SPRING 

3  34  26 

92  54 

3ie 

ARK   POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

0  1 

BENTON 

7    36  20 

94  07 

138- 

S! 

s: 

HOWARD  FOWLER 

ROHWEP  2  NNE 

b ' 

J 

DESHA 

1    33  48 

91  16 

15C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL VI LLE  4  N 

6  3  5 ; 

POPE 

1    35  20 

93  09 

36C 

SI 

51 

J.  H.  FONDPEN 

6376 

7   34  23 

91  08 

8 

8 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

CLAY 

30C 

GILL1S  R.  NEELEY 

SALEM 

640: 

01 

FULTON 

7  36  23 

91  50 

66 

7 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCH 

I'"1 

WHITE 

7  35  15 

91  45 

24« 

51 

It 

AOAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

3  34  27 

92  21 

29C 

6 

it 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

BSflf 

0  2 

VAN  BUREN 

7   35  39 

92  19 

53 

7 

SILOAM  SPRINGS 

66  2* 

0 

BENTON 

1    36  11 

94  33 

115C 

t 

7/ 

DR.    1RVIN  A.  WILLS 

6  7* 

DALLAS 

3   33  54 

92  54 

15 

STAMPS 

LAFAYETTE 

4   33  22 

93  29 

27( 

•I 

7/ 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6B23 

0' 

LINCOLN 

3   33  57 

91  47 

18 

s 

BURN  1 CE  FPIZZELL 

01 

3  34  4  2 

93  31 

NORA   L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

6911 

oe 

ARKANSAS 

1   34  29 

91  32 

6 

7 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

692C 

ARKANSAS 

1     3-.  2* 

91  25 

19 

7 

7 

I  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6921 

LOGAN 

1   35  18 

93  39 

50 

$ 

NEW  SUBJACO  ABBEY 

TAYLOR 

7031 

01 

COLUMBIA 

4  33  06 

93  27 

24 

7 

IDELLA  0.  NORWOOD 

T  E  K  ARK  ANA   WB  AIRPORT 

704( 

0 

MILLER 

4   33  27 

37 

HI 

"  1 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALORON 

T-e 

SCOTT 

1    34  54 

94  06 

6  7 

5 

:  h 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

753' 

LAWRENCE 

7   36  08 

90  56 

27 

HI 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

75  8 

0 

BRADLEY 

3   33  36 

92  04 
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0 
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0 
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76 

s 

CARL  WALKER 

NEW  STATIONS 
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0' 

HOT  SPRING 

3  34  16 

93  09 

7 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 
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o; 

HOT  SPRING 
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93  23 

7 
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I 

0 

n 

0 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmalologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field    Little  Rock    Arkansas  72202  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  lum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Dally  Precipita- 
tion" table.  '  Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  m  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  arc  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
+-f     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gi  ound.   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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.0 

0 

0 

0 

FAyETTEVILLE  FAA  Ap 

64.7 

39.9 

52.3 

78 

25 

13 

30 

376 

0 

0 

6 

0 

1.13 

.52 

20 
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5.8 

7  8 

2 

14 

30 

341 

0 

0 

7 

0 

1.06 

•  32 

14 

•  0 

0 

4 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

62. a 

42.6 

52^ 

77 

2 

17 

30 

362 

0 

0 

5 

0 

1.86 

.71 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

hLn  T  SV I LLE 

67.0 

41.5 

54.3 

79 

24 

13 

30 

317 

0 

0 

e 

0 

1.19 

.55 

.0 

0 

4 

1 

0 

LEAD  HILL 

66.8 

43.0 

54.9 

8.1 

80 

26. 

15 

30 

301 

0 

0 

6 

0 

2.90 

- 

.30 

1.18 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROGERS 

67.4 

42.2 

54.8 

8.1 

78 

26. 

18 

30 

303 

0 

0 

4 

1.12 

m 

2 

.  1  1 

.59 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

SILCAM  SPRINGS 

67.3 

4  3.4 

5  5.4 
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.0 

0 

4 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

66,8 

42.4 

54.6 
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55.3 

79 

26 

17 

30 

292 

r 

0 

6 

0 

2.55 

1.62 

4 

.0 

0 

2 

4 

0 

1 

66.0 
60.6 
67.5 

46.9 
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264 

0 

0 

5 

0 

1.07 

.92 

4 

RLSSELLVILLE  4  N 
SLBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

68.3 
67,0 
69.1 
62, 4M 

42.3 
46.8 
45.1 
46. OM 

55.3 
56.9 
57.1 
54.2M 

5.8 

80 
79 
80 
72 

26. 
26. 
1 

16 

18 
23 
21 
22 

30 
30 
30 
30 

283 
245 
244 
318 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
1 
5 
4 

0 
0 
0 
0 

1.54 
1.03 
1.63 
2.89 

- 

2 

54 

1.06 
.53 
.89 

1.14 

4 
5 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 

2 
2 
4 

2 

0 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

55.7 

5.7 

1.76 

2 

07 

.0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

68.9 
68.7 
68.6 
69.1 
67.1 

48.3 
46.4 
43.3 
45.8 
43.6 

58.6 
57.6 
56.0 
57.5 
55.4 

6.1 

80 
83 
84 
81 
81 

16 
16 
27 
16 
26. 

26 
22 
24 
20 
18 

30 
30 
30 
30 
30 

197 
234 
266 
231 
292 

0 

c 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
3 
2 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.39 
1.06 
1.88 
.94 
1.25 

3 

45 

.90 
.65 
1.02 
.61 
.93 

4 
5 
5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
3 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MCRRILTON 

68.4 
69,2 
66,8 
70.5 
69.4 

50.1 
44,  7 
46.1 
45.4 
47.7 

59.3 
57,0 
56.5 
58.0 
58.6 

6.5 
7.0 
8.0 

82 
84 
83 
65 
80 

26. 

26 

26. 

26 

16 

29 
21 
24 
20 
25 

30 
30 
30 
30 
30 

179 
247 
257 
219 
197 

0 
0 
0 
n 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
6 
2 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
1.93 
1.54 
1  .40 
1.01 

3 
2, 
2, 

Oh 
58 

P9 

.96 
.74 
1.00 
.57 
.90 

4 
8 
4 
5 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
3 
3 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
NOVEMBER  1965 

Continued    


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

e 

a 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

>. 

Q 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

a 

&  i 

5  k 
~  £ 

8» 
Si 

B  £ 

o  i 

NIMROD  0AM 

67.9 

43.0 

55.5 

81 

17. 

20 

30 

278 

P 

0 

4 

0 

1.22 

•  60 

5  . 

.  0 

o 

2 

o 

PERRY 

68.5M 

45. 1M 

56.  8M 

6.9 

83 

16 

18 

30 

252 

0 

0 

0 

1.30 

-  2.73 

.97 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

68.5 

47.5 

58.0 

84 

26 

22 

30 

220 

0 

0 

2 

0 

3.49 

1.49 

5 

.0 

0 

5 

2 

2 

0  I  V  T  S I  ON 

57.3 

6.3 

1,53 

-  2.84 

.  0 

•       •  • 

EAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

70.0 

46.2 

58.1 

86 

26 

21 

30 

217 

0 

0 

3 

0 

1.67 

.53 

7 

.0 

0 

1 

0 

BR  I  NKLFY 

68.3 

42.6 

55.5 

4.6 

83 

27 

21 

30 

278 

0 

0 

3 

0 

1.55 

.82 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

CABCT   4  5VJ 

67.2 

47.1 

57.2 

83 

16 

24 

30 

241 

0 

0 

3 

0 

1.32 

.59 

.0 

0 

4 

1 

0 

CLARENDON 

68.5 

45.9 

57,2 

82 

26 

28 

30 

236 

o 

0 

4 

0 

.85 

-  3.59 

.41 

g 

.0 

0 

2 

0 

0 

DE5  ARC 

69.6 

48.8 

59.2 

82 

26 

27 

30 

188 

0 

0 

1 

0 

1.1* 

•  53 

5 

•  0 

o 

3 

1 

o 

FORREST  CITY 

68.4 

45,5 

57.0 

82 

26 

20 

30 

250 

0 

0 

3 

0 

1.45 

.63 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

HELENA  5  nw 

69.0 

42.5 

55.8 

3.4 

84 

27 

21 

30 

274 

0 

0 

3 

0 

.97 

-  3,56 

.56 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEO 

68.9 

46.1 

57.5 

84 

26 

21 

30 

235 

0 

0 

2 

0 

1.83 

1.22 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAR  I  ANNA    2  S 

69.* 

45.6 

57.5 

6.3 

83 

26 

21 

30 

233 

0 

0 

2 

0 

2.09 

-  1.96 

1.27 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAINT  CHARLES 

70.4 

44.  7 

57.6 

83 

26 

25 

30 

223 

0 

0 

2 

0 

1.22 

.  54 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

STUTTGART 

69.5M 

48.  1M 

58. 8M 

6.5 

84 

26 

24 

30 

196 

0 

0 

2 

0 

1.26 

-  3.17 

.92 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUTTGART   9  ESE 

68.3 

45.5 

56.9 

84 

27 

25 

30 

238 

0 

0 

2 

0 

1.4S 

.48 

g 

.0 

0 

* 

0 

0 

wE  ST  MEMPH I S 

67.8 

47.5 

57.7 

82 

26 

2* 

30 

220 

0 

0 

2 

0 

.43 

.30 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

WYNNE 

68.2 

45.0 

56.6 

80 

26* 

18 

30 

258 

0 

0 

3 

0 

1.69 

.63 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

57.3 

6.0 

1.35 

-  2.98 

.0 

•       *  * 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 

69.  7 

47,5 

58.6 

85 

26 

25 

30 

204 

0 

0 

3 

0 

1.48 

.64 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIERKS 

70.0 

44.1 

57.1 

85 

26 

22 

30 

243 

0 

0 

6 

0 

1.05 

.44 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOPE  3  NE 

71.0 

45.8 

58.4 

6.4 

84 

27 

25 

30 

195 

0 

0 

2 

0 

1.04 

-  3.53 

.32 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNT  IDA 

69.1 

42.6 

55.9 

6.4 

81 

26. 

21 

30 

273 

0 

0 

7 

0 

2.15 

-  2.30 

.72 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

NARROWS  DAM 

70.0 

43.5 

56.8 

84 

27 

25 

30 

239 

0 

0 

5 

0 

1.69 

.93 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

NASHVILLE   PEACH  SOBSTA 

69.5 

44.4 

57.0 

85 

27 

22 

30 

233 

0 

3 

0 

1.55 

.81 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

OKAY 

72.4 

48.1 

60.3 

6.6 

86 

26 

24 

30 

159 

0 

0 

2 

0 

.90 

-  3.45 

.42 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

STAMP  S 

72.1M 

49.  7M 

60. 9M 

86 

26 

31 

29 

150 

0 

0 

2 

0 

1.51 

.47 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

TEXARKANA   WB  AI RPCRT  //R 

72.6 

49.6 

61.1 

7.4 

88 

26 

3  0 

30 

136 

0 

0 

1 

0 

1.27 

-  3.06 

.59 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

D  I V  I  S ION 

58.5 

6.5 

1.40 

-  2.87 

.0 

#       »  # 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARkADElPH I A 

71.4 

46.9 

59.2 

84 

26 

26 

30 

183 

0 

0 

2 

0 

2.22 

-  2.30 

1.05 

5 

.0 

0 

* 

2 

1 

CAMDEN  1 

72.0 

48.6 

60,3 

7.7 

85 

26 

27 

30 

159 

0 

0 

2 

0 

2,30 

-  2.83 

.67 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

70.4 

47.8 

59.1 

5.0 

85 

26 

25 

30 

186 

0 

0 

3 

0 

1.77 

-  2.99 

.50 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

FCRDYCE 

69.5 

48.6 

59.1 

85 

26 

26 

30 

189 

0 

0 

1 

0 

2.19 

.80 

7 

•  0 

0 

5 

2 

0 

MAGNOLIA   3  N 

72  »4M 

4  3  •  6M 

5  8  .  OM 

3.5 

85 

26 

28 

30 

227 

0 

0 

4 

0 

1.15 

-  3,64 

.36 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

MCR08AV  LOCK  AND  DAM  8 

71.9 

45  2 

58  6 

86 

27 

24 

30 

189 

0 

0 

4 

0 

1.11 

.40 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRESCOTT 

7.0 

86 

26 

2  8 

30 

157 

0 

0 

1 

0 

1.24 

-  3.17 

.50 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

70.  OM 

45. 4M 

57. 7M 

84 

26 

22 

30 

222 

0 

0 

5 

0 

1.45 

.80 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

bllBDCU 

72.3 

47.1 

59.7 

5.8 

86 

26 

26 

30 

175 

0 

0 

3 

0 

1.29 

.43 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

U  1  V  I  3  1  U"* 

59.  1 

5.8 

1  .64 

-  3.13 

.  0 

•           *  • 

EniivurACf  no 
3(]L  THr  A3  1  Ui 

f DflCtfTT    7  t 
tKU33t 1 1      '  O 

71.8 

49.9 

60.9 

7.2 

84 

26 

28 

30 

139 

0 

0 

2 

0 

2.46 

-  1.83 

1.17 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

DERMOTT   3  NE 

71.1 

48.5 

59.8 

84 

26 

25 

30 

16S 

0 

0 

3 

0 

1.91 

.75 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

DLMAS 

70.5 

48.3 

59.4 

6.4 

85 

26 

26 

30 

182 

0 

0 

2 

0 

1.38 

-  3.06 

.45 

12 

.0 

0 

b 

0 

0 

ELDORA 

73. 1M 

50.  4M 

61. 8M 

85 

26 

31 

30 

125 

0 

0 

1 

0 

1.55 

.56 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

MCNTICELLO 

71.9 

48.9 

60.4 

85 

26 

27 

30 

152 

0 

0 

1 

0 

1.58 

.72 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

PINE  BLUFF 

71.1 

50.0 

60.6 

6.9 

84 

26 

29 

30 

152 

0 

0 

1 

0 

.73 

-  3.90 

.87 

.0 

0 

0 

PINE   BLbFF   FAA  AIRPORT 

68.0 

49.1 

58.6 

84 

26 

28 

30 

199 

0 

0 

1 

0 

1.95 

-  2.37 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

PORTLAND 

71.2 

49.  1 

60.2 

6.6 

85 

26 

30 

30 

155 

0 

0 

2 

0 

2.04 

1.20 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

RCHHER   2  NNE 

70.7 

47.4 

59.1 

85 

26 

28 

30 

187 

0 

0 

3 

0 

1.87 

.74 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAR  CITY  *  ENE 

71.7M 

46.5M 

59. 1M 

85 

26 

22 

30 

189 

0 

3 

0 

1.25 

.55 

4 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

60.0 

6.8 

1.67 

-  2.75 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,        88"  ON  THE  26TH  AT  TEXARKANA  WB  AIRPORT 

LOWEST  TEMPERATURE,  12°  ON  THE  30TH  AT  4  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        *-93    INCHES  AT  BLYTHEV I LLE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,        .*3    INCH  AT  WEST  MEMPHIS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,        3.52    INCHES  ON  THE   21ST  AT  PARAGOULD 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 


Station 

Tot, 

1   |   2   |  3 

4  | 

5  I 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  1  11  12 

13  1 

1 

14  I 

 L 

15 

16  1  17  1  18 

 1  1  

19  20 

1  1 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

26 

'  L 

27 

28     29  1  30 

 '  '  

31 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE   5  WSW 

.7* 

.49 

T 

.11 

.14 

.46 

T 

.  o 1 

.02 

.11 

BERRYVILLE  4  NW 

1.21 

19 

T 

.83 

BUFFALO  TOWER 

1.93 

,03 

T 

eureka  springs 

1.3* 

* 

fayetteville  faa  ap 

1.13 

'  .J 
1 

*02 

•  °1 

.02 

,03 

T 

.52 

F AYETTEV I LLE  EXP  STA 

.87 

T 

.57 

.04 

T 

T 

.15 

.01  .03 

.05 

•  02 

T 

T 

• 

gravette 

1.20 

T 

14 

GREEN  FOREST  *.  ESE 

•  17 

.28 

.07 

.08 

.02 

.32 

.01 

.  1  I 

HARRISON  FAA  A  I RPORT 

U66 

.11 

.40 

.23 

.01 

T 

T 

.71 

.18 

.02 

T 

.20 

HUNTSVILLE 

T 

.30 

.  17 

T 

.05 

T 

,02 

,  I  0 

.55 

1.17 

08 

T 

lead  hjll 

2.90 

,30 

•  50 

,05 

T 

T 

.75 

T 

L.ie 

.12 

T 

,38 

,08 

.07 

,06 

.05 

.10 

.69 

•  02 

,04 

ODELL    3  N 

!9l 

■  1 0 

ROGERS 

1.12 

T 

.59 

,10 

T 

.02 

.0*.  .02 

.15 

.17 

.03 

SILOAM  SPRINGS 

.49 

.40 

,09 

NORTH  CENTRAL  02 
0 

CALICO  ROCK 

2.18 

.14 

.24 

.05 

.05 

.38 

.95 

.37 

• 

C  L I NTON 

2,01 

,07 

tl'S 

* 

EVENING   SHADE    1  NE 

1.29 

*f>7 

*40 

"lO 

_ 

.  4  3 

T 

•  27 

* 

1.16 

03 

_ 

0  1 

'  06 

.  *  S 

•  15 

GREERS  FERRY  OAM 

1.83 

!l3 

^95 

!05 

.02 

!l4 

!20 

.10 

.03 

.21 

• 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

1,70 

.48 

.99 

.06 

•  17 

MELBOURNE  5  WNW 

1.23 

.20 

,15 

,0S 

.51 

.32 

• 

1,71 

.05 

58 

.55 

T 

•  1 1 

OU  I 

1,50 

" 

• 

,03 

* 

* 

,42 

*  * 

* 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3.16 

.20 

.55 

,05 

,05 

2.33 

T 

SALEM 

2.98 

.23 

.14 

.03 

,46 

,38 

1,40 

,34 

5HIRLEY 

1.03 

.06 

.48 

.08 

.03 

.15 

.11 

.02 

,10 

• 

YELLV  ille 

1,37 

T 

.40 

•  15 

,07 

•  22 

.15 

.35 

T 

* 

NOR  THE AST  03 

ALICIA 

4,01 

.19 

.32 

.04 

.07 

.09 

.02 

.21 

.10 

T 

2.25 

.10 

.04 

T 

,58 

BALD  KNOB 

,04 

06 

,08 

.02 

.04 

BATESVILLE  livestock 

2  *69 

*  50 

*63 

,06 

1  29 

,21 

batesville  l  and  D  1 

1 1 16 

•  76 

T 

T 

,06 

T 

T 

*  D6 

,01 

•  10 

BEECH  GROVE 

3.08 

,53 

BEEOEVILlE 

,1« 

.22 

,41 

• 

3.1*. 

10 

* 

30 

* 

* 

bl y  the v Ille 

*09 

"  04 

,12 

'  3  1 

2  ac 

87 

BUROE  T T  E 

2!93 

CORN  1 NG 

3.65 

*25 

06 

03 

38 

2 1 

*03 

,'n 

04 

■ 

GEORGETOWN 

.22 

.29 

T 

.29 

T 

T 

.52 

T 

T 

T 

T 

T 

JONE  SBORO 

2.96 

06 

06 

KEISER 

.06 

\ 

!o3 

.48 

.69 

.  M 

!n3 

T 

.16 

LftKE  CITY 

2!95 

.10 

.45 

MARKED  TREE 

1.99 

.09 

.02 

.08 

.08 

.34 

1.03 

T 

!l7 

T 

•  18 

: 

NEWPORT 

.  1  3 

.41 

,30 

,40 

.60 

T 

1.25 

.12 

.10 

.19 

OSCEOLA 

1  ,66 

T 

,39 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

.21 

.07 

.02 

,06 

,  1  i 

.01 

POCAHONTAS  I 

,25 

.22 

.  °4 

* 

54INT  FRANCIS 

z\bZ 

•  25 

*03 

.03 

,13 

07 

*  03 

.01 

L  82 
* 

*  02 

*02 
* 

06 

_ 

SEARCY 

2.02 

.23 

.94 

.09 

,15 

.37 

T 

.02 

,22 

• 

WALNUT   RJOGE  FAA  AP 

•       #  « 

ABBOTT 

1  •  34 

.70 

.64 

.02 

,04 

7 

* 

APPLE  TON 

1  .  10 

*45 

*A5 

_ 

BIG  FORK 

1,16 

•  03 

,02 

B^'ONEvILLE 

1,45 

*70 
* 

*6  1 

01 

* 

CLARKSVILLE 

1,73 

1.22 

.38 

T 

.01 

.01 

.04 

.07 

1,89 

*bl 

D ANV I LLE 

'  Al 

03 

02 

•  • 

OAROANELLE 

K90 

28 

1,51 

,02 

02 

* 

_ 

_ 

DEVILS  KNOB 

2.00 

,87 

.05 

,  1 1 

03  01 

08 

03 

' 

If 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT   /  /ft 

1.16 

.68 

.41 

.07 

T 

T 

T 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2.55 

05 

* 

T 

.55 

GRAVELLY  4  E 

1.68 

,40 

.90 

„  0  1 

,03 

•  34 

GREENWOOD 

1.12 

T 

HECTOR 

1.36 

,  32 

30 

.10 

MENA 

1,33 

,51 

.75 

.03 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  MAG  AZ I NE 

2,95 

.20 

MULBERRY  b  NNE 

1  .97 

T 

NATURAL  DAM 

1.38 

.99 

•  06 

.01 

.03 

.02 

.02 

,21 

OZARK 

2.02 

OZONE 

1.62 

.80 

.45 

.07 

.  10 

.10 

.10 

PARIS 

1.07 

T 

.92 

.09 

T 

J 

•  06 

PARKS 

1.45 

.70 

RftTCL I FF 

2.12 

T 

T 

RUSSELLVILLE  4  N 

t.5* 

T 

*n? 

•  03 

T 

.16 

SUB1AC0 

1,03 

T 

.47 

.53 

T 

T 

.03 

T 

-4LDR0N 

1,63 

.89 

.7*. 

T 

T 

T 

'*iH I  T E  ROCK 

2.89 

1,14 

.45 

•  27 

.09 

,07 

.87 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORjc 

1,39 

T 

.90 

.26 

.10 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

•  10 

APL1N   1  W 

1,35 

BENTON 

1.06 

,12 

*65 

.  1  0 

_ 

16 

BISMARCK   2  SE 

3.01 

* 

* 

BLAKELY  mountain  DAM 

1.88 

'  *  74 

1  .02 

*05 

02 

* 

01 

T 

.04 

bqnnerdale 

1.47 

.49 

.98 

T 

T 

CARPENTER  DAM 

1.12 

*  ?n 

•** 

*  'nl 

T 

T 

T 

CONWAY 

,9*. 

.01 

CRYSTAL  VALLEY 

l.*7 

05 

*93 

*05 

17 

25 

T 

DAMASCUS 

1.6*. 

!l5 

1*16 

.05 

!o6 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

!  n 

GREENBRIER 

1.25 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.51 

T 

.96 

.42 

.11 

T 

T 

T 

T 

.02 

JESSIEVILLE 

1,84 

.24 

1.30 

.10 

•  2C 

LAKE  MAUMELLE 

1.29 

T 

1.19 

.10 

T 

LEOLA 

1,93 

.18 

.51 

,12 

.16 

.7*. 

T 

T 

•  22 

LITTLE  ROCK   WB  A 1 RPORT//R 

1,54 

T 

1.00 

.16 

.04 

.33 

T 

T  T 

T 

T 

T 

T 

.01 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

1,70 

T  1.05 

.20 

,05 

.40 

T 

MALVERN 

1*40 

T 

.56 

.57 

.05 

.15 

T 

T 

T 

.05 

,02 

MORRILTON 

1  .01 

T 

.90 

.05 

T 

.06 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


NIMROO  DAM 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMfcL  OAM 
SHERIOAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR  INKLE Y 
CABOT  «.  Sw 
CARLISLE   1  Sn 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  S  Nw 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENwOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NE 


INDEK 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


WNW 


NATHAN 
NEWHOPE   )  E 
ODEN  2  w 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  Sw 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAy  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   7  S 
DERMOTT 
OERMOTT   3  NE 
DUMAS 

EUDORA 
HAMBURG 
MONT  I  CELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 
ROMWER  2  NNE 
STAR  CITY   A  ENE 


1.67 
1.06 
1.55 


1.58 
1.96 
1.28 


1.53 
1.91 
1.38 


.08  .53  T 

.OA  ,0*  .0 

.08  .03 

1.2?  .26 


.25 
1.92 
•  *2 


.05 
.02 


13      14  15 


.53     .02  .01 

T  .68 

.82     .10  .01 


.32     .63  .03 


.05 
.01 


.35 
.1* 
.15 


16     17  18 


19     20  21 


28     29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

e 

5  1 

6  1 

Date  ol 
iasteet  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

(- 

60-10 

.10-49 

66  —OS 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

. 

<  .2 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

6 

1.7 

t>.« 

34 

w 

26 

79 

86 

53 

60 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

6 

42 

7.6 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

20 

.8 

7.2 

40 

NN 

26 

80 

84 

60 

67 

8 

2 

2 

0 

1 

0 

13 

39 

7.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

14 

1.9 

6.7 

77 

86 

59 

65 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

7.4 

S«*  r*jrtar«isca  noun  loUowing  Subon  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

.    .  . 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSto 

MAX 
MIN 

74 
42 

74 
44 

70 
47 

64 
53 

63 

56 

69 
50 

69 
55 

73 
53 

65 
45 

63 
38 

63 
45 

69 
55 

60 
35 

64 
41 

72 
52 

66 
49 

50 
28 

60 
38 

68 
34 

67 
38 

61 
51 

66 
36 

68 
35 

74 
51 

78 
38 

74 
46 

60 
23 

54 
35 

44 

25 

46 
15 

65.0 
41.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MDJ 

73 
48 

76 

38 

76 
43 

64 
41 

64 
45 

66 
50 

70 
57 

73 
56 

65 
45 

63 
44 

65 
47 

70 
54 

61 
36 

57 
43 

71 
49 

68 
53 

67 
29 

62 
38 

67 
38 

60 
47 

57 
54 

66 
40 

70 
45 

72 
56 

78 
47 

74 

59 

59 
31 

53 
38 

45 
26 

45 
17 

66.2 
43.9 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

MAX 
MIN 

75 
38 

74 
43 

6B 
44 

61 
55 

65 
54 

67 
47 

70 
57 

73 

55 

55 
45 

62 
42 

64 
44 

70 
36 

63 
35 

67 
48 

70 
56 

68 
42 

49 
31 

59 
35 

71 
33 

60 
34 

60 
43 

67 
34 

67 
32 

76 
51 

78 
40 

75 
35 

61 
24 

54 
29 

44 

21 

47 
13 

64.7 
39.9 

FAyETTEVI LLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 

73 
49 

69 

52 

62 
54 

65 
51 

68 
48 

70 
65 

72 

55 

66 
47 

62 
42 

64 
47 

69 
56 

62 
36 

67 
47 

70 
59 

69 
56 

57 
29 

60 
38 

68 
35 

65 
40 

60 
54 

65 
37 

68 
34 

75 
58 

78 
40 

75 
60 

61 
27 

53 
34 

45 
24 

46 
15 

65.3 
44,  1 

6RAVFTTE 

MAX 
MIN 

74 
44 

75 
45 

70 
49 

64 
54 

64 
56 

70 
50 

69 
54 

72 
51 

63 
44 

63 
38 

64 
46 

68 
56 

60 
37 

66 
45 

73 
64 

67 
51 

51 
28 

61 
38 

66 
32 

60 
40 

58 
52 

65 
30 

69 
32 

73 
57 

80 
39 

74 
47 

59 

22 

51 
34 

42 
22 

45 
12 

64.6 
42.0 

HARRISON 

MAX 
MDJ 

68 
35 

78 

38 

72 
42 

63 
54 

66 
55 

63 
49 

70 
58 

75 
55 

67 
49 

63 
45 

67 
42 

74 
51 

61 
32 

55 
42 

72 
49 

72 
55 

55 
31 

56 
37 

62 
34 

61 

53 

61 
37 

70 
30 

71 
31 

73 
47 

71 
48 

77 
42 

63 
31 

57 
40 

45 

26 

43 
14 

65.0 
41.7 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
46 

77 
46 

72 
53 

59 
54 

64 
53 

62 
52 

69 
54 

73 
54 

54 
48 

62 

46 

65 
44 

70 
46 

56 
37 

56 
41 

71 
47 

70 
40 

47 
29 

58 
38 

67 
39 

57 
42 

59 
47 

65 
44 

67 
39 

69 
55 

74 
46 

76 
35 

59 
30 

51 
32 

43 
23 

43 

17 

62.8 
42.6 

HUNT  5V I LLE 

MAX 
MIN 

74 

35 

78 
50 

74 
45 

61 
45 

66 
56 

76 
46 

73 
49 

74 

53 

61 
48 

65 
41 

64 
48 

70 
52 

62 
30 

66 
45 

71 
60 

78 
53 

66 
28 

63 
39 

70 
32 

63 
38 

64 
52 

70 
30 

75 
40 

79 
44 

65 
36 

75 
54 

61 
26 

53 
31 

47 
26 

46 

67.0 
41.5 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

72 
34 

80 
41 

75 
47 

72 
55 

64 
57 

65 
51 

70 
59 

75 
57 

67 

50 

62 
45 

68 
46 

73 
52 

70 
32 

62 
43 

73 
47 

72 
53 

65 
30 

58 
37 

65 
34 

64 
34 

60 
62 

66 
38 

70 
31 

70 
55 

74 
43 

80 
61 

65 
28 

57 
37 

47 
27 

43 
15 

66.8 
43,0 

ROGERS 

MAX 
MIN 

45 

44 

47 

51 

53 

43 

55 

75 
51 

67 
42 

40 

45 

52 

36 

43 

42 

69 
54 

63 
27 

6  3 
35 

35 

65 
41 

58 
52 

65 
36 

35 

75 
53 

78 
41 

78 
61 

74 
27 

57 
33 

49 
23 

45 

18 

67.4 
42.2 

SILOAM  SPRINGS 
.       .  . 

MAX 
MIN 

77 
46 

78 
4  5 

77 
4  5 

64 
54 

67 
5  7 

71 
53 

73 
5  7 

75 
53 

65 
47 

68 
39 

66 
49 

70 
56 

61 
37 

70 
48 

75 
54 

69 
54 

57 
30 

64 
39 

70 
3  2 

62 
40 

59 
50 

67 
34 

69 

77 
57 

80 
40 

77 
55 

63 
26 

56 
34 

43 
24 

46 
13 

67.3 
43,4 

NORTH   CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

74 

29 

79 
30 

75 
37 

67 
53 

75 
55 

64 
47 

70 
56 

76 
55 

60 
50 

61 
40 

66 
32 

76 
46 

64 

29 

55 
41 

71 
48 

76 
51 

68 
31 

55 
35 

68 
28 

56 
29 

69 
51 

68 
34 

71 
26 

69 
53 

79 
38 

80 
52 

63 
25 

55 
30 

48 
18 

42 
12 

66.4 
36.7 

evening  shade  i  ne 

MAX 
MIN 

70 

72 

77 

69 

75 

66 

73 

79 

74 

66 

68 

73 

71 

70 

7b 

67 

53 

66 

65 

60 

69 

72 

64 

74 

78 

78 

55 

54 

69.2 

GILBERT 

MAX 

Mm 

74 

32 

80 
32 

76 
38 

69 
56 

69 
57 

66 
49 

71 

58 

78 
54 

65 
51 

65 
47 

69 
40 

75 

50 

68 

30 

59 
45 

73 
50 

78 
56 

64 
31 

59 
36 

70 
31 

63 
30 

61 
54 

70 
35 

72 
26 

72 
57 

78 
40 

80 
60 

74 
26 

56 
30 

48 
19 

46 
12 

68,3 
41.1 

GREER S  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

81 
46 

70 
40 

75 
41 

74 
49 

60 
54 

70 
54 

64 
58 

69 
56 

74 
54 

59 
46 

64 
43 

68 
44 

71 
39 

64 
39 

56 

44 

70 
52 

80 
36 

53 
36 

52 
36 

68 
38 

68 
40 

63 
42 

71 
37 

70 
38 

64 
47 

74 
46 

79 
33 

62 
33 

59 
28 

51 
20 

66.8 
42,4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

73 
36 

73 
31 

75 
37 

67 
57 

70 
55 

68 
57 

69 
59 

76 
53 

69 
52 

65 
48 

66 
44 

76 
55 

69 
34 

59 
53 

70 
51 

78 
62 

62 
31 

57 
36 

70 
36 

64 

42 

64 
54 

64 
38 

70 
33 

72 
57 

75 
45 

79 
62 

73 
26 

56 
38 

48 
24 

44 

15 

67.4 
44.  1 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

Mm 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

Mm 

78 
37 

69 
36 

79 
37 

75 
43 

64 
56 

69 
51 

64 
55 

66 
52 

75 
51 

56 

42 

60 
41 

66 
42 

31 

59 
32 

56 
43 

70 
53 

74 

30 

49 
31 

53 
32 

62 
32 

57 

35 

58 
38 

67 
31 

70 
31 

68 
43 

72 
45 

78 
28 

60 
29 

49 
28 

40 

14 

64,6 
38.3 

MOUNTAIN    VIEW   2  ESE 

MAX 

Mm 

42 

42 

52 

54 

5  7 

52 

58 

75 
57 

69 
53 

45 

42 

52 

68 
39 

43 

'-< 

52 

1  ^ 
64 

64 

32 

36 

69 
38 

69 
45 

65 
53 

66 
43 

7  1 

36 

68 
56 

76 
48 

77 

59 

74 

30 

57 
42 

48 

29 

34 
19 

66.8 
45,7 

YELLVILLE 

MAX 

Mm 

70 
32 

80 
32 

74 

38 

65 
55 

66 
56 

65 
56 

70 
56 

77 

50 

62 
52 

62 
44 

68 
38 

75 
4  7 

65 

?8 

56 
40 

72 
42 

76 
68 

58 
28 

57 
36 

66 
31 

60 
32 

62 

54 

66 
32 

70 
28 

70 
56 

75 
46 

81 
58 

62 
26 

56 
30 

47 
16 

43 
12 

66,0 
40.  3 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

68 
39 

73 
34 

74 

40 

64 
55 

71 
56 

71 
52 

69 
55 

73 
59 

64 
53 

65 
46 

68 
39 

70 
51 

62 
48 

53 
43 

74 
49 

80 
63 

66 
33 

53 
35 

65 
30 

68 
32 

63 
52 

67 
43 

67 
35 

60 
53 

72 
44 

80 
57 

74 
31 

39 

49 
29 

40 

20 

66,0 
43.8 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

69 
47 

75 
35 

75 
43 

67 
56 

71 

58 

70 
57 

70 
60 

72 

57 

64 
56 

67 
44 

66 
40 

70 

50 

65 
40 

59 
46 

75 
50 

81 
65 

66 
37 

52 
37 

69 
33 

71 
34 

66 
56 

71 
37 

70 
32 

63 
53 

74 
41 

80 
50 

78 

32 

60 
35 

53 
25 

47 
22 

67.9 
44,3 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

75 
39 

75 
36 

73 
50 

69 
53 

71 
54 

69 
51 

75 
56 

71 

52 

65 
45 

68 
36 

72 
48 

68 
37 

70 
47 

79 
62 

68 
32 

53 
34 

68 
36 

67 
39 

68 
40 

72 
31 

64 

52 

73 
47 

78 
53 

75 
31 

57 
40 

53 
27 

43 
17 

68.1 
42.5 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

Mm 

76 
32 

77 

30 

75 
30 

68 
53 

71 

56 

70 
49 

74 
56 

76 
51 

65 
53 

66 
46 

69 
36 

73 
45 

68 
34 

56 
44 

72 
49 

82 
64 

70 
35 

53 
34 

68 
29 

70 
30 

67 
53 

69 
39 

73 
27 

65 
53 

72 
38 

80 
52 

77 
27 

58 
34 

48 

20 

45 

13 

68.4 
40.  7 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

71 

40 

76 
34 

75 
46 

62 
55 

73 
56 

74 
59 

75 
59 

73 
58 

64 
55 

68 
46 

70 
39 

70 
53 

64 

40 

61 
43 

75 
44 

81 

62 

63 
36 

53 
36 

67 
34 

73 
34 

65 
44 

69 
43 

68 
33 

69 
39 

74 
42 

82 
54 

77 
37 

54 
40 

47 
29 

53 
20 

68.2 
43,7 

BLYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

74 
42 

75 
42 

74 

43 

70 
54 

78 
5  7 

77 
59 

70 
57 

75 
60 

67 
55 

66 
48 

69 
43 

70 
54 

63 
43 

59 
48 

71 

54 

79 
63 

72 
36 

54 
37 

66 
36 

71 
40 

65 
40 

65 
51 

66 
37 

61 
54 

74 
54 

78 
57 

75 
37 

5,, 
43 

53 
31 

40 
24 

67.8 
46.6 

CORNING 

MAX 

Mm 

67 
35 

73 
33 

74 
42 

66 
55 

72 
56 

70 
64 

71 
52 

74 
58 

63 
49 

63 
40 

66 
39 

69 
51 

64 
37 

55 
42 

72 
51 

80 
62 

69 
32 

52 
35 

61 
32 

68 
32 

56 
51 

55 
44 

63 
35 

59 
50 

70 
44 

76 
56 

75 
32 

56 
36 

44 

27 

38 
19 

64.8 
42.7 

JCNESBORO 

MAX 

Mm 

70 
47 

75 
36 

73 
43 

66 
54 

71 
56 

71 
67 

67 
57 

73 

60 

67 
53 

67 
46 

68 
41 

70 
52 

63 
42 

56 
43 

72 
50 

80 
62 

69 
34 

52 
35 

64 
34 

70 
38 

67 
52 

65 
47 

67 
41 

61 
52 

73 
49 

76 
55 

79 
34 

57 
43 

46 
30 

46 

22 

66.8 
45,6 

KEISEH 

MAX 
MIN 

78 
38 

68 
36 

75 
42 

75 

49 

69 

56 

76 

58 

77 
55 

66 
60 

73 
54 

57 
4  4 

63 
39 

67 
42 

71 
41 

62 
44 

57 
45 

70 
56 

80 
34 

48 
35 

52 
33 

64 
35 

72 
38 

66 
50 

62 
36 

68 
38 

61 
52 

74 
55 

79 
34 

52 
35 

56 
27 

45 

22 

66.1 
42.8 

MARKED  TREE 

MAX 

Mm 

70 
39 

75 
34 

75 
44 

67 
54 

74 

56 

74 

58 

67 

58 

72 
58 

69 
54 

64 
45 

66 
39 

69 
55 

68 
44 

57 
45 

71 

53 

79 
63 

76 
36 

53 
35 

66 
34 

72 

36 

67 
54 

66 
51 

70 
35 

64 

53 

73 
50 

81 
55 

79 
35 

57 
40 

53 
29 

46 

23 

68.0 
45.5 

NEwPCfiT 

MAX 
MIN 

70 
43 

74 
38 

75 
48 

68 
55 

73 
52 

72 
52 

67 
58 

70 
59 

68 
54 

65 
50 

68 
43 

70 
63 

64 
44 

55 
44 

74 

50 

no 
65 

66 
37 

51 
38 

65 
38 

70 
36 

68 
54 

69 
44 

71 
37 

62 
55 

72 
46 

79 
57 

76 
42 

58 
42 

49 

32 

49 
22 

67.3 
46.3 

PAbAGCULD  RADIO  kDrs 

MAX 
MIN 

72 
45 

74 
37 

74 
42 

71 
55 

71 
68 

72 
56 

68 
51 

74 
61 

69 
53 

62      66  69 
45     42  53 
See  Reference  N 

66      63  72 
43      46  52 
etes  Following  Stali 

79  75 
63  36 
on  Index 

50 
35 

62 
35 

68 
36 

65 
53 

62 
48 

63 
37 

59 
52 

70 
49 

77 
57 

77 
35 

56 
42 

51 
30 

42 
21 

66.6 
45.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

pccamcntas  1 

MAX 
MIN 

6.5 
39 

72 
33 

74 
41 

66 
56 

73 
57 

70 
54 

71 
55 

74 
58 

64 
5* 

64 
42 

65 
39 

69 
43 

66 
32 

54 
44 

70 
50 

78 
62 

64 
33 

51 

36 

63 
31 

65 
33 

57 
52 

64 
42 

64 

32 

60 
51 

45 

77 
56 

34 

35 

27 

36 
19 

42^6 

SE  ARCY 

MAX 

Mm 

73 
47 

75 
36 

74 
45 

68 
57 

70 
57 

66 
58 

71 
60 

72 
58 

65 
57 

68 
48 

68 
40 

72 
50 

65 
43 

59 

74 
5 1 

81 

73 

53 
38 

66 

65 

68 

71 
38 

70 

64 

73 

81 
50 

76 
3  3 

60 
37 

52 
27 

47 

21 

66.2 
45.4 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

.    .  . 

MAX 

68 
40 

74 
36 

73 
44 

66 
56 

57 

70 

72 
56 

73 
58 

58 
49 

65 
44 

67 
41 

69 
51 

59 

38 

53 
44 

72 
52 

79 
47 

52 
34 

52 
37 

65 
32 

67 
35 

57 
48 

66 
42 

65 
36 

60 
51 

70 
47 

76 
45 

58 
33 

57 
37 

46 
29 

41 

21 

64.1 
43.2 

WEST    CENTRAL  0' 

APPLETON 

MAX 
MIN 

77 
49 

78 
48 

73 
45 

64 
41 

70 
43 

71 
46 

72 
49 

73 
44 

71 
48 

73 
47 

70 
46 

74 
47 

70 
37 

65 
48 

72 
52 

81 
54 

79 
32 

58 
34 

64 
35 

66 
36 

66 
54 

69 
31 

72 
28 

66 
46 

74 
35 

81 
54 

76 
31 

68 
28 

64 
24 

52 
18 

70.4 
41.0 

BCONFVILLE 

MAX 
MIN 

74 
46 

79 
42 

7  1 

51 

62 
58 

67 
59 

67 
55 

72 
60 

74 
57 

65 
52 

63 
45 

70 
42 

75 
50 

64 
38 

60 
54 

73 
51 

80 
55 

65 
37 

61 
40 

72 
33 

68 
40 

64 
58 

71 

38 

66 

33 

61 
59 

80 
43 

81 
46 

65 
29 

62 
31 

55 
25 

52 
19 

66.7 
44.9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
38 

75 
42 

72 
50 

61 
57 

67 
59 

65 
58 

72 
61 

76 

53 

65 
54 

62 
54 

68 
49 

74 

52 

67 
40 

61 
40 

73 
54 

81 
54 

65 
36 

56 
41 

69 
36 

68 
44 

62 
57 

71 
44 

67 
34 

75 
56 

7* 

65 

80 
58 

69 
29 

61 
34 

56 
26 

49 
20 

67.8 
45.6 

DACDANELLE 

MAX 
MIN 

74 
39 

78 
36 

72 
47 

65 
56 

69 
59 

65 
57 

70 
61 

78 
57 

64 
53 

62 
49 

71 
45 

74 
48 

63 
39 

59 
51 

72 
53 

82 
56 

64 

37 

58 
38 

70 
35 

68 
37 

64 
58 

72 
42 

65 
31 

75 
57 

77 
43 

78 
57 

69 
29 

64 
32 

59 
28 

51 

20 

66.4 
45,0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
49 

67 
53 

58 
50 

60 
52 

58 
54 

65 
5* 

70 
53 

64 
48 

64 
47 

66 
48 

67 
52 

62 
39 

54 
43 

63 
48 

72 
56 

56 
28 

53 
34 

63 
42 

60 
48 

57 
50 

63 
48 

62 
52 

68 
51 

66 
52 

70 
51 

63 
30 

52 
4* 

44 

27 

43 
21 

61.7 
45.5 

FCRT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
41 

69 
48 

60 
54 

65 
55 

67 
50 

73 
55 

76 
51 

65 
47 

68 
44 

68 
47 

75 
45 

63 
36 

63 
49 

75 
50 

79 
48 

56 
35 

62 
39 

70 
33 

66 
39 

62 
43 

70 
37 

68 
34 

80 
51 

81 
41 

82 
44 

63 
28 

61 
33 

55 
26 

50 
21 

68.2 
42.2 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
37 

70 
31 

73 
43 

61 
54 

66 
58 

65 
55 

72 
59 

75 
52 

66 
51 

62 
50 

64 
47 

72 
51 

68 
34 

63 
52 

72 
55 

78 
50 

63 
35 

65 
34 

71 
34 

62 
37 

62 
55 

70 
36 

66 
32 

78 
58 

76 
41 

79 
59 

65 
26 

57 
32 

52 
25 

51 
17 

67.2 
43.3 

MENA 

MAX 
MIN 

71 
50 

70 
42 

67 
49 

62 
57 

63 
57 

63 
56 

70 
58 

68 
54 

61 

50 

58 
51 

63 
45 

68 
55 

62 
46 

57 
50 

69 
51 

78 

60 

62 
39 

56 
35 

73 
34 

64 
45 

66 
57 

69 
39 

67 
39 

74 
58 

77 

4  7 

77 
61 

74 
29 

61 
38 

56 
30 

53 
26 

66.0 
46.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

64 
41 

70 
51 

61 
51 

62 
52 

56 
53 

60 
52 

60 
53 

61 

52 

67 
52 

60 
48 

54 
47 

60 
45 

60 
43 

64 
42 

65 
50 

69 
55 

56 
30 

51 
33 

63 
42 

60 
44 

56 
51 

61 
44 

59 
46 

65 
50 

65 
50 

71 
52 

70 
31 

64 
30 

43 
27 

40 

22 

60.6 
44,7 

OZARK 

MAX 
MIN 

74 
46 

76 
44 

70 
50 

62 
56 

67 
58 

65 
57 

71 
59 

75 
56 

66 
54 

62 
53 

67 
47 

74 
50 

63 
38 

61 
39 

73 
52 

81 
53 

61 
38 

58 
40 

69 
37 

62 
42 

62 
55 

73 
43 

67 
35 

79 
50 

75 
45 

80 
56 

62 
29 

62 
34 

57 
28 

52 
22 

67.5 
45.5 

PARIS 

MAX 

Mm 

76 
43 

78 
37 

72 
47 

65 
56 

65 
58 

65 
54 

72 
59 

77 
55 

64 
53 

62 
44 

67 
43 

74 
44 

63 
35 

60 
52 

74 
46 

SO 
52 

66 
35 

59 
40 

70 
33 

67 
37 

67 
57 

70 
41 

64 

32 

SO 
50 

79 
45 

80 
54 

78 
29 

62 
31 

53 
29 

49 
18 

66,6 
43.6 

RUSSFLLVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

73 
37 

76 
35 

71 
44 

66 
54 

68 
56 

64 
52 

71 

57 

77 
52 

68 
50 

62 
49 

68 
42 

73 
47 

66 
36 

59 
49 

73 
50 

80 
4  9 

68 
33 

55 
35 

70 
32 

66 
35 

64 

53 

70 
46 

67 
30 

75 
53 

76 

41 

80 
51 

77 
28 

62 
31 

56 
25 

49 
18 

68.3 
42,3 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

72 
49 

75 
42 

71 

50 

60 
56 

65 
57 

64 
56 

72 
60 

76 
55 

63 
55 

62 
49 

67 
44 

72 
51 

62 
42 

60 
52 

72 
50 

79 
56 

58 
38 

57 
40 

67 
37 

68 
43 

70 
48 

69 
44 

65 
36 

77 
56 

76 
49 

79 
57 

66 
35 

60 
36 

54 

35 

50 
23 

67,0 
46,8 

Mm 

80 
43 

75 
38 

70 
50 

65 
59 

66 
58 

55 

72 
59 

72 
55 

70 
52 

62 

67 
42 

75 

50 

68 
36 

60 
52 

73 
49 

79 
56 

68 
38 

63 
38 

71 

34 

68 
40 

65 
57 

70 
40 

67 

32 

78 

60 

76 
42 

79 
63 

79 
29 

61 
31 

58 
25 

52 
21 

69.1 
45.1 

WHITE  ROCK 
,       .  . 

MAX 

Mm 

71 
49 

70 
49 

65 
57 

58 
53 

58 
53 

70 
54 

65 
47 

57 
47 

66 

50 

62 
42 

63 
47 

72 
57 

58 

30 

51 
35 

66 
42 

60 
51 

60 
49 

65 
48 

63 
49 

70 
51 

7  0 

54 

70 
56 

68 
32 

5  1 
43 

47 
29 

47 

22 

62.4 
46.0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

77 
51 

76 
41 

71 

50 

69 
56 

66 
56 

63 
58 

66 
59 

75 
56 

71 
54 

61 
47 

67 
48 

71 
52 

68 
48 

59 
51 

70 
52 

80 

65 

77 
42 

62 
35 

71 

39 

68 
41 

67 
60 

69 
44 

67 

39 

72 
56 

75 
53 

79 
59 

77 
35 

63 

38 

58 
37 

51 
26 

68.9 
46.3 

BENTON 

MAX 
MIN 

76 
48 

75 
37 

73 
46 

70 
58 

69 

58 

66 
60 

65 
59 

71 

58 

65 
54 

61 
45 

69 
40 

67 
52 

64 
47 

59 
53 

74 
57 

S3 

65 

75 
41 

59 
35 

73 
36 

71 
37 

71 

59 

73 
37 

67 

36 

71 
57 

76 
44 

82 
62 

63 
32 

65 
34 

58 
25 

49 

22 

68.7 
46.4 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

80 
39 

72 
37 

74 
38 

73 
50 

62 
58 

68 
58 

66 
58 

71 
56 

73 
52 

63 
44 

59 
44 

69 
44 

68 
42 

63 
45 

61 
53 

74 

66 

83 
46 

59 
36 

57 
35 

70 
35 

64 
46 

67 
43 

73 
33 

67 
35 

76 

46 

76 
46 

84 
36 

64 
36 

65 
26 

57 
24 

68.6 
43.3 

CONWAY 

MAX 

Mm 

71 
39 

76 
36 

75 
41 

70 
57 

70 
58 

67 
52 

66 
61 

75 
60 

68 
55 

62 

50 

68 
42 

72 
52 

67 
43 

59 
50 

72 
53 

SI 
61 

74 
39 

55 
38 

69 
36 

70 
37 

69 
60 

71 
49 

71 
33 

71 
58 

74 

45 

80 
54 

76 
34 

6.' 
34 

59 
27 

52 
20 

69.1 
45,8 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

72 
41 

77 
35 

73 
43 

62 
56 

71 
57 

62 
54 

67 

6  0 

75 
58 

62 
54 

61 
47 

69 
40 

72 
48 

64 
38 

57 
48 

71 
52 

81 
57 

61 
37 

55 
35 

71 

33 

69 
34 

66 
55 

71 

46 

72 
30 

70 
54 

'6 
41 

81 
51 

62 
30 

60 
32 

55 
23 

49 
18 

67.1 
43,6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

75 
51 

74 
45 

71 
55 

66 
58 

67 
59 

64 
58 

69 
5  9 

71 
59 

63 
55 

60 
47 

69 
45 

67 
58 

62 
48 

60 
53 

71 
53 

82 
65 

74 
42 

56 
39 

72 
44 

64 
45 

66 
60 

73 
48 

66 
45 

73 
57 

77 
55 

82 
55 

79 
39 

6fl 
6  3 

58 

35 

54 
29 

66.4 
50.1 

LECLA 

MAX 

Mm 

72 
41 

75 
36 

75 
47 

66 
57 

66 
58 

65 
60 

66 
57 

71 
58 

65 
54 

62 
45 

70 
41 

66 
52 

63 
44 

59 
53 

75 
53 

82 
66 

72 
32 

56 
31 

6  9 
3  b 

76 
33 

71 
57 

73 
33 

70 
32 

73 
55 

80 
43 

84 
54 

78 
30 

67 
34 

58 
26 

49 

21 

69.2 
44,7 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
42 

75 
38 

73 
47 

62 
58 

70 
58 

65 
60 

65 
59 

74 

58 

64 
52 

61 
45 

68 
42 

70 
51 

63 
47 

56 
51 

75 

53 

83 
53 

55 
37 

53 
37 

69 
36 

74 
38 

69 
57 

72 
39 

66 
37 

69 
55 

73 
50 

93 
52 

62 
37 

64 
37 

55 
31 

45 
24 

66.8 
46.1 

MALVFRN 

MAX 

Mm 

75 
45 

78 
38 

75 
47 

69 
57 

70 
57 

67 
59 

66 
59 

69 
59 

67 
54 

62 
42 

70 
51 

68 
52 

65 
46 

60 
52 

74 
53 

■>3 
63 

78 
38 

62 
33 

73 
'5 

72 
37 

68 
55 

75 
37 

69 
33 

74 
59 

76 

42 

85 
50 

60 
32 

70 
32 

59 
24 

53 
20 

70.5 
45.4 

MCPR I L  TON 

MAX 

Mm 

74 
46 

78 
39 

73 
48 

68 
58 

70 
58 

66 
58 

68 
59 

77 
59 

69 
56 

64 

52 

70 
43 

72 
54 

68 
45 

60 
53 

72 
53 

SO 
61 

72 
41 

56 
39 

71 
37 

70 
40 

68 
56 

70 
50 

70 
37 

74 
56 

75 
46 

79 
49 

77 
37 

63 
38 

55 
35 

50 
25 

69.4 
47.7 

NIMROO  DAM 

MAX 

Mm 

8 1 
42 

70 
39 

79 
43 

72 
49 

60 
57 

62 
57 

64 
57 

70 
56 

74 
54 

61 
48 

61 
43 

71 

45 

71 
40 

60 
45 

57 
51 

72 
63 

81 
39 

56 
34 

59 
36 

71 
38 

68 
43 

65 
45 

72 
37 

65 
32 

76 
45 

76 
45 

79 
30 

65 
34 

62 
32 

56 
20 

67.9 
43.0 

Mm 

70 
38 

74 

71 

67 
49 

67 

52 

73 

74 

65 

71 

70 

68 
5  l 

63 

60 
50 

75 
59 

83 
62 

70 
44 

64 
35 

71 
36 

69 
38 

70 
55 

70 
46 

69 
3  1 

79 
60 

45 

37 

62 
32 

53 
28 

52 
16 

68.5 
45.1 

SHERIDAN  TOWER 
.       .  . 

MAX 

Mm 

71 
44 

75 
41 

73 
50 

67 
56 

68 
58 

65 
59 

65 
57 

70 
59 

63 
55 

61 
45 

69 
41 

67 
55 

65 
46 

57 
52 

74 

53 

82 
65 

76 
39 

53 
35 

70 
36 

75 
41 

67 
60 

74 
41 

67 
39 

69 
58 

77 
50 

84 
60 

79 
35 

65 
39 

58 
31 

46 

22 

66.5 
47.5 

EAST   CENTRAL  Of 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

72 
44 

76 
34 

76 
45 

71 

55 

67 
55 

65 
59 

71 

68 

72 
58 

68 
53 

69 
45 

70 
41 

68 
47 

65 
51 

65 
56 

78 
53 

82 
63 

76 
40 

54 

30 

70 
41 

74 
35 

74 
56 

70 
49 

69 
35 

67 
55 

75 
52 

86 
58 

79 
33 

65 
35 

58 
28 

46 

21 

70.0 
46.2 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

80 
45 

71 
33 

77 
37 

75 
52 

65 
56 

71 

58 

73 
57 

67 
57 

72 
55 

61 
42 

66 
39 

69 
42 

70 
47 

63 
45 

66 
48 

75 
56 

82 
37 

50 
34 

53 
35 

64 
38 

74 
42 

71 
48 

66 
33 

73 
37 

65 
44 

73 
52 

83 
32 

61 
33 

61 
24 

51 
21 

66.3 
42.6 

See  Reference  Notes,  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


i^onunuea 

Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

CAPOT   4  Sw 

MAX 
MIN 

69 

74 

74 

63 

69 

65 

67 

71 

62 

62 

68 

70 
50 

62 

57 

74 
52 

83 
62 

65 
38 

52 
34 

68 
36 

70 
39 

70 
59 

71 
47 

70 
40 

68 
58 

71 
48 

81 
56 

77 
35 

63 
36 

54 
26 

47 
24 

67.2 
47.1 

CL  APF  NOON 

MAX 
MIN 

74 

75 

72 

64 
5  3 

69 
54 

72 
57 

71 
63 

71 

64 
55 

66 
44 

69 
38 

68 
5 1 

65 
45 

58 
55 

75 

56 

60 
58 

76 
38 

52 
30 

69 

73 
44 

67 
63 

70 
44 

71 
34 

64 
55 

71 
41 

82 

54 

79 
32 

64 
32 

54 
35 

46 
26 

66.5 
45.9 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

72 

78 

75 

68 

71 
57 

70 

71 
60 

72 

67 
57 

69 
47 

70 
50 

71 

55 

65 
42 

59 
48 

76 
56 

77 
67 

76 
39 

54 
36 

69 
47 

74 
46 

71 

62 

71 
45 

72 
37 

65 
60 

75 
48 

82 
63 

79 
36 

62 
41 

57 
37 

49 
27 

69.6 
48.8 

FCBBEST  CITY 

MAX 
MIN 

71 

75 
4  1 

76 
44 

65 
56 

69 
57 

76 
56 

68 
56 

73 
59 

64 
54 

66 
43 

69 
40 

68 
52 

64 
45 

61 
49 

75 
49 

80 
62 

72 
35 

55 
35 

66 
16 

71 
38 

69 
61 

70 
51 

72 
36 

63 
52 

74 
44 

82 
58 

78 
31 

62 
40 

51 
25 

42 
20 

66.4 
45.5 

HELENA    5  NW 

MAX 

Mm 

80 

76 
39 

77 
37 

78 
5  i 

67 
55 

71 

58 

74 

60 

75 
58 

74 

50 

63 

45 

66 
38 

70 

40 

66 
48 

63 
48 

61 
40 

74 
54 

80 
38 

51 
30 

54 
35 

69 
35 

66 
42 

72 
45 

72 
35 

72 
37 

70 
48 

71 
54 

84 
33 

62 

3a 

60 
25 

50 
21 

69.0 
42.5 

KEO 

MAX 
MIN 

70 

75 
38 

75 
47 

66 
56 

69 
56 

67 

59 

68 
58 

72 

63 

64 
45 

69 
4  1 

70 
52 

6* 
45 

57 
50 

77 
53 

83 
65 

74 
38 

54 
34 

69 
37 

74 
38 

69 
59 

72 
45 

69 
35 

69 
55 

75 
45 

84 
57 

79 
33 

65 
38 

58 
28 

46 
21 

66,9 
46.1 

MA  P I  ANNA    2  5 

MAX 
MIN 

71 
4  3 

76 
36 

76 
4  5 

69 
55 

69 
56 

75 
58 

74 
58 

74 

65 
54 

66 
46 

70 
40 

68 
52 

65 
45 

60 
52 

73 
54 

80 
61 

73 
36 

54 
33 

67 
36 

72 
38 

70 
49 

70 
52 

71 
37 

64 
55 

74 
45 

83 
55 

75 
33 

61 
37 

68 
27 

46 

21 

69.4 
45.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

80 
39 

71 
38 

77 
39 

77 
50 

68 
54 

70 
57 

74 
58 

70 
52 

72 
48 

72 
4  5 

74 
4  1 

71 
54 

70 
50 

64 
53 

60 
55 

75 
59 

60 
41 

52 
34 

55 
35 

70 
39 

74 
42 

75 
44 

70 
38 

73 
40 

80 
47 

83 
55 

80 
37 

61 
42 

60 
30 

53 
25 

70.4 
44,7 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

67 

68 
57 

70 
60 

74 

57 

72 
57 

67 
57 

68 
47 

70 
43 

70 
53 

65 
49 

60 
50 

76 
56 

82 
65 

75 
40 

54 

36 

68 
41 

76 
43 

70 
60 

72 
50 

72 
39 

68 
52 

76 
47 

84 
58 

80 
36 

64 
43 

59 
30 

49 
24 

69.5 
46.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

79 
47 

71 
38 

76 
44 

73 
54 

66 
58 

69 
58 

68 
59 

73 
57 

71 

56 

62 

4  1 

68 
43 

70 
48 

68 

49 

63 
52 

59 
51 

76 

58 

8 1 
40 

52 
36 

53 
38 

69 
41 

73 
44 

69 
45 

69 
38 

7  1 
42 

66 
44 

75 
49 

84 
36 

59 
39 

63 
29 

53 

25 

45!5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MTN 

70 
51 

74 
52 

71 
46 

68 
62 

69 
58 

70 
57 

71 

56 

69 
56 

70 
55 

bZ 
47 

65 
44 

65 
45 

66 
46 

65 
45 

70 
50 

78 
56 

74 
44 

55 
40 

64 
39 

65 
40 

68 

55 

71 
45 

70 
38 

64 
55 

65 
50 

82 
58 

70 
■40 

64 
37 

60 
32 

58 
24 

67.8 
47.5 

WYNNE 

•       *  # 

MAX 
MIN 

70 
39 

76 
38 

76 
38 

66 
54 

74 
57 

74 
58 

69 
58 

73 
58 

67 
54 

66 
46 

64 
39 

69 
51 

65 
42 

56 
45 

75 
51 

80 
65 

71 
35 

56 
34 

68 
36 

73 
35 

71 
56 

70 
60 

72 
35 

63 
54 

75 
46 

80 
56 

79 
34 

59 
32 

48 
25 

39 
18 

66.2 
45.0 

SOUTHWEST  07 

DE  CIlEEN 

MAX 

Mm 

77 
45 

73 
44 

68 
52 

64 
60 

63 
60 

66 
59 

73 
61 

69 
59 

67 
55 

61 
47 

66 
43 

70 
54 

68 
50 

68 
54 

74 
51 

60 
58 

70 
39 

53 
36 

75 
36 

65 
49 

69 
58 

74 
38 

71 
35 

79 
54 

80 
40 

85 
64 

76 
32 

68 
37 

61 
27 

57 
25 

69.7 
47.5 

OIERKS 

MAX 

Mm 

77 
42 

75 
40 

71 
49 

64 
60 

63 
60 

65 
56 

74 
58 

71 
53 

64 
52 

60 
43 

71 
40 

69 
51 

67 
43 

66 
53 

73 
48 

80 
65 

69 
33 

54 
32 

76 
3") 

64 
43 

69 
56 

74 
35 

73 
32 

80 
48 

82 
19 

85 
53 

76 
28 

68 
32 

62 
23 

58 
22 

70.0 
44.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

79 
40 

75 
42 

71 
49 

74 
56 

66 
60 

65 
60 

65 
58 

68 
56 

68 
56 

62 
51 

69 
45 

74 
45 

6B 

50 

69 
51 

71 
56 

75 
6  1 

82 
43 

60 
33 

57 
1  7 

74 
42 

75 
55 

75 
41 

74 
35 

76 
37 

80 
44 

82 
47 

84 
33 

65 
35 

67 
31 

59 

25 

71.0 
45.8 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

75 
38 

73 
35 

70 
47 

65 
52 

64 
53 

64 
58 

70 
58 

74 
53 

69 
50 

60 
45 

67 
42 

70 
47 

66 
40 

63 
47 

71 

53 

81 

60 

73 
39 

62 
32 

72 
32 

69 
38 

67 
48 

71 
36 

68 
30 

76 
49 

78 
40 

81 
50 

74 
28 

65 
32 

60 
25 

54 
21 

69.1 
42,6 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

81 
40 

78 

41 

75 
48 

71 

52 

65 
59 

65 
57 

64 
60 

70 
55 

73 
54 

62 
4  5 

61 
41 

69 
45 

67 
4  6 

69 
48 

66 
50 

73 
56 

79 
43 

62 
32 

54 
36 

76 
41 

66 
55 

69 
36 

75 
34 

72 
35 

79 
41 

80 
42 

84 
29 

65 
32 

69 
27 

61 

25 

70,0 
43,5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

80 
45 

75 
47 

74 
50 

71 
55 

64 
57 

66 
56 

66 
57 

71 

52 

70 
55 

62 
46 

62 
44 

69 
46 

67 
46 

67 
51 

67 
48 

73 
55 

76 
38 

60 
33 

53 
40 

74 
47 

66 
47 

69 
36 

73 
36 

72 
47 

80 
44 

80 
47 

85 
27 

64 
34 

67 
25 

60 
22 

69.5 
44,4 

OKAY 

MAX 

Mm 

76 
44 

79 
43 

73 
53 

7  1 
60 

65 
61 

68 
60 

72 

60 

69 
55 

67 
55 

65 
50 

72 
44 

69 
57 

6  9 
52 

70 
55 

76 

50 

82 

67 

78 
44 

57 
35 

75 
41 

75 
49 

74 
63 

75 
40 

72 
34 

62 
56 

82 
4  3 

86 
49 

84 
34 

69 
37 

6* 
29 

57 
24 

72,4 
48.1 

STAMPS 

MAX 

Mm 

75 
46 

73 
45 

74 

50 

68 
60 

64 

60 

66 
59 

70 
60 

74 

55 

65 
55 

72 
55 

73 
46 

68 
57 

73 
53 

75 
55 

83 

66 

72 
44 

57 
33 

73 
45 

75 
50 

76 
63 

76 
41 

76 
36 

81 
61 

82 
44 

86 
64 

78 
34 

70 
40 

60 
31 

55 
32 

72.1 
49.7 

TEXABKANA   WB  AIRPORT 
.        .  . 

MAX 

Mm 

77 

50 

77 
45 

74 
53 

67 
62 

66 
62 

72 
61 

74 
5  7 

72 
54 

64 
58 

72 
53 

73 
45 

72 
58 

72 
54 

74 
53 

79 
54 

84 
56 

63 
43 

57 
35 

74 

44 

79 
53 

78 
57 

77 

45 

78 
40 

84 
59 

84 
48 

88 
51 

66 
35 

68 
41 

59 
33 

55 
30 

72.6 
49.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABKADELPHIA 

MAX 

Mm 

82 
47 

75 
42 

73 
49 

74 
63 

73 
58 

69 
57 

69 
58 

70 
58 

66 
54 

62 
48 

72 
43 

74 
52 

67 
46 

63 
52 

75 
52 

81 

6  3 

78 
41 

58 
35 

70 

39 

70 
42 

71 
55 

73 
44 

71 
33 

74 

52 

77 
45 

84 
5 1 

83 
35 

67 
37 

66 
29 

56 
26 

71.4 
46,9 

CAMDFN  1 

MAX 

Mm 

75 
44 

73 
41 

71 
49 

68 
58 

66 
60 

67 
60 

67 
65 

73 
57 

74 
55 

71 
49 

73 
43 

66 
54 

67 
51 

70 
56 

75 
53 

A  4 

65 

79 
4  1 

56 
33 

7  3 
4  5 

72 
45 

78 
6  1 

75 
45 

75 
36 

74 
58 

79 
4  5 

85 
57 

83 
36 

66 
38 

62 
32 

62 
27 

72,0 
48,6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 

72 
43 

74 
51 

65 
60 

64 

60 

67 
60 

70 
60 

73 
57 

62 
56 

71 
50 

73 
44 

70 
53 

68 
53 

75 
55 

73 
53 

s2 
62 

62 
40 

57 
32 

71 
45 

73 
46 

78 
60 

75 
40 

74 
35 

76 
49 

B0 
43 

85 
58 

65 
33 

70 
35 

60 
32 

53 
25 

70.4 
47,8 

FCROYCE 

MAX 

Mm 

75 
47 

74 
41 

71 
48 

67 
58 

67 
58 

66 
60 

66 
59 

70 
59 

65 
57 

68 
48 

71 
44 

68 
54 

66 
48 

63 
55 

75 
52 

»0 
65 

74 
43 

56 

33 

69 

42 

69 
43 

75 
61 

73 
46 

71 
38 

72 
56 

77 
48 

85 
60 

80 
35 

65 
3  9 

56 
34 

50 

26 

69.5 
46,6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

Mm 

75 
41 

71 
41 

74 
45 

66 
59 

63 
59 

75 
44 

83 
64 

74 
44 

56 
30 

'2 
4  4 

74 
46 

78 
62 

75 
41 

76 
36 

79 
48 

83 
42 

85 
46 

73 
3 1 

70 
34 

64 
30 

54 
28 

72.4 
43,6 

MOBC°AY   LOCK   ANC   DAM  S 

MAX 
MIN 

79 
41 

77 
39 

74 
41 

72 
49 

66 
60 

65 
60 

68 
58 

69 
60 

70 
55 

50 

72 
41 

74 

43 

72 

53 

71 
55 

76 
54 

77 
58 

82 
46 

60 
30 

57 
32 

73 
42 

72 
53 

79 
46 

75 
34 

76 
37 

73 
45 

81 
52 

86 
34 

67 
33 

69 
32 

61 
24 

71.9 
*5.2 

PRFSCCTT 

MAX 

Mm 

44 

75 
46 

75 
53 

68 
57 

65 
60 

66 
59 

66 
59 

70 
57 

64 
58 

65 
52 

72 
45 

65 
55 

67 

50 

69 
53 

75 
53 

83 

6  0 

76 
43 

56 
35 

71 
42 

73 
50 

74 
54 

75 
43 

73 
49 

78 
60 

80 
47 

86 
50 

79 
36 

68 
38 

64 
36 

52 

70.9 
49.  1 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

Mm 

72 
43 

38 

73 

66 
57 

67 

60 

66 
59 

65 
54 

70 
56 

66 
54 

67 
45 

71 
40 

65 
51 

68 
49 

66 
46 

75 

50 

82 
65 

80 
46 

56 
32 

71 
18 

69 
40 

74 
58 

7  3 

40 

71 
32 

72 
57 

77 

4  1 

84 

53 

81 
31 

66 
34 

59 
26 

57 
22 

70,0 
45.4 

WABRFN 

*        *  * 

MAX 

Mm 

77 
44 

76 
39 

76 
46 

70 
57 

66 
58 

67 
58 

72 
56 

76 
5  7 

66 
56 

73 

4  6 

75 
4  1 

67 
53 

68 
60 

75 
55 

77 
52 

83 
65 

75 
42 

57 
3 1 

72 
34 

71 

76 

77 

74 

71 

BO 

86 

81 

69 

62 
32 

53 
26 

72.3 
47  1 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

MAX 

Mm 

79 
43 

75 
41 

73 
46 

71 

60 

66 
60 

70 
60 

67 
58 

75 
58 

67 
57 

72 
53 

74 
46 

76 
55 

69 
56 

75 
57 

77 
54 

80 
63 

72 
46 

60 
32 

70 
51 

71 
45 

76 
61 

74 
55 

73 
38 

72 
56 

78 
51 

84 
57 

80 
37 

67 
37 

60 
35 

52 
28 

71.8 
49.9 

OEPMCTT   3  NE 

MAX 

Mm 

74 

43 

7H 
36 

74 
43 

75 
59 

69 
56 

67 
60 

75 
58 

72 
57 

68 
56 

69 
49 

73 
40 

72 
49 

65 
53 

73 
56 

76 
56 

81 
63 

76 
41 

60 
30 

69 
51 

72 
53 

75 
59 

71 

52 

70 
36 

70 
55 

74 
57 

84 
57 

80 
37 

66 
37 

56 
32 

48 

25 

71.1 
48.5 

DUf'AS 

MAX 

Mm 

74 
47 

77 
41 

76 
49 

74 
58 

66 
57 

67 
60 

76 
58 

74 
60 

66 
52 

70      71  71 
48      43  53 
See  Reference  ti 

67     68  77 
51     56  53 
otea  Following  Stati 

fl2  74 
63  41 
on  Index 

56 
32 

70 
45 

73 
40 

75 
58 

70 
49 

69 
39 

69 
55 

74 
48 

85 
55 

77 
38 

65 
39 

56 
35 

46 

26 

70.5 
48.3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

EUDOPA 

MAX 
MiN 

79 

69 
57 

69 
59 

76 
56 

78 
58 

69 
56 

71 
53 

72 
44 

75 
56 

70 
58 

76 
56 

78 
55 

K2 
61 

74 
43 

62 
34 

73 
53 

76 
49 

78 
46 

75 
52 

73 
42 

72 
56 

80 
57 

85 
60 

79 
41 

68 
4  1 

59 
37 

56 
3  1 

73 
30 

1 

MCNTtCELLO 

MAX 
MIN 

76 
39 

79 
41 

74 
48 

73 
58 

67 
58 

67 
59 

73 
56 

73 
56 

67 
57 

72 
47 

74 
44 

71 
55 

69 
51 

74 

56 

77 
53 

82 
64 

74 
43 

57 
33 

72 
47 

72 
42 

76 
61 

74 
51 

72 
41 

70 
57 

79 
51 

85 
62 

80 
35 

66 
41 

5<> 
34 

53 
27 

71 
48 

9 

PINE  BLUFF 

MAX 

Mm 

73 
49 

79 
43 

75 
52 

70 
59 

70 
59 

68 
60 

71 

50 

68 
59 

71 
59 

69 
46 

76 
44 

67 
56 

65 
51 

62 
52 

77 
55 

13 
67 

77 
43 

55 

3a 

70 
42 

78 
42 

73 
62 

74 

50 

69 
39 

69 
63 

78 
63 

84 
53 

81 
38 

66 
42 

61 
34 

54 
29 

71 
50 

1 

0 

pime  Bluff  faa  airport 

MAS 
MIN 

71 
49 

77 
44 

75 
50 

64 
60 

67 
59 

66 
61 

72 
60 

72 
59 

63 
57 

67 
49 

70 
44 

69 
54 

64 
52 

57 
55 

76 
55 

83 
56 

56 
41 

55 
37 

69 
42 

75 
43 

72 
58 

72 
44 

69 
39 

68 
57 

76 
49 

84 
55 

63 
38 

65 
44 

57 
34 

45 
28 

68 
49 

0 
1 

PORTl  AND 

MAX 
MIN 

76 
40 

76 
44 

74 
48 

70 
60 

66 
59 

70 
59 

72 
57 

75 
57 

67 
57 

70 
54 

74 
47 

73 
56 

69 
58 

73 
55 

76 
60 

82 
63 

75 
45 

58 
33 

70 
35 

73 
45 

75 
55 

72 
44 

72 
31 

71 
54 

75 
53 

85 
53 

75 
43 

65 
40 

58 
38 

50 
30 

71 
49 

2 
1 

RCHWFR  2  NNE 

MAX 
MIN 

80 
40 

77 
38 

76 
47 

75 
58 

67 
58 

68 
57 

77 
57 

73 
53 

64 

52 

70 
49 

73 
39 

72 
51 

69 
46 

61 
52 

76 
51 

81 
64 

75 
42 

56 
32 

70 
49 

75 
38 

76 
60 

70 
53 

69 
38 

67 
56 

73 
54 

85 
52 

80 
38 

64 
37 

55 
32 

48 

28 

70 
47 

7 
4 

STAR   CITY   4  ENE 

MAX 

Mm 

77 
42 

77 
36 

75 
45 

72 
57 

66 
57 

66 
60 

75 
57 

73 
58 

68 
55 

69 
46 

71 
39 

70 
51 

66 

50 

78 
53 

83 
67 

80 
43 

57 
37 

70 
41 

75 
36 

77 
59 

72 
51 

70 
33 

69 
56 

79 
46 

85 
57 

81 
32 

65 
34 

60 
29 

53 
22 

71 
46 

7 
5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

Station 

"3  „  6S 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£  < 

•      »  « 

M0RTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENC. 

EVAP 

.14 

.10 

.11 

.07 

.03 

.05 

.01 

.02 

.09 

.05 

.03 

.05 

.10 

.11 

.03 

.05 

.17 

.07 

.05 

.06 

.02 

.01 

.07 

.11 

.06 

.05 

.20 

.07 

2.128 

WIND 

24 

16 

14 

17 

20 

8 

16 

8 

28 

16 

6 

9 

37 

22 

23 

65 

55 

20 

20 

6 

12 

7 

15 

30 

22 

37 

101 

20 

30 

20 

744 

MAX 

70 

64 

66 

60 

66 

67 

42 

66 

69 

58 

57 

62 

67 

55 

53 

65 

6E 

69 

49 

58 

52 

56 

60 

55 

61 

68 

79 

62 

39 

62.2 

M  IN 

44 

42 

42 

47 

56 

55 

55 

56 

53 

48 

44 

44 

41 

41 

45 

50 

37 

37 

38 

36 

39 

43 

38 

38 

48 

47 

38 

37 

35 

43.9 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV I LLE  4  N 

EVAP 

.13 

.09 

.04 

.03 

.00 

.04 

.00 

.05 

.07 

.03 

.05 

.05 

.08 

.07 

.02 

.08 

.13 

.09 

.03 

.03 

.02 

.07 

.06 

.07 

.06 

.22 

» 

.01 

.06 

.03 

1.71 

18 

12 

7 

| 

a 

1  3 

7 

10 

9 

19 

\  3 

23 

12 

3 1 

31 

15 

1 0 

1 5 

1  4 

10 

31 

22 

23 

I  e 

26 

3 1 

28 

\  7 

3 

MAX 

70 

67 

46 

64 

66 

65 

68 

75 

73 

62 

64 

71 

68 

71 

65 

74 

be 

68 

61 

60 

<>0 

66 

65 

68 

67 

71 

70 

55 

53 

49 

65.7 

MIN 

45 

40 

48 

61 

58 

58 

60 

58 

56 

55 

49 

53 

45 

34 

53 

56 

41 

41 

38 

41 

56 

51 

37 

53 

49 

56 

38 

37 

35 

31 

47.8 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  mountain 

DAM 

EVAP 

.09 

.11 

.06 

.03 

.18 

.00 

.05 

.01 

.04 

.05 

.04 

.01 

.06 

.02 

.01 

.rs 

.10 

.05 

.05 

.04 

.04 

.09 

.05 

.06 

.03 

.07 

.17 

1.938 

WIND 

20 

20 

8 

14 

16 

15 

6 

' 

1 

12 

6 

13 

7 

23 

12 

26 

70 

31 

17 

20 

a 

24 

21 

14 

24 

20 

64 

19 

46 

35 

621 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

."3 

.04 

.02 

.05 

.08 

.04 

.04 

.02 

.00 

.01 

.04 

.04 

.05 

.02 

.09 

.03 

.05 

1.03B 

WIND 

2 

a 

2 

1 

10 

4 

' 

4 

1 

• 

ft 

4 

2 

9 

6 

12 

4 

1 

2 

3 

1 

3 

10 

T 

a 

25 

2 

5 

8 

147 

•      •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.15 

.12 

.13 

.07 

.02 

.06 

.04 

,06 

.05 

.05 

.09 

.07 

.05 

.10 

.01 

.15 

.18 

.11 

.06 

.07 

.07 

.05 

.07 

.12 

.06 

.05 

.28 

.08 

2.598 

WIND 

38 

21 

27 

36 

20 

32 

31 

23 

40 

34 

58 

57 

39 

39 

170 

120 

163 

7 

104 

57 

21 

63 

74 

76 

190 

21 

61 

43 

17228 

MAX 

74 

71 

71 

73 

64 

70 

68 

74 

73 

64 

70 

69 

67 

64 

58 

73 

77 

59 

53 

67 

73 

67 

70 

63 

59 

71 

78 

60 

67.9 

MIN 

48 

55 

46 

53 

59 

59 

62 

62 

5, 

52 

51 

51 

52 

52 

55 

58 

43 

49 

39 

45 

46 

53 

45 

45 

51 

51 

43 

43 

51.0 

•       •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.14 

.17 

.07 

» 

ft 

.01 

.00 

.02 

.06 

.05 

.05 

.06 

.03 

.10 

.05 

.07 

.19 

.11 

.05 

.08 

.08 

.11 

.23 

.03 

.04 

.26 

ft 

.10 

2.268 

WIN0 

21 

16 

6 

11 

11 

15 

6 

7 

13 

28 

18 

11 

15 

2, 

16 

84 

52 

24 

9 

9 

34 

34 

27 

28 

30 

41 

73 

10 

39 

24 

741 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.10 

.13 

.11 

.00 

ft 

ft 

.00 

.00 

.08 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.11 

.09 

.12 

.04 

.06 

.00 

.04 

.12 

.07 

.07 

.09 

.16 

.oa 

.11 

1.81R 

WIND 

19 

15 

10 

7 

3 

6 

2 

4 

» 

8 

15 

16 

5 

59 

28 

11 

9 

14 

8 

18 

18 

27 

31 

24 

60 

n 

30 

24 

501 

"AX 

72 

72 

66 

68 

61 

62 

64 

68 

71 

,1 

61 

62 

63 

63 

65 

76 

59 

50 

64 

60 

65 

66 

60 

68 

69 

72 

60 

59 

64.4 

MIN 

45 

47 

47 

64 

60 

60 

61 

60 

58 

Si 

49 

52 

52 

52 

55 

43 

41 

41 

41 

51 

47 

41 

41 

47 

48 

42 

40 

37 

49.3 

•        ft  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.28 

.09 

.10 

.05 

.01 

.04 

.06 

.04 

.16 

.11 

.04 

.06 

.05 

.11 

.13 

.10 

.05 

.07 

.02 

.06 

.11 

.09 

.09 

.03 

.20 

.09 

.07 

2.57B 

WIND 

20 

7 

9 

10 

22 

13 

9 

t 

17 

7 

17 

8 

67 

32 

13 

11 

6l 

40 

16 

4 

17 

15 

23 

61 

6 

3 

9 

498 

MAX 

75 

75 

71 

68 

72 

68 

68 

79 

81 

A 

73 

77 

66 

68 

70 

73 

78 

63 

54 

65 

71 

72 

6, 

AO 

76 

79 

64 

61 

70.8 

MIN 

46 

47 

47 

53 

59 

59 

60 

52 

54 

47 

51 

44 

57 

56 

58 

58 

50 

39 

39 

49 

50 

56 

45 

4-. 

M. 

55 

48 

44 

39 

50.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

« 
a 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.12 

23 

- 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
57 

71 
60 

66 
59 

68 
61 

68 
65 

68 

65 

72 
65 

70 
66 

72 
65 

71 

63 

69 
61 

67 
59 

66 
63 

69 
63 

69 
64 

u 

63 

65 
60 

61 

54 

66 
54 

64 
58 

68 
58 

67 
6C 

66 

55 

67 

60 

68 
•  0 

71 
64 

64 
57 

61 
54 

5  B 
52 

55 
49 

67.2 
59.8 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE i  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS.      MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS   ENDING  AT   7  A.  M. 


S«ft  Refftrenc*  Note.  Following  Siation  Indftx 

-  153  - 


STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

S. 

SPECIAL 

ASBOTT 

SCOTT 

] 

j'f 

JAMES  V.  WILLIAMS 

006* 

Ti 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

RUBY  8.  OWENS 

5ALINE 

M 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

YELL 

93  29 

854 

REBA   Y.    SWA 1 M 

AM  I T  T    3  NE 

ALTA  F.  GARNER 

AN TO I HE 

PIKE 

34  02 

93  25 

265 

OWE N  B.  HENDRIX 

PERRY 

34  56 

93  00 

400 

>  p 

H08ART  WATTS 

APPLETON 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

Si 

RONNIE  8ARTLETT 

A  Rr AOELPH I  A 

7/ 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

OESHA 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

1 

178 

ss 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

Slot 

■7 

HOWARD 

34  19 

93  56 

TA 

PAULINE   A  PINKERTON 

AUF.USTa 

91  22 

218 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

WHl  TE 

35  16 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

571 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATFSV ILLS   L    AND  0  1 

INDEPENDENCE 

35  45 

277 

It 

DONN1E  BRYANT 

8EAVFP  DAM 

0524 

01 

CARROLL 

36  25 

93  50 

1136 

7A 

CLOSED  10/30/65 

8EF8E 

3 

WHITE 

250 

0.    C.  HENRY 

BFFCh  grove 

GREENE 

2T8 

8.    8.  HAMMOND 

SECOEV1LLF 

JACK  SON 

35  26 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

~'lti 

SALINE 

ETTA   C.  BURKS 

8ENT0NV1LLE    S  WSW 

01 

BENTON 

J 

36  21 

94  17 

1264 

7' 

CENTERTON   STATE  HTCHRY 

BERRVVJLLE  4  NW 

93  3T 

1 160 

ANNA   M,  L1LES 

BISMARCK  2  SE 

HOT  SPRING 

93  09 

MRS.  LOU  1 SE  H.  YATES 

LAWRENCE 

WILLIAM  R.   WILL  1 AMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SLUE  MOUNTAIN  0AM 

YELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

33  41 

36C 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

MISSISSIPPI 

35  55 

69  55 

252 

5P 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

BONNfROALF 

05 

MOT  SPRING 

? 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVI LLE   6  NNE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

LOGAN 

7P 

CLEO  E.  YANOELL 

80TK[N8UflG  2  S 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

NEVADA 

EUNICE   I NGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

FRANKL IN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH   3  SW 

FRANK L IN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR I NK  LEY 

MONROE 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

01 

NEWTON 

I 

Z4fl0 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL    SHOALS  DAM 

■  020 

BAXTER 

36  22 

92  34 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

MISSISSIPPI 

G.    A.  HALE 

CABOT   4  SW 

6P 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

IZARD 

6P 

AUSTIN  D.  HARRIS 

OUACHI TA 

SP 

Ml XON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

OUACHI T A 

MARY  REIDER 

LONOKE 

JOHN   L.    T A  I T 

CAPPFNTER  DAM 

GARLAND 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

5P 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

1 

3S  28 

93  26 

436 

6P 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE   6  NNE 

[  457 

o* 

JOHN  50N 

1 

35  32 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

VAN   BUR  EN 

35  35 

EARL  8.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

MAD I  SON 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

NEWTON 

36  05 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

IS  96 

FAULKNER 

1 

BILL  JOHN  SON 

CORNING 

CLAT 

GF 

WINFPEO  0.  POLK 

COVE 

34  26 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730 

33  02 

175 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

PULASK I 

1 

WALTER  C.   T 1 MM  1  NO 

DAISY  1  E 

D  ? 

PIKE 

3 

34  15 

93  43 

650 

TA 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

[*2S 

FAULKNER 

1 

35  22 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

YELL 

1 

35  03 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

YELL 

35  04 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

YELL 

35  13 

6P 

JACK  E.  BUR* S 

OE  QUEEN 

SEVIER 

SP 

0.   TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

09 

CHICOT 

33  31 

L.    W.  WILSON 

OERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

6P 

RAp 10   STAT  ION  KVSA 

OES  ARC 

PRA  |ft IE 

5P 

C.  J*  PISTER 

DEVILS  K NOB 

JOHNSON 

1 

MRS.  GLORIA  M.   V I CKERS 

DIERKS 

2015 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

THOMAS  F.  HINSLEY 

OUMAS 

09 

6P 

7* 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL   DORADO  F  A A  AIRPORT 

33  13 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

CHICOT 

33  07 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

36  24 

6P 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  5HAOE  1  NE 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEV1LLE    FAA  AP 

WASHINGTON 

Ml  " 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE    E»P   ST A 

36  06 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

DALLAS 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLL  river 

33  43 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

SP 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

0* 

SEBAST  IAN 

1 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

1 

35  39 

JAMES  La  CRISTEE 

FULTON 

HEMPSTEAD 

33  37 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

WHITE 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

SEARCY 

SP 

MRS    IDA  A   KILL! ON 

GLENWOOD 

PIKE 

34  19 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  4  E 

TELL 

1 

34  53 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

SEN TON 

1 

36  24 

55 

GLENN   S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

CARROLL 

36  ie 

RALPH  L.    BANT A 

GRFENSfi I ER 

2962 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

29T6 

04 

SEBASTIAN 

35  13 

94  IS 

516 

DOROTHY  M,  SEEN 

GREEPS  FERRY  DAM 

297B 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  R08BS 

HAMBURG 

3086 

ASHLEY 

3 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINDEfl 

3132 

91  29 

362 

Theresa  Donaldson 

HARR] SON 

01 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

8EA  GRAY  8EENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

93  09 

MID 

Mil 

U  S   FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

MRS.    ETTA   G.  LAUNIUS 

HELENA   S  NW 

OA 

PHILLIPS 

90  40 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSON.  JR. 

HOPE  3  NE 

342  B 

HEMPSTEAD 

33  43 

375 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

A VADELLE  WHISENHUNT 

HORAT 10 

31. 42 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

EL  1 ZA8ETH  w.  FRIOAY 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

710 

5P 

5P 

U   S  NATL    PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

MAD  1  SON 

36  05 

93  44 

6P 

7A 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUT  TIG  OAM 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

INDEX 

07 

LITTLE  RIVER 

7A 

JASPER 

16  K 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES    S.  VAUGHAN 

JESS|EV|LLE 

3704 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

LURA   8.  SYKES 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

BENEDICT  1 NE  SISTERS 

INDEX 

NOVEMBER  1965 


STATION 

INDEX  NO.  | 

2. 
O 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Si 
u 

a 

SPECIAL 

REISER 

3621 

03 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3662 

06 

LONOKE 

92  00 

230 

7P 

R.    A.  WALLER 

K INGSLANO    3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

03 

CRAIGHEAD 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

34  51 

92  28 

305 

MID 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

93  51 

796 

7J 

MA8EL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

u  1  t. 

01 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

ss 

ETHEL  PUMPHR E Y 

LEOLA 

4134 

05 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

ss 

TA 

PIERCE  A.  PEEOER 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

05 

PULASK I 

92  14 

257 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4  ;■  ^  ■  ■ 

05 

PULASKI 

34  46 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4366 

01 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

LOLA  D  JOHN SON 

4528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

TA 

RAYMOND  D.  BURNETT 

MAGNOLIA    3  N 

4546 

08 

C0LUM8  1 A 

33  19 

93  14 

315 

6P 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA   5  N 

08 

33  20 

93  13 

ARKANSAS   P  ♦  L  CO. 

MALVERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

91  32 

690 

MARJANNA  2  S 

4638 

LEE 

90  46 

234 

6P 

7A 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

SS 

RADIO   STATION  KPCA 

MARSHALL 

02 

SEARCY 

92  38 

1050 

SS 

TA 

MINNIE  HORTON 

MAU^EE 

02 

SEARCY 

36  03 

92  39 

KENNETH  DELOY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

4756 

04 

POLK 

34  3S 

94  15 

1207 

:  h 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4639 

07 

LITTLE  RIVER 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT  J  CELLO 

DREW 

33  38 

91  47 

273 

SP 

RADIO  STATION  KHSM 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOPOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

05 

35  08 

•'p 

7/ 

PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

TA 

WILLIAM   E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

35  10 

93  41 

5P 

5P 

ARKANSAS   FORESYRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

RADIO   STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

503B 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW    2  ESE 

5046 

02 

STONE 

35  51 

92  05 

768 

NELL  A.  TAPLEY 

MUL8ERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

500 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

93  43 

425 

6/ 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

5112 

93  56 

TA 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

5158 

HOWARD 

93  52 

550 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

CRAWFORD 

35  3B 

94  2  3 

673 

MRS.    NONA  L.  HA1LEY 

NEWHOPE  3  E 

07 

PIKE 

93  50 

ELSIE  F .  WARD 

NEWPORT 

03 

JACKSON 

35  36 

91  17 

TA 

LEVI  W.   T IMS 

N 1  MR 00  DAM 

05 

PERRY 

34  57 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOPFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

92  15 

U   S   CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL    3  N 

5  154 

D 1 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

MRS.    CLARA  W.  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

C  7 

MONTGOMERY 

93  48 

800 

U  S  FOREST  SERVICE 

5376 

07 

HOWARD 

93  55 

5P 

5P 

OSCEOLA 

03 

MISSISSIPPI 

245 

WILLIAM  T  WALLACE 

5498 

05 

SALINE 

500 

8/ 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

04 

FRANKL IN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

02CNE 

04 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

TA 

1  MRS.   AMANDA   H.  FRITZ 

PAPAGOULD  RADIO  KDRS 

03 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

RADIO   STAT [ON  KDRS 

PARIS 

5576 

04 

LOGAN 

35  18 

93  43 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS   4  WSW 

5577 

93  48 

775 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

■:  f. 

CROSS 

90  35 

222 

TA 

INACTIVE  10/1/63 

5591 

04 

SCOT  T 

93  57 

668 

80MAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

01 

NEWTON 

35  57 

93  15 

ETHEL  CAPLTON 

PERRY 

PERRY 

92  48 

330 

A.  0.  MOLBROOK 

JEFFERSON 

92  01 

215 

6P 

6F 

HARRY  w.  WHITE 

PINE   BLUFF    FAA  AIRPORT 

5756 

■  i 

34  10 

91  56 

MID 

MID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

93  54 

7A 

MRS.   WILLIE  GARREIT 

PINEY  GPOVE 

5770 

06 

CLARK 

34  10 

93  12 

375 

MRS,    NORMA   T.  JONES 

POCAHONTAS  I 

03 

RANDOLPH 

36  16 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

mi 

ASHLEY 

91  30 

122 

5P 

TA 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5  C  B 

NEVADA 

93  23 

318 

5P 

PPESrnTT  SCS 

5910 

06 

NEVADA 

33  48 

318 

C          U  S  SOIL  CONS  '.ERVICE 

02 

HAb  |  ill 

92  51 

800 

MRS.    JOHNNIE    F.  MELTON 

RATCLIFF   I  S 

LOGAN 

93  53 

4S0 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL 1 FF   5  NE 

6006 

FRANKL  IN 

35  21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF   S  NNW 

6007 

04 

FRANKL  IN 

35  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

&  0  ]  a 

LOGAN 

35  18 

93  53 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA 

6016 

07 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

PANSY   LA  RUTH  TERRY 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

34  26 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6248 

■■1 

SENT  ON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

33  46 

91  16 

150 

5P 

5  P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVI LLE  4  N 

6352 

POPE 

35  20 

93  09 

360 

SP 

5P 

5P 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

91  06 

200 

8A 

6A 

U   S   FISH  ANO  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

CLAY 

90  06 

300 

GILL1S  R.  NEELEY 

SALEM 

02 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

7/ 

ALGER  6.  POMEROY 

6506 

03 

WHITE 

35  15 

91  45 

245 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

SHE»IDAN  TOWER 

05 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

f:  5  St 

02 

VAN  6UREN 

35  39 

92  19 

533 

7A 

REEOIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

01 

SENTON 

36  11 

7P 

DR.    IRVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN    3  WSW 

6768 

OALLAS 

92  54 

152 

SS 

7A 

MAT  T I E  D.  MIZELL 

STAMPS 

LAFAYETTE 

55 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

LINCOLN 

33  57 

91  47 

182 

SS 

SS 

SURNICE  FRlZZELL 

STORY 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

650 

TA 

NORA   L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

ARKANSAS 

91  32 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

£  i; 

06 

ARKANSAS 

91  25 

198 

7A 

7A 

SUBI ACO 

LOGAN 

35  18 

500 

TA 

NEW  SU61ACO  ABBEY 

TAYLOR 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

IDELLA  0.  NORWOOD 

T  E " ARK  ANA   Wb  AIRPORT 

07 

MILLER 

3  3  2  7 

372 

A 

U   S   WEATHER  BUREAU 

H*LNUTNR  DGE    FAA  AP 

SCOTT 

34  54 

94  06 

675 

SP 

WILLIAM  0.  OIVENS 

7530 

90  56 

272 

MID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

n  ti 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

6P 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

1  340 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRITTENDEN 

35  08 

90    1  1 

SP 

SP 

W  MEMPHI S  UT IL  COMM 

WHEELING 

91  52 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

35  41 

93  57 

2285 

IP 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

93  28 

350 

miles  s  turner 

06 

CROSS 

35  14 

260 

SS 

ss 

RADIO   STAT  ION  KWYN 

YELLV I LLE 

8084 

02 

MARION 

92  41 

760 

ss 

ss 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

BEAVER  DAM 

0524 

01 

36  25 

CLOSED  10/30/65 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Chmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field.  Little  Rock    Arkansas  72202 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total* 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wina  directior.s 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6t00  a.m...  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table    *'Daily  Precimta- 
Uon    table.     Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  Bleat.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

Nt  iRMALS  [or  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+"♦     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendc 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Daya 

Max. 

Mm. 

Date 

3 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

h  . 
•°l 

,°  1 

'A<£ 

s  I 
o£ 

— . — • — <•  

NORTHWEST  01 

BENToNVILLE  5  WSW 

55*2 

33.6 

44.4 

69 

2  0 

632 

0 

0 

16 

0 

J, 63 

1.30 

\2 

.0 

o 

6 

3 

1 

EUREKA  SPRINGS 

55.8 

36.9 

46.4 

5.4 

69 

30+ 

20 

26 

569 

0 

0 

11 

0 

4.63 

1.82 

1.77 

31 

.0 

0 

1 

PAYETTEV I lle  faa  ap 

55.1 

32.3 

43.7 

70 

30. 

15 

7 

654 

0 

0 

1  7 

0 

2.90 

.77 

24 

T 

0 

6 

3 

0 

55.0 

35.1 

45.1 

4.5 

69 

30. 

20 

7 

608 

0 

0 

15 

0 

3.81 

1.27 

.98 

11 

T 

T 

25. 

7 

4 

0 

GRAVETTE 

S*.l 

3*. 6 

44.4 

4.9 

68 

30. 

22 

19. 

635 

o 

0 

14 

0 

4,14 

1.68 

1.74 

24 

.0 

0 

4 

1 

2 

HARRISON 

56.6 

34.2 

45.4 

5.2 

73 

9 

I  8 

599 

0 

0 

16 

0 

2  29 

.61 

25 

.0 

o 

ft. 

Q 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

55.1 

35.9 

45.5 

70 

30 

21 

26 

597 

0 

0 

10 

0 

3.03 

.97 

31 

T 

0 

24 

5 

3 

0 

hUnTSVILLE 

56.  T 

33.2 

43.0 

71 

4 

19 

26. 

617 

0 

0 

15 

0 

2.27 

T 

T 

0 

LEAD  HILL 

57.0 

34.6 

43.8 

6.5 

70 

31 

20 

7 

589 

0 

0 

15 

0 

2.49 

-  ,03 

1.92 

•  0 

0 

0 

q  CQE  P % 

56.5 

34.1 

45.3 

4.9 

72 

4 

20 

26 

604 

o 

I  J 

o 

5.14 

2.67 

31 

T 

0 

J 

4 

2 

SILOAM  SPRINGS 

55.8 

34.9 

45  •  4 

y  1 

22 

1 7 

603 

0 

0 

15 

0 

3.64 

1,30 

12 

.0 

o 

5 

3 

2 

DIVISION 

45.1 

5.0 

3.46 

,89 

T 

ft       ft  ft 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

57.0 

30.8 

43.9 

71 

31. 

14 

26. 

646 

0 

0 

18 

0 

1.86 

-  1.25 

,66 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

EVENING  SHADE   1  NE 

57.7 

30.7 

44.2 

71 

30 

10 

1 

»38 

0 

0 

17 

0 

2.13 

1.14 

12 

•  0 

0 

4 

1 

1 

GILBERT 

38.8 

31.6 

43.2 

73 

8 

14 

26. 

609 

0 

0 

16 

0 

1.20 

.64 

25 

•  0 

0 

3 

1 

0 

greers  ferry  dam 

56.5 

32.3 

44.4 

70 

31 

20 

28. 

632 

0 

0 

18 

0 

2.61 

1.61 

12 

•  0 

0 

4 

1 

1 

MAMMOTH  SPRING 

36.1M 

3 1  •  9M 

44. OM 

4.4 

7  3 

30 

1 5 

26* 

643 

0 

0 

0 

1.08 

1 1 

.0 

Q 

MARSHALL 

57.6 

35.3 

46.5 

71 

30 

13 

26 

566 

0 

0 

12 

0 

1.50 

•  0 

0 

0 

MOUNTAIN1  HOME   1  NNW 

55.2 

33.2 

44.2 

3.7 

71 

31 

19 

28. 

637 

0 

0 

15 

0 

2.18 

-  .78 

.87 

11 

•  0 

0 

4 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

54.9 

30,1 

42.3 

71 

31 

15 

1 

688 

o 

o 

20 

0 

2.32 

.87 

11 

•  0 

0 

4 

2 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

36. »M 

37. 3M 

46. 9M 

70 

5 

18 

27. 

556 

0 

0 

0 

1.61 

.61 

12 

•  0 

0 

4 

2 

0 

YELLVIl.LE 

37.9 

31.3 

44.7 

j2 

30 

14 

26  * 

621 

0 

0 

17 

0 

2  27 

•  80 

24 

.0 

0 

3 

2 

Q 

DIVI SION 

44.7 

4.3 

1.97 

-  1,27 

.0 

«       ft  ft 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

M 

M 

M 

19 

i 

0 

0 

0 

1.31 

12 

.0 

0 

1 

1 

BALD  KNOB 

37.7 

35.8 

46.8 

76 

31 

17 

i 

S59 

0 

0 

14 

0 

1.73 

.75 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

8ATESV1LLE  LIVESTOCK 

56. 9M 

33. 3M 

45.  2M 

70 

30. 

17 

26 

624 

0 

0 

0 

2.20 

1.13 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

BATESV1 LLE  L  AND  0  1 

57.5 

33.6 

45.6 

70 

31. 

14 

1 

597 

o 

0 

15 

0 

2.44 

-  1,43 

1.86 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

BEEDEV I LLE 

37  9 

35  0 

46.5 

71 

17 

1 

56£ 

0 

0 

13 

0 

1  67 

.  79 

12 

.0 

2 

0 

BLYTHEVILLE 

56.7 

38.5 

47.6 

5.7 

69 

S 

23 

1 

531 

0 

0 

9 

0 

1.33 

-  2.91 

.83 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORNING 

33.6 

35.4 

45.5 

5.1 

70 

5 

19 

1 

598 

0 

0 

15 

0 

2.17 

-  1.4J 

1.30 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

JONESBORO 

36.1 

38.1 

47.1 

5.0 

68 

31* 

21 

I 

544 

0 

o 

7 

0 

1.66 

-  2.61 

1.26 

12 

•  0 

0 

3 

1 

1 

REISER 

3*.l 

34.4 

44.3 

69 

6 

19 

1 

636 

0 

0 

14 

0 

1.26 

.81 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARKED  TREE 

37  7 

36.8 

4  7  3 

6.2 

31 

18 

1 

541 

0 

0 

12 

0 

1  OH 

"   3  •  1  7 

TC 

11 

.0 

1 

Q 

NEWPORT 

36.) 

38.2 

47.3 

4.4 

70 

31. 

23 

1 

544 

0 

0 

9 

0 

1.62 

12 

•  0 

0 

1 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

53.0 

37.9 

46.3 

69 

31 

23 

1 

570 

0 

0 

9 

0 

1.68 

1.08 

12 

•  0 

0 

* 

1 

1 

POCAHONTAS  1 

34.4 

34.6 

44.5 

3.9 

70 

5 

17 

1 

629 

o 

o 

16 

o 

3.22 

•  .41 

2.00 

11 

•  0 

0 

4 

2 

1 

SEARCY 

58.6 

36.9 

47.8 

4,6 

72 

5 

18 

1 

525 

0 

0 

12 

0 

2.08 

-  2,32 

1.35 

12 

•  0 

0 

3 

1 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

54  7 

35.9 

45.3 

70 

22 

I 

602 

0 

0 

12 

0 

2.93 

1.45 

1  I 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

46.2 

4.6 

1.97 

-  2.11 

.0 

ft       ft  * 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

58.  3M 

29. 6M 

44.  OM 

70 

30 

19 

1 

636 

0 

0 

19 

0 

2,60 

1.10 

24* 

.0 

0 

2 

2 

BOONFv 1 LLE 

59.1 

34.2 

*6.7 

2.8 

76 

30 

20 

8 

562 

0 

0 

18 

0 

.78 

-  2,43 

.27 

12 

.0 

0 

0 

0 

CLARKSVILLE 

57.0 

35.5 

46.3 

75 

30 

22 

26. 

573 

0 

0 

16 

0 

1.91 

1.08 

11 

.0 

0 

2 

1 

OARDANELLE 

58.0 

33.6 

45.8 

2.2 

73 

30 

19 

8ft 

587 

J 

o 

1 7 

1.88 

-  2.01 

.89 

12 

.0 

0 

1 

0 

DEVILS  KNOB 

32. 8M 

37  .  Of 

6  7 

30 

616 

0 

0 

0 

3.11 

.9C 

24 

T 

0 

4 

0 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 

38.7 

34.0 

46.4 

4.1 

73 

30 

21 

8 

576 

0 

0 

19 

0 

1.37 

-  1.43 

.45 

11 

.0 

0 

0 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

57.2 

34.3 

45.8 

72 

30 

20 

7. 

591 

0 

0 

17 

0 

3.73 

l.*7 

11 

.0 

0 

3 

1 

MENA 

37.1 

35. 3M 

46.2M 

2.3 

70 

30. 

20 

27 

579 

o 

o 

1 2 

1.74 

•  2.33 

.57 

12 

.0 

0 

2 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

52.0 

34.3 

43.3 

65 

6 

20 

26. 

667 

0 

0 

15 

0 

1.81 

.66 

10 

.0 

0 

2 

0 

OZARK 

57.8 

35  6 

46.7 

4  2 

2  3 

53S 

0 

0 

16 

0 

1.2] 

-  1,83 

.64 

1 1 

c 

I 

0 

PARI  S 

58.0 

33.5 

45.8 

76 

30 

19 

1 

590 

0 

0 

16 

0 

1.17 

.48 

11 

.0 

0 

0 

0 

RUSSELLVILLE  4  N 

37.7 

31.5 

44.6 

74 

30 

18 

8 

623 

0 

0 

18 

0 

2.34 

1.22 

11 

.0 

0 

2 

1 

SUBIACO 

37.3 

37.4 

47.4 

4.0 

74 

30 

23 

26 

542 

o 

o 

1 2 

o 

.86 

-  2.67 

.33 

25 

.0 

0 

0 

0 

wALDRON 

58.9 

34.2 

46.6 

72 

30. 

20 

26. 

563 

0 

0 

16 

0 

1.33 

.62 

12 

.0 

0 

1 

0 

WHITE  ROCK 

33. OM 

36.  4M 

44. 7M 

67 

4 

20 

26 

620 

0 

0 

0 

4,67 

1.86 

11 

7 

T 

25 

3 

2 

DIVISION 

45.7 

3  •  C 

2,09 

-  1.63 

T 

ft       ft  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

58.9 

38.4 

48.7 

75 

5 

24 

26 

499 

0 

0 

9 

0 

2.58 

.88 

24 

.0 

0 

2 

0 

BENTON 

59.6 

34.8 

47.2 

73 

5 

18 

1 

543 

0 

0 

17 

0 

2.13 

1.00 

12 

•  C 

0 

1 

1 

bla^ely  mountain  Dam 

58.6 

31.3 

43.0 

72 

31. 

20 

9. 

611 

0 

0 

22 

0 

1.73 

.74 

12 

.0 

0 

1 

0 

CONWAY 

58.* 

34.8 

46.6 

2.6 

73 

30 

19 

8. 

562 

0 

0 

15 

0 

1.94 

-  2.52 

.50 

12 

.0 

0 

1 

0 

GREENBRIER 

58.1 

32.1 

45.1 

73 

30 

16 

1 

609 

0 

0 

19 

0 

2.66 

,87 

23 

.0 

0 

3 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

59.1 

40.8 

50.0 

4.3 

75 

5 

25 

26 

456 

0 

6 

0 

1.94 

-  2.65 

.71 

11 

.0 

a 

2 

0 

LEOLA 

60.  1 

35.5 

47.8 

73 

5 

18 

27. 

529 

° 

0 

14 

0 

2.80 

1.79 

12 

.0 

0 

2 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

57.8 

35.5 

46.7 

4.8 

75 

5 

20 

8. 

561 

0 

0 

13 

0 

2.05 

-  2,04 

1.30 

11 

.0 

0 

1 

1 

MALVERN 

60.6 

34.5 

47.6 

74 

5 

IB 

8. 

535 

0 

0 

15 

0 

2.41 

.88 

11 

.0 

a 

2 

0 

mOrrilton 

59.1 

37.4 

48.3 

5.2 

72 

30 

22 

26. 

511 

0 

0 

12 

0 

1.56 

-  2.45 

.57 

12 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Continued   DECEMBER  1965 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

.  a 

■a 
S  ° 

>. 

a 

Max. 

Mln. 

■ 

■3 
1 

h 

a 

■3 
a 

. 

a 

o 

% 

t 
§ 

Average 
Maximu 

Average 
Minim  ui 

Si 
< 

|z 

H 

Qb. 

5 
£ 

o 
Q 

i 
■j 

• 

a 

m 

1 

a 

si 

~  i 

1 

H 

3.S 

6 

Q 

1 

a 

i 

o 

• 

2 

1 
t 

2 

NIMROD  DAM 
BERRY 

SHERIDAN  TOWER 

ST. 6 
S8.2 
S9.5 

32.8 
34.0 
36.8 

43.2 
46.1 
48.2 

3.0 

73 
72 
74 

31 
4 
5 

19 
18 

20 

26. 
1 

8. 

607 
580 
515 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

18 
15 
15 

0 

0 
0 

1.28 
1.69 
3.27 

2.23 

.43 
.55 

12 
25 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 

0 

5 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

47.1 

3.3 

2.16 

- 

2.22 

.0 

«       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
BR  I NKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENOON 
DES  ARC 

59.5 
97.8 

57.  OM 

57.1 

58.5 

35.6 

35.1 

36.0M 

35.8 

38.6 

47.6 
46.5 
46. 5M 
46.5 
48.6 

2.7 

74 
73 
71 
70 
73 

5 
11. 
30. 

5 

5 

18 
17 
18 
18 
21 

8. 
6* 

533 
571 
570 
569 
503 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

15 
14 
13 

0 
0 
0 
0 

Q 

2.80 
1.51 
1.60 
2.00 
2.64 

2.54 

1.55 
1.20 
.78 
1.60 
2.12 

12 
12 
11 

12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA   2  S 
SAINT  CHARLES 

57.6 
57.0 
59.2 
57. 6M 
58.7 

35.8 
30.6 
36.5 
33. 6M 
35.4 

46.7 
43.8 
47.9 
45.  6M 
47.1 

•  1.3 
1.6 

72 
73 

72 
74 

10 
11 

10 
6 

19 
16 
1 8 
18 

20 

[ 
\ 

560 
647 
5  24 
602 
548 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
12 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
2.96 

2.03 

1.77 
3.38 

.78 
1.51 

!90 
1.53 

12 
25 

12 
12 

!o 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

\ 

STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

58.7 
56.8 
54.9 
57.4 

38.5 
34.9 
37. 4M 
36.5 

48.6 
43.9 
46. 2M 
47.0 

3.3 

74 
74 
67 
71 

5 
6 
12. 

10 

22 
22 
22 
17 

27. 

502 
598 
590 
552 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1  1 
16 
6 
11 

0 
0 
0 
0 

1.68 
1.63 

1.34 

3.05 

1.25 
1.16 
.76 
.60 

12 
12 
12 
12 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

0 
0 

DIVISION 

46.8 

2.7 

2.02 

• 

2.60 

.0 

•      •  # 

SOUTHWEST  OT 

OE  CUEEN 
OIERKS 
HOPE   3  NE 
MOUNT  IDA 

60.6 
60.4 
59.4 
59.4 
60.4 

33.9 
34.3 
33.3 
33. S 
32.1 

48.3 
47.4 

46.5 
46.3 

1.2 
3.8 

74 

72 
-p7 

73 
71 

30 
30. 

3 
31 

22 
18 
20 
17 
20 

8 
8 

26 
8 

512 
541 
570 
566 
577 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
17 
13 
17 

22 

o  o  o  o  o 

1.78 
1.71 
3.46 
1.74 
1.91 

1.00 
2.87 

.63 
.44 
1.53 
.73 
.83 

24 

12. 

12 

12 

11 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
3 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

58.8 
61.8 
61.1 
61.4 

33. 3M 
37.4 
38.9 
40.3 

46.2m 
49.6 

50.0 
50.9 

2.4 
4.0 

71 
76 
78 
79 

31. 
5 
5 
5 

20 
20 
23 
26 

8 

a 

27 
27. 

580 
467 
457 
437 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

17 
15 
11 

7 

0 
0 
0 
0 

1.72 
2.04 
1.99 
2.41 

2.24 
2.14 

.56 
.65 
.49 
1.39 

15 
14 
25 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 
2 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

48.0 

2.7 

2.08 

2  »  28 

.0 

«       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOElPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FCRDYCE 

MAGNPL I A   3  N 

60.9 
62.2 
60.4 
59.5 
61.6 

36.6 
38.4 
35.7 
39.1 
38.1 

48.8 
50.3 
48.1 
49.3 
49.9 

4.3 
.3 

1.5 

71 
78 
77 
74 
78 

31. 

5 
5 
5 
5 

21 
21 
20 
23 
21 

8 

27 
27. 

8 
27. 

494 
449 
517 
483 
461 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
11 
14 
9 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
2.57 
2.56 

2.56 

- 

- 

2.12 
2.57 
2.99 

2.62 

.96 
1.56 
.88 

1  03 
1.17 

12 
12 
11 
I  ^ 

12 

.0 
#  £ 

.0 
.0 
.0 

0 

o 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

MCROBAv  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
5PARKMAN   3  WSW 
WARREN 

61.5 
61.3 
60  •  OM 
61.8 

33.1 
38.4 
35. 3M 
36.9 

47.3 
49.9 
47.  7M 
49.4 

3.9 

2.0 

77 
76 
72 
77 

6 
5 
5 
5 

18 

23 
18 

20 

8 
27. 
8 
8 

541 
466 
531 
476 

0 

c 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

17 
14 
15 
11 

0 
0 
c 
c 

2.73 
3.42 
3.13 
2.28 

.97 

1.42 
1.80 
1.64 
1.39 

12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

49.0 

2.3 

2.74 

2.2! 

T 

•       •  » 

SOUTHEAST  09 

CPOSSFTT  T  S 
DERMOTT   3  NE 
OLMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

61.1 
39.9 
59.7 
62.  5 
61.2 

38.2 
36.2 
37.3 
38.9 
39.0 

49.7 
48.1 
48.6 
50.7 
50.1 

2.4 
2.3 

73 
73 
73 
76 
76 

5 
5 
5 
31. 

5 

22 
18 
22 
24 
24 

8« 
8 
1 
8 
27. 

469 
519 

4<3<! 

43! 
436 

c 
c 

0 
0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

12 
1* 

12 
9 
11 

0 

c 
c 
c 
c 

2.47 
.96 
2.61 
2.3C 
2,60 

3.18 
2.65 

.61 
.48 
2.06 
.73 
.73 

18 
15 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
3 
6 
5 

1 

0 

1 

2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
RCHWER  2  NNE 
STAR  CITY  4  ENE 

61.0 
59.0 
60.6 
59.9 
60.4 

39.5 
38.5 

37.  6C 
35. 4y 
37.0 

50.3 
48.8 
49. IN 
47. 7N 
48.7 

3.7 
1.6 

73 
74 

7« 
73 
7! 

5 
5 
5 
5 
5 

24 

23 
22 
21 
11 

1 
8 
8 

8. 

1 

451 
499 
492 
526 
501 

0 
0 
0 

c 

0 

1 

4 
9 

12 

c 
c 
c 
c 
c 

2.23 
1.72 
1.92 
2.14 
3.35 

2.60 
3.01 

1.23 
1.01 
.30 

1.70 

11 
11 
19 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

7 

S 

1 

1 

1 

9 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

49.2 

2.7 

2.23 

2.98 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:       79"  ON  THE    5TH  AT  TEXARKANA  WB  AIRPORT 

LOWEST  TEMPERATURE i  10°  ON  THE  1ST  AT  EVENING  SHADE  1  NE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       5.14   INCHES  AT  ROGERS 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        .75   INCH  AT  ABBOTT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:  2.62  INCHES  ON  THE  12TH  AT  CARLISLE  1  SW 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:        TRACE  AT  9  STATIONS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,        TRACE  ON  25+  AT  3  STATIONS 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
DECEMBER  1965 


Day  of  Month 


Station 

Toi 

 1  r 

12 

 1  L 

3 

1  1  1  

4      5  6 

— i — i — 

1  1  !  

7      8  9 
 ' — ■ — '  

i  r 

10 

 L. 

 r 

11 
 L 

12 

 1  r 

13  14 

 1  L. 

15 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

3.63 

.12 

•  60 

1.30 

BERRYVILLE  4  NW 

2.50 

• 

•  11 

•  25 

1  ■  I  2 

.32 

BUFf ALO  TOWER 

3.23 

.'23 

1*00 

.  7  2 

EUREKA  SPRINGS 

4.65 

.12 

.88 

,23 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

2.90 

T  ."12 

T 

.23 

•  76 

•  36 

.02 

fayettev i lle  Exp  sta 

3.81 

*  12 

T 

!o5 

GRAVETTE 

4.14 

.09 

T 

1.47 

.10 

GREEN  FOREST  *  ESE 

T 

HARRISON 

2.29 

.16 

•  02 

•  44 

„59 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.05 

.09 

... 

.75 

.36 

,02 

HUNTSVILLE 

2*27 

,67 

.  09 

.70 

JASPER 

2.05 

.03 

T 

•  34 

.  77 

.05 

LEAD  HILL 

2.49 

.10 

•  52 

.  S  2 

.25 

■  7  7 

LURTON 

2. 73 

.06 

•  02 

•  48 

,40 

» 0  3 

ODELL   3  N 

3.62 

.20 

1.20 

.65 

.22 

ROGERS 

5.14 

SROAM  SPRINGS 

3.64 

.05 

•  69 

1  .  30 

.11 

north  central  02 

CALICO  ROCK 

1.86 

T 

T 

.52 

.66 

•  10 

CLINTON 

3*14 

•  43 

1  .  39 

■  31 

EVENING  SHADE   1  NE 

2.15 

T 

1.14 

.21 

GILBERT 

1.20 

.07 

.37 

■  11 

T 

GREERS  FERRY  DAM 

2.6l 

.01 

■  26 

1.61 

■  26 

MAMMOTH  SPRING 

1*08 

,7* 

T 

MARSHALL 

l.SO 

•  16 

.22 

.35 

MELBOURNE  5  WNW 

i.es 

•  53 

.  TO 

.  1  5 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

2.18 

T 

•  01 

.87 

.f'3 

■  32 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.32 

T 

•  87 

.4? 

.  5 1 

MOUNTAIN  VI EM  2  ESE 

1.61 

.18 

1 

.22 

SALEM 

2.19 

T 

.76 

,5< 

•  31 

SHIRLEY 

3.33 

.0* 

T 

•  95 

1.16 

.  2h 

YELLVILLE 

2.27 

.07 

■  64 

,43 

.20 

.  1  o 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

T 

•  12 

1.51 

BALD  KNOB 

1.75 

T 

•  75 

.'•9 

T 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

2.20 

T 

1*15 

•  ?  5 

batesville  l  and  D  1 

2.44 

.01 

" 

•  14 

1,86 

BELCH  GROVE 

1.80 

•  15 

1.19 

*.2\ 

8EEDEVILLE 

1.67 

•  59 

.  ?9 

•  21 

BLACK  ROCK 

2.78 

•  20 

1 .00 

T 

BL YTHEV ILLE 

1.33 

.01 

■  8  J 

RURDETTE 

1.43 

CORNING 

2.17 

•  17 

1  ,*0 

'is 

GEORGE  TOWN 

1.61 

] 

T 

•  14 

l«2] 

JONESHORO 

1.66 

•  01 

l.?6 

.16 

kEISER 

1.26 

,1) 

.12 

LAKE  CITY 

T 

T 

MARKED  TREE 

1.06 

T 

•  09 

.^0 

; 

NEWPORT 

•  01 

1,42 

OSCEOLA 

l.U 

.60 

*  1  7 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

•  03 

.19 

1,08 

POCAhONTaS  1 

3.22 

2.00 

SAINT  FRANCIS 

1.81 

•  IS 

U  1  7 

'.20 

SEARCY 

2.08 

,  0  1 

•  06 

1,3! 

.  25 

WALNUT  rioge  FAA  AP 

2.93 

T 

1,45 

■  1  * 

.IS 

.02 

WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 

.75 

■  31 

.04 

ALY 

2.24 

T 

T 

1 

•  35 

I. 01 

.  1  8 

arpleton 

2,60 

.05 

1.10 

T 

T  .1? 

BIG  FORK 

2.43 

•  09 

.46 

.87 

,04 

BOONEV I LLE 

.78 

f 

•  02 

•  21 

.27 

,03 

CLARKSvlLLE 

1.91 

.02 

1*06 

.02 

.02 

■  06 

OANVILLE 

1.56 

•  48 

.40 

.05 

.06 

daroanelle 

1.88 

T 

T 

.45 

.M 

,03 

devils  knob 

3.13 

.21 

.  0  1 

.61 

.611 

.07 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1.37 

.01  .16 

T 

•  38 

.45 

T 

,01 

fort  Smith  water  plant 

3.75 

.17 

•  0  3 

1  .47 

,73 

.02 

GRAVELLY  4  E 

1.47 

T 

.40 

T 

•  04 

GREENWOOD 

1*23 

T 

.57 

•  23 

T 

1.63 

.50 

MENA 

1.74 

f 

•  04 

.0. 

•  44 

•  57 

.04 

MOUNT  MAGAZINE 

1.81 

■  66 

,4J 

• 

.  10 

MULBERRY  6  NNE 

2.67 

.06 

1.46 

,60 

,03 

NATURAL  DAM 

.I7 

.09 

1,27 

.55 

.12 

OZARK 

iltx 

T 

T 

•  64 

.17 

.0] 

OZONE 

4.63 

1  .46 

.61 

,0ft 

bab'  * 

1.17 

T 

' 

.03 

.46 

.o; 

.03 

T 

1.10 

.40 

.30 

ratcl iff 

T 

.^1 

russellville  4  n 

2.34 

,04 

I 

1.22 

.05 

.16 

•  06 

SUBIACO 

.66 

.0  3 

•  3  1 

.13 

.  0  1 

WALDRON 

1.53 

T 

T 

•  44 

.62 

.03 

WHITE  ROCK 

4.67 

,13 

1.86 

.04 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

2.56 

T 

1 

•  83 

.  I  9 

•  45 

.21 

APLIN  1  w 

.94 

.42 

,05 

.11 

BENTON 

•  02 

.05 

•  22 

1.00 

.36 

BISMARCK  2  5E 

1 1  ae> 

•  26 

,5] 

,55 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.73 

T 

•  25 

.  7*, 

.  34 

BONNERDALE 

T 

■  45 

T 

• 

CARPENTER  DAM 

1.33 

T 

t 

•  13 

.38 

.40 

1.94 

.35 

.50 

.07 

,4ft 

CRYSTAL  VALLEY 

1.65 

•oi 

T 

.17 

.99 

.32 

DAMASCUS 

3.37 

T 

T 

•  52 

1.46 

.50 

.26 

GREENBRIER 

2.66 

.01 

.02 

.78 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.94 

T 

.01 

It! 

,07 

•  18 

lot 

JESSIEVILLE 

1.94 

T 

.02 

T 

.25 

.60 

.42 

LAKE  MAUMELLE 

1.67 

.80 

... 

leola 

2.60 

T 

T 

1.79 

.62 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

2.05 

T 

.01 

.15 

1.30 

.26 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.21 

.71 

.88 

.25 

MALVERN 

2.41 

.05 

.68 

o3« 

.54 

■  to 

MORRILTON 

1.56 

T 

T 

.25 

.57 

.25 

NIMROD  QAM 

1.26 

T 

•  24 

.45 

•  13 

16     17  18 

1 

19     20  21 

1  l 

22     23  24 

25     26  27 

28     29  30 

1  l 

31 

.03 

•  90 

•  30 

T  T 

* 

.70  T 

•  73 

,52 

.02 

,73 

1»77 

■02  »77 

•  61 

T  .81 

.02 

,62 

.06 

1.74 

.03 

.39 

.13 

•  12 

.02 

,06 

■  61 

T 

T  .68 

T 

,97 

.65 

.09 

•  77 

T 

* 

•  83 

T 

.06  .02 

•  06 

1.60 

1  .29 

.26 

.02 

1*50 

T 

1.92 

.02  T 

T  1,15 

.32 

T 

T 

•  56 

•  05 

T 

*  36 

T 

•  64 

.47 

.66 

• 

.77 

.50 

T 

T 

T 

•  69 

.60 

.24 

.32 

T 

•  94 

T 

.03 

•  80 

T 

T 

•  26 

T 

•  36 

T 

29 

# 

.25 

.26 

•  02 

.01 

•  31 

•  39 

.02 

.33 

T 

.02 

.19 

.02 

T 

.33 

.15 

T 

T 

•  01 

.21 

• 

.  30 

.10 

■  19 

•  46 

^04 

T 

.08 

.20 

•  01 

•  01 

•  37 

•  01 

T  .24 

•  91 

.40 

.04 

.  36 

.30 

1.10 

,20 

49 

.01  T 

.01 

.23 

T 

•  60 

•  01 

•  09 

•  05 

.02  T 

,06 

.41 

.32 

.01 

T  .34 

.01 

T  T 

.94 

.39 

■  03 

T  .43 

98 

T  T 

•  51 

•  10 

T  T 

•  37 

.13 

1.24 

U3C 

U20 

•  41 

.20 

•  4C 

•  81 

.05 

.33 

,34 

.08 

I 

T 

,88 

•  02 

•  36 

T 

•  06 

.42 

•  07 

.09 

.31 

T 

T 

" 

• 

T 

•  03 

.39 

•  09 

*40 

T 

.03 

.60 

T 

•  04 

.67 

•  04 

.66 

•  04 

.01 

.14 

.49 

.01 

.45 

•  02 

.39 

.32 

•  01 

•  32 

.03 

.48 

T 

T 

.49 

T 

•06  .01 

• 

•  3T 

See  releiencn  notes  following  Siation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

1 

— - — — 

1  1  2  3 

4  5 

6 

7  1  8  |  9 

10  | 

11  ] 

12 

13  |  14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28 

__  1  M 

43  30 

31 

omensviilE 

T 

T 

.58 

.17 

.92 

.5? 

.69 

.19 

T 

T 

169 

T 

.36 

.  39 

.13 

•  99 

REMMEL  Oah 

W93 

■03 

.02 

.26 

.66 

.43 

.07 

.49 

.06 

sherioan  tower 

3.27 

•  11 

ft 

2.38 

.29 

.10 

■  69 

T 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

2.80 

.02 

7 

.65 

1.53 

.23 

.  35 

.20 

T 

AUGUSTA 

2.19 

T 

7 

1.93 

.26 

T 

T 

7 

7 

BRINKLEV 

1*51 

T 

.01 

1. 20 

•  02 

.10 

.19 

CABOT  *  5W 

1 .60 

.78 

.17 

• 

•  16 

.44 

.07 

CARLISLE    1  $W 

2.9? 

.OS 

2.62 

.30 

CLARENDON 

2.00 

•  03 

T 

1.60 

.16 

.23 

OES  ARC 

2.66 

T 

T 

7 

2.12 

•  22 

.30 

FORREST  CITY 

1.49 

T 

•  32 

.'8 

.03 

.07 

.29 

HELENA  5  NW 

2.96 

.0* 

.03 

1.11 

.21 

.02 

1.91 

T 

.02 

ICEO 

3,39 

.03 

1.30 

1.36 

.26 

,11 

•  27 

MADISON 

1.11 

•  U 

. 

MAR  1  ANNA  2  $ 

1.2) 

.90 

.01 

.29 

SAINT  CHARLES 

2,03 

1.5) 

.28 

.22 

STUTT6ART 

1.68 

7 

.01 

1.25 

.20 

7 

T 

.22 

STUTTGART  *)  ESE 

1.6' 

.02 

1.16 

7 

.23 

T 

7 

.21 

.03 

7 

WEST  MEMPHIS 

.'6 

.06 

. 

WYNNE 

1.3* 

.33 

.60 

.06 

.11 

.21 

.02  .01 

7 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 

2.47 

•  05 

.70 

.<•« 

.76 

.22 

.26 

.04 

ATHENS 

2. OB 

T 

.0* 

7 

.02 

.69 

.55 

.16 

.69 

.36 

.04 

DAISY   1  E 

t.79 

.0- 

.37 

.3! 

. )  g 

•  22 

.36 

DE  queen 

1.78 

.30 

.28 

.28 

.69 

.19 

DlERKS 

1,71 

T 

!o7 

.01 

•  66 

.66 

7 

.28 

T 

7 

7 

.21 

.26 

7 

FULTON 

GLENWOOD 

1.99 

•  01 

7 

.69 

.30 

7 

.28 

.01 

.21 

.29 

.04 

HOPE  3  NE 

3.46 

.08 

.73 

1.53 

7 

.65 

7 

7  .17 

.26 

.04 

HOPPER 

2.19 

ft 

• 

1.20 

T 

• 

.72 

.27 

hORAT 10 

1,37 

.08 

.19 

.21 

.39 

.01 

.27 

.19 

INDEX 

1.69 

.10 

•  30 

.60 

.60 

7 

.29 

langley 

2. IB 

T 

T 

.06 

.63 

.55 

7 

.17 

.63 

.27 

,08 

MOUNT  IDA 

1.7* 

.0) 

.02 

•  23 

.  '3 

•  20 

.02 

•  30 

.19 

NARROWS  DAM 

1.91 

.07 

.89 

.06 

.37 

.27 

.29 

.04 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

1.72 

.08 

.02 

.01 

.68 

.06 

.56 

.01 

7 

.26 

.19 

.06 

NATHAN  4  WNW 

1.66 

T 

T 

•  99 

.12 

.41 

.33 

.  16 

.09 

NEWHOPE  3  E 

1.92 

.60 

.30 

.30 

.23 

,27 

ODEN  2  W 

1.76 

T 

T 

T 

•  26 

.82 

T 

.10 

7 

7 

.30 

.30  t 

OKAY 

2,0* 

.07 

.02 

•  51 

.  32 

•  63 

•  03 

•  37 

.07 

PINE  RIDGE 

1.83 

•  60 

.63 

.10 

.40 

.29 

•  10 

•  66 

.  .0 

T 

.42 

T 

7 

.  1  2 

7 

.49 

STORY 

.60 

.36 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

2.41 

.10 

.01 

tl* 

1.36 

7  ,60 

t 

.01 

.01 

.08 

7  .25 

.02 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 

1.75 

.02 

T 

•  60 

.25 

.45 

T 

7 

7 

.49 

arkaDelphia 

2.*6 

•  09 

.37 

.«» 

T 

.33 

BLUFF  CITY  3  Sw 

3.8S 

•  06 

2.61 

7 

.T6 

.46 

BOUGHT ON 

2,81 

T 

T 

•  06 

.39 

1.3) 

.79 

.32 

CAmQEN  1 

2,97 

.03 

.06 

1.36 

•  03 

,5s 

.05 

•  02 

•  02 

.26 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2,96 

T 

T 

T 

.66 

.  i : 

•  63 

.09 

•  01 

.03 

.  4  1 

*  38 

•  01 

FORDYCE 

2.99 

T 

.0* 

1.02 

.9* 

.32 

.08 

7 

.35 

7 

GURDON 

3.3* 

T 

.03 

•  16 

1.80 

•  91 

.01 

,41 

MAGNOLIA   3  N 

2.96 

.09 

.06 

•  10 

1.17 

.07 

.46 

•  03 

7 

.13 

■  11 

.01 

.31 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

2.73 

.03 

7 

7 

L.41 

•  11 

•  60 

•  08 

.  1  5 

•  20 

■  34 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

3,*2 

.01 

.08 

•  25 

1.80 

.85 

•  09 

,09 

.29 

SPARKMAN   3  WSW 

3,13 

•  20 

1.6. 

•  62 

.47 

TAYLOR 

2,90 

.12 

.02 

.36 

1. 01 

.11 

.61 

.10 

7 

T 

.40 

7 

.39 

7 

wARREN 

2.2B 

T 

.03 

1.39 

.10 

.36 

.03 

7 

•  02 

7 

,02 

.33 

7 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

.  5> 

•  06 

.01 

7 

.BO 

.04 

.37 

.10 

T 

7 

.20 

7 

CROSSETT   7  J 

2!47 

.15 

.28 

.'9 

.61 

.20 

.  6  1 

•  10 

•  27 

DERMOTT 

1.84 

.96 

.30 

■  66 

•  14 

•  16 

.12 

•  04 

OERMOTT  3  ■  £ 

• 

.06 

.07 

.48 

.12 

.09 

DUMAS 

z'.lx 

7 

2.06 

7 

.40 

.13 

7 

EUDORA 

T 

.06 

.'3 

.61 

.18 

T 

.37 

.13 

.24 

HAMBURG 

.11 

.36 

.21 

.64 

.31 

.38 

.09 

.29 

.07 

MONT ICELLO 

T 

7 

•  69 

.'3 

■  62 

.61 

T 

T 

.33 

PINE  BLUFF 

t 

7 

1.25 

.23 

.38 

.33 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

T 

T 

7 

1.01 

.03 

.99 

.01 

.28 

7 

PORTLAND 

.10 

.22 

.03 

.60 

.19 

.90 

.33 

.13 

.03 

ROHWER  2  NNE 

.0* 

ft 

1.48 

.93 

.26 

STAR  CITY  4  ENE 

.60 

1,70 

.66 

.10 

.29 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

1  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.   .  . 

NORTHWEST  01 

BENTONV I LLE  5  WSW 

MAX 

54 

48 

58 

69 

66 

58 

56 

63 

64 

65 

64 

37 

49 

46 

43 

38 

6  I 

6  1 

46 

35. 

2 

MIN 

23 

39 

41 

25 

38 

34 

20 

29 

35 

57 

54 

37 

32 

39 

31 

33 

22 

29 

23 

25 

24 

31 

50 

33 

24 

23 

26 

22 

35 

54 

54 

33, 

6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

57 

51 

59 

69 

69 

62 

59 

67 

65 

66 

64 

60 

50 

50 

42 

39 

48 

42 

41 

53 

61 

60 

65 

60 

39 

50 

37 

52 

6 1 

69 

64 

55. 

8 

MIN 

30 

39 

45 

36 

37 

36 

26 

39 

45 

57 

57 

43 

35 

35 

32 

33 

27 

30 

26 

33 

31 

41 

54 

37 

28 

20 

29 

24 

36 

50 

93 

36. 

9 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

53 

46 

58 

70 

65 

55 

55 

64 

64 

64 

64 

60 

50 

1 8 

48 

65 

38 

62 

70 

55. 

1 

MIN 

18 

40 

43 

26 

33 

25 

15 

28 

39 

58 

55 

34 

27 

40 

34 

27 

21 

24 

19 

27 

24 

25 

56 

33 

22 

17 

23 

19 

37 

56 

55 

32, 

3 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

MAX 

52 

48 

57 

69 

64 

55 

56 

64 

64 

65 

65 

62 

48 

48 

49 

55. 

0 

MIN 

23 

39 

42 

26 

45 

33 

20 

34 

44 

59 

56 

39 

31 

40 

32 

35 

23 

26 

22 

31 

23 

32 

55 

34 

29 

21 

21 

24 

37 

54 

56 

35. 

1 

GRAVETTE 

MAX 

53 

47 

57 

68 

66 

53 

S5 

64 

63 

64 

64 

56 

47 

45 

43 

37 

42 

46 

6 1 

6  1 

67 

6  1 

35 

46 

36 

50 

6 1 

68 

64 

54, 

1 

MIN 

24 

39 

41 

25 

38 

35 

23 

36 

44 

59 

54 

37 

27 

39 

30 

33 

26 

22 

22 

25 

23 

37 

57 

33 

27 

23 

29 

24 

37 

94 

33 

34, 

6 

HARR I  SON 

MAX 

54 

52 

59 

69 

68 

58 

55 

71 

75 

66 

64 

59 

53 

45 

42 

49 

30 

6  4 

60 

39 

4 1 

45 

48 

69 

56, 

6 

MIN 

18 

39 

44 

26 

43 

36 

18 

25 

29 

48 

58 

43 

43 

42 

35 

35 

24 

26 

21 

30 

24 

25 

54 

39 

31 

23 

22 

22 

31 

92 

54 

36, 

2 

HAkRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

50 

58 

66 

66 

52 

55 

69 

65 

65 

62 

59 

50 

42 

4  S 

4  8 

69 

35, 

1 

MIN 

22 

38 

40 

38 

W> 

32 

23 

34 

43 

53 

53 

41 

38 

36 

34 

33 

27 

27 

25 

36 

35 

38 

55 

33 

23 

21 

26 

22 

35 

52 

92 

35, 

9 

HUNTSVILLE 

MAX 

56 

55 

58 

71 

65 

54 

59 

69 

65 

65 

64 

60 

50 

46 

4  1 

6  2 

60 

50 

46 

51 

70 

68 

56, 

7 

MiN 

22 

35 

36 

24 

43 

35 

19 

29 

33 

54 

56 

40 

32 

3  8 

30 

34 

21 

24 

19 

33 

23 

26 

53 

34 

29 

19 

21 

20 

35 

51 

57 

33, 

LEAD  HILL 

MAX 

55 

5  1 

60 

62 

67 

6  3 

56 

66 

68 

68 

65 

32 

63 

57, 

0 

MIN 

21 

39 

4j 

29 

30 

36 

20 

26 

29 

53 

57 

43 

40 

40 

41 

36 

28 

25 

22 

33 

27 

2' 

54 

42 

32 

22 

23 

21 

37 

50 

46 

34, 

6 

POSERS 

MAX 

56 

50 

58 

72 

70 

64 

60 

65 

66 

64 

65 

62 

48 

47 

42 

36 

48 

44 

43 

54 

63 

63 

66 

63 

34 

46 

44 

53 

61 

70 

70 

56, 

5 

MIN 

2  3 

38 

40 

30 

42 

32 

22 

32 

37 

57 

54 

36 

30 

3  8 

30 

32 

24 

29 

2  3 

3  3 

34 

2  6 

20 

27 

23 

34 

53 

55 

36, 

1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

52 

47 

^8 

71 

67 

60 

55 

66 

65 

65 

65 

50 

45 

39 

49 

39 

5  2 

63 

35 

8 

.      •  » 

MIN 

24 

39 

42 

26 

40 

36 

23 

31 

39 

59 

50 

38 

30 

40 

32 

35 

22 

28 

23 

26 

25 

36 

55 

34 

29 

24 

26 

24 

37 

55 

53 

34 

9 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

52 

55 

6  1 

6  1 

68 

55 

52 

68 

69 

68 

6 1 

54 

48 

50 

65 

62 

4  5 

47 

42 

49 

71 

7 1 

57 

0 

MIN 

15 

31 

39 

22 

29 

26 

14 

18 

21 

46 

52 

45 

41 

37 

38 

37 

25 

23 

28 

20 

20 

21 

53 

41 

35 

14 

16 

16 

22 

49 

61 

30 

8 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

48 

54 

65 

70 

6  9 

63 

67 

69 

63 

64 

55 

48 

48 

6 1 

6  5 

57 

48 

46 

47 

46 

6 1 

71 

68 

57 

7 

MIN 

10 

23 

37 

19 

28 

25 

14 

17 

20 

40 

49 

49 

42 

39 

41 

37 

35 

28 

2  2 

24 

22 

23 

50 

46 

34 

16 

17 

18 

21 

42 

61 

30 

7 

GILBERT 

MAX 

56 

52 

62 

70 

7  1 

58 

57 

70 

64 

56 

4  9 

52 

5  3 

5  3 

6  6 

65 

63 

43 

48 

41 

52 

70 

58 

8 

MIN 

14 

38 

42 

21 

37 

25 

14 

18 

23 

44 

56 

49 

34 

39 

42 

39 

24 

24 

19 

20 

20 

20 

57 

43 

36 

14 

17 

18 

21 

50 

62 

31 

6 

GREER5  FERRY  DAM 

MAX 

45 

49 

5  3 

64 

67 

69 

59 

5 1 

6  3 

68 

64 

58 

50 

46 

45 

5 1 

4  3 

50 

60 

6  1 

65 

67 

6  1 

45 

46 

49 

5 1 

62 

70 

56 

5 

MIN 

20 

23 

39 

34 

34 

41 

22 

23 

25 

29 

54 

34 

35 

35 

41 

39 

29 

29 

31 

31 

30 

30 

30 

52 

37 

23 

23 

20 

21 

28 

40 

32 

3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

50 

67 

69 

66 

59 

62 

57 

49 

46 

53 

41 

49 

56 

39 

6b 

60 

59 

48 

46 

44 

4  7 

63 

73 

67 

56 

1 

MIN 

15 

21 

17 

54 

53 

46 

42 

37 

39 

39 

27 

23 

23 

26 

20 

22 

46 

44 

32 

15 

17 

17 

22 

45 

56 

31 

9 

MARSHALL 

MAX 

69 

6  3 

56 

68 

66 

62 

5  1 

5 1 

6  3 

64 

66 

6 1 

4  2 

48 

40 

50 

6 1 

71 

65 

57 

6 

MIN 

24 

40 

40 

23 

36 

34 

21 

31 

38 

55 

57 

46 

36 

40 

38 

38 

24 

24 

23 

31 

27 

35 

54 

42 

33 

18 

22 

22 

35 

48 

60 

35 

3 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

42 

53 

50 

60 

67 

67 

53 

5  3 

70 

69 

66 

65 

52 

4 1 

42 

49 

4  1 

52 

56 

6  3 

65 

64 

60 

40 

41 

46 

52 

62 

71 

55 

2 

MIN 

20 

23 

39 

39 

38 

38 

24 

26 

32 

39 

53 

49 

40 

41 

39 

36 

29 

29 

25 

24 

31 

32 

35 

54 

34 

20 

19 

19 

25 

33 

45 

33 

2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EnG 

MAX 

42 

53 

50 

59 

66 

68 

55 

52 

69 

70 

67 

6 1 

3 1 

5  3 

48 

42 

43 

49 

4  2 

49 

56 

62 

64 

64 

60 

40 

45 

42 

47 

62 

71 

54 

9 

MIN 

15 

18 

39 

26 

27 

39 

19 

19 

24 

28 

54 

50 

42 

40 

40 

37 

25 

26 

21 

21 

26 

26 

28 

54 

3* 

17 

18 

21 

24 

30 

44 

30 

1 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

70 

61 

50 

65 

65 

64 

61 

63 

54 

50 

43 

43 

51 

44 

50 

59 

60 

63 

65 

60 

44 

48 

44 

48 

60 

69 

68 

56 

4 

MIN 

37 

40 

21 

34 

36 

56 

56 

48 

38 

4C 

40 

38 

26 

30 

26 

35 

30 

40 

54 

44 

35 

18 

18 

22 

31 

51 

60 

37 

3 

YELLVILLE 

MAX 

59 

49 

69 

6 1 

55 

7  1 

69 

69 

66 

54 

48 

45 

50 

42 

5  1 

58 

63 

65 

66 

62 

42 

48 

41 

50 

62 

72 

7  1 

57 

9 

... 

MIN 

14 

43 

42 

25 

29 

25 

14 

20 

24 

46 

57 

46 

41 

38 

39 

38 

21 

23 

le 

22 

21 

21 

55 

41 

34 

14 

le 

17 

24 

45 

60 

31 

5 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

62 

54 

MIN 

19 

35 

43 

30 

40 

37 

21 

25 

27 

51 

53 

48 

40 

41 

41 

BALD  KNOB 

MAX 

62 

52 

50 

59 

59 

62 

63 

62 

49 

45 

50 

5  1 

60 

66 

76 

57 

7 

MIN 

17 

35 

42 

36 

36 

42 

22 

21 

24 

49 

56 

52 

32 

43 

44 

39 

32 

33 

28 

26 

28 

26 

50 

48 

38 

24 

26 

29 

25 

42 

60 

35 

8 

BATE5V ILLE  LIVESTOCK 

MAX 

66 

66 

46 

5 1 

50 

58 

60 

65 

65 

60 

52 

45 

46 

48 

62 

70 

56 

9 

MIN 

le 

35 

42 

34 

40 

18 

30 

33 

52 

45 

38 

38 

39 

36 

29 

25 

32 

27 

50 

40 

34 

17 

20 

21 

27 

SO 

33 

5 

BATESV I LLE  L  AND  D  1 

MAX 

4  9 

52 

44 

50 

59 

6  1 

65 

64 

64 

4  7 

43 

49 

48 

62 

69 

70 

57 

5 

MIN 

14 

35 

46 

34 

42 

32 

15 

22 

25 

46 

52 

52 

35 

39 

42 

38 

27 

28 

22 

25 

22 

24 

52 

45 

39 

18 

17 

1  8 

22 

52 

61 

33 

6 

BEEDEV ILLE 

MAX 

65 

5 1 

42 

52 

59 

60 

64 

63 

65 

48 

46 

49 

49 

62 

69 

69 

57 

9 

min 

17 

34 

31 

34 

43 

32 

20 

28 

30 

55 

52 

37 

46 

43 

42 

37 

33 

34 

29 

27 

29 

29 

49 

47 

30 

24 

23 

2^ 

27 

38 

59 

35 

0 

BLYTHEVILLE 

MAX 

54 

48 

54 

57 

66 

62 

65 

54 

46 

50 

50 

56 

67 

66 

56 

7 

MIN 

23 

36 

35 

37 

43 

38 

25 

31 

37 

51 

55 

55 

43 

44 

42 

37 

39 

36 

29 

33 

30 

36 

49 

54 

37 

27 

26 

26 

31 

49 

56 

38 

5 

CORNING 

MAX 

54 

62 

5 1 

48 

56 

57 

64 

60 

63 

59 

55 

47 

45 

60 

67 

66 

55 

6 

MIN 

19 

34 

43 

30 

41 

36 

21 

29 

29 

50 

50 

45 

42 

40 

38 

34 

30 

31 

24 

32 

27 

30 

50 

53 

36 

23 

22 

24 

26 

47 

60 

35, 

4 

JONESBORO 

MAX 

46 

58 

6 1 

61 

62 

49 

59 

63 

59 

63 

52 

48 

48 

46 

61 

67 

68 

56 

1 

MIN 

21 

36 

39 

39 

40 

41 

27 

33 

36 

54 

53 

49 

42 

41 

41 

36 

38 

35 

30 

34 

33 

36 

47 

52 

37 

25 

27 

26 

26 

50 

58 

38, 

1 

KEISER 

MAX 

36 

48 

65 

49 

48 

40 

45 

5 1 

57 

65 

63 

64 

40 

43 

47 

46 

61 

68 

54, 

1 

MIN 

19 

22 

39 

33 

40 

38 

21 

25 

29 

36 

54 

57 

38 

41 

43 

36 

36 

33 

28 

30 

26 

30 

34 

49 

34 

26 

24 

26 

27 

32 

55 

34 

4 

MARKED  TREE 

MAX 

47 

55 

61 

66 

68 

63 

50 

59 

67 

68 

68 

65 

56 

30 

50 

46 

49 

42 

47 

53 

63 

65 

60 

64 

54 

45 

48 

54 

67 

69 

70 

57 

7 

MIN 

le 

35 

44 

39 

41 

42 

24 

26 

28 

50 

54 

55 

39 

41 

42 

37 

39 

34 

29 

29 

28 

31 

31 

53 

36 

26 

22 

23 

26 

46 

54 

36, 

8 

NEWPORT 

MAX 

47 

54 

63 

65 

70 

60 

48 

61 

65 

64 

62 

61 

54 

49 

49 

45 

50 

45 

46 

57 

39 

63 

60 

63 

44 

44 

49 

46 

60 

68 

70 

56, 

3 

MIN 

23 

38 

44 

37 

44 

34 

25 

31 

36 

54 

56 

46 

40 

44 

43 

38 

37 

36 

32 

32 

33 

38 

51 

43 

34 

26 

26 

27 

30 

48 

58 

38, 

2 

PARAGCULD  RADIO  KDRS 

MAX 

44 

54 

57 

59 

67 

61 

45 

57 

65 

60 

60 

65 

52 

49 

47 

44 

49 

47 

46 

54 

56 

63 

58 

63 

54 

42 

47 

45 

59 

66 

69 

35, 

0 

MIN 

23 

36 

37 

36 

45 

41 

26 

30 

33 

52 

32 

50 

44 

41 

41 

36 

35 

35 

30 

33 

32 

35 

50 

50 

37 

27 

26 

28 

29 

46 

59 

37, 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

17 

32 

63 
64 

62 
32 

70 
34 

56 
40 

46 
22 

58 
23 

64 

26 

60 
48 

58 
53 

61 
46 

54 
43 

46 
40 

45 

40 

42 
36 

51 

29 

40 
31 

47 
26 

56 
30 

57 
25 

60 
25 

56 
50 

62 
-8 

49 
34 

43 
23 

48 
21 

44 
24 

58 
25 

66 
46 

66 
59 

54.4 
34,6 

SEARCY 

MAX 

Mm 

48 

la 

55 
36 

64 
43 

69 
36 

72 
38 

61 
40 

31 

22 

62 
25 

68 

27 

69 
52 

64 
56 

62 
55 

38 
34 

52 
44 

50 
64 

46 
40 

55 
31 

45 
35 

52 
33 

60 
29 

61 

30 

65 
29 

65 
53 

60 

49 

36 
39 

45 
24 

31 

22 

50 
26 

62 
25 

70 
51 

69 

59 

38.6 
36.9 

WALNUT  RIDGE  FAA 
•      •  • 

AP 

MAX 
MIN 

45 
22 

53 
36 

62 
43 

63 
33 

70 
40 

55 
31 

46 
23 

58 
29 

64 
33 

59 
51 

60 
53 

61 
45 

94 
43 

47 
42 

44 
40 

44 
36 

50 
35 

41 
34 

49 
27 

56 
31 

58 
30 

61 
33 

57 
5 1 

63 

40 

44 

45 

49 

45 

59 

66 

66 
5  4 

54. T 
35.9 

WEST  CENTRAL 

04 

APPLETON 

MAX 
MIN 

5* 
19 

51 
31 

64 
36 

62 
30 

58 
36 

50 
30 

34 
21 

65 
24 

63 
27 

64 

61 

59 
38 

36 
34 

54 
33 

50 
36 

48 
31 

59 
32 

55 
2  8 

52 
2  0 

59 
2  3 

68 

61 

55 

36 

32 
3 1 

22 

2  7 

20 

65 
29 

70 
46 

66 
46 

58.3 
29.6 

900NEV1LLE 

MAX 

Mm 

53 
29 

48 
39 

53 
44 

71 
27 

71 
32 

64 
29 

56 
29 

68 
20 

TO 
30 

69 
35 

68 
59 

65 
42 

55 
30 

50 
42 

47 
4  1 

45 
41 

33 
23 

47 
3  1 

52 
25 

57 
22 

68 
24 

66 

70 
5  2 

65 

40 

48 

49 

53 

66 

76 
40 

70 
62 

39.1 
34.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

49 

26 

48 

40 

59 
45 

63 

29 

68 
33 

63 
36 

52 
24 

62 

22 

67 
28 

6T 
56 

62 
58 

61 
38 

55 
30 

50 
43 

48 
43 

44 
41 

51 
25 

47 
32 

51 
26 

57 
26 

61 
2  7 

62 

64 
54 

62 

45 

44 

48 

49 

64 

75 

62 

5T.0 
35.5 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

49 
19 

51 
33 

58 
45 

68 
30 

70 
32 

63 
31 

52 
21 

65 
19 

68 
25 

68 
51 

62 
57 

63 

49 

55 
3T 

48 

41 

47 
44 

45 
40 

53 
23 

45 
32 

53 
26 

59 
24 

65 
25 

65 
2  4 

65 

64 
42 

46 
36 

45 
20 

49 

30 

63 

73 

70 

58.0 
33.6 

DEVTLS  KNOB 

MAX 

Mm 

45 

28 

43 
33 

57 
39 

64 
41 

66 
48 

62 
34 

48 
25 

60 
31 

60 
4  1 

59 
50 

58 
53 

58 
38 

32 
32 

48 
39 

41 
34 

38 
33 

47 
28 

41 
3  1 

45 
27 

52 
33 

57 
39 

58 

56 
49 

36 

41 

55 

67 

63 

52.8 
3T.0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
25 

45 
40 

54 

35 

70 
28 

68 

33 

63 
25 

96 
24 

66 

21 

TO 
30 

68 
57 

73 
61 

66 
38 

54 

32 

30 
44 

47 

4  1 

43 

29 

51 
24 

48 
32 

50 
25 

57 
26 

64 
2  5 

68 

27 

70 
53 

64 
38 

36 
2  3 

49 
2  3 

48 

53 

2  5 

67 
3 1 

73 
53 

73 

58.  T 
34.0 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

69 

20 

47 
39 

61 
43 

69 
26 

68 
34 

59 
38 

52 
20 

62 

22 

64 
27 

66 
59 

63 
38 

63 
41 

59 
29 

50 
40 

48 

39 

45 
39 

53 
22 

51 

29 

31 
25 

58 
23 

62 
25 

62 
27 

65 
56 

61 
38 

39 
3 1 

45 

22 

45 

2  2 

48 
22 

65 

29 

72 
55 

70 
6  2 

3T.2 
34,3 

MENA 

MAX 

Mm 

50 

24 

46 
38 

57 
39 

70 
37 

69 
J7 

60 

42 

55 
27 

62 
25 

65 
36 

63 
55 

65 
57 

65 
42 

57 

34 

30 
42 

44 
39 

44 

39 

32 

26 

45 
35 

52 
26 

60 
26 

64 
2  8 

62 
3  7 

66 
5  4 

60 

46 

24 

49 
2  3 

46 

2  0 

52 
2  7 

99 

27 

70 
37 

66 

5T.1 
35,3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

46 

31 

53 

33 

56 
36 

62 
37 

59 
40 

65 
41 

55 

24 

59 

29 

59 

40 

39 
50 

59 
51 

57 
39 

55 
34 

58 

32 

50 
32 

46 
33 

40 
30 

40 
30 

42 
29 

47 

30 

56 
36 

54 
43 

57 
47 

57 
29 

36 

20 

40 

20 

36 
30 

33 
26 

99 
23 

64 
46 

58 
50 

32,0 
34.5 

OZARK 

MAX 

Mm 

50 

27 

47 
40 

59 
44 

69 
28 

69 
33 

63 
37 

52 
29 

62 

23 

69 
30 

67 
55 

62 
57 

61 
46 

54 
33 

90 
42 

46 
42 

45 
40 

53 

25 

48 
32 

52 

29 

59 
25 

65 
28 

64 
29 

68 
52 

64 

39 

40 
30 

45 
24 

48 
2  5 

30 
27 

65 
29 

74 
43 

72 
61 

ST. 8 
35.6 

PARIS 

MAX 

Mm 

30 
19 

48 

35 

55 

44 

70 
29 

66 
33 

62 
30 

55 
24 

63 
20 

70 

2  7 

69 
52 

65 
59 

6T 

44 

53 
34 

47 
39 

47 
41 

45 
40 

53 
24 

46 
30 

51 
24 

57 
28 

63 
2  5 

65 
25 

68 
50 

66 
3  9 

43 
35 

47 
2 1 

46 

20 

30 
22 

65 
25 

76 
38 

TO 
62 

58.0 
33.5 

RUSSELLVlLLE  4  N 

MAX 

Mm 

48 

20 

50 
33 

58 
42 

66 
29 

68 
30 

63 
28 

54 
19 

63 
18 

69 
2  3 

67 
50 

63 
53 

63 
45 

34 
29 

52 
39 

48 
41 

45 
ST 

52 
29 

47 
30 

53 
24 

56 
22 

62 
23 

63 
25 

64 
42 

63 
39 

46 
35 

46 
19 

49 

20 

49 
21 

64 
24 

74 
35 

69 
54 

3T.T 
31.5 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

50 
24 

46 
38 

52 
43 

67 
36 

66 
41 

61 

40 

33 
27 

62 
25 

69 
32 

69 
59 

66 
38 

67 
45 

54 
39 

49 
43 

47 
41 

45 
40 

51 
28 

46 
33 

50 
28 

56 
35 

61 
31 

65 
32 

66 
54 

65 
39 

41 
33 

46 

23 

45 

25 

51 
27 

66 

30 

74 
46 

69 
63 

3T.3 
3T.4 

WALDRON 

MAX 

Mm 

54 

21 

52 
39 

53 
45 

72 
27 

71 
33 

68 
27 

57 

20 

68 
21 

68 
31 

67 
56 

64 
59 

65 
44 

95 
30 

92 
41 

48 
41 

44 

40 

51 

27 

47 

33 

53 
25 

59 
24 

68 
23 

65 
21 

67 
58 

64 
41 

41 
34 

49 

20 

47 
21 

53 
21 

63 
27 

72 
47 

70 
64 

58.9 
34.2 

WHITE  ROCK 
•      •  # 

MAX 

Mm 

44 

34 

57 

67 
39 

66 
47 

63 
40 

48 

25 

57 
36 

57 
42 

59 
52 

68 
36 

53 
33 

49 
40 

42 
33 

39 
33 

48 
28 

45 
34, 

47 

30 

55 
33 

57 
38 

58 
41 

55 
48 

39 
20 

41 

30 

42 
24 

56 
33 

66 
48 

63 
55 

53.0 
36.4 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

49 

25 

52 
37 

57 
64 

69 
42 

75 
47 

66 

57 
26 

65 
28 

67 
35 

67 
53 

66 
56 

63 
48 

57 
39 

53 
44 

48 
45 

46 
39 

52 
30 

50 
36 

32 
33 

58 

30 

65 
33 

64 
33 

67 
33 

64 
38 

49 
36 

48 
24 

49 

26 

32 
28 

61 
30 

71 
45 

68 

60 

38.9 
38.4 

BENTON 

MAX 

52 
16 

52 
37 

62 
4  3 

68 

75 

63 

54 

62 

63 
2  6 

69 
52 

63 
57 

65 
54 

38 

29 

53 
44 

50 
42 

47 
41 

54 

30 

53 
32 

53 
29 

62 
23 

65 
25 

65 
25 

68 

60 

65 
48 

49 
37 

47 
2 1 

52 
2  1 

53 
24 

64 
23 

71 
42 

TO 
58 

39.6 
34.8 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

52 
20 

52 
22 

51 
40 

60 

70 

72 

64 

53 

65 

69 
28 

67 
55 

65 
48 

61 
31 

58 
32 

50 
47 

31 
42 

47 
30 

53 

30 

47 
29 

54 
24 

62 
25 

68 
27 

64 

27 

68 
54 

63 
37 

43 

22 

49 

2  3 

54 
25 

33 
24 

61 
24 

T2 
46 

38.6 
31.3 

CONWAY 

MAX 

49 
1 9 

54 
34 

58 
4  3 

68 

71 

66 

55 

64 

68 

68 
54 

64 
56 

60 
47 

34 
3 1 

50 
42 

49 
4  5 

48 
41 

51 

46 
32 

51 
26 

56 
26 

64 
26 

64 
27 

68 
53 

63 
49 

49 
3B 

47 

21 

31 

2  1 

51 
22 

63 
26 

73 
42 

69 
6  1 

38.4 
34.8 

GREENBRIER 

MAX 

49 

53 

60 

67 
27 

72 
32 

61 

52 
1  7 

63 

70 

68 

61 

64 
47 

55 
30 

49 

41 

48 

45 
38 

53 
25 

45 

3 1 

52 
26 

58 
25 

64 
2  3 

65 
25 

6T 
50 

61 
4  1 

45 

33 

47 

1  9 

51 
1  9 

51 
22 

64 

23 

73 
36 

68 
57 

36.1 

32.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

50 
27 

49 
40 

61 

69 

42 

75 
48 

68 
45 

54 
29 

64 

67 

68 
56 

63 

64 
5  i 

57 
39 

50 
45 

49 
4  5 

47 
40 

54 
33 

47 
40 

54 
31 

62 
37 

66 
3  8 

65 
42 

68 
53 

61 
46 

47 
34 

48 
25 

54 

27 

53 
29 

99 
35 

71 
49 

69 

60 

39.1 
40,8 

LEOLA 

MAX 

55 
1 8 

53 
36 

57 

68 

73 

62 

53 

63 

72 

Tl 
52 

64 
57 

66 
54 

59 
3 1 

50 
44 

50 

51 
41 

54 

33 

46 

40 

92 
37 

62 
30 

67 
26 

67 
28 

70 
30 

64 
45 

48 

34 

30 
22 

54 

1  8 

54 
23 

66 
22 

71 
44 

T2 

62 

60,1 
35.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

49 

52 

60 

66 
35 

75 

61 

49 
23 

62 

68 

TO 

64 

62 
41 

35 

50 

49 
43 

46 
41 

52 
33 

44 

36 

50 
30 

61 
30 

62 
29 

64 

29 

67 
30 

62 
4  1 

46 

29 

44 

23 

32 
22 

48 

27 

63 
23 

70 
41 

TO 
61 

5T.8 
35.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

52 

52 

61 

68 
27 

74 
34 

64 
3  3 

58 
20 

63 

70 

Tl 
30 

65 

63 
5  1 

59 
29 

53 
43 

52 

4  7 

50 
42 

95 
30 

49 
39 

55 
28 

62 
24 

67 
24 

67 
25 

70 
54 

65 
48 

49 
38 

46 
21 

59 

21 

55 
26 

63 
23 

73 
37 

70 
60 

60.6 
34.5 

MORRILTON 

MAX 

51 

24 

54 
36 

57 
45 

69 

70 

61 

55 

67 

67 
57 

65 
58 

65 
49 

63 
39 

51 

42 

49 

45 

46 
41 

52 
32 

46 
35 

52 
29 

37 
33 

66 
29 

65 
30 

67 
53 

64 
49 

35 
38 

45 
22 

48 

25 

47 
25 

65 
29 

72 
45 

TO 
60 

59.1 
37.4 

NIMROO  DAM 

MAX 

Mm 

50 
19 

52 
22 

52 
39 

37 
33 

70 
38 

71 
35 

62 
22 

55 
23 

6T 
26 

68 

30 

62 
60 

62 
48 

39 
34 

55 

34 

48 
43 

49 
41 

45 

30 

52 
31 

45 
29 

53 
27 

60 
27 

66 
27 

65 
29 

68 
56 

69 

37 

43 
19 

47 

22 

46 
23 

23 

32 

58 

57.6 
32.6 

PERRY 

MAX 

Mm 

52 
18 

53 
38 

99 
42 

72 
40 

65 
40 

55 
30 

60 
20 

60 
19 

TO 
30 

70 
52 

66 
48 

60 
42 

34 
31 

50 
38 

50 

40 

47 
40 

52 
34 

53 
30 

50 
26 

62 
26 

60 
26 

62 
30 

66 
30 

62 
45 

56 
38 

30 
19 

46 

20 

47 
25 

39 
26 

67 
40 

70 

90 

38.2 
34.0 

SHERIDAN  TOWER 
•       •  • 

MAX 

Mm 

51 
20 

52 
39 

60 
4  2 

67 
32 

74 
42 

68 
41 

49 
24 

62 
20 

69 
29 

TO 

63 

62 
5  3 

64 

50 

50 

47 
39 

33 
32 

45 
38 

51 
28 

62 
28 

65 
3  1 

65 
36 

69 
33 

64 
48 

49 
36 

53 
30 

92 
22 

53 
26 

64 

30 

71 
30 

Tl 
60 

39.5 
36,8 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

30 
18 

55 
31 

57 
43 

63 
29 

74 
38 

69 
34 

52 

19 

61 
18 

TO 
2T 

Tl 
53 

66 
56 

69 
57 

60 
3! 

52 
43 

51 
40 

48 

41 

53 
39 

48 
43 

49 

30 

60 
26 

61 
26 

65 
30 

67 
50 

66 

44 

34 
38 

47 

21 

50 
19 

54 
26 

64 
24 

69 
31 

Tl 

58 

39.5 
33.6 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

41 

17 

49 

21 

55 
40 

60 
26 

69 
31 

73 
39 

64 
21 

51 
22 

60 
40 

69 
46 

73 
52 

63 
53 

64 
32 

66 
40 

9T 

43 

56 
42 

49 
41 

45 

33 

44 

30 

51 
29 

54 
34 

62 
40 

63 
42 

6T 
46 

65 
36 

46 
31 

47 

21 

45 

27 

52 
26 

64 

31 

65 
33 

37.8 
35.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
163  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CABOT  *  SW 

MAX 
MIN 

48 

u 

54 
37 

60 
43 

66 
34 

71 
41 

62 
'-2 

49 
25 

60 
25 

67 
30 

71 
54 

60 
54 

63 
49 

55 
31 

50 
43 

48 
43 

46 
39 

51 
32 

44 

50 
28 

59 

60 

63 

66 

61 

47 

44 

44 

51 

71 

69 

57.0 
36.0 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

48 
18 

52 
38 

55 
42 

65 

32 

70 
40 

65 
36 

50 
25 

60 
18 

68 
25 

69 
53 

61 
54 

62 
5  3 

55 
33 

30 
40 

48 
42 

47 

31 

45 

49 

29 

56 

60 

64 

65 

63 

50 

44 

48 

SO 

62 

69 

69 

57.1 
35.8 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

49 

21 

54 
39 

63 
45 

68 
32 

73 
46 

70 

44 

53 
25 

62 
28 

68 
34 

71 
55 

65 
49 

57 

4  1 

51 
34 

51 
44 

49 
43 

46 
40 

33 
35 

47 
38 

50 
33 

60 

61 

64 
37 

64 

66 

55 
40 

45 

44 

52 
2  8 

63 

70 

69 
60 

58.5 
38.6 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

49 
19 

55 
34 

57 
4  3 

65 
27 

70 
39 

58 
36 

50 
21 

59 
21 

67 
34 

72 
52 

65 
55 

65 
52 

56 
33 

50 
42 

49 
43 

45 

52 
36 

43 
34 

52 
26 

56 

60 

65 

63 

65 

50 

46 

51 

51 

62 

69 

69 
58 

57.6 
35.8 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

41 
16 

52 
18 

54 
37 

49 
23 

68 
23 

70 
35 

50 
19 

51 
17 

61 
20 

69 
33 

73 
51 

64 
32 

67 
32 

58 
31 

30 
38 

51 
38 

45 
38 

52 
34 

50 
34 

47 
26 

57 
26 

59 
26 

65 

64 
49 

63 
30 

47 
3 1 

50 
2  3 

51 
2  2 

55 

63 

71 
53 

57.0 
30.6 

KEO 

MAX 
MIN 

51 
18 

53 
36 

60 
41 

67 
30 

73 
42 

62 
39 

51 
21 

63 
23 

69 
25 

72 
52 

66 
55 

64 
49 

36 
36 

52 
45 

SO 
44 

46 

39 

52 
33 

45 
36 

50 
29 

60 
30 

65 

30 

64 
34 

66 
48 

63 
50 

52 
36 

48 
24 

51 
25 

57 
2  7 

64 
29 

71 

71 
58 

59.2 
36,5 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

48 
16 

52 
31 

56 
4  1 

62 
26 

70 
36 

65 
39 

50 
21 

60 
22 

67 

28 

72 
48 

65 
52 

62 
42 

55 
33 

34 
43 

30 
42 

45 

37 

51 
35 

54 
28 

58 
29 

64 
33 

64 

63 
49 

53 
35 

41 
2 1 

49 
22 

52 
26 

61 
28 

61 

67 

57,6 
33.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

43 

20 

52 
37 

53 
39 

65 
31 

65 
36 

74 

4  1 

59 
25 

92 
24 

61 
32 

70 
33 

70 
55 

65 
3  b 

67 
34 

60 
36 

58 
40 

50 
4 1 

49 
39 

55 

50 

50 

58 

62 
30 

67 

65 

65 
38 

48 
25 

48 

50 

25 

56 

64 

69 
5  5 

38.7 
35.4 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

50 
22 

54 
39 

56 

42 

65 
32 

74 
40 

61 
37 

32 
26 

63 
24 

69 
33 

73 
54 

67 
56 

63 
55 

58 
37 

52 
46 

52 
44 

45 
41 

51 

38 

46 
41 

50 
29 

58 
32 

62 
31 

63 
37 

64 
51 

64 

52 

52 
36 

47 
25 

50 
25 

52 
30 

64 
32 

71 
48 

71 
58 

58.7 
38.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

42 
22 

50 
26 

53 
40 

56 
30 

64 
34 

74 
39 

60 
23 

49 
23 

60 
27 

69 
32 

71 
54 

63 
56 

64 
37 

55 
39 

51 
45 

58 
40 

45 
36 

50 
38 

45 
31 

50 
31 

57 
31 

60 
32 

62 
37 

63 
51 

63 
37 

47 
25 

47 
25 

50 
28 

52 
29 

62 
30 

69 
53 

56.8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

46 

22 

51 
33 

54 
47 

56 
34 

62 
45 

58 
36 

34 

32 

52 

61 
58 

67 

65 

67 
42 

61 

36 

so 

38 

49 
41 

45 
39 

46 
39 

44 
35 

43 
32 

54 
40 

58 
36 

59 
41 

60 
45 

56 
41 

50 
36 

44 
31 

48 

22 

52 
27 

58 

65 
50 

66 
52 

54,9 
37.4 

WYNNE 

•      •  # 

MAX 

Mm 

49 
17 

55 
35 

61 

44 

64 
31 

69 
44 

59 
35 

49 

20 

60 
29 

66 
3  5 

71 
53 

66 
51 

63 
*»  9 

34 
33 

31 
4 1 

49 
42 

46 
37 

50 
35 

43 
3  3 

46 
27 

56 
30 

60 
2  7 

65 
4 1 

63 

66 
48 

50 
36 

46 
20 

49 
2 1 

52 
26 

62 
32 

70 
49 

69 
59 

37,4 
36.5 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

Mm 

56 
28 

50 
40 

59 
4  3 

69 
29 

70 
29 

69 
32 

56 
27 

62 
2  2 

71 

3  0 

67 
37 

66 
59 

63 

59 
3 1 

S3 

51 
43 

SO 

35 
29 

46 

56 
30 

63 
2  5 

68 
26 

68 
30 

67 

62 
4 1 

56 
36 

58 
2  3 

56 
27 

53 

2  8 

57 
28 

74 
49 

68 
59 

60.6 
35.9 

DIERKS 

MAX 

Mm 

53 
2  3 

50 

59 

69 
26 

69 
28 

67 

?9 

62 
23 

64 
1 8 

7  2 

67 

65 

6  5 

60 
29 

53 

51 

48 

37 

48 

57 
29 

63 
2 1 

68 

68 
27 

67 

64 

52 
36 

50 
26 

53 
20 

55 
24 

57 
25 

72 

68 
61 

60.4 
34.3 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

53 

55 

52 

55 
29 

67 
3 1 

77 
37 

67 
26 

54 

62 

73 

71 

66 

63 

59 

49 
48 

32 

55 
36 

55 
36 

47 

54 

53 

67 
30 

68 

68 
54 

60 
35 

48 

50 
23 

54 

54 

61 

72 
49 

59.4 
33.3 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

51 
19 

50 
36 

56 
41 

71 
27 

75 
32 

68 
2  9 

56 
1 8 

65 
1 8 

67 

28 

68 
52 

67 
58 

61 

56 
28 

54 
37 

47 

47 
4 1 

54 
27 

48 
35 

54 
27 

63 
25 

68 
24 

66 
25 

69 
54 

61 
50 

50 
34 

48 
17 

49 
19 

52 

20 

61 
23 

70 
45 

68 
59 

39.4 
33.5 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

58 

22 

51 

50 
40 

60 
29 

69 
29 

70 
30 

70 
22 

58 
20 

62 
2  3 

70 
30 

70 
55 

66 

64 
32 

62 

51 

50 

48 
3 1 

57 
31 

47 
29 

58 
25 

64 
24 

69 
27 

67 
29 

69 
55 

60 
37 

61 
25 

50 
22 

56 
22 

55 
26 

58 
27 

71 
55 

60.4 
32.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

56 
25 

55 
37 

50 
39 

54 
26 

68 
34 

71 
37 

68 

26 

55 
20 

60 

29 

71 
30 

67 
54 

65 
43 

62 
29 

60 
43 

50 
44 

51 
40 

48 
28 

56 
36 

48 

28 

54 
27 

61 

26 

67 
30 

66 

66 
51 

59 
32 

52 
22 

48 

22 

54 
26 

53 
26 

58 
40 

71 
52 

38.8 
33.5 

OKAY 

MAX 

Mm 

53 

25 

52 
41 

55 

44 

68 
27 

76 
32 

75 
32 

36 

25 

62 
20 

73 

28 

69 
58 

67 
59 

67 

31 

61 
31 

58 
49 

58 
48 

52 
42 

58 
36 

55 
44 

55 
33 

62 
31 

66 
27 

69 
30 

68 
56 

65 
44 

52 
37 

52 
25 

55 
23 

55 

28 

60 
27 

73 
48 

68 
61 

61.8 
37.4 

STAMPS 

MAX 

Mm 

56 
29 

51 
41 

54 
4  3 

67 
30 

78 
39 

67 
38 

55 
26 

63 
28 

73 
35 

68 
55 

65 
35 

68 
54 

60 
S3 

53 
47 

54 
SO 

52 
43 

57 
41 

51 
42 

54 
32 

63 
30 

68 
30 

69 
35 

64 
54 

67 
45 

52 
33 

49 
24 

55 
23 

54 
29 

66 
31 

72 
50 

70 
61 

61.1 
38.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

54 

52 

54 

68 
33 

79 
40 

70 
40 

54 

30 

64 

26 

73 

70 
58 

69 
59 

66 

61 
37 

54 
49 

53 
48 

55 
45 

57 
40 

47 
42 

34 
36 

63 
35 

68 

34 

69 
43 

69 
55 

65 
40 

52 
33 

47 
28 

55 
26 

53 
31 

62 
31 

73 
51 

72 
65 

61.4 
40.3 

SOUTH  CENTRAL  OS 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

52 

55 

53 

68 

71 

69 

63 

60 

67 

TO 

66 

65 

61 

58 

53 
48 

32 

54 
33 

92 
41 

55 
32 

60 
30 

65 
28 

70 
29 

70 
52 

65 
47 

51 
37 

48 
23 

54 
23 

52 
29 

62 
26 

71 
44 

71 
58 

60.9 
36,6 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

55 

51 

55 

66 

78 

70 

58 
25 

64 

7  4 
2  8 

71 
52 

68 
58 

67 

64 
34 

58 

53 
51 

51 

44 

58 
43 

53 

43 

54 
3 1 

64 
33 

69 
29 

68 
33 

69 
56 

66 
51 

51 
34 

50 
25 

35 
21 

55 
28 

69 
25 

73 
50 

71 
62 

62.2 
38,4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

52 

54 
36 

64 
30 

77 
3  3 

66 
33 

32 
23 

62 
20 

74 
?  8 

70 
50 

65 
37 

67 

40 

60 
33 

34 
47 

55 
46 

49 
44 

57 
45 

46 
40 

31 
32 

62 
30 

66 
31 

66 
30 

68 
52 

64 
39 

52 
29 

49 
24 

53 
20 

54 
29 

68 
26 

72 
39 

69 
62 

60,4 
35.7 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

55 

51 

55 

64 

74 

63 
3  8 

55 
26 

61 
2  3 

71 

33 

70 
53 

67 
57 

62 
5  2 

59 
37 

55 

52 
48 

49 
43 

53 
41 

SO 
42 

51 
32 

59 
33 

64 
3 1 

65 
34 

69 
53 

63 
48 

48 
38 

49 
25 

52 
24 

53 
29 

64 

29 

71 
50 

69 
60 

59.5 
39, 1 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

55 
26 

50 

54 

66 
3 1 

78 
39 

74 
35 

60 
27 

64 
2  1 

74 
30 

70 
52 

66 
56 

66 
54 

60 
3 1 

54 
47 

53 
49 

30 
43 

56 
44 

54 
41 

34 
32 

63 
30 

69 
29 

68 
35 

68 
54 

66 
47 

51 
34 

49 
25 

54 
21 

55 
30 

68 
27 

72 
49 

70 
62 

61,6 
38.1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

54 

20 

57 
24 

53 
40 

52 
29 

65 
34 

77 
31 

65 
23 

54 
18 

64 

20 

76 
28 

73 
50 

67 
58 

69 
31 

62 
33 

54 
46 

54 
39 

49 
40 

60 
43 

46 
33 

54 
28 

64 
27 

68 
28 

68 
30 

69 
54 

65 
40 

54 

25 

52 
20 

55 
25 

66 
23 

68 
35 

72 
50 

61.5 
33.1 

PRE5COTT 

MAX 

Mm 

52 
25 

53 
40 

54 

44 

68 
31 

76 
39 

70 
40 

60 
26 

52 

23 

72 

32 

70 
52 

67 
58 

64 
54 

64 
34 

60 
47 

51 
45 

53 

44 

55 
38 

51 
42 

54 
32 

65 
31 

68 
32 

68 
32 

68 
54 

65 
44 

48 

32 

48 
25 

55 
23 

54 

30 

67 
28 

74 
50 

73 
60 

61.3 
38.4 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

Mm 

51 

20 

52 
37 

55 
44 

61 
28 

72 
34 

63 
29 

51 
23 

60 
18 

70 
30 

70 
46 

68 
36 

66 
46 

59 
31 

57 
43 

55 
36 

51 
42 

51 
31 

60 
29 

60 
27 

66 
28 

68 
51 

66 
50 

50 
38 

47 
24 

53 

21 

52 
28 

65 
25 

71 
50 

70 
60 

60.0 
35.3 

WARREN 

•        #  ft 

MAX 

Mm 

54 

22 

53 
36 

55 
42 

67 
30 

77 

64 
3  8 

55 

63 

74 

71 

68 

70 

63 

56 

32 
45 

50 

58 
4 1 

52 
41 

55 
30 

62 
29 

67 
29 

67 
31 

70 
52 

65 
46 

54 
38 

52 
23 

56 
21 

56 
22 

68 
25 

71 
49 

71 
59 

61.8 
36.9 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

54 

22 

57 

33 

53 
44 

64 
32 

73 
33 

64 
38 

54 
28 

62 
22 

72 
31 

72 
49 

71 
56 

70 
59 

61 
34 

53 
47 

56 
50 

50 
45 

57 
45 

51 
43 

52 
35 

62 
29 

64 
30 

68 

32 

64 
51 

66 
52 

54 
38 

50 
24 

54 
23 

58 
29 

67 
28 

69 
42 

71 
59 

61.1 
38.2 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

50 
19 

54 
31 

52 
43 

63 
30 

75 
39 

65 
34 

53 
21 

61 
18 

71 

25 

72 
48 

69 
53 

71 
57 

62 
33 

55 
44 

51 
49 

49 
42 

53 
41 

46 
42 

51 
31 

60 
28 

62 
29 

66 
31 

67 
48 

66 
50 

52 
36 

46 
23 

50 
22 

56 
28 

65 
24 

69 
45 

73 
58 

59.9 
36.2 

DUMAS 

MAX 

Mm 

51 

22 

55 
35 

57 
44 

63 
30 

75 
37 

63 
40 

51 
25 

62 
23 

72 
29 

73      65  69 
50     54  55 

See  Reference  N 

59     52  51 
37     46  45 

ilea  Following  Slati 

48 
42 

>n  Ind 

54 
42 

49 
42 

53 
31 

62 
30 

61 
32 

65 
34 

67 
47 

64 
49 

51 
39 

49 
25 

53 
26 

53 
28 

64 
27 

70 
44 

71 
34 

39.7 
37.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  196S 


Day  of  Month 

ft 

Station 

| 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EUOORA 

MAX 

51 

60 

56 

64 

76 

64 

35 

63  75 

75 

73 

75 

66 

37 

56 

52 

56 

53 

52  62 

60 

70 

71 

68 

33 

53 

57 

69 

74 

62.3 

25 

37 

45 

38 

42 

27 

24  35 

50 

96 

56 

\  s 

48 

41 

44 

43 

41 

35  31 

32 

36 

47 

49 

33  26 

23 

30 

30 

91  92 

36.9 

MONTICELLO 

MAX 

54 

55 

54 

65 

76 

71 

53 

63  73 

72 

66 

70 

65 

99 

92 

48 

56 

30 

33  2 

66 

68 

69 

63 

32  30 

53 

52 

66 

70  71 

61.2 

24 

37 

44 

33 

42 

42 

24 

26  30 

54 

96 

58 

37 

46 

47 

43 

42 

42 

31  30 

32 

36 

51 

90 

38  23 

2* 

29 

27 

3  37 

39.0 

PINE  BLUFF 

MAX 

53 

54 

58 

67 

75 

73 

33 

64  73 

73 

69 

66 

60 

94 

52 

48 

53 

49 

30  61 

67 

67 

69 

66 

54  49 

60 

93 

67 

73  71 

61.0 

MTN 

24 

40 

45 

35 

46 

44 

29 

26  32 

37 

37 

97 

38 

48 

47 

41 

40 

42 

34  33 

33 

37 

39 

37 

39  28 

25 

31 

29 

50  62 

39.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

53 

58 

65 

74 

61 

90 

63  71 

72 

64 

64 

68 

92 

92 

45 

32 

46 

30  61 

66 

67 

69 

63 

46  45 

30 

30 

66 

72  71 

39.0 

25 

39 

40 

33 

45 

3b 

28 

23  29 

37 

58 

44 

38 

48 

45 

42 

41 

38 

33  33 

33 

37 

55 

42 

30  27 

25 

31 

29 

48  62 

36.3 

PORTLAND 

MAX 

53 

56 

52 

62 

76 

62 

92 

62  72 

73 

72 

73 

63 

59 

54 

48 

94 

48 

50  62 

64 

67 

67 

69 

35  46 

61 

66 

64 

70  72 

60.6 

23 

37 

25 

22  31 

40 

64 

42 

35  30 

35 

4  5 

46 

37  24 

25 

30 

34 

37,6 

ROHwER  2  NNE 

MAX 

50 

54 

54 

64 

73 

60 

54 

61  71 

72 

68 

67 

38 

57 

54 

91 

56 

55 

53  35 

61 

65 

66 

69 

54  47 

90 

35 

64 

70  72 

39.9 

MIN 

21 

33 

45 

29 

30 

37 

28 

21  29 

50 

35 

46 

33  34 

30 

36 

50 

91 

38  29 

2* 

27 

29 

30  38 

33.4 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

52 

57 

59 

65 

75 

64 

55 

62  74 

73 

67 

66 

60 

93 

52 

48 

52 

50 

49  61 

66 

67 

70 

64 

93  49 

69 

94 

66 

72  71 

60.4 

MIN 

17 

35 

46 

28 

37 

36 

19 

18  24 

34 

52 

98 

33 

45 

46 

42 

40 

43 

33  28 

29 

31 

53 

91 

39  27 

22 

29 

24 

46  61 

57.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  01  Month 

"-3  u  ri 

Station 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■s°« 

ft      »  • 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.03 

.02 

.02 

.04 

.03 

.07 

.05 

.02 

.01 

.01 

.04 

.08 

.03 

.03 

.00 

.02 

.02 

.02 

.04 

.03 

.01 

.04 

.01 

.07 

.05 

.03 

.02 

.01 

.00 

.04 

.03 

.92 

WIND 

5 

10 

6 

17 

10 

27 

• 

18 

18 

4 

18 

57 

11 

14 

3 

6 

15 

28 

15 

24 

16 

9 

26 

83 

55 

20 

33 

11 

18 

23 

22 

622 

MAX 

42 

45 

36 

55 

56 

55 

51 

44 

92 

61 

61 

60 

32 

31 

49 

52 

47 

45 

54 

46 

".8 

64 

33 

60 

51 

42 

41 

42 

49 

60 

62 

31.9 

MIN 

31 

37 

49 

37 

37 

36 

31 

31 

32 

91 

57 

50 

38 

43 

43 

»2 

35 

36 

34 

33 

33 

33 

47 

48 

37 

32 

31 

32 

33 

43 

40 

38.4 

ft      ft  ft 

CENTRAL 

05 

Blakely  mountain 

DAM 

EVAP 

ft 

.10 

.03 

.09 

.07 

.04 

ft 

ft 

ft 

.20 

ft 

ft 

.06 

.09 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

• 

ft 

ft 

.19 

.07 

.07 

ft 

ft 

• 

• 

.19 

.04 

1.24 

WIND 

16 

13 

U 

59 

11 

8 

31 

17 

16 

13 

26 

20 

32 

18 

20 

27 

28 

17 

30 

20 

27 

11 

« 

64 

79 

2« 

20 

26 

19 

11 

39 

774 

NIMR0D  DAM 

EVAP 

.04 

.00 

.02 

.06 

.02 

ft 

ft 

.04 

.01 

ft 

ft 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.04 

ft 

• 

• 

ft 

.04 

• 

.04 

* 

ft 

ft 

ft 

.02 

.03 

.38 

WIND 

"4 

2 

2 

10 

» 

5 

13 

14 

10 

5 

9 

2 

1 

3 

S 

3 

3 

1 

12 

2» 

44 

4 

5 

2 

4 

9 

24 

223 

ft      ft  « 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

ft 

.14 

.03 

.15 

.12 

ft 

ft 

ft 

.32 

.07 

.09 

.12 

.05 

.01 

.0* 

.02 

.05 

ft 

ft 

ft 

.21 

.10 

.12 

.12 

ft 

ft 

• 

• 

.23 

.06 

2.03 

WIND 

33 

27 

30 

23 

44 

64 

66 

13 

34 

74 

113 

67 

68 

25 

43 

137 

26 

27 

49 

ft 

no 

42 

104 

171 

230 

169 

14 

34 

• 

94 

158 

2113 

MAX 

60 

30 

60 

63 

60 

68 

61 

67 

99 

50 

47 

96 

36 

56 

60 

60 

9* 

67 

MIN 

35 

40 

39 

39 

. 

36 

33 

55 

43 

45 

47 

43 

41 

37 

39 

58 

38 

99 

49 

ft      ft  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

« 

.12 

.08 

.02 

.06 

.08 

ft 

.16 

.12 

.19 

.23 

.09 

.07 

,08 

.05 

.06 

.02 

ft 

.10 

.08 

.05 

.01 

.16 

ft 

ft 

ft 

» 

.17 

.12 

2.228 

WIND 

12 

10 

13 

18 

20 

17 

37 

12 

9 

49 

34 

67 

27 

14 

2, 

38 

13 

21 

69 

28 

26 

16 

45 

90 

87 

41 

13 

35 

12 

33 

86 

1025 

narrows  Dam 

EVAP 

ft 

.12 

.02 

.09 

.08 

.02 

ft 

ft 

ft 

.20 

.04 

.00 

.07 

.04 

.00 

.04 

.01 

.01 

.06 

• 

ft 

ft 

.24 

.04 

.09 

ft 

ft 

ft 

ft 

.20 

.03 

1.36 

WIND 

10 

8 

4 

5 

10 

25 

19 

» 

15 

26 

42 

68 

21 

7 

8 

13 

12 

12 

17 

14 

16 

I' 

91 

94 

65 

20 

14 

15 

10 

23 

68 

734 

MAX 

35 

49 

99 

59 

60 

60 

62 

43 

64 

96 

93 

51 

48 

93 

30 

- 

99 

62 

60 

35 

63 

MIN 

34 

40 

38 

36 

38 

55 

54 

92 

41 

41 

69 

46 

39 

43 

♦1 

39 

51 

37 

36 

46 

•     •  « 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

ft 

.11 

.03 

.02 

.02 

.10 

• 

.28 

.04 

.05 

.08 

.10 

.06 

.10 

.04 

.07 

.02 

ft 

.10 

.06 

.12 

.10 

.05 

• 

ft 

ft 

ft 

.24 

.05 

1.906 

WIND 

6 

13 

7 

3 

14 

16 

16 

16 

27 

42 

33 

22 

8 

26 

6 

4 

9 

22 

11 

25 

14 

39 

76 

69 

11 

10 

6 

8 

32 

61 

662 

MAX 

38 

32 

59 

61 

64 

61 

63 

73 

78 

77 

66 

38 

53 

55 

65 

47 

56 

39 

60 

69 

60 

36 

6T  61.7 

MIN 

33 

38 

39 

42 

39 

37 

46 

49 

37 

36 

41 

43 

37 

38 

„ 

* 

38 

36 

39 

40 

40 

36 

50 

39.3 

S*o  fUIcreac*  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1965 


Day 

of  month 

rage 

Station 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
45 

52 
44 

54 
52 

57 
48 

58 
48 

57 
49 

52 
45 

52 
43 

56 
43 

59 
43 

60 
49 

62 
53 

58 
52 

57 
51 

57 
53 

54 
54 

56 
53 

54 
52 

53 
50 

52 
46 

53 
44 

55 
44 

57 
44 

60 
50 

55 
52 

52 
45 

50 
43 

50 
42 

51 
42 

58 
41 

60 
49 

55.3 
47.4 

SLOPE  OF  GROUND i  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE i  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi  GRASS.  INSTRUMENTATION!  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS .      MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   7  A.  M. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

S 

9  1  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      •  • 

NORTHWEST  01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
HARRISON  FAA  AIRPORT 
ROGERS 

•      ft  ft 

WEST  CENTRAL  04 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relati 

ve 

humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL 
MID  6 

STANDARD  TIME 
AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

III 
hi 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

19 

0.8 

6.7 

34 

w 

24 

81 

14 

58 

67 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

44 

7.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

22 

1.8 

7.9 

33 

w 

24 

79 

)5 

59 

65 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

8 

52 

6.1 

TEX ARK ANA   WB  AIRPORT 

17 

2.4 

7.6 

78 

S6 

62 

66 

3 

5 

4 

0 

1 

0 

13 

6.1 

Seo  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

.  § 

V  0 

»  C 

<  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degreo  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
from  Norma] 

h 

& 

« 

i 

o 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

10  or  Mort. 

• 

J 

0 

s 

1 .00  or  More 

•J 

s  < 

si 

S  » 

It       ft  * 

JUNE  1965 

67.  S 

65,8 

76.8 

.  1.2 

9* 

30. 

34 

21. 

0 

1  0 

0 

c 

c 

2.46 

-  1.53 

1.23 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

»       «  * 

AUGUST  1965 

DUMAS 

92.5 

67.7 

80.1 

-  2.3 

98 

19 

60 

2 

0 

2  9 

0 

0 

0 

3.60 

.52 

1.38 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

ft      «  • 

SEPTEMBER  1965 

MAMMOTH  SPRING 

M 

M 

M 

92 

9» 

46 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


august  1965 
oumas 

september  1965 

bismarck  2  5e 
bonner0ale 
carpenter  dam 
mammoth  spring 
remmel  dam 

november  1965 
green  forest  -  ese 


6.27 
4,45 


Day  of  Month 

4  I  S   I   6      7   I  8   I  9      10  I  11  I  12     13  I  14     15  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  I  30  31 


5.00  .56 
3.65 

2. AO  .it 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

June  1965 

SEARCY 

MAX 
MTU 

88 
68 

88 
73 

91 
67 

90 
68 

89 
68 

85 
69 

88 
63 

88 
67 

92 
64 

93 
67 

88 
68 

85 
65 

87 
68 

80 
66 

80 
67 

82 
60 

83 
62 

84 
63 

85 

33 

88 
54 

93 
54 

91 
68 

86 
67 

86 
66 

86 
65 

89 

70 

90 
Tl 

91 
69 

94 
71 

94 

71 

87.8 
65.8 

•      •  • 

august  1965 

DUMAS 

MAX 
MIN 

87 
70 

93 
60 

96 
63 

97 
63 

93 
65 

95 
70 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

90 
66 

91 
62 

91 
64 

90 
68 

93 

70 

95 
70 

96 
71 

97 
70 

95 

70 

98 

TO 

94 
71 

92 
70 

90 
69 

84 

70 

91 
TO 

93 
69 

9* 

70 

95 
73 

90 
71 

89 

61 

94 

61 

95 

70 

92.5 
67.7 

•     •  • 

SEPTEMBER  1965 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

79 
58 

80 
46 

82 
47 

86 
62 

84 
64 

90 
65 

92 
56 

81 
64 

92 
56 

82 
36 

74 
61 

88 
64 

83 

63 

91 
65 

81 
68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  , 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PHECIP. 

i 
a 

SPECIAL 

ABBOTT 
ALICIA 

SCOTT 

JAMES  V.  WILLIAMS 

-1 

05 

LAWRENCE 

35  54 

91  03 

25. 

7; 

r 

ruby  a.  Owens 

C  1  30 

0* 

34  48 

92  52 

78C 

H 

91 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  Fi  GARNER 

OWEN  6*  HENDR I  X 

HOBART  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L. WE  ST MOREL AND 

ARK  ANSA  S  POST 

ARKANSAS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

030C 

■■' 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

3  ?  b 

06 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

216 

6. 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

INDEPENDENCE 

UNI  VERS  1 Tt   OF  ARKANSAS 

DONN I E  BRYANT 

D.  C.  HENRY 

JACKSON 

P.  M.  BRECKENR IDGE 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  S  WSW 

BENTON 

?! 

CENTEPTON  STATE  HTCHRY 

BERRY VILLE  4  NW 

OtU 

31 

CARROLL 

36  24 

93  37 

116C 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

14 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

B  1  S^ARCK  2  SE 

HOT  SPRING 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

9LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEVADA 

Ml S  S 1 SS 1 PP I 

JOE  E.  ATKINSON 

HOT  SPRING 

0.    E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

600NEVILLE  7  NE 

0826 

04 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

04 

LOGAN 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE VI LLE 

LOGAN 

7P 

CLEO  E.  YANOELL 

BQTK I NBURG  2  S 

VAN  BUREN 

MAP Y  C.  PEARSON 

boughton 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

FRANKLIN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  Sw 

FRANKLIN  1 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BP  I NKLE Y 

MONPOE 

RICHARD  K .  WIES 

BUFFALO  TOWER 

NEWTON 

BULL  SHOALS  OAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

10  5  2 

03 

M| SS I SS I RP I 

35  49 

69  57 

24C 

6P 

G.  A.  HALE 

:  I  :■: 

06 

34  57 

92  04 

289 

Sf 

B.  M,  WALTHER 

CALICO  ROCK 

IE 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAM9EN  1 

OUACHI TA 

M I  HON  M.  BAILEY 

OUACHI TA 

CARL  1 SLE  1  SW 

JOHN   L.  TAIT 

CiRPFNTER  DAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

JOE  V.  HAVENER 

CLARK  SVILLE 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

CLAflKSVlLLE    6  NNE 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

35  35 

92  26 

51C 

7* 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADI SON 

35  48 

93  46 

1400 

OTTO  DAVIS 

NEWTON 

JONAH  LEE  SIMS 

FAULKNER 

CORNI NG 

WINFRED  d.  polk 

POLK 

INACT IVE  11/27/65 

CROSSETT  7  S 

ASHLEY 

U  S  F  OR  EST  SERVICE 

PULASKI 

WALTER  Ci    T | MM  I N  G 

PIKE 

34  15 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

FAULKNER 

35  22 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

35  03 

93  24 

37C 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAPDANELLE 

0« 

YELL 

35  13 

TA 

DE  OUEEN 

SEVIEP 

34  02 

0.  TUCKER  VASSEP 

DERMOTT 

CHICOT 

33  31 

DERMOTT  3  NE 

CHICOT 

33  33 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

PRA  |R[E 

34  56 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

35  43 

MPs.  GLORIA  M.  VICKERS 

D  IERKS 

HOWARD 

34  07 

THOMAS   F,  HINSLEY 

DUMAS 

DESHA 

33  53 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL   DORADO  F  A  A  AIRPORT 

??r„ 

08 

92  48 

232 

MIC 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY1 

EUDORA 

IJ5S 

?? 

CHICOT 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDOPA 

EUREKA  SPRINGS 

CARROLL 

36  24 

WALTER  H,  PETERSON 

FVFNING  SHADE    I  NE 

SHARP 

36  05 

OPHA  WOLFE 

FAYFTTEV1 LLE    FAA  AP 

WASHINGTON 

36  00 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAVETTEVILLE  ExP  ST A 

WASHINGTON 

7  36  06 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

DALLAS 

3  33  49 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

41  33  43 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

35  01 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

l^i  it 

SEBAST 1  AN 

33  20 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATFR  PLANT 

14 

CPAWFORO 

35  39 

94  09 

79! 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

7  - 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

6A 

I Nft  J,  LOGAN 

GEORGETOWN 

WHITE 

35  OB 

20C 

BESSIE  E.  AKEPS 

GILBERT 

SEARCY 

35  39 

MPS    IDA   A  K ILL  ION 

GLENWOOD 

PIKE 

34  19 

GRAVELLY  A  E 

YELL 

34  53 

GEORGE  W«  ODGEN 

GBAVETTE 

BENTON 

36  24 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

CARROLL 

36  18 

GREENBRIER 

FAULKNER 

35  14 

GRFENWOOD 

SEBASTIAN 

35  13 

00R0THY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  OAM 

l»TI 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7j 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUPDON 

CLARK 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  RORBS 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6f 

ALLEN  J,  LINDER 

3132 

02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

HARRISON 

J]  (,(, 

01 

BOONE 

93  07 

1  150 

74 

SEA  GRAY  BEENE 

HAPPISON   FA A  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1170 

MID 

MI  C 

u  s  feo  aviation  agency 

HECTOR 

32  35 

04 

POPE 

35  28 

92  58 

335 

HELENA  5  NW 

3242 

PHILLIPS 

34  34 

90  40 

220 

7t 

DURWOOD  E •   JOHNSON ■   Jft  . 

HOPE  3  NE 

34  28 

07 

HEMPSTEAD 

13  43 

93  33 

375 

"A 

Si 

C  H 

HOPPER 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

3 

93  41 

700 

AVADELLE  WHI SENHUNT 

HOPATIO 

-17 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

-1  = 

GARLAND 

: 

34  31 

93  03 

710 

it 

it 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLF 

3540 

"i 

MADISON 

7 

\6    0  = 

93  44 

1453 

C 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3556 

UNION 

1 

33  02 

)j  05 

60 

c 

U  S  COPPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

}S(!<. 

17 

LITTLE  RIVER 

33  35 

■•<,  >3 

300 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

"1 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES   S,  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

0^ 

GARLAND 

3 

3*  42 

93  04 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

1734 

0? 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

7  J 

BENEDICTINE  SISTERS 

KE 1 SER 

3821 

11 

2 

35  41 

90  '5 

232 

7ft 

M"lME  TAYLOR 

INDEX  NO. 

s  U 

!  i 
3    COUNTY  ! 

i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDoLn v  en 

1  TEMP. 

PRECIP 

I 

SPECIAL 

KEO 

38  62 

6  LONOKE 

92  00 

230 

7( 

R.  A.  WALLER 

K I NGSL  AND    3  SSE 

3904 

3  33  30 

92  16 

214 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3  CRAIGHEAD 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010  c 

3  PULASKI 

1   34  51 

92  28 

303 

Hit 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060  t 

7  PIKE 

3  34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106  ( 

1  BOONE 

7  36  23 

92  33 

610 

SS 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4134  C 

5  GRANT 

3  34  10 

92  33 

261 

SJ 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AlRPOPT 

4246  C 

3  PULASKI 

92  14 

237 

MIO 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

4250  C 

3  PULASKI 

92  19 

312 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

43B6  C 

1  NEWTON 

7  35  46 

93  03 

2007 

7A 

LOLA  0  JOHNSON 

MADISON 

4528  C 

6  ST  FRANCIS 

5  35  00 

90  43 

7A 

RAYMOND  0.  BURNETT 

MAGNOLIA  3  N 

4548  C 

8  COLUMBIA 

4  33  19 

93  14 

315 

7A 

H 

EARLE  e.  GRAHAM 

MAGNOLIA   5  N 

8  COLUMBIA 

ARKANSAS  P  *■  L  CO. 

MALVERN 

4562  i 

5  HOT  SPRING 

3  34  23 

92  49 

311 

SP 

C  H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572  C 

2  FULTON 

7  36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

MAPI  ANNA  2  S 

4638  C 

6  LEE 

90  46 

234 

6P 

THOMAS  B*  TURNER 

MARKED  TREE 

4654  C 

3  POINSETT 

3  35  32 

90  25 

229 

SS 

5! 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666  C 

2  SEARCY 

7  35  34 

91  38 

1050 

SS 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696  C 

2  SEARCY 

7  36  03 

92  39 

749 

KENNETH  OELOY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

4746  C 

2  IZARD 

7  36  05 

91  39 

600 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

4756  C 

4  POLK 

3  34  33 

9*  15 

120T 

6P 

RICHARD  W,   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839  I 

4  33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT ICELLO 

9  DREW 

p 

SP 

:  M 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906  C 

9  ASHLEY 

3  33  19 

91  29 

12* 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK    AND  DAM  6 

4934  ( 

8  CALHOUN 

3  33  19 

89 

SS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRI LTON 

49  38  C 

5  CONWAY 

1   35  08 

92  44 

260 

SP 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4986  C 

7  MONTGOMERY 

93  38 

5P 

WILLIAM  E .  BLACK 

MOUNT   MAGAZ INE 

5010  ( 

4  LOGAN 

1    3S  10 

93  41 

2800 

3P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

50  36  ( 

2  BAXTER 

7  36  20 

92  23 

800 

TA 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME    C   OF  ENG 

5038  < 

2  BAITER 

92  23 

600 

8A 

B  A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5046  C 

2  STONE 

7  33  31 

92  05 

SS 

7* 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  I" NNE2 

3072  ( 

1   35  34 

94  01 

900 

7A 

NARROWS  DAM 

7  PIKE 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

M12 

T  HOWARD 

4    34  00 

93  36 

33( 

7J 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

SI  14 

7  HOWARD 

4  33  37 

93  52 

373 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

51^8 

7  HOWARD 

3  34  07 

93  52 

550 

7A 

EDNA  J.  WESTF ALL 

NATURAL  DAM 

5160  C 

4  CRAWFORD 

1    33  36 

94  23 

673 

7A 

MRS.  NONA  L.  HA  1  LEY 

NEWHOPE  3  E 

3174  C 

7  PIKE 

93  90 

830 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186  C 

3  JACKSON 

91  17 

223 

LEVI  W.  T IMS 

NIMROO  OAM 

5200  t 

5  PERRY 

93  10 

460 

8A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228  C 

2  BAXTER 

7  36  15 

92  19 

429 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354  ( 

1    33  48 

94  24 

1300 

It 

ODFN  2  W 

7  MONTGOMERY 

U  S  FOREST  SERVICE 

5376 

7  HOWARD 

4  33  46 

93  99 

30( 

SP 

J.  T.  HARG1S 

OSCEOLA 

5480 

3  MISSISSIPPI 

2   33  43 

89  99 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

5498 

5  SALINE 

92  49 

500 

SA 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

4  FRANKLIN 

1    35  29 

93  90 

396 

TA 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

Se.  [4 
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CORRECTIONS 


NOVEMBER 
NOVEMBER 


EVAPORATION  AND 


EVAPORATION  AND 


EVAPORAT ION  ANO 


EVAPQRAT ION  AND 


EVAPORAT ION  AND 


EVAPORATION  l 


NO  TABLE 
ND  TABLE 
NO  TABLE 
ND  TABLE 


BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 
NIMROD  DAM 
STUTTGART  9  ESE 


E  VAPOR  A' 
EVAPORA' 


ON  ON  30 
ON  ON" 30 
ON  ON  29 
ON  ON  30 


30 
.06, 


11,  TOTAL  EVAPORATION  81.91 
OTAL  EVAPORATION  2.24 
OTAL  EVAPORATION  1,81 
OTAL  EVAPORATION  1.02 

15.  TOTAL  EVAPORATION  2.57 
OTAL  EVAPORATION  B2.5* 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkuuu  72202  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly. degree  day  total* 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degreea.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table  "Dally  Preclolt4 
tion"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  * 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  point* 
for  successive  observations:    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATiON  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


i  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEV1LLE- -2/4/66-  950 


-  169  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ANNUAL  SUMMARY  1965 
Volume  70      No.  13 


ASHEVILLE:  1966 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

Ju 

August 

September 

October  t 

9 

Station 

s 

s 

jJ 

H 

| 

I 

c 

a 

s 

I 

• 

2 

9 

I 

| 

« 

• 

i 

a 

0 

a 

0. 

■£ 

jp 

■£ 

a. 

| 

S 
a 

a 

1 

a 

a 
a 

i 

a 

1 

s 

Q 

a 
t- 

Q 

B 
H 

i 

a 

0 
• 

H 

0 

Q 

S 

1 
Q 

a 

H 

a 

a 

B 
f- 

a 

a 

! 

h 
a 

Q 

t° 

G 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

3T,T 

35.6 

37,0 

60 

,4 

68 

9 

78  3 

69 

6 

57 

2M 

BENTONVILLE  5  WSW 

38,6 

63 

T 

70 

,2 

74,9 

80.3 

?fl 

1 

72 

4 

59 

0 

eureka  springs 

41.3 

,9 

*U3 

- 

0.6 

38,8 

- 

9 

,7 

64 

,1 

4 

6 

69 

,2 

2 

6 

73,6 

• 

1 

6 

79,0 

0 

5 

77 

L 

- 

2 

1 

70 

9 

- 

1.9 

- 

2 

2 

fayetteville  faa  ap 

38.4 

39,2 

37,9 

62 

.3 

6B 

,3 

73,5 

78,7 

76 

3 

70 

9 

57 

9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

41.0 

.0 

40*9 

0,6 

3B.6 

9 

,5 

63 

9  H 

5 

3 

69 

9 

3 

7 

74,3 

0 

7 

0 

4 

77 

8 

_ 

0 

7 

72 

2 

0,8 

59 

9 

1 

2 

GRAVE  T  TE 

38.3 

.5 

38.0 

2.2 

37,3 

9 

,7 

6  I 

8 

3 

7 

68 

2M 

2 

3 

73, 1M 

- 

l 

8 

78,2 

1 

3 

76 

8 

- 

2 

2 

71 

5M 

- 

0.1 

- 

1 

6 

HARRISON 

41,1 

.  1 

40.9 

0,2 

38.9 

9 

2 

62 

9 

2 

49 

5 

2 

9 

74,6 

0 

6 

78,6 

0 

8 

71 

7M 

59 

1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

38.8 

40.1 

37.8 

62 

1 

73.2 

77,2 

75 

5 

7Q 

2 

* 

HUNTSVIILE 

40.2 

37,9 

62 

5 

68 

6 

73.4 

77,3 

75 

70 

1 

58 

LEAD  HILL 

42.4 

,3 

41.6 

1.1 

40,4 

7 

0 

63 

5 

9 

z 

TO 

9 

4 

9 

73,2 

- 

0 

2 

77 

6 

- 

1 

3 

72 

0 

0.7 

60 

I 

0 

0 

ROGERS 

41,4 

,3 

40,5 

1 , 1 

39,6 

e 

64 

3 

68 

7 

2 

72,  7 

77.3 

_ 

1 

7 

75 

2 

70.4 

SILOAM  SPRINGS 

41.0 

40.8 

40,6 

63 

9M 

70 

.3 

75,8 

81.8 

79 

5 

60 

3 

D I V I S I ON 

40.2 

5 

39.9 

1.2 

38.6 

9 

3 

63 

0 

4 

6 

69 

3 

3 

1 

74,0 

0 

9 

78,8 

0 

5 

76 

9 

1 

e 

71 

2 

0.2 

59 

2 

1 

6 

• 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

41.TM 

40.  1 

39, 8M 

61 

8M 

69 

5 

79 

75 

9 

Tj 

_ 

55 

9 

Evening  shade  i  ne 

38,5 

39,3 

61 

3 

67 

8 

72.5 

76*1 

74 

5 

69 

0 

55 

1 

G I LBERT 

«!; 

40,  3 

39.6 

62 

4 

60 

0 

73,3 

78*1 

75 

5 

70 

6 

56 

6 

GREERS  FERRY  DAM 

40.6 

39.4 

41. 1M 

63 

5 

71 

1 

75.4 

79*6 

78 

1 

72 

\ 

69 

9 

MAMMOTH  SPRING 

40.3 

2 

5 

40, 1M 

0.7 

40.3 

8 

1 

63 

6 

3 

M 

74,7 

0 

8 

77.5M 

1 

7 

75 

4 

3 

2 

MARSHALL 

42.4 

43, 1M 

40,9 

65 

0 

70 

4 

74,5 

78,2 

77 

1 

72 

0 

69 

9 

39,7 

1 

3 

38.5 

3.2 

39.0 

9 

6 

62 

6 

3 

2 

70 

3 

3 

3 

74,7 

• 

1 

1 

1 

0 

77 

1 

- 

1 

8 

71 

3 

- 

0.7 

59.5 

- 

1 

9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

38,5 

37,2 

38.1 

61 

1 

69 

7 

74,5 

78*4 

76 

3 

70 

6 

57 

i 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

38.8 

38,8 

38.1 

61 

3 

67 

B  N 

72,8 

79.0 

77 

l  M 

71 

I 

60 

\ 

YELL VI LLE 

39,5 

38.8 

38.8 

61 

5 

68 

1 

73,0 

76.6 

73 

6 

69 

56 

DI VI SION 

40,2 

1 

8 

39,5 

m 

1.9 

39.5 

m 

6 

9 

62 

4 

3 

2 

69 

3 

2 

3 

T4,l 

_ 

1.6 

78,1 

1.6 

76 

1 

m 

2 

e 

70 

9 

0.9 

57 

9 

3 

3 

•       •  # 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

42,  2M 

40.9 

42.4 

64 

4 

72 

6 

76,8 

77 

6M 

71 

8 

59 

SM 

BALD  KNOB 

44,1 

69 

2 

71 

7 

77,0 

flo'ft 

7fl 

8 

73 

5 

60 

DATCtuTI  1  C    1  1  \lC*.Tftr\( 
DU  1  t  3V  ILLt    LlvtJi  LH,^ 

til) 

4l!lM 

41, 3M 

o3 

9M 

6? 

7M 

74,5 

78*5 

76 

71 

6 

5« 

9M 

BATESVILLE  l  AND  D  1 

42.1 

40.7 

42.7 

I 

70 

7 

75,4 

80*0 

77 

6 

72 

6 

58 

I 

BEEOEVILLE 

43.2 

42.5 

43,7 

2 

72 

9 

77,3 

81.2 

79 

6M 

73 

2 

60 

BL YTHE V I LLE 

42,0 

2 

0 

41,9 

I  .  1 

43.9 

6 

65 

0 

8 

74 

3 

1 

78,0 

■ 

o 

5B 

79 

2M 

* 

1 

1 

73 

5 

0,0 

62 

2 

0 

9 

CORN I NG 

40.5 

8 

39,9 

1  .  T 

41,5 

s 

I 

63 

8 

j 

4 

72 

5 

3 

6 

77,  I 

0 

5 

78*9 

2 

1 

77 

6 

2 

4 

7  1 

3 

1.4 

58 

2 

3 

JONE  SBORO 

42.3 

1 

9 

42.0 

- 

1.3 

43,2 

7 

5 

65 

6 

4 

3 

73 

5 

3 

8 

76.0 

• 

0 

3 

0 

79 

5 

1 

1 

73 

2 

- 

0.5 

61 

2 

• 

1 

9 

M.' 

40.2 

43,0 

63 

6 

73 

9 

77,9 

80*0 

78 

5 

7! 

I 

59 

4 

MARKED  TREE 

M  .8 

2 

5 

40.9 

1.0 

42,8 

6 

8 

64 

7 

2 

7  2 

7 

3 

2 

77,7 

80*7 

7« 

3 

1 

6 

73 

0.7 

60 

9 

1 

5 

NEWPORT 

43.6 

2 

42.8 

1.3 

43,3 

8 

3 

65 

7 

3 

8 

72 

7 

2 

5 

76.7 

1 

9 

80.9 

- 

0 

9 

78 

2 

2 

8 

73 

2 

0.7 

61.0 

2 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

42.2 

41.6 

43,0 

65 

7 

74 

0 

78,1 

79 

2 

'2 

9 

60 

9 

POCAHONTAS  1 

40.0 

0 

T 

39.2 

- 

3,0 

41,1 

■ 

8 

5 

63 

0 

2 

6 

70 

7 

2 

2 

76,5 

• 

? 

78*.9 

77 

2 

- 

2 

9 

71 

7 

1.3 

58 

fa 

■ 

3 

7 

SEARCY 

43.8 

2 

Z 

42.5 

2.0 

44,  9 

6 

7 

65 

4 

3 

6 

72 

1 

2 

3 

76,8 

1 

2 

81.2 

' 

78 

9 

2 

** 

73 

8 

* 

0  •  7 

61 

6 

2 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

40.0 

39,7 

41,2 

63 

i 

7? 

2 

77,3 

79.9 

7fl 

0 

72.2 

59 

6 

DI VI SION 

42.0 

2 

1 

41.2 

1  .6 

42,8 

7 

* 

64 

6 

3 

8 

'2 

4 

3 

2 

77,0 

_ 

0 

6 

80.2 

0 

6 

78 

3 

1 

8 

72 

8 

0,9 

60 

1 

2 

3 

■      •  • 

WEST  CENTRAL  0* 

appleton 

40.6 

42*2 

42.2 

66 

3 

70 

1M 

74,0 

79  2 

7  7 

2 

72 

6 

61 

7 

BOONEV I LLE 

4,4,  »  7 

2 

9 

44,6 

0.8 

1 

66 

2 

4 

0 

72 

2 

2 

6 

77.1 

1 

0 

81*9 

o 

s 

80 

2 

\ 

8 

75 

9 

0.  3 

62 

1 

2 

I 

CLARK  SV I LLE 

43.6 

43.4 

43^6 

65 

71 

8 

76,8 

8? "  1 

79 

6 

74 

4 

61 

8 

dardanelle 

43,6 

1 

* 

43,5 

- 

44,2 

- 

8 

9 

66 

0 

3 

0 

72 

0 

1 

3 

77,0 

- 

8 

81*6 

1 

c 

79 

7 

• 

2 

3 

7*. 

1 

- 

1.2 

61 

6 

• 

2 

9 

OEVILS  KNOB 

38, 4M 

35. 2M 

M 

M 

67 

OM 

M 

76*SM 

75 

OM 

6R 

2M 

59 

4 

FORT  SM I TH  WB  A I R PORT 

42,0 

2 

2 

41,4 

Z  .  3 

41,7 

9 

4 

64.4 

2 

7 

71 

9 

2 

0 

77,3 

* 

1 

1 

82 

0 

8 

80 

9 

1 

4 

74 

8 

■ 

0.1 

61 

7 

2 

I 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

42.1 

41,4 

41,1 

r>3 

3 

69 

7 

74,4 

79*1 

77 

5 

72 

9 

59 

6 

43,9 

1 

7 

43.6 

- 

1,8 

42,6 

9 

3 

66 

0 

* 

2 

69 

a 

0 

6 

74.6 

- 

2 

6 

7A*0 

* 

1 

8 

77 

6 

2 

8 

72 

6 

• 

1.5 

6  0 

5 

- 

3 

5 

MOUNT  MAGAZINE 

39. 8M 

39.5 

37,7 

62 

OM 

M 

M 

76*5 

76 

0 

68 

5 

56 

2 

OZARK 

44,9 

4 

4 

43*9 

0.2 

43,7 

T 

3 

65 

2 

3 

6 

71 

4 

2 

1 

77,3 

0 

5 

82*9 

c 

6 

10 

5 

1 

4 

74 

7 

0.2 

b2 

3 

1 

1 

PARIS 

43,6 

43,6 

43,6 

65 

7 

71 

7 

76,0 

80.7 

79 

9 

74 

7 

61 

8 

RUSSELLV 1  LLC  *  N 

42,1 

41,8 

43,1 

64 

2 

70 

9 

75,9 

78 

2 

72 

8 

59 

9 

SUBIACO 

44,0 

2 

5 

44.0 

1.1 

43,3 

- 

8 

7 

64 

6 

4 

3 

71 

9 

1 

9 

76,8 

■ 

1 

7 

82*1 

- 

c 

79 

9 

- 

^ 

1 

74 

7 

- 

0.4 

62 

9 

1 

5 

WALDRON 

44.8 

44.2 

44,1 

67 

2 

72 

4 

77,3 

82.2 

80 

6 

75 

4 

61 

7 

WHITE  ROCK 

39.0M 

37.7M 

38, 4M 

63 

1M 

67 

3M 

71  ,9M 

76.  9M 

75 

9M 

70 

tf 

60.7 

OIVI SION 

42.5 

1 

8 

42.0 

2.0 

42.4 

8 

3 

65 

2 

4 

2 

70 

7 

1 

9 

75,9 

_ 

1 

0 

80  2 

0 

7 

78 

6 

i 

9 

73 

I 

o.e 

60 

9 

2 

S 

•       •  ■ 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

44.6 

44,5 

43.4 

6$ 

0 

T2 

76,6 

80 

2 

74 

0 

63 

i 

45,9 

44.8 

46.8 

66 

9 

72 

3 

76. 2M 

80*9 

79 

8 

73 

5 

61 

4 

BLAKELY  mountain  dam 

41,9 

40.3 

43,3 

65 

OM 

69 

5 

74,2 

78 

5 

U 

9 

6  0 

8 

44.7 

2 

1 

43.9 

• 

1.9 

45.8 

• 

7 

0 

66 

3 

6 

71 

9 

1 

6 

76,8 

- 

1 

7 

80*8 

1 

6 

79 

t 

• 

2 

5 

74 

9 

• 

1.0 

61 

7 

2 

7 

GREENBRIER 

41.8 

41,4 

43.2 

64 

; 

70 

9 

76,0 

80,3 

19 

0 

73 

0 

59 

8 

HOT   SPRINGS   I  NNE 

46.2 

2 

0 

46.3 

0-7 

46.3 

• 

T 

8 

69 

9 

5 

6 

t  3 

* 

2 

1 

77,2 

2 

2 

82 

0 

3 

82 

0 

- 

1 

0 

75 

2 

- 

1,1 

64 

8 

1 

3 

44,6 

44,2 

45.  9M 

66 

9 

72 

1 

76.0 

80*8 

79 

4M 

73 

8 

60 

8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

44,2 

3 

6 

43,2 

1  .2 

44.5 

7 

3 

65 

3 

4 

72 

2 

2 

78,2 

0 

7 

82*9 

1 

0 

81 

7 

0 

4 

74 

3 

0,0 

61 

6 

t 

9 

MALVERN 

45,4 

44,7 

47,3 

66 

I 

7\ 

9 

75,  4M 

80.3 

77 

b 

72 

0 

61 

6 

MORR ILTON 

45,3 

0 

43.4 

i  ,  I 

46,5 

4 

67 

7 

6 

o 

72 

9 

3 

1 

77,8 

0 

5 

81,7 

0 

3 

80 

8 

75 

7 

1  •  3 

63 

3 

3 

NIMROO  DAM 

42.2 

40.3 

42,8 

65 

4 

71 

1 

73,3 

81.0 

79 

S 

73 

1 

61 

4 

PERRY 

43,9 

2 

2 

43.4 

• 

1*1 

46,3 

- 

5 

I 

65 

5 

4 

5 

71 

7 

2 

9 

77,1 

0 

2 

81,8 

1 

1 

8  1 

0 

0 

5 

73.5 

0,0 

61 

3 

1 

7 

SHERIOAN  TOWER 

45.4 

46  ,8 

47,1 

69 

o 

72 

6 

M 

80,7 

78.7 

7; 

9 

61 

3 

DIVISION 

44.3 

2 

0 

43,6 

1.6 

45.5 

6 

5 

66 

6 

4 

5 

72 

0 

2 

3 

76,4 

1 

3 

81  3 
* 

* 

0 

3 

79 

8 

* 

1 

5 

73 

7 

0.9 

61 

9 

2 

1 

•       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

44,9 

47,6 

6T 

7 

73 

4 

76,9 

81 

78 

9 

74 

6 

61 

5 

BPINKLEY 

43,2 

o 

41,3 

3.9 

42,9 

64 

6 

2 

(, 

72 

2 

1 

3 

81*5 

0 

2 

79 

4 

73 

9 

0  3 

59 

9 

CABOT  4  SW 

72 

2 

76^6 

Afl*  AM 

79 

7 

73 

S 

61 

9 

CLARENDON 

■ 

• 

- 

73 

4 

76,9 

82*1 

79 

OH 

73 

9 

61 

5M 

DES  ARC 

45.7 

64.4 

46.0 

68 

6 

74 

2 

78.3 

82*7 

81,2 

74 

5 

63 

0 

FORREST  CITY 

44.4 

43.2 

45.0 

66 

l 

73 

4 

76,9 

a?*  J 

79 

0 

'3 

9 

61 

0 

HELENA  3  NW 

43.2 

.  0 

3 

42.3 

* 

4.1 

43.7 

- 

9 

5 

65 

6 

2 

6 

73 

4 

2 

5 

77,4 

- 

1 

3 

0 

2 

78 

5 

- 

2 

73.1 

- 

2.0 

59 

9 

- 

3 

1 

45.2 

44,0 

46.3 

67 

1 

72 

i9 

76,6 

80*0 

78 

0 

72 

6 

61 

3 

MAR  I  ANNA   2  S 

44.4 

2 

.0 

43.3 

1.8 

63.3 

7 

0 

66 

,1 

4 

I 

73 

6 

3 

,2 

77,6 

1 

1 

sols 

0 

2 

79 

0 

1 

2 

75 

9 

0.3 

61 

0 

2 

,4 

SAINT  CHARLES 

43.5 

42.8 

44.6 

66 

9 

73 

.6 

77,7 

82,3 

79 

9 

74 

62 

,2 

STUTTGART 

49.5 

4 

.8 

46.6 

0,2 

M 

3" 

75 

.6 

4 

6 

79.7 

0 

6 

83.3 

1 

0 

92 

,2 

0 

3 

76 

9 

1.3 

64 

6 

0 

,2 

STUTTGART  9  ESE 

43,0 

42.0 

43,  8M 

66 

1 

73 

.7 

78,0 

82.0 

79 

3 

74 

5 

61 

4 

WEST  MEMPHIS 

44,5 

42.8 

43,9 

66 

75 

,2M 

79, B 

M 

80 

6 

74 

6 

63 

2 

WYNNE 

42.6 

42.1 

43,6 

66 

1 

73 

i9 

77,1 

80.8 

78 

6 

73 

8 

61 

2 

DIVISION 

44.5 

I 

,9 

43.3 

2.. 

44,8 

7 

6 

t>6 

,5 

4 

,3 

73 

.7 

3 

3 

77,6 

0 

,8 

91,5 

0 

1 

79 

,3 

1 

,3 

74 

1 

0.9 

61 

►  T 

2 

1 

54.6 
52.3 
54.7 

53.3 
53.4 
52.7 
54.3 
54.9 


52.6 

M 

54.7 


51.5 
56.3 
33.2 


59.  3M 

54.6 

56.0 


56.2 
9».5  I 
96.8 

96.8  I 

56.1 

93.9 

56,8 

53,7 

55.3 


58.6 
57,6 
56,0 


59.9 
56,  8M 
58,0 


57.2 
57,2 
59.2 

57,0 
55.9 
97,9 
57.9 
57.6 

58,  8M 

56.9 
97.7 
56,6 


5.8 
6,9 


46.4 
43.7 
45.1 

44.4  4.9 
45.4  5.2 
45.5 
45.0 
45,8  6,5 


43,9 
44,2 
45.2 
44,4 
44, OM 

46,5  I 
44,2 
42.5  ! 
46. 9M 
44.7 

44.7 


46,8 
45.  2M 
45.6 
66.5 

47.6  5,7 

69,9  9.1 

47.1  9,0 
44,3 

47,3  6,2 


47,3 
46.3 
44,5 


5.2 
5,3 
6.5 


46.3 
43.8 
44.  9M 

46.4 
43,8 
46.27- 
43.3 
46,7 

65,8 
44,6 
47,4 
46,6 
44,  7M 

49,7 


45.0 
46.6 
45.1 


6.5 
7.0 


45.2 
46,1 
48.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


July 


August 


September 


SOUTHWEST  OT 

OE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE   3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA   wR  AIRPORT 
DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


09 


ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
$PARK"AN  3  aSH 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT   I  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT   3  NE 
OUMAS 
EUOORA 

mont icello 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 

rohwer  2  nne 

star  city  4  ene 

division 


46.7 
49,4  3.7 
<•%.!  .  0,4 
49.1 
48,9  1,3 

46.9 


49.1  •  0.9 
46,9  j 

46.9 

67,0 


49.3 
46.9 

49.1  -  9.1 
44.3  -  6.2 
44,9 

44,3 


46.6 
47.3  . 
46. 6M 
47,7     .  1.9 


46.7 
49.9 
49. 3M 


47,6 
48. T 


43.9  -  4.9 
*9.6 

69.2 

49,7  - 


47,7 
47,9 


69.6 
66.1 

66,8  4,0 

69.7  5,3 
65.1 

69.7 
69.5 
68.9 

69.8  9.9 


69.1 
69.5 
69.1 


•  S.2 

•  6.7 


-  6.1 

-  9.9 


67.8 
69.7 


67.9 
67.9 
69.9 

67,3 
69.8 
68.7 
66,3 
68.2 

67,6 

69.2 


73.6 

7X.0M 

74.1 


71, BM  -  0.3 


74.6 
74.0 
76.1 

73.0 
74.5 
74,7 
73.0 
74,4 

73.7 

74,2 


77.4M 
73.9 

76,4  •  2,4 

79,0  -  1.4 
74,9 

74,4 

77.8  -  1,5 
76.9 

78.0  -  1.4 


79.1 
78,0 
79,1 

76,6 
79.5 
79,8 
76,3 
78,0 

77,0 

77,8 


79.9 
93.0 
92.2 
82.9 


81,6     .  0,9 


81.6 
82,3 
82.5 


81. 9M 
82.2 


81.0 
80.2 
79.3 
78.0 
79.0 


78.1 
81.1     -   1,1  76 
80,  5M 
81.6     .   1,2  76 


79.7 
80,  1 
91.3 


61.1 
80.9 
78.9 
79. B 

79.7 

80.3 


79.0 
76. 2M 
74,7 
75.4 
75.1 


62.7     -  2.1 


65. 4M 

63.9 
64.5 
63.0 
63.8 
62.0 

61.9M 

63.3 


59.1 
39.1 
58. OM 


7.0 

Division  averages   In  the  annual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published 


46.4  1.2 

46.5  3,6 
46,3 


64,4 
61, 1M 
63.3M 


63.7     •  1.9  60.9  7.2 


99,9 
2.4  99.4 
61.SM 


1.9  60.6 

,2  60,2 
39.1 

39. 1M 

.1  60,0 

nthly 


49.9 
47. 7M 
49.4 


49,  1 
49,6 

50.7 

30,1 
30.3 
49,9 
49. IM 
47, 7M 

48.7 

♦9,2 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  the  April  and  September  issues  of  this 
publication. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


September 


NORTHWEST  0 

LEAVER  DAM 
9ENT0MV I LLE  5  wSw 
BERH^V ILLE  4  NW 
BUFFALO  T0WE« 
EUREKA  SWINGS 

F A YE  T  T  E V  I L  LE  faa  ap 
F AYE  T  TEV  I  LLE  EXP  S T  A 
GRAVETTE 

GREEN  FO«EST  <.  ESE 
HARRI SON 

HARRISON  F  A A  AIRPORT 

Hij-lTSVlLLF 

JASPER 

LEAD  H ILL 

LURTON 

OOELL   3  N 
ROGERS 

S1L0AM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK- 
CL  INTON 

EVENING  SHADE   I  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  wnw 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  E'tG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

vellville 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
3ALD  KNOR 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5V I LLE  L  AND  D  1 
MEECH  GROVE 

3EEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLVTHEV I LLE 
8URDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NE5B0R0 
KEI5ER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  kdrs 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FHANCIS 

SEARCY 

*ALNUT   RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
100NEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDAnElLE 
OEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  A1RP0RT//R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  <.  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

"*ENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  OAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SU9IAC0 
WALDRON 
rfHIIE  ROCK 


2.04. 

1.63. 
1.83 


2.96- 
3.M 


5.0<d 
4.34^ 
5.36- 
4.0fl| 
4,9<J 


4.?5= 
3.98 
3.70 
5.20= 


4.63 

::5t 


3.45 
3.24. 
3.99= 


4,  lq 

3.0T 
2.54 
3.75 
2.72  = 

1.96! 
2.49 
3.27 


1.94-  1.68 


1.90-  1.94 

2.07 
2.14|-  ] 
1.86-  1 
2.67 


2.14 
2.65- 
4.76 

2.04 
2.84- 
1.91 


2.B1! 
2.9d 
2.32- 


5.08  1.61 


11.43 
10,86 
8.94 
4.53 


2,27-  1,26 


3.81- 

5.82 
3.95 
3.32 
4.62 

3.97 
3.64 
5.23 
2.76- 
2.91 

5.43 


5.28( 
4.8  0 

3,5ll 

2.61:- 

fc.7T 

6.09 
4. 2d 
5.71 
6.11. 
4.19 


5,79  1.4CE 


4.79 
3.71 
4.86- 


5.67 
5.47 
4.65 
5.10 


4,26-  1.01 


2.99-  1.1C 


5.11-  1.44 


8.92  4.35 


7.43  2.84 


3.54 
3.66 
3.29 


6.83     2.54E  5,94 


5.35  1,01 


2.28- 

3.64, 


1.73 
1.17 


2.55 
2.58 


1.14 
2,59 


.12 
2.26 
2.03 


2.90 
1.93 
1.77- 
1.97- 


1.291 


.44        .36|     3.70-     .74)     2.31-  2.79      7.71  1.72 


6.06 
4.56 
3.55 

6.44 
4.53 
5.571 
.99!  3.3B- 


6,29  1,01 


5.31, 


4.23 
5.83  1 

2.63-   1.54]  2.61- 
1,68 
4.23- 

6.29  I 
2.96-  ] 
1.87 
3.22 
2.41-  i 

5.24 


3.51-  1.31 


2.27     7.85     2.5s     2.691-  1.66 
5.46! 
3.83 


6.76 
6.33^ 
1.0]i 


4.59 
2.63 
2.42 


3.70 
1.74 
2.83 
4.08- 


i.t--  ^^ 


2.15 

1.53 


.83 
3.30 


5S     2.46-  1.53 


72  4.19 


80     2.21     2.81-  1.49 


2.35-  1.85 


3.1 

8.3 
8.29 
3.02 
4.33 

2. id 


1  .49 
3.75 
3.52- 


1.95 
5.56 
3.42- 
3.36 

6.57 
2.74- 


2.68- 
4.83 
3.60 
3.08 
5.84 

3.86 
5.43 
10.79 
2.25- 
1.99 


3.17 
3.27 
3.72 


3.10 
4,06 
2,00 
3.44- 
6.  15 

1.29 
4.4d 
5.95^ 
9.16 
10.03 


4.25; 
5.12 

1.7(J- 
13.15 
5.26 

2.4tL 


,T2 
3 . 4  1 

1  .  (4 


3.09- 
1.21 
1.90 
4.92 


1.06- 
2.42 
2.14 


2.44-   1.3P  3.20 


6.43 

4.9? 
5,02 


,80     1  ,4<;  3,42 


2.41- 
3.23 
1  t3*| 
2.87 
2.68 

4.09 


4.84 
1.73- 

2.81, 

2.97| 
1.89- 
2.91- 


1.79- 
1.09- 
3.09 
3. 2d 


3. OS 

3.8  J 
2.23 
2.87 
2. 55 


7.29-  1.52 


1.8  3-  1.21 


1.46-  I.b3 


4.  16 
2.02 
6.65 


96      5.T*        .05-    3.4(      2.18-    1.51      I.H6-  1.2 


10.01 


11,4 

10^5 
8.61 

7.27; 

10.53 
10.32 

8.99 
10.86 

9.5Q 


11.55 
11.53 
10.1 
14,1 


6.41 
5.93 


2*      9.671  6.71 


7.12 
5.17 

4  3)     5.87  2.91 


2.14 
4,85 
9.04 

5 .  «  3 


4.51  2.17 
7.89 
4.661 
5.52 


6.69 
8.3d 
5.87j 


1.18 
.47! 
.  '5 
.99 


.57 
1.12- 
.42- 


•  76 
.80 
.73 
.28- 


04-  2.81      1.71-   1.7(  2.1 


1.8C  2.02- 


2.01 
3.2! 


1.07 
1.00 

A 

i.oo- 


1.2L 
1.93 
1.34- 

1.13 

.87- 
1.20- 
1.14 
1  .06 

1  .  86 
1.19 

lit* 


1.26-    1.9<5      3.46        .  41.61-  3.80 


2.01 
1.29 
1.16 


111-   3.0<l      3.14-  L2C 


3.65- 

J- 

2.96- 
1.7d 
2.99 
1.99- 

3.5- 


2.62- 

2.oJ- 


1.16-  2.02 


1.33-  2.6! 


2.02 
1.621 


1.03-  2.5< 


.65     1 .82  E 


2.90 
3.81  1.21 
4.14  1.6! 
E  2.45 
2.29 

3.05 


3.82 
9.14 


3.14 
2,19 
1.20 


40.49- 
49.16 
45.29 
36.45 
49,  34 

46.04 

36,50 

54.21 

40.28- 

39.46 

58.19 
44.89 
50.73 
44.58 


1.22     43.66-  1.24 


2.1C 
2.52 


2.79-   1.4C      1.97,-  2.11  48.02- 


2.24 
2.60 
2.43 


3.02  1.56- 


1.371- 
3.7S 
1.471 
1.23 


1.74-  2. 
1.81 


-   1.21  1.211 


2.34| 

•H 

1.53 


.84-  2.7lJ     1.76-  2.0l|     2.05-   1.63j     42. l9-  7.86 


43.86 
50.43 
42.83- 


40.46 
39.78- 
42. 36- 

E  37.93 
E  35.80 

44.46 
39.34 
42.29 
34.97- 
93.14 

44.73 


17-   1.43  90,7 


2.2SE  46.39 


43.99 
47.48 
40.62- 


8.68 
39.71-  8.89 
43.08 

30.8d-U.34 
42. od 
45.64 
33.37 
39.91 

45.26^  9.33 
56.52 
37.981 
45.93! 

32.94-12.20 


39.7l|-ll.ll 

43.46 

51.83 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


July 


August 


CENTRAL  0 

ALU*  FORK 
APLtN  I  H 
BENTON 

BISMARCK   2  SE 
BLAKELY   FOUNTAIN  DAM 

80NNERDALE 
CARPENTER  OAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

MOT    SPRINGS    1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAlMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AP  //H 

LITTLE   ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 

OwENSVlLLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOwER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  «  Sw 
CARLISLE   1  Sw 

CLARE NOON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA   S  NW 
KEO 

MAO  I  SON 

MAR  t  ANNA  2  S 

saint  Charles 
stuttgart 
stuttgart  9  e5e 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1  E 
DE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENwOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  <*  MNM 
NEWHOPE    3  E 
ODEN  2  w 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  wB  AIRPORT//B 


SOUTH  CENTRAL  Ofl 

AMITY   3  NE 
ABKADELPH I  A 

Bluff  city  3  sw 

BOuGHTON 
CAMDEN  1 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 

SURDON 

magnolia  3  n 

morobay  lock  and  dam  8 

pinEy  grove 
phescott 

SPARKMAN   3  WStn 

TAYLOR 

WARREN 


SOUTHEAST 
ARKANSAS  CITY 


*.96 

S.08 
<«.37 

3.9L 
3.6^ 


.02 


■  . 

s.otI 
*„*a 

fc.19- 
3.35 

4.16. 
5.58 

3.81 

-.ia 


5. .9 


3. '5 
5.60 
4.29. 


1.98 
1.86 


1  .40 
1.82 


3.58 
17. 


5.13 
"..30. 
4.33 


6.27 

5.27 
4.07 
6. OS 


5.51 
4.82 
3.94 


3.51.  1.52 


5.«9 
4.58 
7.9Q 

3.63.  L.ll 


5.18 
3.89 
5." 


4.60- 
6.19 
4.69 


4.86 

7. '2 

5.73 
5.57 
5.75 
4.01 
4.7(3 

5.30 
5.04 


5.24 
6.69 

5.85 
7,611 
Ol| 
5.95 
7.11 

6.6-7 
5.731  1 
6.25 

6.46  1.93fe  8.80  3.24fe 
6.50 

6.271 
6.31 


8.76 
4.56 
9.451 
5.5T 
6.01 

9.40 

6.55| 


5.42 
7.71 
5.01! 
7.36 
5.3>. 

6.4) 


9.38  5.36 


6.88  2.68 


1.1CE  6.85     2.4SE  5.83 


4.95 
8.28 
8.50 


6.50 
7.13 
7.04 


7.00  2.31 


2,94-  1.76 


3.23-  1.51 


5.85 


.'■1 


.J  1 


».3» 

5.<)0 
5.05 
5.53  1.22 
E  5.54 


6.68 
7.05 
4,99 
5.42 


1.19-  3.1" 


1.53-  3.9C 


1.44 

1.56-  3.12 
1.38 
1.45 
2.11-  2.91 
.91 

1.72 
1.16-  . 
1.83 
1.03-  3.9S 
1.76 


1.64-  3,2! 


.84( 
1.50 
1.29 
2,00 
1.1' 


1.30 
1.36 
1.50- 


1.07-  4.23 


1.22-  4.26 


1.32-  4.3ft 


.98- 

.581 


1.01 


1.37-    «. OS 


2.49- 
1.92 
4.77 
1.84!  2.19- 


6.67 
3.04 


'.51 
4.55 


1.95.  2.21 


.7« 
2.4! 


4,48 
5.42- 
5.75 
5.26 


6 . 3 1  1.01 


6.50  2.02 


2.96 
4.88 
3.9) 

4.81 


2.5  7- 
4.2] 
1.60 

1.84 
5.06 
5.46 
1.79 
3.24 


.48 

1.94- 

1.89 

1.61 

3.02- 

7.211 

2.09 


6.36  2.61 


3.00- 
4,30 

4.6J 


4.24  1.11 


3.75 
3.83 

3.26 

4.16- 

3.31 

5.4ft, 

2.10 

2.51- 


6.84 


n    i_*6-  1.*; 


0!     2.U-  l.K 


3.6 


.  "1 


1.89 
1.02 
1.70-  2.2* 
«*.09 


.57 


2.17-  1.7* 


2.6, 
1.97 


1.34 
2.19 
3.02,- 

2.83-  1.12 


2.02- 
1.65 
2.45 
3.14- 


1.81 
1.22 


1.57-  2.ftl 


2.46-  1.62 


2.95-  1.41 


2.26 
2.95 
3.43 


2.47-  1.65 


1.47-  1.2ft 


1.29 

1.52- 
2.34 
2.31 
3.81 


2. 55 
1.61. 
1.31 
2.59- 


i . 

i.i 


1.75 

1.29 
1.09 


2.66- 

1.22! 
2.72| 


1  .44 
1.98 


9.45 
8.69 
11.03 


11.52 
5.47 


9.80  6.0ft 

6.06 
8.59 
3.27 


T.15  5.03 


6.95  3.9ft 


7.76  4.5* 


1.39 
1.35 
1.06 


10.13 
B.04 


11.82 
9.5L 
8,20 

10,10 
10.32 
10,12 


9.02  5.91 


1.00-  2. 
1.35 
.02 


.22-  2. 7g      1 .30-  2. 7! 


.37-  2.8f      1.53-  2.8* 


1,67 
1.06 
1.55 
1.32 
1.35 

.85- 
1.14 
1.45 

.97- 
1.83 


1.94 
1.67 
2.80 

2.05-  2.0* 


2.44 
1.69- 
1.95 
3.27 


49.31 
40.  34 
42.08 


40.69-10.99 

49.18 

49.85 

46.37 

42.44-13.04 
50.95 


18.92-  9.74 

43,44 

38.85 

41,64-  5.15 
43.49 


2.16-  2.22     44,21-  1.55 


.45 
.  78- 
.23 


2.80 
2.  19 
1.51 
1.60 


2.0Q-  2.5* 


2.96-  1.11 


2.6i 
2.5! 


1.20 
2.09-   1. 9ft 
1.22 

1.26-  3.1 
'..45 

.43 


.16 

E  1.49 

1.23-  3.3( 
2.03 
1.68-  3.03 
1.65 


5.22 
6.  10 
5.64 

1,96  1.0* 

6.37| 
3.76 


.  39 
.95 
1.12 
1.12 


2.71 
2.9C 


1.35-  2.9( 


2.21 
1.711 

1.09 

.55- 
1.98 
1.04-  3.5! 
2.11 

.99 


1.991-  2.61 


44.84 
45.11 
42.60 
40.69 
37.40 

39.40-10.43 

43,07 

43,20 

41.21-  9.47 
48.21 


43.96 
43.32- 
38.23 


42.12-  8.23 


.10 

1.241 
1  .30- 


.50- 


2.15- 
1.69 
1.55 

1.59 
1.96 
1.29 

.90- 
1.12-  2.91 

1.51 
1.99 
1.27-  3.0ft 


1.40-  2.91 


2.22-  2.3C 


1.  '9 
1.78 
l.TI 

3.14- 
1.59 
3.46- 
2.19 
1.37j 

1.64 
2.19 
1.74- 
1.91 
1.72 

1.66 
1.92 
1.76 


1.3' 
l.OC 


I  .99 
1.7* 
2.41- 


2.09-  2.2( 


2.46-  2.12E 


42.21 
47,90 
19.01 
39.26 
40.66 

40.51-  9.52 
48.22 

49.76-  1.92 

42.04 

35.70 

38.33 
45.53 

49.38-  4.52 

39.43 

40.24 


50.05 

35.09-14.49 
43.96-  9.07 


41.21-  7.98 


41.74-  9.31 


8.45 


2.30-  2.8! 


.14-  ?.P 
.10 
1.02 
.42-  2.3 

.  14 


1.77-  2.91 
2.19 
1.48 

Lis-  : 
l.ll 


1  .24- 
1.4S 
l.ll 
1.29 


2.51-  2.51 

2.56-  2.91 
2.95 
3.34 
2.56-  2.62 


40.93 
43.75- 
47.07 
47,79 

50.79-  .40 

37.13-14.41 

45.97 

47,96 

43.04-  5.74 


3.42- 
2.74.  2.2! 


49.26- 
47,72 
43.8) 
42.57 


»4.6l-  7.03 


42.42-11.18 


Sh  Relerenc*  Noteo  Following  Slatlon  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  2- Continued 


ARKANSAS 
1965 


January 


April 


August 


EUOOPA 
HAMBURG 

mont icello 
pine  bluff 

pine  Bluff  faa  airport 


2. 2d 
3.  70 

A.  661. 
5. AO 

2.69.  3,06 


A. 12.   I. 61 


l.T<3E    7.9A  2,61 


6.1a 

A. 62] 
6.91' 


A. All     1.99-  2.3?  1.A0 


1.36 
1.80 
1.18- 


1.A2 
1.72 

.<)4- 
I.A8 


.3.31 
A.All- 
5.62 


1.08-  3.91 
1.02 
1.15 


2.2ZI 


1.A8 
1.02 


1 

£    |  i 

.99     2.26-  1.11 


3.2ll-  1.5£  3.6d 


l.»2 


.22     3.A6  1.0* 


2.9A-  1.08 


•  38- 


1.53 
1.91 
1.38- 

1**1 


'"'I 
2.04- 
1.87 
1.29 

.... 


-14,73 


Division  averages  in  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published 


1.92L 

2.14 

3.3: 

2.75j  2.23- 

issues . 


<.2.41 

42. 5( 
.tSt^E  47,50- 
46. 9< 

35, 5i- 
39,7<i 
43.23 


2.9E      42.44-  9.32 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 
Depth 

January  February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nove 

mber 

Am 

ual 

< 

i 

u 

9 
< 

Extremes 

9 
< 

Extremes 

9 
< 

Extremes  1 

1 

Average 

Extremes 

Average 

i 

Average 

Extiemee 

9 

cr. 

> 
< 

Extremes 

9 

CP 

< 

Extremes 

Average 

Extremes 

8 
> 
< 

Extremes 

Average 

i 

1 
< 

Extremes 

WARREN 

4  INCHES 

51.4 

64/40 

50.0 

62/33 

53.5 

69/36 

71.5 

84/54 

78.6 

90/63 

83.9 

96/61 

85.9 

104/78 

88.  7 

101/7£ 

82.  7 

99/66 

72.0 

84/58 

63.5 

72/49 

51.4 

62/41 

69.4 

104/33 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  Ml  N  VALUES.  ^„.,„. 

SLOPE  OF  GROUND;      LEVEL  AT  STATION,    GENTLY  ROLLING  VICINITY.      SOIL  TYPE :      SANDY  LOAM.      GROUND  COVER.     GRASS.      INSTRUMENTATION,      PALMER  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Nolea  Following  Slatioa  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

» 
Q 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28  '  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

Date 

|  Temp. 

Q 

13 

Q 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

j  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

•    «  * 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

98 

7.25 

2-2? 

3.21 

8 

3.21 

8 

1.27 

22 

3.28 

26 

4.  1 

32 

BENTONVILLE  5  WSW 

99 

7.24 

2.Z5 

1.20 

10 

3.26 

20 

3.26 

20 

1.27 

25 

3.27 

10.12 

32 

EUREKA  SPRINGS 

100 

8.Z6 

Z.25 

3.20 

11 

3.26 

20 

3.27 

23 

1.27 

23 

3.Z7 

10.24 

32 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

98 

8.2U 

2.Z5 

3.21 

16 

3.21 

16 

3-27 

22 

1-27 

22 

4.29 

10-12 

30 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

9T 

7.2* 

2.25 

3.20 

10 

3.20 

10 

3.26 

21 

3.27 

25 

3.27 

I  •} 

10.12 

30 

GRAVETTE 

100 

6.26 

.  3 

2.25 

3.20 

7 

3.26 

18 

3.27 

23 

4.29 

28 

4.29 

£6 

10.12 

29 

HARRISON 

98 

7.26 

2.  Z 

3.20 

11 

3-21 

18 

3.27 

22 

3.27 

22 

3.27 

22 

10.12 

30 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

96 

7.24 

2.25 

3.20 

1  2 

3.20 

1  2 

3.26 

22 

3.2  7 

2  5 

3.27 

1 0.25 

3  1 

HUNTSVILLE 

98 

8-21 

2.25 

3*21 

16 

3.Z7 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-31 

31 

10.12 

27 

LEAD  HILL 

99 

7.24 

1.17 

3.19 

1* 

3-19 

14 

3.27 

24 

3.27 

24 

1-31 

3*? 

10.12 

31 

ROGERS 

96 

8.26. 

2.23 

3.19 

13 

3.23 

20 

3.26 

24 

3.26 

24 

3.26 

10.Z4 

32 

SILOAM  SPRINGS 
«     •  • 

106 

7-18 

Z.25 

3.20 

10 

3-ZO 

10 

3-26 

21 

3*26 

21 

1*27 

10.12 

30 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

100 

7.24 

2.  2. 

3.22 

1* 

3.22 

1* 

3.28 

22 

3.28 

22 

4.29 

ii 

10.12 

31 

EVENING  SHADE   1  NE 

100 

7.24 

1.31 

3.21 

12 

3.21 

12 

3.26 

22 

4.28 

28 

4.28 

28 

9.25 

32 

GILBERT 

98 

8.26* 

2.  2* 

3*21 

10 

3.21 

10 

3-27 

22 

3.27 

22 

4-29 

30 

10.12 

31 

GREERS  FERRY  DAM 

98 

7.25 

11 

2.26. 

2.26 

11 

3.21 

20 

3.22 

21 

3-27 

28 

3-28 

30 

10-25 

31 

MAMMOTH  SPRING 

101 

7-24 

1.11 

3.20 

13 

3.ZI 

18 

1.27 

21 

3-27 

21 

4.Z9 

30 

- 

MARSHALL 

99 

8.26 

2.  2* 

3.20 

11 

3.20 

11 

3.26 

24 

3.27 

26 

3.2  7 

28 

10-24 

31 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

99 

7.25 

Z.25* 

3.20 

12 

3.Z0 

12 

3.27 

2* 

3*28 

28 

3.28 

28 

10.25 

30 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

100 

7.25 

2.  3* 

3.21 

15 

3-22 

20 

3.26 

24 

3.28 

28 

3.28 

28 

10.12 

32 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

97 

7-24 

1.31 

3.20 

12 

3-20 

12 

3-27 

24 

3.Z7 

24 

3.30 

32 

10.25 

32 

YELLV ILLE 

99 

7.24 

2.  2 

3.21 

10 

3.2  7 

20 

3.27 

20 

1.Z7 

20 

♦-29 

30 

10-12 

28 

•     ft  • 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

10Z 

7.24 

9 

1.31 

3.20 

1* 

2ft 
3-20 

1* 

1.21 

23 

3.26 

28 

3-2  7 

30 

10-24 

28 

BALD  KNOB 

8.16* 

10 

2.25 

2.25 

1 0 

3.20 

I  7 

3.2 1 

2  1 

3-21 

2  1 

3  2 

10-25 

2  8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

99 

7-24 

* 

1.31 

3.20 

13 

3-20 

13 

3.26 

24 

3-Z7 

27 

3.27 

27 

10-25 

29 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

101 

7.24 

6 

1.31 

3.20 

12 

3-2  1 

18 

1.21 

18 

3.26 

27 

3.27 

M 

10-23 

31 

BEEDEVILLE 

103 

7.24 

11 

1.31 

2.25 

U 

3.20 

17 

1.20 

17 

3.Z0 

17 

1.27 

31 

10-25 

29 

BLYTHEVILLE 

100 

7-2* 

7 

1-31 

2.25 

12 

3.20 

19 

1.20 

19 

1.20 

19 

3-27 

2, 

11.29 

31 

CORNING 

100 

7.24 

5 

1.31 

3.19 

16 

3.20 

17 

3.20 

17 

1.2  7 

27 

3.27 

27 

10.25 

31 

JONESBORO 

100 

7.24 

8 

1-31 

2.25 

10 

3.19 

19 

3.20 

21 

3.Z6 

28 

3.27 

30 

11-29 

30 

KEISER 

99 

7.Z4 

8 

2. 25* 

2.26 

11 

3.20 

19 

3.21 

23 

3-2  1 

23 

3-27 

30 

10.25 

28 

MARKED  TREE 

100 

7.Z4 

5 

1.11 

2.26 

16 

3.20 

19 

3-21 

23 

3-21 

23 

3-27 

29 

10.25 

28 

NEWPORT 

101 

1.31 

20 

20 

1.20 

2  0 

3-2  0 

20 

3.27 

1  1-29 

32 

PARAGOULC  RADIO  KDRS 

101 

7.Z4 

8 

1.31 

2.25 

11 

3  20 

20 

3.20 

20 

1.26 

28 

3.27 

29 

10-25 

3? 

POCAHONTAS  1 

99 

7.Z4 

6 

1.31 

3.20 

16 

3.20 

16 

3.21 

24 

3-Z7 

27 

3-27 

27 

10-25 

28 

SEARCY 

101 

7.24 

11 

2.25 

3.20 

16 

3.20 

16 

3.20 

16 

3.22 

28 

3.27 

32 

10-25 

29 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

100 

7. 24 

9 

1.31 

2.25 

11 

3.20 

20 

3.20 

20 

3.26 

27 

1-27 

30 

10-25 

31 

ft      ft  • 

WEST  CENTRAL  Ot 

APPLETON 

99 

7-26 

6 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-25 

26 

3-30 

31 

10-25 

26 

BOONEVILLE 

104 

1.17 

3.2 1 

1 6 

3.26 

3-27 

30 

10-25 

2  8 

CLARKSVILLE 

103 

7.24 

11 

1.17 

3.20 

1* 

3.21 

18 

3.21 

18 

J. 21 

18 

3.27 

29 

10-25 

31 

DAROANELLE 

101 

7.24 

12 

2.  2. 

3.20 

13 

3.20 

13 

1.21 

21 

3.22 

2  6 

3.27 

30 

10-25 

29 

DEVILS  KNOB 

93 

6.26 

2 

2.23 

1.20 

11 

3.21 

20 

1.24 

21 

3.24 

21 

2.26 

16 

11-17 

2  8! 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

103 

8.26 

10 

I-IT 

3.20 

14 

3.21 

18 

3.21 

18 

3.26 

26 

3-27 

30 

10-25 

3C 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

100 

8.21* 

8 

2.  2* 

3.21 

13 

3.21 

13 

3.21 

13 

3.27 

27 

♦-29 

31 

10-12 

32 

MENA 

97 

9*14. 

9 

3.Z0 

3.20 

9 

3.21 

20 

3.21 

20 

3-27 

28 

3-27 

28 

10-25 

31 

MOUNT  MAGAZINE 

94 

8.27. 

.  1 

2.25 

3.20 

10 

3.27 

18 

1.27 

18 

3.Z7 

18 

1-27 

18 

11-17 

3C 

OZARK 

101 

8.26. 

1* 

2.25* 

3.20 

15 

3.21 

20 

1.21 

20 

3.21 

20 

3-27 

30 

10-25 

32 

PARIS 

10Z 

9.14* 

12 

3.20* 

3.20 

12 

3.21 

18 

1.21 

18 

3.22 

27 

3.27  10 

10-25 

30 

RUSSELLVILLE  4  N 

100 

7-24* 

9 

2.  2* 

3.21 

1* 

3.21 

1* 

3-22 

23 

3.27 

26 

1-Z7 

26 

10-25 

27 

SUBIACO 

10Z 

7.18 

U 

Z.  2 

3.21 

16 

3.21 

16 

3-22 

21 

1.28 

28 

3-28 

28 

10-25 

32 

wALORON 

10Z 

9.14* 

11 

3.20* 

3.20 

11 

3.Z1 

17 

3-21 

17 

1.26 

27 

3-Z7 

29 

10-25 

29 

WHITE  ROCK 

95 

7.26 

1 

2.25 

3.20 

12 

3.26 

19 

3.26 

19 

3.26 

19 

3-26 

19 

11-17 

30 

ft     ft  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

102 

7.2* 

12 

1.17 

2.25 

1* 

3.20 

17 

3-21 

21 

3.21 

21 

3-27 

29 

11-30 

26, 

BENTON 

100 

7.2* 

12 

2.25* 

3-20 

13 

3.20 

13 

3-21 

21 

1.21 

21 

3-26 

11 

10-25 

28 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

100 

8.28* 

11 

1.18* 

3-21 

15 

3.21 

15 

3.22 

24 

1.22 

24 

3-28 

32 

10-25 

301 

CONWAY 

100 

7-Z* 

11 

3. 20 

3-20 

11 

3.21 

18 

3.21 

18 

1.Z1 

18 

3-27 

32 

ro-25 

28 

GREENBRIER 

100 

8.22* 

8 

3-ZO 

3-21 

15 

3-21 

15 

3.21 

15 

3.26 

28 

3-27 

10 

10-25 

In 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

103 

7-10 

15 

3-20* 

3.Z0 

15 

3-20 

15 

3.21 

24 

3>21 

24 

3-2  7 

32 

11-30 

29 

LEOLA 

99 

8.19* 

10 

1.17 

3-21 

15 

3.21 

15 

1.21 

15 

3.2  1 

15 

3-27 

32 

10-25 

26 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

101 

8*18* 

15 

2.  2. 

2-25 

16 

3-20 

1.21 

22 

3-Z2 

27 

3.26 

32 

10-25 

3  1 

MALVERN 

98 

7.2** 

11 

3.20. 

3.21 

15 

3-21 

11 

3.21 

15 

3.22 

26 

3-25 

32 

10-23 

32 

MORRILTON 

100 

8-26 

15 

2.  2. 

2.25 

16 

3-20 

18 

1.21 

22 

3.21 

22 

1.27 

32 

10-25 

31 

NIMROD  DAM 

101 

7.25 

9 

1-17 

3-20 

15 

3-20 

15 

1.21 

22 

3.27 

28 

1-27 

28 

11-24 

32 

PERRY 

101 

7-23 

8 

3.20 

3.21 

15 

3-21 

15 

3-21 

15 

3.22 

25 

1.26 

31 

10-25 

29> 

SHERIDAN  TOWER 

100 

7-2* 

11 

3.20* 

3.20 

11 

3-Zl 

20 

3.21 

20 

3-21 

20 

1-27 

32 

10-25 

31 

ARKANSAS 
1965 


First  fall  minimum  of 


24  or 
below 


20°  or  16°  or 
below  below 


Number  of  days 
between  dates 


10-23 
10.25 
10.25 
11.27 

10.25 
10.25 
11*29 
10.12 
10.25 

11.17 
10-25 


10-12 

10-  23  27 

11-  29  28 


10-  25  26 

11-  30  19 
10-12  28 


10-  24  28 
10.25  28 

11-  29  27 
10.25  24 
11.30  20 

11.30  24 

11.29  27 

11*30  ZZ 

10.Z5  28 

10-  25  26 

11-  30  22 
11-30  21 

10-  25  28 

11-  29  21 
11-30  21 


10-25 

10-  25]  28 

11-  29  26 
10>25  28 
11.17  28 
11-27'  28 


-25(  28 
.30  26 
-29  27 
-29  28 
-3C  18 

.25  27 
.30  23 
-29  25 


11-  10  26 
10-25  28 
11.29  28 
10-25  Z8 
10-25.  26 

12-  1  2T 

10-  25  26 
. 1-30  24 

10.23i  27 

11-  30)  25 

11-301  20 
1 1.29  28 
1 1-30  22 


11.27  23 

11.30  17 

11.27  24 

11.29  24 

11.27  22 

11.30  14 


11.29 
11.30 
11.30 

11.29 
11-29 


10.25 
10.25 
10.25 
11-30 


11.30 
11.30 
11.29 


11-30  20 

11-30  22 

11-30  17 

10-  25  24 

11-  30  20 

11-30  24 

11.30  19 

11.30  22 

1  1.30  22| 

11.30  23 

11-10  Z2 

11.10  21 

11.30  19 

11.30  21 

11.30  21 


11-29 

11.30  19 

11.30  20 

11-10  20 

11-30  21 

11.30  21 

11-30  17 

12.   1  24 

11.30  22 

11.30  22 

n.30  ie 


11-30  13 
11-30  17 
11.30  13 
11.301  15 


11.30  12 

11.30 

11.10 

11.30 

11.30 


11-30 
NONE 
11.30 
11.30 


11.30 
11-30  13 


11.29  18 
10.25 
10.25 

11.30  20 


11.30  14 
11.30  19 
11.291  16 


11-301  20 
12.  1  17 
11.30  17 
11.29  20 
11-30  20 


NONE 
11.30 

NONE 
12-  1 
12 


NONE 

NONE 
11-30  19 
12 

NONt 


11-30 
11-30 
11.30  20 
11.30  2C 

NONE 

NONE 


11-30 
11.30 
11-30 
11-30 


11-  3C 

12-  27 
12-25 

NONE 
1 1-30 

11.30 
NONE 
12- 


181 


NONE 
12.  1  18 
12*  I  20 
11-30  20 
11- 10  18 

NONE]  NONE] 

11.30  21  12>  1  18 

11.30  2*1  1Z.  1  20 

11. Z9  2*5  11-30  20 

12-  1  24i  NONE 

11-30  20  11-30  20 
11-30  18  11-30  IB 
11.30  22   12-  1  20 


11.30  12 

11-30  1* 

NONE 

11-30  13 

11.30  15 

NONE 

11-30  13 


11.30 

NONE 


11-30 
NONE 
11-29 


NONE 
NONE 
NCNt 
1  1-30 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NCNfc 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONl 
NONt 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12*  1 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

none] 


199 
211 

166 
199 

166 
199 
212 
195 
195 

212 
199 


166 
150 
166 
211 


2*5|  211 
211 


2*6  209 
199  166 


218  212 

241  212 

213  210 

255  212 

255  247 

247  212 

249  247 

216  212 

218  212 


253  247 
249  212 


255 
255 
254 
255 

255  24d  212 


212  212 
252  212 


213  212 

253  212 

217  212 

238  263 


212  166 

246  212 

247  215 
253  212 


212  212 

247  211 

248  212 

249  236 


213 


254 
218 
252 

211  212 

21]  212 

255  248 

216  212 
253  213 

217  212 


246  242 
252  213 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1965 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32  °  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20  0 

16°  or 

St 

t 

? 

k 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

ID 

01 

0 

J) 

a 

-Q 

-a 

0 

s 

a 

d 

d 

d 

d 

a 

a. 

d 

d 

d 

x: 
oi 

f 

Q> 

E 

B 

1 

S 

E 

B 

a 

• 

E 

E 

S 

s 

O 

0 

0 

0 

0 

5 

Q 

.-I 

fl 
Q 

— - — 

a> 
— 

— - — 

o 

— 

— - — 

H 

1 

EH 

15 





— —  

0 

— 

—  

_ 

° 

C4 

es 

£5 

•    *  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

99 

7-24+ 

13 

1-31 

3-21 

16 

3-21 

1  6 

3-21 

16 

3-21 

16 

3-26 

32 

10-25 

25 

10-25 

25 

11-30 

21 

12-  1 

18 

NONE 

255 

254 

218 

213 

BRINKLEY 

100 

7.25. 

12 

2.25* 

3.20 

14 

3-21 

19 

3-21 

19 

3*26 

28 

3*27 

32 

10-25 

2  7 

10-25 

27 

1 1-29 

24 

12-  1 

17 

NONE 

255 

253 

213 

212 

CABOT  A  in 

99 

8.26. 

10-25 

31 

11-29 

26 

11.30 

24 

12-  1 

18 

NONfc 

CLARENDON 

ioo 

7.16 

10-25 

29 

11-30 

28 

12.  1 

16 

12-  1 

ie 

NONE 

DES  ARC 

101 

7.ZA 

12 

2.25 

2-25 

12 

3.20 

17 

3.21 

23 

3.21 

23 

3*26 

30 

10-25 

30 

1  1-30 

27 

12-  1 

2  1 

NONE 

NONE 

255 

254 

213 

FORREST  CITY 

100 

7.2* 

10 

1.31 

3.20 

13 

3.20 

13 

3.21 

22 

3.27 

28 

3.27 

28 

10-25 

29 

11-29 

25 

11.30 

20 

11-30 

20 

NONE 

255 

254 

247 

212 

HELENA  9  NX 

100 

7*25» 

11 

3.20 

3.21 

1 . 

3.21 

1  4 

3.22 

24 

3*22 

24 

3*26 

32 

10-25 

2; 

10-25 

25 

1 1.30 

21 

12.  1 

16 

12-  1 

16 

255 

255 

253 

217 

211 

KEO 

97 

7*24 

12 

3.20 

3-20 

12 

3.20 

12 

3.21 

21 

3>21 

21 

3*27 

32 

10-25 

2  9 

11-29 

28 

11-30 

21 

12*  1 

16 

NONE 

256 

254 

253 

212 

MAR  I  ANNA   2  S 

99 

7.24 

12 

3.20. 

3.20 

12 

3.20 

1  2 

3.21 

2  J 

3*27 

2  6 

3*27 

26 

10-2! 

21 

10-25 

2  7 

1 1-30 

2  1 

12.  1 

1  8 

NONE 

256 

254 

212 

212 

SAINT  CHARLES 

101 

7.23 

14 

1.31 

3-  5 

1  5 

3.20 

20 

3-21 

23 

3.2 1 

2  3 

3-27 

3  1 

10-25 

3  1 

1 1-30 

25 

12.  1 

20 

12-  1 

20 

NONE 

256 

255 

254 

212 

STUTTGART 

101 

8-18 

11 

2.25 

2.25 

1  1 

2.23 

1  i 

3-19 

2  3 

3*19 

2  3 

3*  1 9 

23 

11-29 

JO 

1  1-3C 

24 

1  1-30 

2* 

NONE 

NONE 

256 

256 

255 

STUTTGART  9  ESE 

98 

8.19. 

15 

2.25 

3.20 

16 

3-20 

16 

3-21 

22 

3*21 

22 

3-2  7 

31 

10-25 

29 

11-30 

25 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

255 

254 

212 

WEST  MEMPHIS 

99 

7*2* 

9 

1.31 

3.20 

15 

3.20 

15 

3.23 

23 

3*26 

28 

3*27 

29 

11-29 

32 

11-30 

2  4 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

252 

249 

2*7 

WYNNE 

100 

7*26 

9 

1-31 

2.25 

J  \ 

3-20 

20 

3.21 

2  i 

3.21 

2  i 

3-27 

29 

10-25 

2  9 

1 1-29 

2  5 

1 1-30 

1  8 

1 1-30 

1  8 

NONE 

255 

254 

253 

212 

•    ft  ft 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

101 

9.1*. 

10 

1.17 

3.20 

13 

3.21 

18 

3.21 

18 

3.21 

18 

3*27 

31 

10-25 

30 

1  1.29 

27 

12-  6 

22 

NONE 

NONE 

262 

253 

212 

DIERKS 

10? 

9-  U. 

6 

2.25 

3-20 

10 

3»21 

1  7 

3.21 

I  7 

3-27 

27 

3*27 

27 

10-25 

27 

10-25 

27 

1 1-29 

23 

12-  8 

1  6 

NONE 

262 

253 

212 

212 

HOPE  3  NE 

98 

8.20 

12 

1.17 

3.20 

15 

3.21 

18 

3.22 

24 

3.22 

24 

3.27 

32 

10.25 

27 

10.25 

27 

12.  1 

2* 

12-  8 

20 

NONE 

262 

254 

217 

212 

MOUNT  IDA 

98 

9. 14. 

6 

3.20 

3.2  I 

1  3 

3»2i 

1  3 

3.27 

24 

3.27 

24 

4-2  9 

3  1 

10-25 

26 

10-25 

26 

1 1-30 

2  I 

12-  1 

1  9 

NONE 

255 

248 

212 

179 

NARROWS  DAM 

100 

8-22» 

8 

2.25 

3-21 

1  0 

3.22 

1  9 

3-22 

19 

3*27 

26 

3*27 

26 

10-25 

3  1 

1 1-29 

27 

12.  1 

22 

12-  ti 

2C 

NONE 

261 

254 

247 

212 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

99 

8.22. 

S 

3.20. 

3.20 

8 

3.21 

1  7 

3-21 

1  7 

3*21 

I  7 

3*27 

29 

10-25 

2  9 

1 1-27 

27 

11.30 

22 

12.  8 

20 

NONE 

262 

254 

251 

212 

OKAY 

ioo 

7.23 

14 

1.17 

3.20 

15 

3*20 

15 

3.21 

21 

3*21 

21 

3*27 

32 

10.25 

2  9 

1 1.30 

24 

11-30 

24 

12.  6 

20 

NONE 

263 

254 

254 

212 

STAMPS 

100 

8-19- 

12 

1.17 

3.20 

15 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.21 

20 

3*27 

31 

10-25 

29 

12-  7 

26 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

260 

261 

212 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

100 

8.19. 

16 

1.17 

1.17 

1  6 

3.20 

I  8 

3.20 

18 

3.20 

13 

3*21 

29 

10-25 

29 

12.  1 

?  7 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

218 

ft    ft  ft 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPH1A 

100 

8-19 

12 

3.20 

3-20 

12 

3.21 

19 

3.21 

19 

3.21 

19 

3-2* 

29 

10-25 

29 

11.30 

26 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

255 

254 

215 

CAMOEN  1 

98 

8.19. 

15 

1.17 

2.25 

16 

3.20 

1  9 

3-21 

2  i 

3*21 

2  i 

3.21 

2  i 

10-25 

11.3C 

2  7 

12-  1 

24 

255 

254 

218 

EL  DORADO  PAA  AIRPORT 

99 

B. 19. 

14 

1.17 

1.17 

14 

3-21 

17 

3.21 

17 

3*21 

17 

3.21 

17 

10-25 

31 

11.30 

25 

12-  1 

22 

12.  8 

20 

NONE 

262 

255 

254 

218 

FORDYCE 

99 

8-19. 

12 

1.17 

2-25 

14 

3-21 

20 

3.21 

20 

3*21 

20 

3*25 

32 

10-25 

30 

11*30 

2  6 

12-8 

2  31 

NONE 

262 

254 

21* 

MAGNOLIA  3  N 

101 

7.19 

12 

1.17 

3.20 

15 

3.21 

1  9 

3.21 

19 

3*21 

1  9 

3*27 

30 

10-23 

32 

10-25 

26 

12-  e 

21 

NONE 

NONE 

262 

216 

210 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

ioo 

7.21. 

16 

1.31. 

1-31 

16 

3.21 

1  9 

3.21 

19 

3*22 

26 

3*22 

26 

10-25 

27 

10*25 

27 

1 1-30 

2  4 

12-  1 

20 

NONE 

255 

254 

217 

217 

PRESCOTT 

100 

8- 19 

15 

1.17 

3-20 

16 

3.20 

16 

3.21 

22 

3*21 

22 

3*27 

32 

10-25 

32 

11*30 

26 

12-  8 

2  3| 

NONE 

NONt 

262 

254 

212 

SPARKMAN  3  WSW 

98 

8.19 

14 

1.17 

3-20 

15 

3.21 

17 

3-21 

17 

3*21 

17 

3*22 

31 

10-2* 

26 

10-2* 

28 

11-30 

22 

12-  1 

20 

NONE 

255 

254 

217 

216 

WARREN 

•     ft  • 

102 

7.18 

U 

2-25 

2-25 

1* 

3-20 

17 

3-21 

23 

3*21 

23 

3*21 

23 

10.25 

2  6 

10-25 

2ft 

12-  1 

22 

12-  8 

20 

NONE 

263 

255 

218 

218 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

100 

7-18 

14 

1.17 

1-17 

1* 

3.21 

18 

3-21 

IS 

3*21 

18 

3.21 

18 

10-25 

30 

11-30 

26 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

255 

254 

218 

CUMMINS  FARM 

14 

2-25 

. 

. 

DERMOTT  3  NE 

99 

9-  1  + 

16 

2-25 

2-25 

If. 

3-20 

20 

3-21 

2  1 

3-21 

21 

3-21 

2  1 

10-25 

25 

10-25 

25 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

NONE 

256 

255 

218 

218 

OUMAS 

100 

7-16 

15 

2.  2 

2.25 

16 

3.20 

18 

3.21 

22 

3*21 

22 

3.26 

32 

10-25 

31 

1  1-30 

26 

12.  1 

2? 

NONE 

NONE 

255 

25* 

213 

EUOORA 

99 

7.24. 

12 

1.17 

1-1T 

12 

2-25 

20 

3-20 

22 

3*21 

25 

3.21 

25 

11.30 

31 

12-  1 

25 

12.  8 

2*1 

NONE 

NONE 

263 

316 

25* 

MONTICELLO 

102 

8-19 

10 

LI? 

3.20 

15 

3.21 

18 

3-21 

18 

3*21 

18 

3-22 

32 

10-25 

30 

11-30 

27 

12-  1 

24, 

NONE 

NONE 

255 

25* 

217 

PINE  BLUFF 

99 

7.24. 

14 

2.25 

2-25 

14 

3.20 

17 

3.21 

23 

3-21 

23 

3.26 

32 

10.25 

32 

12-  1 

24 

12.1 

24 

NONE 

NONE 

255 

255 

213 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

101 

7-18 

14 

2.25 

2.25 

14 

3-20 

18 

3-20 

13 

3*21 

23 

3-26 

32 

10.25 

32 

11-30 

2  8 

12-  8 

231 

NONE 

NONE 

263 

25* 

213 

PORTLANO 

98 

7-25. 

14 

1.17 

3.20 

15 

3-20 

15 

3-21 

22 

3*21 

22 

3.22 

30 

11-23 

31 

12-  1 

23 

12-  1 

2i 

NONE 

NONE 

255 

259 

2*6 

ROHWER  2  NNE 

99 

8-17. 

17 

2.  2. 

NONE 

3-20 

20 

3-21 

21 

3-21 

21 

3-21 

21 

10-25 

27 

10.25 

27 

12-  lj 

21 

NONE 

NONE 

255 

216 

216 

STAR  CITY  *  ENE 

99 

7.2* 

14 

2.25 

2-25 

14 

3.21 

18 

3-21 

18 

3.21 

18 

3.26 

32 

11.27 

32 

1  1-30 

2  2 

11-30 

22 

12-  1 

17 

NONE 

255 

254 

25* 

246 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1965 


ota  tion 

Jan. 

Feb 

Mai 

Apr 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Doc 

Annua] 

NORTH  CENTRAL  02 

MAI  IMTA  IM    MflMF    C    ClF  FNCi 

EVAP 

B  6  52 

6  19 

3.57 

B  2.12 

WIND 

- 

- 

- 

1451 

912 

B  408 

563 

&532 

1038 

796 

744 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

89.1 

94.9 

95.2 

93.7 

87.0 

73.4 

62.2 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

61.8 

67.6 

70.8 

67.3 

63.3 

47.4 

43.9 

- 

- 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLV I LLE  4  N 

EVAP 

B  1.26 

B  1.77 

2.61 

5.40 

B  4.10 

6.58 

B  6.44 

B  4.24 

3.20 

1.71 

.92 

- 

DEP 

—  #ag 

- 

-1.12 

.31 

—1.13 

WIND 

1162 

1503 

1160 

831 

- 

446 

544 

636 

541 

490 

622 

- 

MAX 

- 

56.7 

59.0 

83.3 

88.5 

95.5 

99.7 

94.2 

88.7 

74.4 

65.7 

51.9 

- 

MIN 

38.1 

40  .5 

54.5 

63  3 

69  0 

72  3 

47.8 

38.4 

CENTRAL  05 

R\  fl  k"  P  1  V    MOI  IMTA  IN  DAM 

EVAP 

B  1 .40 

B  1  . 76 

2 . 20 

4.80 

4 . 96 

B  5  53 

6  19 

44.18 

WIND 

965 

B  783 

982 

914 

791 

735 

821 

717 

807 

621 

774 

NIMROD  DAM 

EVAP 

B  .95 

B  1.16 

B  1.74 

3.32 

B  2.89 

B  3.00 

B  3.73 

B  3.79 

B  2.26 

1.48 

B  1.03 

.38 

25.73 

DEP 

- 

- 

- 

-1.62 

-3.05 

-3.99 

-3.48 

-2.97 

-3.10 

-2.17 

-1.34 

- 

- 

WIND 

469 

385 

549 

374 

204 

133 

123 

200 

281 

177 

147 

223 

3265 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

B  2.09 

2.20 

3.12 

6.49 

8.00 

8.27 

8.54 

7.88 

B  5.66 

3.98 

B  2.59 

2.03 

60.85 

DEP 

.  80 

.46 

— 

1 . 96 

2  .22 

1.48 

1.69 

1 . 34 

65 

12  15 

WIND 

2460 

2460 

1806 

1387 

1352 

1707 

1323 

B  1722 

2113 

MAX 

- 

- 

62.1 

83.0 

89.4 

95  .8 

100.4 

97.0 

89.3 

76.3 

67.9 

111.1 

— 

MIN 

41.0 

56.6 

65.9 

69.9 

73.5 

71.3 

67.0 

53.3 

51.0 

77.0 

- 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

B  2.67 

B  2.73 

3.37 

5.15 

B  5.58 

B  5.59 

7.43 

6.75 

5.14 

3.94 

B  2.26 

B  2.22 

52.83 

DEP 

.39 

.17 

-  .95 

-  .21 

-  .72 

-1.32 

-  .26 

-  .57 

-  .63 

-  .57 

-  .44 

.29 

-4.82 

W IND 

B  373 

1714 

1 104 

661 

626 

733 

756 

741 

1023 

B  5  36 

6  78 

B  6  82 

3  53 

B  1  81 

1  36 

WIND 

- 

- 

- 

859 

761 

474 

425 

584 

608 

478 

501 

734 

- 

MAX 

- 

- 

80.6 

84.5 

90.9 

96.8 

94.7 

87.0 

74.8 

64.4 

112.9 

MIN 

- 

- 

- 

56.1 

64.1 

68.5 

71.7 

70.4 

66.0 

51.7 

49.3 

83.5 

- 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

B  2.75 

B  1.77 

B  3.08 

5.13 

B  5.65 

6.38 

7.80 

6.75 

B  5.07 

B  3.34 

B  2.57 

B  1.90 

52.19 

WIND 

1229 

963 

1334 

899 

669 

520 

478 

358 

377 

6  385 

498 

682 

8392 

MAX 

62.2 

84.2 

91.7 

99.4 

105.6 

100.4 

92.5 

78.5 

70.8 

61.7 

MIN 

43.4 

57.5 

65.6 

65.9 

70.1 

70  .3 

65.5 

53.6 

50.4 

39.3 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Division  No.  | 

Dl 

g 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

neter 

to 
tables 

j  Temp. 

!  Precip. 

|  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

l 

35  04 

94  12 

624 

24 

2 

ALICIA 

)3 

LAWRENCE 

35  54 

256 

3 

39 

0110 

05 

34  46 

92  52 

780 

20 

28 

1  2  3  C 

Dl  36 

34  47 

93  29 

854 

23 

2  C 

also 

08 

34  IT 

93  25 

475 

17 

2 

01 TB 

>IKE 

34  02 

93  25 

23 

2  C 

0101 

11 

PERRY 

34  56 

93  00 

400 

21 

2 

0196 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

2 

2 

1  2  3  C 

0220 

s; 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

69 

69 

1  2  3  C 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

75 

2 

ARKANSAS  POST 

02*0 

0. 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

3 

3 

1    2  3 

ATHENS 

07 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

17 

AUGUSTA 

■/„ 
0350 

WOODRUFF 

35  16 

91  22 

218 

30 

2  C 

BALD  KNOB 

l\ 

WHITE 

35  16 

91  34 

2  30 

17 

1  7 

1  2  3 

BATESVI LLE  LIVESTOCK 

03  INDEPENDENCE 

7  85  49 

571 

1  2  3  C 

BATESVILLE  1-  AND  D  1 

-4<>o 

INDEPENDENCE 

7  85  45 

91  38 

277 

40 

1  2  3  C 

BEAVER  DAH 

->5.>(. 

11 

CARROLL 

7  36  25 

1  2  3 

BEEBE 

111°, 

03 

WHITE 

7  |35  04 

C 

BEECH  GROVE 

3534 
0536 

03 
0  3 

GREENE 

I  36  II 

90  38 

2 

BEEDEVI LLE 

JACK  SON 

35  26 

221 

1  2  3 

BENTON 

3582 

05 

SALINE 

34  33 

1  2  3 

BENTONVILLE   5  WSW 

BENTON 

36  21 

94  17 

1264 

59 

59 

BERRYVILLE  4  NW 

01 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1  160 

10 

2  C 

BIG  FORK 

3664 

)  4 

POLK 

34  29 

93  56 

1  100 

21 

2 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

34  16 

2 

BLACK  ROCK 

-1716 

03 

LAWRENCE 

7  ,36  07 

91  06 

2 

BLAKELY  mountain  dam 

3764 

05 

GARLAND 

3    14  36 

1  2  34C 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

3799 

YELL 

93  39 

C 

BLUFF  CITT  3  SW 

380  u 

oe 

NEVADA 

3  83  41 

93  09 

2 

BLYTHEVILLE 

D806 

03 

MISSISSIPPI 

5  35  55 

1  2  3 

BONNEROALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3  (34  23 

1 

SEP 

2 

BOONEvI LLE  6  NW 

04 

LOGAN 

1  35  12 

93  59 

600 

BOONEVlLLE  7  NE 

i  a  :  6 

.OGAN 

i  35  1 3 

93  50 

730 

C 

BOQNEV I LLE  6  NNE 

0821 

04 

1  35  13 

93  54 

610 

c 

BOONE  v I LL  E 

3830 

04 

LOGAN 

1  35  09 

93  55 

511 

12 

24 

1  2  3  C 

60TK1N8URG  2  S 

3842 

02 

VAN  BUREN 

7  35  39 

92  28 

1200 

C 

BOUGHTON 

3848 

06  NEVADA 

3  33  52 

93  20 

235 

30 

2 

BRANCH  4  NW 

">Hfl  7 

34 

FRANKLIN 

94  00 

470 

C 

BRANCH  3  SW 

3888 

04 

FRANKLIN 

1  b5  16 

93  59 

500 

C 

BR INKLEY 

3936 

06  MONROE 

7   34  53 

91  12 

205 

74 

1  2  3  C 

BUFFALO  TOWER 

oi  0 

<4EwTON 

7    JS  52 

93  30 

2576 

17 

2 

BULL   SHOALS  DAM 

5 

BAXTER 

7  36  22 

8URDETTE 

052 

w 

MISSISSIPPI 

2  35  49 

69  57 

240 

21 

2 

CABOT   4  SW 

1102 

-56 

PULASKI 

1  |34  57 

92  04 

289 

21 

1  2  3 

CALICO  ROCK 

1  }<> 

32 

IZARD 

7  36  07 

92  08 

400 

3 

60 

1  2  3 

CAMDEN  I 

152 

oe 

DUACHITA 

3  33  36 

92  49 

116 

75 

7' 

1  2  3 

CAMDEN  2 

154 

08 

OUACHITA 

3  [33  35 

92  51 

155 

C 

CARLISLE   1  SW 

224 

06 

LONOKE 

1  34  47 

91  45 

235 

25 

2 

CARPENTER  DAM 

"e 

05 

GARLAND 

3  i34  27 

93  01 

405 

1 

2  C 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

7  34  41 

91  18 

1  72 

61 

I  2  3 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

1  85  28 

12 

1  2  3 

CLARKS V 1  CLE   6  NNE 

457 

04  JOHNSON 

1  |35  32 

93  25 

840 

CLINTON 

4.92 

32 

✓AN  BUPEN 

7  :35  35 

92  28 

510 

43 

2 

COMBS   3  SE 

574 

Dl 

MADISON 

7  85  48 

93  48 

1400 

C 

COMPTON 

582 

01 

NEWTON 

7  36  05 

93  16 

2166 

C 

596 

05 

FAULKNER 

1  85  05 

92  28 

316 

81 

81 

1  2  3 

CORNING 

6?: 

03 

CLAY 

7  36  24 

1 1 

71 

1  2  3  C 

COVE 

666 

34 

POLK 

4  34  26 

94  25 

1050 

16 

[MAC 

2 

CROSSETT   7  S 

730 

39 

ASHLEY 

3  |33  02 

91  56 

42 

52 

1  Z  3 

CRYSTAL  VALLEY 

750 

35 

PULASKI 

1  p4  42 

92  27 

350 

21 

2 

CUMMINS  FARM 

it  e 

LINCOLN 

176 

21 

21 

MAY 

1  2  3 

DAISY  1  E 

5! 

»IKE 

s  s  s 

93  43 

650 

23 

DAMASCUS 

829 

35  FAULKNER 

1  35  22 

92  25 

705 

12 

2 

DANVILLE 

834 

04 

YELL 

I  35  03 

93  24 

370 

49; 

2 

DANVILLE  SCS 

1835 

34 

YELL 

i  bs  04 

93  24 

370 

C 

DARDANELLE 

1836 

34 

YELL 

1  85  13 

93  09 

330 

79 

79 

1  2  3 

DE  QUEEN 

J7 

SEVIER 

4  34  02 

94  21 

420 

31 

31 

1  2  3 

DERMOTT 

960 

CHICOT 

2   3  3  31 

91  26 

140 

25 

2 

DERMOTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

1  [33  33 

91  23 

143 

i 

3 

1  2  3 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

7  &4  58 

91  30 

204 

29 

29 

1   Z  3 

DEVILS  KNOB 

982 

JOHNSON 

1  85  43 

93  24 

2  350 

28 

28 

1  2  3 

DIEftKS 

1015 

)7 

HOWARD 

4  34  07 

DUMAS 

2148 

39 

0ESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

58 

5  6 

12  3C 

EL  DO-SADQ  FA A   A  I R PORT 

2300 

38  UNION 

3  33  13 

92  46 

252 

64 

1  2  3 

EUOOwA 

2355 

09 

CHICOT 

91  16 

135 

1  2  3 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

31 

CARROLL 

?p  11 

9  3  44 

1465 

63 

63 

1   2   3  C 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

32 

SHARP 

7  36  05 

91  37 

490 

2 

25 

1    2  3 

F A YETTE V I LLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7  36  00 

94  10 

1251 

17 

17 

1  2  3 

FAYETTEVILLE   E*P  ST A 

31 

WASHINGTON 

94  10 

1270 

77 

77 

1  2  3 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

92  25 

264 

33 

33 

1  2  3 

FOREMAN 

1544 

07 

LITTLE  RIVER 

4    33   4  3 

C 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5    35  01 

90  4  7 

261 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1  35  20 

94  22 

447 

83 

83 

1  2  3  C 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

">7e 

04 

CRAWFORD 

135  39 

11 

27 

1  2  3 

FULTON  2670 

07 

HEMPSTEAO 

4    3  3    3  7 

93  48 

260 

79 

2 

GEORGETOWN 

2760 

3  i 

WHITE 

7  [35  09 

91  27 

200 

52 

2 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

7  !35  59 

39 

1  2  3  C 

GLENWOOD 

2S42 

PIKE 

34  19 

30 

2 

GRAVELLY  4  E 

2922 

SI 

YELL 

34  53 

25 

2 

GRAVETTE 

2930 

01  BENTON 

36  24 

67 

1  2  3 

GREEN  FOREST  4  ESE  '2946 

.. 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

25 

2 

GREENBRIER 

2962 

0  5 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

4 

22 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

25 

2 

GREEKS  FERRY  DAM 

""J  7  8 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

5 

1  2  3 

GURDON 

3074 

08 

Clark 

33  55 

93  09 

210 

17 

2 

HAMBURG 

)0Sfl 

39 

ASHLEY 

3    33  14 

91  48 

177 

9 

2 

HARDY 

3132 

02 

7  36  19 

91  29 

362 

C 

HARRISON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

64 

64 

1    2  3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

4 

1  2  3 

HEBER  SPRINGS    3  SW 

3230 

02 

CLEBURNE 

35  26 

92  03 

FEB 

C 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

35  26 

92  58 

555 

17 

2 

HELENA   5  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

34  34 

90  40 

220 

92 

92 

HOPE   3  NE 

1428 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

94 

9  4 

24 

1  2  34C 

HOPPER 

3438 

5? 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

17 

2 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4    13  56 

94  22 

337 

19 

2 

HOT    SPRINGS  1  NNE 

3466 

05  GARLAND 

3    34  31 

93  03 

710 

72 

72 

1  2  3 

HUNTSV 1 LLE 

1540 

01 

MAD1 SON 

7    36  05 

93  44 

1453 

3 

3 

1  2  3  C 

HUTTIG  DAM 

3556 

JNION 

3    33  0^ 

92  05 

60 

C 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIVER 

4    13  35 

94  03 

300 

40 

2 

JASPER 

3600 

11 

NEWTON 

7    36  01 

93  11 

657 

17 

2 

Station 


JESS1EVILLE 
JONESBORO 
REISER 
KEO 

K 1 NGSLAND  3  5SE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FfLT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA   3  N 

MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  1 ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
M£NA 

MILLWOOD  DAM 
MONT  I  CELLO 
MONTROSE 

MO ROB AY  LOCK   AND  DAH  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAH 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NOR FORK  DAM 


OSCEOLA 

OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  I 
PARIS 

PARIS  4  WS' 
PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 


PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 

RATCLIFF  2  S 
RATCL IFF   5  NE 
:    RATCLIFF   5  NNW 

RATCL IFF 
RAVANA 
REMMEL  DAM 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 

Russell v I lle  4  i 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 


SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   3  WSW 
STAMPS 
STAR  CITY 
STORY 
STUTTGART 
STUTTGART 
SUBIACO 


ENE 


ESE 


TAYLOR 

TE  XARKANA  WS 

WALDRON 
WALNUT  R10GE 
WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 
WING 


County 


05  GARLAND 
03  CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

06  LONOKE 
CLEVELAND 

3996  03  CRAIGHEAD 
4010  105  IPULASKI 
4060  07  PIKE 
4106  Dl  BOON l 
134  p5  [GRANT 

248  u 5  PULASKI 

250  05  Pulaski 

386  01  NEWTON 

1*528  06  ST   FRANC  1  S 
548  09  COLUMBIA 
550  DO  COLUMBIA 

4562  D5  HOT  SPRING 

4572  02  FULTON 

4638  06  Lee 


46^.4 


4839  | 


)3  [POINSETT 

[SEARCY 
SEARCY 
'IZARD 
POLK 

'  Little  riv 

4900  D9  DREW 
|4906  09  ksHLEY 
4934  D8  CALHOUN 
4938  D5  CONWAY 

k.988  p7  Montgomery 

5oio  04  Logan 
5036  az  Baxter 

5036  D2  BAXTER 
D2  STONE 

.  FRANKLIN 

07  PIKE 
1  HOWARD 
HOWARD 
Howard 
crawford 


b072 

feno 

5112 


P158 


5174  I 


PIKE 


JACKSON 
5200  05  PERRY 
[5228  02  BAXTER 
5354  Dl  WASHINGTON 

5358  |07  montgomery 
5376  07  Howard 
5480  03  mississippi 

[5496  b5  SALINE 
5506  04  FRANKLIN 

5514  |04  [JOHNSON 
5562  b3  GREENE 

5576  04  LOGAN 

5577  p4  Logan 

5586  D6  CROSS 
5591  04  SCOT T 
5602  bl  NEWTON 
5691  05  PERRY 
5754  |o9  JEFFERSON 
5756  09  JEFFERSON 


5760 
5770 
5  82  0 
5866 
5908 
5910 
[5970 
6005 
16006 
6007 


07  MONTGOMERY 

08  CLARK 

03  RANDOLPH 
EJ9  ASHLEY 
08  NEVADA 
OB  NEVADA 


P2 


R  I  ON 


i  04  LOGAN 

i   p7  M|l.LI" 

OS  HOT  SPRING 

i  bl  pENTON 

b9  PESHA 

i  Pope 


,  06  ARKAI 
'  D3  CLAY 


5AS 


6506  i 
fc5(,6 


i  GRANT 
6586  b2  VAN  BUREN 
6624  01  BENTON 
16768  |08  bALLAS 

6804  p7  Lafayette 

6823  09  LINCOLN 

j&89o  07  Mont  gome  p 


6918  I 


ARKANSAS 


7038  06  COLUMBIA 
7048  07  MILLER 
7468  04  SCOTT 
7530  03  LAWRENCE 
7582  08  BRADLEY 

i  01  [WASHINGTON 
7712  06  CRITTENDEN 
7744  D2  FULTON 
7772  04  FRANKLIN 
7950  04  YELL 


8052  06 


CROSS 


8084  02  MAR  1 1 


03 
Q 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevatior 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

34  42 

93  04 

730 

17 

2 

35  SO 

90  42 

345 

69 

69 

36  41 

90  05 

232 

6 

6 

L  2  3 

34  36 

92  00 

230 

17 

17 

1  2  3 

33  50 

92  16 

214 

c 

5  135  49 

90  26 

2  30 

25 

2 

1  &4  51 

92  28 

305 

9 

2 

3  34  19 

93  51 

796 

21 

2 

7  b6  25 

92  55 

810 

59 

59 

12  3 

3  ^4  10 

92  35 

261 

4 

22 

12  3 

1  84  44 

85 

1  2  3  C 

1  84  46 

92  19 

512 

1  7 

7  35  46 

93  05 

2007 

23 

2 

90  43 

215 

34 

2 

:b  s 

1  2  3 

4  !33  20 

C 

3  ^4  23 

92  49 

1  2  3 

7  86  29 

1  2  3 

7  34  44 

1  2  3  C 

6 

35  32 

1  2  3 

? 

35  54 

1  2  3 

36  03 

92  39 

749 

C 

36  05 

91  59 

600 

20 

34  35 

94  15 

1  2  3  C 

I 

33  41 

C 

3  33  36 

24 

1  2  3  C 

3  83  19 

C 

3    13  19 

1  2  3  C 

1    35  08 

1    2  3 

3  &4  33 

93  38 

1    2    3  C 

1  ,35  10 

1    2  3 

36  20 

92  23 

600 

52 

52 

36  20 

92  23 

800 

13 

13 

13 

1  2  34C 

35  51 

1  2  3 

35  34 

2 

34  09 

93  43 

425 

15 

15 

10 

1  2  34C 

34  00 

550 

26 

26 

1  2  3 

33  57 

373 

C 

34  07 

93  52 

530 

17 

2 

35  36 

94  23 

673 

3 

2 

34  14 

93  50 

850 

25 

2 

35  36 

91  17 

225 

81 

81 

34  57 

93  10 

480 

25 

23 

ie 

1  2  34C 

7  36  15 

92  15 

425 

C 

1  35  48 

94  24 

1500 

* 

2 

3    34  38 

93  48 

600 

37 

2 

4  33  46 

93  55 

300 

36 

36 

1   2  3 

35  43 

245 

64 

2 

34  37 

21 

2 

35  29 

69 

69 

1  2  3 

35  36 

10 

2 

5  36  03 

90  29 

276 

41 

41 

1  &5  18 

93  43 

410 

17 

17 

1  2  3 

I    35  16 

C 

5  85  16 

13 

INAC 

2 

I  84  48 

2 

7  35  57 

C 

1  85  03 

» 

1  2  3 

1  34  13 

1  2  3  C 

1  34  10 

13 

1  2  3 

3  84  35 

40 

s 

3  84  10 

93  12 

375 

1 

SEP 

7  86  16 

90  59 

330 

71 

71 

1  2  3 

3  33  14 

122 

58 

1  2  3 

3  33  48 

75 

1  2  3 

3  33  48 

93  23 

C 

7  86  13 

i 

1  133  17 

1  85  21 

420 

1  35  22 

1    15  18 

20 

2 

4  33  04 

94  02 

250 

c 

3  34  26 

92  54 

315 

1 

2  c 

7    16  2Q 

1  387 

74 

1  2  3 

1    33  48 

n  11 

150 

6 

1  2  3 

1    35  20 

52 

22 

1  2  34 

7    14    2  3 

200 

31 

31 

1  2  3 

5  36  27 

37 

2 

7  &6  23 

10 

2 

7  b5  15 

54 

1  2  3 

3    34  27 

24 

24 

1  2  3 

7  35  39 

92  19 

533 

25 

2 

1    36  11 

94  33 

1150 

24 

24 

1    2  3 

3  83  54 

22 

1  2  3 

4  83  22 

93  29 

270 

3 

17 

1  2  3 

3  33  57 

91  47 

182 

2 

2 

1  2  3 

3  £4  42 

93  31 

650 

6 

2 

1  34  29 

91  32 

214 

76 

77 

1  2  3 

1  34  28 

91  25 

196 

29 

29 

31 

1  2  34C 

1  ^5  18 

93  39 

500 

66 

1  2  3 

4  33  06 

93  27 

247 

22 

2 

4  33  27 

94  00 

372 

80 

eo 

I    2    3  C 

1  34  54 

94  06 

675 

45 

45 

1    2    3  C 

7  86  08 

90  56 

272 

1  7 

17 

1  2  3 

3  33  36 

92  04 

206 

70 

70 

1  2  34  G 

7  35  55 

94  11 

1340 

C 

2  35  06 

90  11 

220 

3 

3 

1  2  3 

7  36  19 

91  52 

680 

C 

35  41 

93  57 

2285 

26 

28 

1  2  3 

34  57 

93  28 

350 

C 

33  14 

90  47 

260 

56 

1  2  3 

36  13 

92  41 

760 

2 

2 

1  2  3 

J  DRAINAGE  CODE:     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA  4. 


5.  SAINT  FRANCIS    6.  SALINE     7.  WHITE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock, 
Arkansas   72202.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  m 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

I  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
D.  C.    20402.   .  


CHANGES    IN  STATION  NAME 


NEW  NAME 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
DAISY  1  E 
FORDYCE 

GREERS   FERRY  0AM 

MONTI  CELLO 
NASHVILLE 


BATESVILLE  L  &  0  1 
BENTONVILLE 
BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
BRINKLEY 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CONWAY 
DAISY   1  E 

FORDYCE 
GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GREERS  FERRY  DAM 
HARRISON 
MILLWOOD  DAM 

MONT  I  CELLO 

MOROBAY  L  &  D  8 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

NASHVILLE 

OKAY 

REMMEL  DAM 
SEARCY 
STORY 
STUTTGART 


FORMER  NAME 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE   5  NNW 
DAISY  3  E 
FORDYCE  6  W 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

MONT  I  CELLO  3  S 
NASHVILLE  SCS 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EOUIPMENT  MOVED  200  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  4.7  MILES  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  l.B  MILES  S 
EVAPORATION  EQUIPMENT  DISCONTINUED 

TEMPERATURE   EOUIPMENT  INSTALLED 
RAIN  GAGE  MOVED  50  FEET  NW 

CHANGE  PUBLICATION  OF  DATA  FROM  HPD  TO  DAILY 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  1000  FEET  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  5.2  MILES  E 

RAIN  GAGE  MOVED  500  FEET  E 

RAIN  GAGE  MOVED  3.6  MILES  E 

NO  MOVE  -  NAME     CHANGE  ONLY  -  RECORDING  RAIN  GAGE  INSTALLED 

RAIN  GAGE  MOVED  5  FEET  w 

EOUIPMENT  MOVED  150  FEET  w 

EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  NNE 
FRIEZ  GAGE  MOVED  50  FEET  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  NW 
EOUIPMENT  MOVED  100  FEET  S 

CHANGE   PUBLICATION  OF  DATA  FROM  HPD  TO  DAILY  PRECIPITATION   IN  CD 
EQUIPMENT  MOVED  1.7  MILES  W 
RAIN  GAGE  MOVED  75  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  WNW 


DATE 


1965 


PRECIPITATION  IN  CD 


SEPTEMBER  28 
MARCH  13 
OCTOBER  4 
MARCH  1 
FEBRUARY  1 

AUGUST  17 
NOVEMBER  2  3 


JUNE  21 
APRIL  27 
SEPTEMBER  28 
MARCH  13 
AUGUST  2  5 

APRIL  1 
MAY  25 
SEPTEMBER  2 
APRIL  1 
DECEMBER  1 
OCTOBER  4 

MARCH  1 
NOVEMBER  23 
FEBRUARY  23 
FEBRUARY  1 
MAY  26 
JULY  1 

AUGUST  17 
OCTOBER  11 
FEBRUARY  10 
NOVEMBER  23 
MARCH  18 

SEPTEMBER  2 
JANUARY  11 
SEPTEMBER  1,  1964 
NOVEMBER  1 


USCOMM  -  ESSA  -  ASHEVILLE-4/1 5/66-1050 
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NORTHWEST  01 

8ENT0NVILLE  5  WSW 

•  3.2 

58 

998 

0 

5 

27 

2 

2.38 

1.68 

1 

2.3 

2 

2 

1 

EUREKA  SPRINGS 

42.6 

22.6 

32.6 

-  6.0 

64 

1 

.  6 

29* 

995 

0 

9 

25 

2 

2.01 

-  .76 

4.0 

3 

22 

PAYfTTEVILLE   FAA  AP 

42.1 

19.5 

30.8 

62 

1 

-  8 

30 

1054 

2  9 

4.31 

3.87 

6.0 

3 

29 

FAyETTEVILLE  EXP  STA 

22.5 

32.9 

-  5.1 

62 

1 

.  5 

30 

989 

0 

7 

2  5 

2 

3.60 

1.04 

3.36 

1 

3.6 

2 

28 

1 

GPAVETTE 

42.0 

21.1 

31.6 

-  5.2 

60 

11 

.  4 

29 

1030 

0 

6 

2' 

3 

2.50 

.16 

2.29 

1 

1 

29ft 

HARRISON 

42.4 

22  3 

5  6 

68 

1005 

0 

8 

25 

2 

5,30 

2,58 

4.5 

2 

29* 

MA9RISCN   FAA  AIRPORT 

40.5 

21.1 

30.8 

60 

9 

.  4 

29 

1053 

1 0 

2  6 

6.62 

4.12 

1.8 

1 

29ft 

HUNTSv I LLE 

44.6 

20.5 

32.6 

60 

1 

.  7 

30 

998 

0 

5 

2* 

3 

4.85 

2.87 

3.3 

2 

29* 

1 

lead  hill 

43.7 

22.6 

33.2 

-  3.9 

70 

t 

.  2 

30. 

982 

0 

5 

2  6 

2 

5,60 

2.92 

3.25 

ROGERS 

44.2M 

21.1 

32.7m 

-  5.4 

60 

9 

.  7 

29 

992 

0 

4 

26 

2 

D  3.31 

.73 

3.03 

\ 

3.4 

SILOAM  SPRINGS 

44.4 

23.2 

33.8 

61 

11 

.  3 

30 

960 

0 

4 

26 

2 

2.12 

1.27 

1 

6.0 

2 

29. 

3 

2 

1 

DIVISION 

32.4 

-  5.3 

3.69 

1.12 

3.9 

«      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

43.3 

20.2 

31.8 

64 

1 

.  2 

30 

1022 

6.30 

2.73 

3.70 

2 

2.1 

2 

22 

4 

3 

2 

evening  Shade  i  ne 

45.7 

22.6 

34.2 

67 

2 

0 

SO 

949 

0 

4 

26 

1 

5.93 

3.70 

2 

3.0 

4 

2 

2 

GILBERT 

21.7 

33.2 

65 

.  4 

30 

978 

0 

4 

26 

1 

4.7S 

3.32 

2 

2 

22 

3 

2 

1 
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24.1 

34.2 

69 

1 

4 

30 
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0 

5 
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0 
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2.83 

2 

4 

5 

2 

MAMMOTH  SPRING 

M 

21.4 

M 

64 

1 
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30 

0 

26 

2 

2.72 

2 

MARSHALL 

43. 8M 

21. 6M 

32. 7M 

65 

1 

.  4 

30 

994 

4.66 

2.62 

2 

3.5 

9 

2 

2 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

42.9 

21.4 

32.2 

-  6.2 

68 

1 

.  1 

30. 

1010 

c 

7 

21 

3 

6.03 

3.20 

2.92 
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2.0 

4 

2 

2 
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42.2 
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31.2 

68 

1 
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»U 
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0 

S 

28 

3 

5.99 

2.93 

2 

.7 

1 

22 

3 

2 

2 
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66 

1 
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30 

1026 

0 

6 

25 

2 

6,08 

3.42 

2 

3 

22 

4 

3 

2 
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42.9 

20.3 

31.6 

63 
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30 
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0 

5 

27 

2 
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5.60 

1 

2.6 

1 
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) 

2 

1 
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32.6 
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41.  3M 

25. 3M 

33. 3M 
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30 

975 

0 

6 
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7.38 

BALD  KNOB 

44.2 

28.4 
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68 

2. 

5 

29 

881 

0 

5 

23 

0 

5.68 

4.31 

2 

4.1 

2 

29 

4 

2 

1 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

44.3 

23.3 

33.8 

70 

1 

.  1 

SO 

960 

0 

5 

24 

2 
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1.5 

1 
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44.8 
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34.4 

66 

1 
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10 
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25 

I 

6.88 

2.48 
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2 
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5 

I 

BEEDEVILLE 

43,1 

27.4 

35.3 

68 

1 

»  1 

30 

917 

0 

4 

24 

1 

4,50 

2.25 

? 

2.4 

I 
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BL  •  T  Mfc  V  I L  L  £ 

42.9 

26.0 

34.5 
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67 

2 

.  1 

30 

938 

5 

2  4 

6.50 

1.05 

2.50 

1 

6.5 

7 

3 

2 

CORNING 

41.0 

24.2 

32.6 

•  6.1 

65 

2 

.  2 

SO 

997 

0 

8 

25 

2 

10.28 

5.91 

6.00 

2 

3.5 

3 

» 

3 

JCNE5B0R0 

42.0 

26.8 

34.4 

.  6.0 

67 

1 

0 

SO 

940 

0 

7 

22 

1 

8.25 

3.30 

4,10 

2 

7.3 

7 

3 

I 

KE I  SEP 

41.2 

25.0 

33.1 

74 

2 

.  1 

30 

979 

0 

7 

24 

2 

5.13 

1.87 

2 

7.0 

3 
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8 

4 

MARKED  TREE 

43.6 

27.6 

35.6 

-  3.7 

70 

1 

1 

SO 

903 

0 

5 

21 

0 

5.29 

-  .34 

2.85 

2 

7,6 

3 
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° 

2 

1 

NEWPORT 

42.5 

28.5 
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-  5.7 

67 

1 

1 

30 
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6 

19 

6.49 

1.57 

3.32 

2 

2 
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3 
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1 

0 
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ft 
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7 
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65 

1 

.  1 

30 

982 
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1 
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1 
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3 
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2 
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30 
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o 

5 

22 

1 

6.27 

1.06 

4.75 
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5 
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WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

40.1 

25.5 

32.8 

63 

2 

0 

30 
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0 

9 

25 

1 

10,24 

7.66 

1 

2 
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5 

3 

DIVISION 

34.4 
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37.1m 

63 

10 

3 

30 
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0 

3 
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0 

2.45 

1.40 
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BOONEVILLE 

47.4 

25.9 

36.7 

-  5.1 

67 
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30 

873 

0 

3 

25 

1 

2.33 

-  1.07 

1.29 

2 
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6 

29 

1 

CLARKSVILLE 

46.8 

26.1 

36.5 

65 

i 
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30 
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0 

4 

2' 

1 

2.18 

1.06 

2 

3.3 

2 
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\ 
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45.7 

26.3 
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67 

1 

3 

30 
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0 

4 

24 

0 

3.74 

-  .43 

1.58 

2 

3.6 

2 

30ft 

OEVILS  KNOB 

40.4 

23.5 

32.0 

59 

1 

-  6 

29 

1018 

0 

10 

23 

2 

4,76 

2.39 

2 

5.6 

3 

Sift 
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45.3 

23.8 

34.6 

-  5.2 

66 

I 

0 

30 

938 

0 

5 

26 

1 

2.23 

-  .43 

1.61 

1 

5.8 

/ 

29 

| 

FCRT  SMITH  WATER  PLANT 

46.5 

24.3 

35.4 

65 

I 

1 

29 
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0 

3 

26 

0 

4.12 

3.25 

2 

2.5 

2 

29 

MENA 

45.4 

27.2 

36.3 

-  5.9 

64 

I 

.  2 

30 

881 

0 

7 

2? 

I 

2.64 

-  1.95 

.94 

2 
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MOUNT  MAGAZINE 

39.3 

21. 8M 

S0.6M 

59 

.  7 

30 
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0 

II 

25 

2 

4.96 

2.19 

1 
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a 
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OZARK 

46.5 

26.7 

36.6 
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65 
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SO 
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'5 

1 

2.12 
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2 
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PARIS 

47.4 

24.1 

35.8 

69 
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10 
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0 
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25 
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1.90 
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2 

5.3 
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RUSSELLVILLE  4  N 

46.8 

23.2 

35.0 

68 

.  5 

SO 
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0 

4 

26 

1 

2.81 

1.02 
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SUBIACO 

45.9 

27.0 

36.5 

-  5.0 

68 

1 

30 

880 

0 

4 

22 

0 

2.10 

-  1.52 

1.42 

2 
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WALORON 

47.6 

25.5 

36.6 

68 
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SO 
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0 
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25 

1 
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2 
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0 

WHITE  POCK 

42. 9M 

24.1 

33.5M 

60 

1 

.  6 

29 
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0 

a 

23 

2 
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2.60 

2 

7.0 

4 

29 

1 

DIVISION 

35.3 

-  5.4 

2.99 

-  ,86 

5.7 
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CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

45.9 

28.0 

37.0 

66 

0 

30 

864 

0 

5 

22 

1 

6.01 

4.33 

2 

9.3 

4 

Sift 

1 

BENTON 

46.0 

28.0 

37.0 

69 

7 

29 

864 

0 

3 

22 

0 

2.98 

1.26 

2 

14.3 

1 

29 

1 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

46.8 

24.5 

35.7 

69 

0 

Sift 

902 

0 

3 

26 

2 

4.79 

3.25 

2 

12.0 

SO 

1 

CONWAY 

46.7 

26.9 

36.8 

-  5.8 

69 

1 

SO 

870 

0 

3 

25 

0 

5.12 

.34 

3.35 

2 

7.0 

> 

1 

GREENBRIER 

44.8 

24.9 

34.9 

66 

.  3 

30 

92? 

0 

5 

26 

1 

8.54 

4.42 

1 

3.9 

> 

29 

2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

47.2 

28.8 

38.0 

-  6.2 

67 

0 

SO 

829 

0 

* 

20 

1 

4.43 

•  .82 

1.51 

2 

15.0 

29 

1 

LEOLA 

46.6 

27.4 

37.0 

71 

.10 

30 

864 

0 

4 

23 

1 

2.60 

.70 

29 

12.5 

T 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

43.7 

27.0 

35.4 

-  5.2 

70 

2 

JO 

916 

0 

4 

25 

0 

3.03 

•  2.19 

.82 

» 

12.0 

7 

29 

0 

MALVERN 

48.0 

26.2 

37.1 

70 

.  8 

30 

861 

0 

2 

24 

1 

3.41 

1.21 

2 

1 

MCRRILTON 

46.3 

28.9 

37.6 

-  3.7 

68 

2 

30 

840 

0 

4 

24 

0 

6.15 

1.88 

2.72 

1 

6.3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  8 
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27 
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2 

6 

3 

2 

PERRY 

46.  2M 

26. 3M 

36. 3M 

-  5.4 

69 

1 

.  3 

30 

886 

0 

3 

24 

1 

4,47 

.10 

1.90 

2 

7.0 

6 

3 

2 

SHgRIDAN  TOWER 

46.2 

28.5 

37.4 

70 

1 

6 

30 

850 

0 

4 

2? 

0 

3,20 

.83 

5 

6 

29 

10 

3 

0 

DIVISION 

36.5 

-  5.8 

4,66 

• 

.21 

10.2 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

46.9 

28.4 

37.7 

70 

2. 

.  9 

30 

844 

0 

3 

21 

1 

2.19 

.57 

2 

9.0 

2 

25 

6 

2 

0 

BRINKLFY 

44.3 

27.1 

35.7 

■  6.9 

70 

1 

1 

30 

902 

0 

4 

22 

0 

2.42 

.91 

6 

7.7 

3 

22 

6 

2 

0 

CABOT  *  SW 

44.7 

27.6 

36.2 

69 

1 

.  1 

30 

887 

o 

5 

2  3 

1 

3.69 

1.96 

2 

5.3 

3 

29 

2 
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36.3 

68 

1 

4 

886 

0 

4 

23 

0 

2.51 

2.91 

•  65 

6 

9.5 

6 

2 

0 

OES  ARC 

44.9 

30.7 

37.8 

69 

1 

0 

30 

836 

0 

5 

20 

1 

3.99 

2.35 

2 

8.5 

1 

18 

7 

2 

1 

FORREST  CITY 

43.9 

25.3 

34.6 

68 

1 

.  3 

30 

936 

0 

5 

26 

1 

2.79 

1.10 

2 

5.3 

3 

22 

4 

2 

1 

HELENA   5  NW 

4  4.4 

25.1 

34.8 

-  8.7 

70 

2 

.  3 

30 

931 

2  5 

2.19 

* 

3.86 

.71 

2 

6 

1 

0 

KEO 

46.1 

28.1 

37.1 

70 

1 

.  1 

30 

857 

0 

3 

22 

1 

2.85 

1.13 

5 

11.0 

5 

29 

7 

2 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

24  «  3M 

-  8.7 

67 

1 

•  1 

30 

0 

4 

24 

1 

2  •  1 4 

3.51 

.85 

2 

8.0 

3 

25. 

6 

2 

0 

SAINT  CHARLES 

45.0 

27.8 

36.4 

70 

2. 

0 

30 

877 

0 

4 

J5 

1 

2.31 

.79 

2 

9.5 

4 

30. 

6 

1 

0 

STUTTGART 

45.0 

29.8 

37.4 

.  6.3 

71 

1 

1 

30 

850 

0 

4 

22 

0 

2.13 

- 

3.73 

.69 

6 

9.0 

4 

25 

6 

1 

0 

44.2 

27,6 

35.9 

69 

2. 

3 

30 

893 

Z  3 

0 

2.24 

.74 

2 

7.0 

3 

25 

6 

2 

0 

WEST  MEMPHIS 

42.2 

34.  3M 

66 

1 

2 

30 

0 

7 

27 

0 

2  97 

5 

2 

1 

WYNNE 

43.7 

25.6 

34.7 

69 

1 

.  2 

30 

934 

0 

5 

23 

1 

3)77 

2!oO 

2 

5.0 

3 

25 

7 

2 

1 

DIVISION 

35.9 

•  6.8 

2.73 

2.88 

8.0 

•       »  # 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

49.3 

29.7 

39.5 

68 

1 

3 

30 

785 

0 

2 

23 

0 

5.12 

3.30 

2 

8 

2 

1 

DIERK5 

46.4 

26.7 

37.6 

68 

6 

.  1 

30 

843 

o 

2 

25 

1 

4.29 

2.53 

2 

6.8 

4 

29 

7 

2 

1 

HOPE   3  NE 

47.7 

28.7 

38.2 

-  5.5 

68 

2. 

1 

30 

824 

0 

4 

23 

0 

2.61 

2.60 

.95 

29 

8.4 

5 

2 

0 

MOUNT  IDA 

46.5 

23.9 

3  5  2 

■  6.2 

67 

2 

30 

917 

0 

4 

27 

1 

1.25 

1.99 

2 

13.5 

5 

29 

8 

1 

1 

NARROWS  DAM 

48.7 

26.0 

37^4 

69 

7 

.  4 

30 

849 

0 

3 

24 

1 

3.25 

1.21 

2 

7 

29 

7 

2 

2 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

48.0 

26.4 

37.2 

72 

1 

.  2 

30 

858 

0 

4 

25 

1 

2.96 

1.10 

2 

6.6 

3 

29 

7 

2 

1 

OKAY 

50.3 

30.7 

40.5 

-  5.5 

69 

1 

5 

30 

751 

o 

2 

2  \ 

0 

2.58 

- 

1.97 

.72 

28 

2 

30. 

6 

2 

0 

STAMPS 

48  .  6M 

7  0 

797 

0 

4 

ZZ 

0 

3.50 

1.36 

29 

2 

25 

6 

4 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

49.0 

32^ 

40.7 

-  4.4 

69 

1 

9 

30 

749 

0 

3 

15 

0 

4,03 

- 

.81 

1.30 

28 

6.4 

2 

25 

7 

3 

2 

DIVISION 

38.4 

•  5.5 

3.53 

- 

1.07 

8.3 

•      *  # 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARkADELPHIA 

49,1 

29.6 

39.4 

71 

2 

.  2 

30 

787 

0 

2 

22 

1 

D 

2.59 

m 

2,68 

D  .75 

29 

12.6 

6 

2 

0 

CAMDEN  1 

50.3 

31.2 

40.8 

-  3.9 

72 

1 

3 

30 

748 

0 

3 

20 

0 

3.01 

m 

1.92 

1.05 

29 

3 

29 

6 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

47.2 

30.9 

39.1 

-  7.4 

71 

| 

4 

30 

804 

0 

3 

20 

0 

3.71 

- 

1.72 

1.28 

28 

1 

29. 

6 

3 

1 

POROYCE 

47,6 

30  8 

39  2 

70 

t  9— 

0 

3 

20 

i 

2 , 96 

,87 

5 

9.5 

6 

29 

8 

2 

0 

MAGNOLIA  3  N 

49.7 

30.6 

40.2 

-  7.2 

69 

1 

4 

30 

763 

0 

1 

20 

0 

3.26 

m 

1.38 

1.20 

29 

4 

25 

7 

2 

1 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

48.9 

29,4 

39.2 

72 

2* 

3 

30 

7<j5 

0 

4 

21 

0 

3.42 

1.18 

29 

4.4 

2 

26. 

7 

3 

1 

PRESCOTT 

49.9 

31.3 

40.6 

.  4.0 

70 

1 

2 

30 

753 

0 

2  0 

o 

3.32 

m 

2.02 

.90 

2 

13.5 

5 

29 

6 

3 

0 

5PARKMAN  3  WSW 

49. 1M 

29.  OM 

39. 1M 

71 

-10 

30 

812 

0 

3 

20 

1 

0 

WARREN 

49.0 

29.4 

39,2 

-  6.8 

72 

30 

0 

3 

21 

1 

0 

3.79 

.87 

29 

10.9 

4 

31  + 

9 

3 

0 

DIVISION 

39.6 

-   5  8 

3.26 

1  .99 

10.2 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSFTT  7  S 

49.8 

32.4 

41.1 

-  5.2 

71 

7 

30 

736 

0 

1 

19 

0 

4.86 

1.29 

1.52 

2 

3.1 

2 

22 

10 

3 

1 

DERMOTT  3  NE 

47.1 

30.5 

33.8 

74 

2 

30 

810 

0 

3 

21 

0 

3.15 

1.04 

2 

14.0 

5 

29 

a 

2 

1 

OUMAS 

46.8 

29.5 

38.2 

-  7.1 

71 

0 

30 

827 

0 

4 

21 

1 

2.64 

2.83 

.65 

29 

13.8 

5 

31. 

6 

2 

0 

EUDORA 

49.0 

32.4 

40.7 

71 

6 

30 

745 

0 

2 

17 

0 

2.79 

2 

1 

MONT ICELLO 

49,0 

31. 1M 

40. 1M 

71 

2  * 

.  2 

30 

765 

0 

3 

20 

1 

3.54 

.90 

29 

11.0 

e 

3 

0 

PINE  BLUFF 

47.9 

31.3 

39.6 

-  5.5 

72 

.  1 

30 

792 

0 

3 

20 

1 

2.57 

3.01 

.92 

5 

5 

3 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

44.6 

29.5 

37.1 

71 

.  2 

30 

860 

0 

4 

21 

1 

3.28 

1.05 

28 

20.5 

12 

28 

7 

3 

1 

PORTLAND 

48.2 

31.2 

39.7 

-  6.3 

70 

6 

30 

777 

0 

2 

19 

0 

4.24 

1.51 

1.85 

2 

2 

29. 

8 

2 

1 

ROHWER  2  NNE 

46.9 

30.4 

38.7 

71 

.  5 

30 

813 

0 

3 

18 

1 

3.44 

1.26 

29 

19.1 

10 

30. 

8 

2 

1 

STAR  CITY  *  ENE 

46.9 

30.2 

38.6 

71 

1 

30 

816 

0 

4 

21 

0 

D 

2.49 

.65 

5 

12.6 

6 

3 

0 

DIVISION 

39.3 

-  6.1 

3.36 

2.37 

13.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      74°   ON  2+  AT   2  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE  1      -10°   ON   THE   30TH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        12.22    INCHES  AT  PARAGOULD  RADIO  KDRS 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        1.14   INCHES  AT  GREENWOOD 

GREATEST  ONE— DAY  PRECIPITATION:      7.66   INCHES  ON   THE   1ST  AT  WALNUT  RIDGE  FA 

GREATEST   REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:       20.5   INCHES  AT  PINE   BLUFF  FAA  AIRPORT 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUNO,        12   INCHES  ON  THE   28TH  AT  PINE 

FAA  AIRPORT 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tol 

1  ] 

2  |  3 

4   j    5  [ 

6 

•      •  • 

NORTNwEST  01 

BENTQNvlLLE  5  WSW 

2. it 

1.68 

61 

8ERQVVILLE  *  NW 

3.6! 

1.24 

2 

17 

•  02 

BUFFALO  TOwER 

6,63 

1.09 

4 

89 

EUREKA  SPRINGS 

2,01 

• 

1 

39 

F AYETTEVtLLE  faa  ap 

*,J1 

3.87 

.09 

FAYETTEVlLLE  EXP  ST A 

3,60 

3,36 

05 

,04 

GRAVETTE 

2,50 

2.29 

GREEN  FOREST  *  ESE 

6,16 

3,  10 

1 

03 

HARRISON 

3,30 

2.42 

2 

58 

.04 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

6,62 

4,12 

.02 

huntsvillE 

4,89 

1.90 

2 

87 

JASPER 

6.26 

2.35 

3 

66 

T 

LEAD  HILL 

3.23 

2 

00 

.05 

LURTON 

4.3* 

1.05 

2 

99 

•  IT 

ODELL  3  N 

1.66 

2 

42 

.05 

ROGERS 

D  3,31 

3.03 

SILOAM  SPRINGS 

2,12 

1.27 

60  ,01 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

6,30 

1.71 

70  T 

CLINTON 

4,66 

1,96 

1 

68 

.06 

.43 

EVENING  SHADE  1  NE 

9.93 

1.90 

3 

70 

T 

GILBERT 

4,73 

#91 

3 

32 

.37 

GREERS  TERRY  DAM 

6.21 

2.63 

2 

83 

,73 

MAMMOTH  SPRING 

- 

2,30 

2 

72 

1.06 

MARSHALL 

4.66 

1,37 

2 

62 

,39 

MELBOURNE   5  WNW 

6,7] 

1,40 

4 

1 1 

.82 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

6,03 

2.70 

2 

92 

,24 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

9  .99 

2.70 

2 

9i 

■21 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

6, OB 

1.79 

i 

42 

I  6  1 

SALEM 

7,31 

3.98 

2 

24 

.91 

SHIRLEY 

4,66 

2.09 

1 

62 

•  02 

.65 

YELLVILLE 

6,41 

3.60 

52 

.15 

•  03 

•       •  • 

NORTHEAST  C3 

ALICIA 

7,38 

40 

•  09 

1.50 

BALD  KNOB 

5,68 

.51 

31 

.45 

•  04 

BATESVRLE  LIVESTOCK 

0  4,42 

• 

3 

28 

.75 

.21 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

6.86 

2.07 

3 

79 

T 

BEECH  GROVE 

0  9.69 

2.51 

5 

03 

.44 

.99 

BEEDEVlLLE 

4.50 

•  95 

2 

25 

,90 

BLACK  ROCK 

10.49 

2.68 

6 

47 

.05 

1.39 

BLYTHEVILLE 

6.50 

2.50 

1 

93  .01 

.41 

•  »2 

BUROETTE 

2.31 

1 

79 

.55 

.o.> 

CORNING 

10.28 

2.75 

6 

on 

1.12 

GEORGETOWN 

0  6.31 

T 

00 

03 

65 

JONESBORO 

8.23 

2.55 

4 

10  .04 

.16 

.95 

KEISER 

5.13 

1.12 

1 

B7 

.65 

,60 

L*KE  CITY 

6.96 

2.48 

2 

80 

•  30 

.40 

MARKED  TREE 

3.29 

.44 

2 

65 

.58 

.30 

NEWPORT 

6,49 

1.95 

3 

52 

.02 

,86 

OSCEOLA 

5,18 

.95 

2 

00 

.38 

,41 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

12.22 

5.66 

4 

38 

.54 

.6*. 

POCAHONTAS  1 

10,87 

7.00 

2 

06 

1.13 

.61 

SAINT  FRANCIS 

10.47 

2.62 

6 

33 

.16 

1.12 

SEARCY 

6,27 

.12 

73 

.05 

,71 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

10,24 

7.66 

71 

1.44 

.01 

•       •  * 

WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 

0  1.75 

90 

ALY 

4.27 

1.21 

1 

93 

.16 

.19 

APPLE  TON 

2.49 

.50 

I 

60 

.6T 

BIG  FORK 

6.96 

1.05 

4 

66 

.12 

BOONEV i lle 

2.33 

.31 

1 

29 

T 

.03 

cl*rksv ille 

2.16 

06 

03 

COVE 

3.33 

2 

30 

T 

DANVILLE 

3.76 

1.55 

1 

23 

.10 

.21 

OARDANELLE 

3,74 

1.39 

1 

58 

.04 

.'2 

DEVILS  KNOB 

4,76 

1.B9 

2 

39 

.03 

FORT  Smith  hb  AIRPORT  //R 

2*23 

1  61 

01 

FORT   5MITH  WATER  PLANT 

6.12 

.62 

3 

23 

.0) 

GRAVELLY  *  £ 

2.83 

.80 

97 

.14 

.  1  ' 

GREENWOOD 

1,14 

1 

02 

HECTOR 

2.06 

.68 

66 

.32 

mENA 

2,64 

•  90 

94 

.03 

MOUNT  MAGAZINE 

4.96 

2.19 

76 

1.63 

MULBERRY  6  NNE 

2.68 

.17 

2 

IT 

T 

NATURAL  DAM 

4,61 

1.03 

3 

38 

OZARK 

2.12 

.08 

1 

28 

•  03 

OZONE 

0  3.1! 

.90 

1 

93 

.12 

PARI  S 

1.90 

PARKS 

1.32 

.73 

43 

!  15 

RATCL IFF 

D  2.24 

•  22 

1 

40 

RUSSELLVILLE  *  N 

2.11 

1.02 

1 

02 

.40 

•  06 

SUB  I ACO 

2.10 

.21 

1 

42 

.03 

.02 

wAlDRON 

0  3.00 

.93 

<«HITE  ROCK 

3.93 

•  SB 

2 

60 

•       •  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

6,01 

.26 

APLIN  1  a 

4,90 

1.32 

1 

70 

.93 

BENTON 

2.98 

.04 

1 

26 

.09 

.6) 

BI5NABCK  2  SE 

3,76 

1 

57 

.27 

,67 

BLAKELY   MOUNTAIN  OAM 

6,79 

.05 

3 

.25 

.10 

t*t 

BONNEODALE 

0  3.08 

.40 

50 

CABPENTEB  DAN 

3.03 

1 

•  '6 

.16 

,*t 

CONWAY 

3.12 

.60 

1 

.33 

.10 

,65 

CPYSTAL  VALLEY 

3.67 

.13 

1 

.62 

.03 

.  70 

DAMASCUS 

4.82 

1.79 

2 

,00  T 

.07 

.65 

69EENBP IER 

8.5* 

*.42 

2 

.79 

.08 

.'2 

H0T  SPBINGS   1  NNE 

4,43 

•  76 

1 

.91 

.64 

.00 

jeSSIEvlLLE 

6,21 

.19 

4 

.98 

.12 

.-5 

LAKE  "AUMELLE 

6.49 

3.81 

.92 

.'0 

lEOla 

2.60 

,46 

.36 

,-6. 

LITTLE  ROCK  WB  AIBPOBT//B 

1.03 

.44 

.64 

T  .82 

LITTLE  BOCK  MLT  PLANT 

.44 

1 

90 

.82 

MALVEBN 

3.61 

.15 

1 

.21 

.36 

•  10 

MOBPILTON 

6.13 

2.72 

2 

.14 

.10 

.36 

Day  of  Month 


10      11      12     13     14  IS 


19     20     21     22     23     24  I  25     26     27     26     29  I  30 


.23 
.47 
.04 


.03 
.07 
.05 

T 

.01 


.30 
.12 
.03 


C  .20 
.06 

0  .08 


.10 
.09 
.10  .10 


.01  T 
.  >< 


0  .600  .30 


Sm  i.t.t.nc  not*,  following  Suiion 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JANUARY  lybb 


N1MR00  DAN 
OWENSVILLE 
PERRY 

OBMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SM 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DJERK5 

FULTON 
GL EN WOOD 
HOPE  J  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  WNW 
NEWHOPE  3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKA0ELPH1A 
BLUFF  CITY  3  3W 
80U6HT0N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRE3C0TT 
5PARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


Day  of  Month 


3.82  2.19  2.23 

3.81     .01  1.90 

4.47  1.33  1.90 

2.88     .03  1.32 


4.991  T  A.32 
2.42  .02  .90 
3.65     .33  1.96 


3.71 


3.99 
2.79 
2.19 
2.83 

3.09 
2.1* 
2.31 
2.13 
2.24 


3.14]     .08  1.10 


4.2  3  .04  2.30 

2.61  .70 

4.37  T  3.27 
3.68  .04  1.81 

0  2.5*  .60 

4.64  .22  3.38 

3.42  .21  1.99 

3.2!  .07  1.21 

2.96  .08  1.10 

3.23  .07  1.54 

3,44  .22  2.30 

3.06  .63  3.20 

2.38  .40  .23 
3.73  .40  2.10 

3, S0|  .60 

3.16  1.03  3.10 

4.031  .03  1.06 


3.34 
C  2.59 
I  2.92 
3.28 
).0I 


.02  .46 
.02  1.04 
.01  .45 


10     11      12  1  13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


.02 

T 

.05 


.13     .02  .04 


.08     .01  .17 


D  .200  .10 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT 
DERMOTT  3  Nf 
DUMAS 

EUDORA 
HAMBURG 
M0NT1CELL0 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLANO 
ROHwER  2  NNE 
STAR  CITY  4  ENE 


•  »3 
.13  1.32 
1.24 


4.901     .43  .61 


3.28 


!  '.49 


.08     .09  .35 


.70 
T  1.26 
.200  .50 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number 

of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

§  1 
Hi 
&  1 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66 -OS 

661-OOI 

2.00 
and  over 

■3 

0 
H 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
tunnse  to  «i 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

2 

1.9 

6.8 

26 

sw 

12 

79 

79 

66 

62 

3 

0 

1 

0 

12 

51 

6.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

3 

3.2 

6.9 

26 

N 

29+ 

76 

80 

63 

68 

5 

6 

6 

2 

0 

0 

18 

39 

6.7 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

6 

l.e 

7.0 

74 

61 

67 

68 

6 

3 

4 

1 

2 

0 

16 

6.6 

S**  lelerence  noles  lollowing  Station  IndM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1966 


Station 

Day  oi  Monlh 

Average 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  0] 

BENTONVILLE  5  WSW 

57 

56 

45 

51 

49 

45 

49 

49 

58 

55 

36 

38 

45 

53 

53 

30 

38 

36 

33 

37 

34 

3  i 

3  \ 

43 

,2 

MIN 

52 

37 

20 

19 

31 

25 

25 

16 

35 

32 

30 

43 

28 

18 

24 

22 

17 

27 

16 

22 

19 

19 

6 

19 

23 

13 

20 

12 

_  4 

.  4 

15 

21 

1 6 

eureka  springs 

64 

55 

46 

48 

47 

67 

50 

56 

58 

60 

56 

47 

53 

52 

47 

35 

36 

32 

32 

3  3 

3  J 

29 

38 

42 

,6 

MIN 

91 

38 

23 

21 

33 

25 

32 

15 

30 

35 

33 

46 

29 

22 

26 

30 

12 

20 

18 

24 

20 

22 

6 

20 

22 

14 

15 

12 

•  6 

.  2 

15 

22 

•  6 

CivFTTFUtl  1  F    CIA  AD 

62 

58 

47 

49 

50 

42 

J2 

58 

55 

58 

58 

41 

54 

38 

39 

29 

34 

33 

35 

35 

2  7 

32 

29 

J7 

28 

42 

.  1 

MIN 

53 

26 

19 

15 

33 

27 

27 

19 

38 

28 

28 

29 

23 

17 

18 

27 

U 

17 

11 

19 

15 

9 

0 

15 

25 

14 

18 

8 

•  2 

-  8 

17 

19 

,5 

FAVETTEVlLLE  EXP  sta 

62 

57 

47 

48 

48 

46 

5 1 

48 

56 

55 

58 

58 

46 

52 

54 

49 

37 

35 

32 

35 

36 

3 1 

32 

30 

43 

.3 

MIN 

93 

38 

19 

18 

33 

27 

28 

18 

37 

33 

32 

46 

26 

19 

21 

31 

18 

21 

16 

25 

17 

20 

2 

19 

24 

14 

26 

u 

.  4 

-  5 

11 

22 

,5 

57 

55 

46 

47 

51 

43 

58 

55 

60 

56 

41 

5  3 

52 

45 

34 

36 

32 

35 

34 

29 

32 

29 

33 

35 

,T 

1 2 

3J 

42 

.0 

MIN 

53 

34 

16 

21 

29 

24 

25 

16 

34 

30 

31 

41 

28 

17 

20 

29 

16 

21 

16 

22 

18 

20 

0 

20 

24 

13 

19 

10 

-  3 

15 

21 

,1 

68 

53 

46 

45 

45 

42 

5J 

40 

54 

56 

53 

56 

52 

54 

52 

43 

37 

35 

32 

3 1 

37 

35 

32 

30 

32 

38 

53 

1 5 

2  3 

2  g 

42 

,  <• 

MIN 

51 

39 

21 

15 

34 

29 

26 

16 

33 

34 

28 

46 

32 

20 

21 

27 

16 

23 

14 

19 

18 

24 

7 

16 

21 

15 

17 

19 

-  2 

•  1 

16 

22 

.  3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

54 

54 

46 

45 

44 

43 

5 1 

45 

60 

56 

53 

57 

41 

54 

54 

42 

28 

35 

29 

30 

37 

27 

33 

26 

32 

36 

50 

25 

8 

29 

30 

40 

,  5 

MIN 

50 

29 

23 

U 

33 

27 

23 

15 

33 

34 

31 

36 

28 

21 

25 

24 

16 

21 

15 

23 

19 

12 

7 

17 

21 

14 

26 

7 

-  4 

.  2 

15 

21 

,1 

MUnJ  1  5V  1  LLC 

60 

56 

49 

51 

47 

47 

56 

57 

56 

59 

55 

54 

30 

45 

36 

31 

35 

14 

33 

36 

29 

33 

37 

3 1 

62 

16 

3 1 

32 

44 

•  6 

MIN 

53 

38 

17 

15 

33 

29 

25 

16 

34 

29 

31 

41 

29 

18 

19 

22 

15 

21 

11 

23 

14 

22 

.  1 

15 

23 

10 

16 

15 

.  4 

•  7 

15 

20 

,5 

i  c  ft n  uti  i 

L  C    U  MILL 

70 

62 

47 

42 

42 

43 

50 

60 

55 

55 

59 

57 

52 

54 

49 

39 

36 

35 

3  2 

39 

3  7 

33 

30 

3  3 

39 

l  5 

30 

2  7 

43 

,7 

MIN 

*a 

44 

21 

17 

33 

29 

24 

16 

31 

35 

29 

45 

31 

17 

22 

30 

17 

23 

13 

29 

18 

25 

9 

18 

22 

13 

17 

u 

.  2 

-  2 

17 

22 

•  6 

55 

55 

46 

49 

50 

47 

57 

58 

55 

52 

54 

54 

50 

37 

36 

35 

36 

36 

34 

36 

32 

32 

38 

46 

12 

28 

44 

,  2 

MIN 

50 

38 

20 

17 

33 

22 

26 

14 

33 

32 

32 

45 

26 

18 

2  5 

30 

1 8 

21 

.  1 

StLOAM  SPRINGS 

MAX 

59 

57 

49 

SO 

52 

45 

53 

52 

59 

57 

61 

58 

46 

55 

54 

49 

36 

35 

36 

35 

34 

30 

34 

3 1 

34 

39 

50 

«V*j 

15 

29 

34 

64 

,4 

MIN 

52 

38 

18 

22 

31 

26 

26 

I  8 

35 

36 

32 

46 

29 

19 

24 

32 

19 

22 

19 

24 

19 

20 

2 

21 

26 

17 

20 

15 

-  2 

-  3 

16 

23 

,2 

K  r\  a  v  m    /TutD&i                 n  ■? 
NUKTM    LCrll  KNL 

CALICO  ROCK 

64 

61 

46 

45 

43 

43 

42 

54 

57 

54 

55 

54 

51 

54 

44 

37 

37 

33 

35 

38 

35 

35 

32 

33 

40 

51 

38 

17 

30 

26 

43 

MIN 

51 

42 

21 

14 

33 

23 

20 

15 

25 

26 

19 

44 

31 

16 

20 

28 

13 

23 

9 

23 

21 

26 

5 

11 

19 

16 

10 

14 

0 

•  2 

13 

20 

,2 

z  ■  -  ■            r  -  ~      i  pic 

62 

67 

57 

49 

48 

68 

f2 

59 

57 

53 

50 

34 

55 

53 

46 

37 

39 

35 

36 

37 

35 

34 

31 

40 

50 

45 

22 

28 

31 

45 

MIN 

53 

50 

22 

18 

37 

31 

24 

17 

22 

35 

20 

44 

30 

18 

22 

29 

15 

24 

11 

25 

29 

25 

9 

12 

21 

20 

13 

15 

1 

0 

9 

22 

■  6 

GILB  RT 

MAX 

65 

56 

47 

45 

44 

<••> 

58 

55 

58 

56 

34 

54 

47 

40 

36 

33 

33 

39 

38 

34 

31 

33 

41 

55 

49 

22 

30 

28 

44 

MIN 

52 

45 

24 

17 

34 

29 

20 

17 

30 

34 

21 

49 

32 

17 

19 

22 

14 

26 

9 

26 

16 

26 

4 

13 

24 

12 

11 

20 

2 

.  4 

12 

21 

,7 

(jnttKS    r  cKKT  DAM 

69 

65 

64 

47 

48 

46 

56 

39 

56 

59 

53 

56 

46 

45 

53 

46 

36 

37 

34 

36 

38 

34 

96 

28 

31 

4  1 

51 

28 

15 

27 

44 

MIN 

54 

54 

28 

25 

28 

32 

29 

21 

20 

26 

28 

27 

32 

27 

27 

32 

22 

21 

19 

20 

26 

27 

14 

14 

19 

23 

20 

19 

5 

4 

5 

24 

,1 

MiMMOTU    cqd  1  Nir 

i"i*\ripiu  i  n  SrKlriu 

64 

MIN 

52 

50 

20 

14 

36 

29 

23 

14 

24 

32 

23 

43 

33 

16 

24 

28 

14 

17 

11 

22 

28 

24 

7 

10 

20 

16 

12 

U 

-  2 

-  4 

12 

21 

,6 

MARSHALL 

MAX 

65 

61 

46 

46 

43 

64 

58 

58 

57 

55 

53 

54 

49 

39 

36 

32 

32 

40 

35 

35 

31 

31 

39 

55 

44 

19 

31 

25 

43 

MIN 

52 

43 

21 

17 

18 

31 

16 

29 

33 

25 

45 

33 

19 

22 

27 

16 

24 

12 

24 

16 

25 

4 

10 

22 

14 

22 

18 

-  1 

-  4 

15 

21 

.6 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

68 

57 

55 

47 

44 

43 

60 

57 

51 

55 

42 

54 

46 

42 

31 

37 

32 

32 

38 

30 

34 

2T 

34 

39 

47 

24 

41 

28 

42 

MIN 

52 

49 

24 

22 

23 

34 

26 

15 

14 

32 

30 

31 

34 

21 

21 

27 

18 

18 

17 

17 

22 

24 

11 

10 

20 

17 

IS 

17 

-  1 

-  1 

0 

21 

,6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

68 

56 

56 

46 

45 

43 

58 

56 

52 

55 

43 

52 

49 

63 

33 

37 

33 

3» 

39 

30 

33 

28 

35 

99 

48 

25 

1  1 

26 

42 

MIN 

52 

48 

20 

17 

16 

32 

24 

15 

16 

32 

26 

30 

35 

18 

18 

26 

18 

18 

15 

18 

2* 

23 

8 

8 

20 

16 

15 

17 

0 

-  1 

•  1 

20 

2 

u-    k       c     uicy    9  etc 

66 

44 

45 

43 

42 

56 

54 

52 

54 

46 

53 

49 

37 

34 

31 

34 

37 

33 

33 

26 

30 

38 

51 

44 

20 

30 

25 

42 

fl 

MIN 

25 

30 

3  ^ 

26 

16 

27 

39 

30 

43 

20 

2 1 

29 

1 7 

25 

1 5 

24 

2  6 

25 

10 

^5 

2  i 

20 

22 

15 

0 

_  i 

12 

22 

,1 

TELLV1LLE 

MAX 

6  3 

57 

46 

44 

43 

4  3 

51 

43 

60 

56 

55 

56 

56 

51 

52 

43 

36 

37 

33 

32 

*9 

38 

33 

29 

33 

40 

51 

37 

16 

29 

27 

42 

,9 

•      •  • 

MIN 

52 

43 

18 

13 

31 

26 

21 

1  4 

25 

31 

19 

46 

34 

14 

27 

24 

13 

25 

6 

25 

15 

26 

3 

U 

23 

10 

11 

11 

0 

-  2 

11 

20 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

63 

50 

45 

46 

47 

54 

45 

48 

57 

50 

52 

52 

37 

49 

47 

38 

37 

32 

33 

34 

36 

33 

28 

29 

40 

45 

40 

19 

25 

26 

41 

3 

MIN 

50 

31 

28 

41 

37 

30 

20 

26 

35 

27 

44 

35 

25 

30 

30 

21 

25 

20 

26 

30 

27 

15 

16 

21 

22 

18 

18 

2 

.  1 

10 

25 

3 

BALD  KNOB 

MAX 

68 

50 

57 

52 

52 

55 

55 

60 

54 

44 

50 

46 

38 

38 

35 

34 

36 

33 

34 

30 

29 

41 

50 

43 

23 

24 

28 

44 

2 

MIN 

59 

52 

31 

29 

41 

38 

29 

2  1 

27 

40 

29 

45 

35 

28 

33 

32 

23 

29 

20 

29 

31 

28 

17 

21 

23 

26 

lo 

21 

5 

6 

11 

28 

4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

70 

61 

45 

43 

54 

52 

50 

56 

56 

53 

54 

<•  3 

54 

54 

6  1 

35 

34 

31 

37 

37 

36 

33 

30 

39 

5  1 

48 

24 

29 

25 

44 

3 

MIN 

52 

46 

24 

19 

36 

34 

25 

16 

22 

39 

24 

43 

35 

20 

29 

28 

17 

23 

19 

20 

27 

23 

10 

14 

20 

21 

18 

14 

0 

•  1 

10 

23 

3 

BATESvILLE  L  AND  D  1 

MAX 

57 

50 

51 

60 

36 

54 

43 

56 

53 

40 

36 

34 

36 

38 

36 

34 

31 

32 

41 

51 

44 

25 

29 

28 

44 

| 

MIN 

54 

51 

24 

19 

37 

30 

23 

19 

23 

36 

22 

44 

35 

19 

28 

28 

15 

27 

11 

26 

29 

26 

14 

13 

23 

23 

12 

16 

3 

-  4 

15 

23 

9 

BEEDEV I LLE 

MAX 

67 

52 

53 

52 

54 

57 

55 

54 

53 

39 

46 

45 

35 

36 

33 

33 

36 

34 

35 

34 

29 

37 

47 

38 

23 

23 

28 

43 

1 

MIN 

56 

51 

32 

30 

42 

38 

31 

22 

22 

38 

30 

44 

37 

27 

32 

31 

22 

27 

21 

27 

31 

22 

17 

20 

22 

23 

20 

19 

4 

-  1 

1  1 

27 

4 

BLYTHEVILLE 

MAX 

52 

52 

45 

55 

55 

56 

57 

5  J 

38 

48 

65 

36 

37 

36 

36 

37 

37 

33 

27 

30 

36 

41 

38 

22 

17 

27 

42 

9 

MIN 

54 

55 

34 

30 

46 

38 

32 

19 

21 

29 

31 

40 

36 

27 

27 

27 

21 

27 

21 

21 

30 

26 

16 

16 

16 

20 

IB 

16 

4 

•  1 

8 

26* 

0 

CORNING 

MAX 

65 

50 

43 

48 

56 

48 

31 

52 

39 

30 

46 

39 

36 

31 

35 

34 

34 

31 

27 

30 

38 

43 

31 

13 

23 

23 

41, 

0 

MIN 

52 

48 

29 

26 

40 

35 

30 

15 

24 

32 

30 

41 

35 

23 

30 

27 

19 

21 

18 

24 

28 

25 

13 

15 

19 

17 

18 

12 

0 

-  2 

» 

2*- 

2 

J0NESB0R0 

MAX 

59 

5  1 

4  7 

52 

5  7 

3  J 

56 

56 

40 

49 

45 

36 

35 

31 

33 

35 

35 

31 

27 

29 

35 

45 

39 

16 

21 

28 

62, 

0 

Mm 

53 

51 

32 

29 

42 

3? 

33 

19 

25 

40 

31 

42 

37 

25 

33 

30 

20 

26 

20 

25 

29 

26 

16 

17 

20 

21 

22 

17 

3 

0 

1 1 

26 

1 

KE I  SEP 

MAX 

50 

45 

50 

50 

5 1 

53 

52 

57 

41 

36 

45 

36 

34 

35 

33 

36 

36 

33 

29 

2  9 

26 

30 

40 

25 

9 

20 

61, 

2 

Mm 

54 

55 

34 

31 

33 

37 

3  1 

20 

21 

32 

32 

35 

39 

26 

29 

30 

21 

24 

20 

22 

28 

26 

14 

13 

20 

20 

12 

13 

0 

-  1 

2 

25 

0 

NARKED  TREE 

MAX 

70 

66 

55 

49 

50 

52 

51 

50 

50 

55 

54 

56 

53 

41 

46 

46 

36 

35 

37 

36 

38 

37 

37 

29 

30 

36 

43 

40 

24 

22 

30 

63, 

6 

Mm 

46 

48 

35 

33 

45 

40 

30 

22 

25 

37 

31 

40 

39 

28 

33 

31 

23 

28 

20 

27 

31 

27 

16 

15 

22 

23 

22 

18 

5 

1 

12 

27, 

6 

NEWPORT 

MAX 

67 

65 

54 

44 

46 

47 

54 

47 

51 

56 

52 

53 

53 

36 

47 

45 

36 

36 

33 

32 

35 

35 

33 

28 

28 

39 

47 

40 

22 

24 

30 

42, 

5 

Mm 

55 

49 

34 

34 

41 

37 

35 

24 

27 

43 

33 

37 

36 

29 

33 

32 

25 

28 

24 

25 

30 

21 

19 

20 

23 

25 

22 

21 

7 

1 

15 

!  1 

5 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

65 

64 

5* 

45 

49 

49 

50 

48 

49 

54 

53 

53 

52 

41 

48 

47 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

2' 

29 

35 

66 

39 

22 

19 

27 

42, 

■ 

Mm 

53 

54 

32 

30 

43 

36 

31 

18 

25 

38 

31 

42 

37 

25 

33 

29 

21 

2* 

21 

25 

29 

27 

15 

16 

21 

20 

20 

17 

2 

0 

10  | 

26, 

7 

S««  Reference  Noles  Following  Sution  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

01 
01 
nj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

65 
54 

64 
49 

49 
24 

45 
24 

46 

40 

47 
33 

54 
28 

42 

16 

47 
27 

56 
35 

48 

26 

50 
43 

50 
35 

39 
22 

90 

30 

45 
29 

35 
18 

37 

23 

30 
17 

34 
24 

35 
30 

35 
26 

31 

14 

27 
15 

30 
21 

39 

20 

47 
17 

37 
15 

17 

2 

24 
.  1 

26 
11 

41.3 
24,7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

66 
58 

68 
50 

52 
31 

46 
29 

46 
41 

53 
36 

58 
29 

52 
21 

5* 
24 

58 
41 

56 
27 

57 
47 

56 
34 

43 
28 

51 
34 

48 
33 

40 
22 

36 
29 

33 
19 

35 

28 

38 
31 

34 
28 

37 
14 

30 
21 

30 
24 

40 
27 

53 
21 

46 

21 

22 
5 

25 
-  3 

26 
10 

44,9 
27,7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•      «  « 

MAX 

Mm 

56 
53 

63 
38 

45 
31 

46 
28 

47 
43 

48 

34 

53 

28 

31 
19 

47 
28 

57 
36 

50 
32 

31 
43 

45 

29 

39 
25 

50 
31 

41 

26 

35 
21 

37 
25 

31 
20 

33 
26 

34 
29 

35 
26 

32 
16 

28 
17 

30 
22 

39 
19 

45 
20 

28 
10 

13 
3 

22 

0 

31 
12 

40.1 
25.5 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

MAX 
MIN 

62 
45 

58 
40 

52 
24 

47 

22 

53 
34 

57 
33 

62 
25 

61 
26 

59 
28 

63 
32 

54 

59 
47 

55 
34 

58 

28 

56 
30 

45 
34 

41 
30 

40 
25 

38 
21 

36 
20 

37 

22 

43 

21 

45 
13 

39 
20 

46 
28 

45 
21 

53 
24 

48 
23 

26 
7 

25 
3 

29 
21 

46.1 
26.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
61 

66 
45 

48 

23 

48 
19 

54 
39 

52 
32 

61 
23 

54 
24 

62 
32 

62 
38 

57 
35 

62 
48 

53 
31 

56 

22 

37 

20 

30 
30 

42 
22 

39 
27 

33 
IS 

39 
26 

35 
20 

35 
28 

38 
9 

34 

24 

37 
26 

43 
27 

56 
16 

48 
24 

25 
3 

28 
-  5 

29 
15 

47.4 
25.9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
60 

62 
45 

47 
24 

47 
21 

49 
38 

53 
30 

60 
26 

53 
25 

60 
29 

61 
43 

55 
33 

61 
48 

58 
29 

52 

22 

58 
2* 

51 
30 

46 

22 

40 
28 

35 
18 

40 
29 

39 
20 

35 
22 

36 
12 

31 
22 

38 

27 

44 

23 

52 
17 

46 
24 

24 
4 

25 
-  1 

28 
16 

46,8 
26,1 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

67 
61 

64 
47 

47 
26 

43 
22 

47 
36 

56 
33 

60 
26 

47 
24 

60 
25 

60 
38 

53 
28 

58 
46 

56 
36 

49 
26 

57 
29 

51 

27 

41 

21 

39 
29 

35 
18 

39 
29 

36 
19 

35 
28 

35 
11 

29 
20 

35 
;t 

44 

22 

54 
17 

41 

22 

22 
4 

28 

3 

28 
14 

45.7 
26.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

59 
53 

58 
37 

42 
26 

51 
29 

67 
37 

51 
35 

52 
36 

46 
16 

52 
28 

51 
37 

48 
34 

52 
41 

53 
27 

47 

29 

47 
32 

43 
28 

37 
17 

33 
18 

31 
16 

29 
20 

31 
19 

27 
19 

31 
8 

26 
16 

28 
19 

34 
16 

46 
21 

39 
15 

16 
-  6 

23 
.  5 

23 
10 

40.4 
23.5 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
58 

60 
30 

46 

21 

46 
22 

55 
37 

47 
27 

60 
23 

47 

23 

62 
30 

61 
36 

61 
33 

65 
36 

45 
27 

54 
20 

37 
21 

54 
26 

36 
21 

39 
21 

34 
21 

36 
24 

34 
22 

33 
18 

37 
13 

28 
24 

37 
28 

43 
22 

56 
19 

32 
18 

18 
1 

22 
0 

32 
15 

45.3 
23.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
55 

59 
42 

47 
20 

50 
17 

55 
34 

5* 
31 

58 

25 

53 
22 

61 
31 

62 
37 

55 

29 

62 
49 

53 

30 

55 
19 

37 

20 

52 
29 

60 
20 

41 

25 

37 
15 

37 
27 

37 
19 

33 
25 

36 
6 

S3 
17 

35 
26 

40 
25 

50 
15 

47 

20 

23 
1 

25 
3 

31 
17 

46.5 
24.3 

MENA 

MAX 

Mm 

64 
60 

63 
43 

46 
29 

46 
23 

32 
38 

61 
38 

60 
28 

55 
27 

57 
31 

5  9 
42 

54 
37 

55 
46 

35 
38 

51 

28 

95 
24 

50 
31 

42 

22 

33 
21 

31 
20 

34 
23 

32 
23 

29 
25 

38 
10 

33 

22 

32 
24 

40 
27 

50 
19 

45 
26 

26 
2 

30 
■  2 

29 
16 

45.4 
27.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

59 
54 

56 

30 

50 
26 

50 
28 

47 
34 

44 
37 

50 
32 

51 
29 

51 
26 

51 
35 

46 
36 

46 

45 

25 

48 

26 

47 
26 

46 
26 

36 
16 

28 
16 

25 
2 

27 
9 

29 
16 

26 
17 

27 
10 

28 
19 

26 
17 

33 
16 

40 
17 

44 

16 

16 
.  6 

21 
-  7 

24 

39.3 
21.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

65 
59 

61 
42 

48 
25 

46 
23 

52 
36 

51 
32 

63 
26 

50 
26 

61 
31 

61 
41 

57 

36 

63 
48 

51 
30 

53 
25 

97 
24 

53 

31 

40 
22 

41 
27 

34 
19 

40 
26 

39 

20 

35 
27 

34 

12 

31 
24 

38 

26 

45 
27 

54 
19 

42 

2  4 

24 
5 

23 
.  1 

29 
10 

46.5 
26.7 

PARIS 

MAX 

Mm 

69 
60 

66 
38 

47 

22 

46 
19 

50 
36 

51 
35 

60 
24 

55 
22 

64 
23 

60 
35 

96 

26 

63 
47 

37 
12 

33 
2  1 

97 
21 

54 
28 

48 

20 

40 
27 

35 
15 

38 
27 

35 
17 

35 
27 

36 
11 

36 
19 

36 
25 

43 
21 

53 
17 

47 
20 

26 
3 

24 
•  1 

28 
10 

47.4 
24.1 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

68 
56 

65 
46 

49 

22 

45 
19 

47 
35 

53 
29 

60 
23 

48 
21 

60 
24 

62 
34 

53 

24 

37 
41 

96 

28 

93 

22 

98 

25 

97 

25 

46 

21 

40 
26 

35 

14 

40 
26 

39 
16 

36 

26 

36 
9 

29 
16 

37 
24 

43 

22 

53 
14 

46 
19 

25 
1 

27 
•  5 

27 
11 

46.8 
23.2 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

68 
60 

64 
33 

5* 
23 

46 
24 

49 
38 

52 
38 

59 
29 

54 
28 

60 
31 

55 
33 

58 
35 

62 
48 

55 
34 

52 
25 

96 

28 

50 
34 

42 
26 

38 
28 

34 
U 

37 
27 

33 
21 

34 
26 

35 
13 

31 

23 

35 
25 

42 
24 

50 
23 

45 

23 

24 

3 

22 
1 

27 
13 

45.9 
27.0 

WALDRON 

MAX 

Mm 

68 
62 

68 
45 

48 
24 

47 
20 

53 

39 

55 

30 

57 

23 

55 
21 

59 
31 

60 
39 

55 
27 

39 

49 

59 
34 

55 
23 

55 
19 

32 

27 

47 

20 

36 
25 

35 
16 

35 
26 

35 
22 

32 
27 

39 
10 

38 
25 

35 
25 

42 
26 

54 
16 

50 
21 

26 
4 

35 
.  4 

32 
15 

47.6 
25.5 

WHITE  ROCK 
*       *  * 

MAX 

Mm 

60 
52 

58 
28 

50 
25 

50 
25 

46 

V, 

53 
38 

53 
38 

50 
21 

55 
29 

55 
38 

52 
35 

56 
42 

52 

2  6 

52 
31 

52 
33 

46 
31 

38 
21 

36 

18 

34 
20 

33 
20 

31 
19 

28 
18 

32 
6 

16 

29 
20 

35 
19 

45 
22 

42 

16 

16 
•  6 

22 
.  5 

26 
11 

42.9 
24.1 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

66 
63 

65 
53 

54 
32 

45 
28 

44 

38 

57 
41 

58 
30 

56 
25 

57 
27 

60 
40 

57 
30 

55 
46 

3  T 

46 
30 

54 

36 

50 
33 

41 
24 

39 
27 

34 
19 

33 
19 

33 
23 

32 
28 

37 
13 

36 
20 

31 
22 

42 
24 

51 
21 

49 
24 

25 
5 

30 

0 

30 
11 

45.9 
26.0 

BENTON 

MAX 

Mm 

69 
66 

66 
52 

53 
30 

45 

27 

46 
40 

61 
33 

62 
26 

53 
27 

56 
23 

60 
40 

56 

28 

98 
94 

58 
33 

46 
31 

33 

38 

49 
34 

43 

22 

36 
30 

36 
16 

35 
26 

35 
22 

34 
29 

37 

11 

34 
22 

32 
22 

42 
22 

50 
15 

33 
20 

24 
7 

31 
9 

33 
13 

46.0 
26.0 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

69 
64 

68 
57 

62 
29 

49 
26 

47 
25 

47 

39 

61 
29 

63 
28 

47 
24 

60 
25 

60 
26 

94 
33 

56 
38 

51 
30 

50 
30 

56 
29 

52 
22 

40 
22 

37 
17 

36 
18 

40 
19 

34 
21 

34 
13 

38 
13 

29 
23 

34 
16 

43 
16 

53 
16 

33 
10 

20 
0 

29 

0 

46.8 
24.5 

CONWAY 

MAX 

Mm 

69 
63 

66 
53 

57 
28 

46 
25 

46 
40 

57 
37 

59 
26 

57 
25 

58 

27 

59 
37 

56 
27 

99 
47 

57 
30 

46 
26 

53 
29 

52 
27 

46 
21 

37 
30 

35 
17 

36 
28 

38 
21 

35 
27 

34 
10 

33 
21 

33 
25 

41 

22 

52 
20 

49 
23 

24 
6 

27 
1 

30 
14 

46.7 
26.9 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

66 
60 

65 
45 

47 
26 

47 
24 

45 
39 

56 
31 

59 
24 

47 

22 

59 

22 

59 
36 

55 
25 

98 
46 

5* 
2  8 

47 

23 

54 

32 

49 
30 

36 
20 

40 

26 

33 
15 

36 
27 

38 
23 

33 
26 

36 
9 

27 
17 

3  2 
24 

43 
21 

52 
17 

38 
21 

21 
5 

27 
•  3 

28 
11 

44.8 
24.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

67 

62 

66 
50 

51 
30 

44 
29 

45 
39 

63 
40 

64 
33 

57 
27 

52 
30 

64 
44 

59 

39 

56 
47 

55 
37 

48 

30 

37 
34 

52 
33 

46 

23 

37 
26 

35 
21 

39 
24 

36 
25 

33 
27 

36 
16 

S2 
23 

3  2 
23 

42 
22 

51 
17 

47 

20 

35 
7 

29 
0 

31 
14 

47.2 
28.8 

LEOLA 

MAX 

Mm 

71 
65 

70 
49 

52 
31 

45 
26 

46 
40 

61 
34 

65 

26 

*8 
26 

58 
24 

60 

44 

57 
29 

60 
46 

60 
34 

43 
32 

35 
35 

51 
28 

40 
22 

35 

so 

38 
17 

36 
27 

37 
27 

35 
29 

40 
12 

30 
18 

31 
25 

41 

23 

51 
U 

38 
21 

23 
10 

31 
.10 

37 
11 

46.6 
27.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
66 

68 

to 

45 
30 

43 
31 

46 
41 

56 
30 

58 
26 

40 
24 

37 
23 

59 

32 

36 
27 

59 
47 

50 
35 

41 
31 

52 
34 

47 

28 

37 
23 

22 

36 
18 

35 
26 

38 

29 

33 
24 

33 
19 

26 
22 

31 
25 

39 
25 

50 
21 

3e 
17 

17 
7 

22 
2 

39 
11 

43.7 
27.0 

MALVERN 

MAX 

Mm 

70 
69 

68 
49 

56 
29 

45 
24 

49 
41 

65 
33 

66 
26 

57 
27 

56 
22 

61 
42 

55 
27 

58 
43 

58 
31 

46 
31 

54 
34 

51 
2  9 

47 
21 

38 
31 

38 
17 

37 
26 

37 
20 

38 

27 

36 
12 

35 
19 

36 
23 

43 
21 

51 
15 

46 
18 

24 
6 

30 
■  8 

34 

9 

48.0 
26,2 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

68 
62 

65 
52 

52 
31 

45 
28 

45 
40 

56 
39 

60 
32 

54 
25 

60 
28 

59 
42 

55 
31 

38 
51 

35 
35 

47 

30 

56 

32 

50 
30 

45 
24 

37 

30 

34 
20 

37 
28 

37 
23 

35 

27 

35 
15 

32 
21 

35 
25 

42 
25 

53 
24 

47 
24 

24 
6 

31 
2 

29 
14 

46.3 
28.9 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

71 
63 

67 
56 

56 
26 

48 

22 

43 
27 

45 
36 

57 
29 

59 
24 

45 

26 

60 
26 

59 
26 

55 
29 

58 
35 

58 
26 

48 
27 

55 
29 

49 
21 

39 
22 

34 
14 

33 
15 

32 
18 

32 
22 

33 
10 

37 
15 

29 
23 

32 
22 

43 
18 

54 
20 

27 
7 

19 

0 

32 
9 

45.5 
24,0 

PERRY 

MAX 

Mm 

69 

62 

62 
52 

52 
26 

46 
24 

48 
38 

59 
36 

59 
26 

49 
25 

50 
23 

60 
34 

58 
26 

62 
40 

60 
38 

42 
28 

58 
26 

48 
24 

42 
18 

38 

30 

36 
24 

35 
28 

36 
30 

35 
26 

35 

35 
j  7 

34 

2  2 

41 
1  8 

45 
1 8 

41 
20 

21 
6 

26 
„  3 

46.2 
26.3 

SHERIDAN  TOWER 
*       *  « 

MAX 

Mm 

70 
65 

69 
52 

53 
30 

43 
28 

45 

40 

60 
35 

61 
28 

58 
26 

57 
25 

59 
45 

55 
33 

60 
49 

59 
34 

44 
29 

52 
35 

48 
32 

44 
21 

33 
29 

35 
18 

34 
25 

36 
30 

34 
23 

37 
14 

30 
22 

32 
23 

41 
22 

50 
20 

44 
23 

24 
7 

30 
6 

33 
14 

46.2 
28.5 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

70 
63 

70 
56 

64 
35 

46 
28 

51 
41 

60 
34 

60 
27 

56 
26 

54 

25 

60 
40 

59 
34 

59 
66 

59 
39 

41 
29 

48 
34 

46 
32 

40 
23 

38 
29 

35 
18 

39 
27 

41 
31 

41 
29 

36 
14 

34 
19 

31 
25 

38 
23 

46 
15 

44 
21 

30 
10 

19 
-  9 

39 
13 

46.9 
28.4 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

70 
53 

69 
55 

68 
33 

50 
36 

43 

30 

52 
41 

55 
27 

56 
25 

55 
29 

54 
33 

36 

28 

58 

32 

3* 
36 

41 

31 

43 

35 

47 
36 

42 

22 

35 
25 

34 

17 

33 
23 

36 

30 

33 
26 

33 
17 

33 
17 

50 

22 

29 
18 

36 

23 

47 
25 

39 
6 

16 
1 

26 
6 

44.3 
27.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CABOT  4  SM 

MAX 

Mm 

69 

62 

67 
32 

54 
32 

45 
30 

46 
41 

57 
35 

57 
27 

49 

23 

55 
24 

59 
40 

55 
31 

58 
46 

58 
34 

42 
29 

51 

35 

48 
32 

37 
23 

14 
27 

34 
17 

34 
28 

3S 

30 

34 
27 

33 
14 

32 
20 

31 
22 

40 
21 

51 
18 

40 
21 

21 
5 

24 
.  1 

32 
12 

44.7 
27.6 

CLARENDON 

MAX 

Mm 

6a 

62 

66 
33 

62 
33 

45 
29 

46 
41 

55 
3S 

57 
30 

54 
23 

54 
26 

57 
40 

56 
30 

37 

43 

35 
37 

45 
27 

45 
31 

44 

30 

39 

21 

34 

26 

34 

20 

34 
31 

37 
2  5 

36 
27 

33 
20 

11 

18 

26 
22 

38 
24 

44 

22 

43 
2  1 

25 
6 

22 
4 

33 
9 

44.4 
28.1 

DES  ARC 

MAX 

Mm 

69 
65 

68 
57 

63 
36 

45 
32 

47 
42 

55 
38 

55 
32 

32 

25 

55 
10 

55 
41 

37 
39 

37 

50 

36 
39 

44 

30 

47 
36 

47 
34 

41 
25 

34 

28 

34 
22 

34 

28 

37 
11 

35 
29 

33 
16 

11 

2  2 

29 
23 

41 

26 

48 

25 

43 

22 

25 
15 

24 

0 

32 
1- 

44.9 
30.7 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

68 
62 

67 
52 

52 
32 

49 

20 

50 
26 

52 
32 

57 
22 

46 

20 

52 
20 

57 
39 

58 

29 

56 
44 

54 
35 

39 
25 

48 
31 

43 

29 

40 
18 

31 
25 

33 
17 

37 
26 

40 
30 

35 
26 

34 
13 

10 
If 

29 
22 

35 
21 

46 
19 

36 
19 

25 
4 

23 
.  3 

31 
1  l 

43.9 
23.3 

HELENA  5  NW 

MAX 

Mm 

68 
52 

70 
55 

69 

3. 

48 

28 

49 
30 

52 
39 

55 
27 

57 
23 

55 
22 

53 
34 

58 
30 

58 
32 

3T 
38 

44 

27 

36 

27 

48 
31 

37 

20 

39 

20 

34 
18 

37 
19 

39 

27 

42 
26 

35 

22 

29 

15 

32 
20 

30 
22 

35 
13 

44 

u 

35 
8 

14 
.  3 

20 
8 

44,4 
23.1 

KEO 

MAX 

Mm 

70 
6* 

69 
55 

56 
33 

45 

29 

46 
41 

56 
35 

59 
29 

31 
24 

58 
26 

39 
41 

59 

30 

39 
44 

58 
35 

42 

29 

50 
34 

47 
31 

41 

22 

36 

29 

40 
19 

33 
26 

17 

30 

35 

27 

36 
17 

33 

22 

32 
23 

39 
21 

50 
21 

45 

22 

24 
6 

26 
.  1 

36 

a 

46.1 
28.1 

MARIANNA  2  S 

MAX 

Mm 

67 

32 

43 

28 

50 
42 

53 
35 

56 
27 

30 
22 

53 
25 

56 
39 

59 
29 

56 

39 

54 

37 

42 

25 

47 
32 

44 

30 

38 

20 

35 
25 

36 
17 

36 
23 

39 
30 

37 
26 

34 

12 

32 
17 

30 
22 

35 
23 

43 
1  ! 

39 
20 

26 
5 

21 
-  1 

35 
11 

43.0 
24.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

Mm 

70 
59 

70 
56 

69 
36 

47 

30 

47 
31 

49 
40 

58 

29 

60 
26 

40 
28 

56 
32 

59 

32 

60 
33 

58 

40 

43 
29 

39 

29 

48 

29 

45 

29 

39 
2  5 

34 
24 

37 
27 

19 

10 

41 
26 

33 
20 

16 

23 

32 
25 

32 
25 

16 
17 

44 

20 

34 
10 

17 
0 

24 
5 

45,0 
27.8 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

71 
65 

68 
57 

38 
35 

41 
31 

46 
40 

66 

36 

58 
30 

49 
26 

54 

29 

60 
42 

59 
32 

58 

46 

55 
38 

42 
30 

46 
34 

43 
32 

40 
25 

37 
30 

38 
23 

36 
27 

39 
11 

36 
28 

35 
19 

31 
24 

30 
25 

3a 
23 

48 
21 

40 
22 

22 
8 

24 
1 

16 

13 

45.0 
29.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

69 
60 

69 
37 

67 
35 

46 
31 

47 

32 

48 
38 

55 
31 

57 
26 

39 

26 

53 
34 

33 

5  8 
34 

57 
38 

30 

30 

47 
32 

25 

25 

22 

25 

29 

26 

20 

3  5 
21 

32 
25 

29 

24 

35 
14 

44 
16 

33 
8 

16 
3 

24 

5 

44.2 
27.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

66 

63 

58 

49 

32 

30 
30 

4  7 
31 

49 

47 
2  3 

48 

30 

32 
33 

56 

55 
3  2 

53 

32 

38 

44 

2  7 

42 
28 

44 

22 

35 
3  0 

33 
20 

35 
22 

36 
2 1 

35 
22 

31 
19 

12 
26 

29 
25 

30 
20 

41 

22 

40 

21 
6 

21 
2 

29 

18 

42.2 
26.4 

WYNNE 

•       *  • 

MAX 

Mm 

69 
64 

67 
48 

50 
3* 

47 
26 

50 
33 

49 
35 

34 
27 

48 

22 

56 
2  3 

37 
40 

37 

32 

57 
34 

34 

36 

42 
26 

46 

32 

45 
30 

37 
21 

38 
27 

36 
U 

36 
24 

3K 
30 

35 
26 

33 
1 1 

29 
15 

29 
14 

35 
15 

46 

20 

41 
19 

23 
4 

23 
-  2 

29 
11 

43.7 
25.6 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

Mm 

68 
64 

65 
48 

52 
27 

46 
27 

58 
40 

67 
33 

66 

28 

53 
29 

62 
29 

65 
45 

57 
42 

50 
50 

58 
35 

55 
31 

58 
2  ' 

36 

28 

43 

26 

46 
32 

38 
26 

39 
27 

35 
24 

37 
30 

40 
12 

35 
25 

36 
26 

44 

30 

51 
17 

44 
24 

30 
9 

30 
3 

35 

20 

49.3 
29.7 

01ERKS 

MAX 

Mm 

67 
6* 

66 
48 

50 
25 

47 

26 

52 
40 

68 

30 

67 
25 

53 
26 

59 
24 

62 
42 

34 

33 

58 
46 

37 
29 

53 

29 

59 
21 

34 
26 

43 

23 

46 
31 

36 
24 

40 
27 

35 

20 

35 
30 

40 
9 

33 

20 

35 
27 

45 
30 

51 
U 

39 
20 

29 
8 

31 
-  1 

36 
1  1 

48.4 

26.7 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

68 
63 

68 
56 

65 
33 

46 
31 

44 
31 

48 
36 

63 
30 

65 
31 

49 

29 

62 
31 

61 
40 

60 
41 

62 
38 

39 

34 

47 

32 

56 
30 

90 
27 

39 

27 

42 

27 

35 
26 

19 
23 

36 
24 

34 
13 

39 
15 

31 
26 

32 
27 

41 

20 

51 
21 

35 
13 

21 
1 

10 
13 

47.7 
26.7 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

67 
63 

64 
52 

52 

24 

43 

21 

45 
31 

62 
31 

63 
24 

57 
25 

61 
26 

54 
40 

55 
26 

57 
41 

52 
31 

52 
28 

56 

20 

52 
24 

45 
1  9 

34 
21 

35 

15 

39 
24 

33 
18 

31 
23 

38 
6 

33 
17 

32 
24 

42 

23 

54 
14 

36 
16 

29 
5 

31 
•  2 

37 
10 

46.5 
23.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

68 
62 

68 
57 

62 
27 

52 
26 

46 

33 

47 
31 

69 
27 

68 
28 

51 

23 

60 
25 

64 
33 

55 
41 

58 
34 

55 
34 

53 
27 

60 
27 

53 
23 

43 

27 

42 
23 

37 
26 

42 

23 

33 
28 

33 
10 

39 

10 

30 
26 

35 

2a 

41 
15 

52 
15 

36 
9 

23 
•  4 

28 
11 

48.7 
26.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

72 
65 

67 
32 

61 
24 

50 
30 

45 

36 

50 
33 

65 
28 

65 
27 

30 
25 

38 

32 

62 
40 

56 
45 

39 

29 

34 
30 

51 

26 

59 
31 

54 
25 

41 

29 

44 
22 

37 
23 

40 
20 

32 
23 

33 
8 

38 

20 

30 
22 

33 

26 

43 
1  3 

51 

20 

37 
6 

20 
.  2 

28 
1  1 

4a  ,o 

26.4 

OKAY 

MAX 

Mm 

56 

63 
55 

55 
28 

47 
30 

49 
40 

65 

38 

29 

30 

oO 
28 

63 

50 

60 
41 

6  2 
51 

36 

52 
34 

29 

36 

30 

27 

4  2 

33 

39 
24 

27 

23 

30 

13 

23 

27 

30 

2o 

50 
30 

32 
14 

30 
5 

3  7 
20 

50.3 
30.7 

STAMPS 

MAX 

Mm 

70 
6  3 

68 
52 

52 
3  1 

43 
29 

48 
40 

64 
35 

65 
29 

55 
32 

6  1 
28 

60 
44 

66 
43 

62 

35 

47 

57 
29 

54 

32 

55 
26 

39 
3  2 

36 
27 

39 
26 

37 
2  5 

33 
28 

39 
14 

12 
25 

32 
26 

40 
26 

52 
19 

45 

28 

31 
1 5 

32 

45 

2  3 

4a. 6 

30.1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
•      «  • 

MAX 

Mm 

69 
64 

68 
39 

48 
33 

44 
33 

51 
40 

65 
40 

68 
34 

52 
35 

61 
34 

61 
45 

66 
44 

64 
49 

56 
40 

48 
37 

58 
32 

54 
34 

43 
29 

40 

33 

35 
30 

40 
28 

19 
27 

34 
25 

40 
16 

12 
25 

33 
29 

42 
28 

33 
23 

41 
27 

27 
12 

31 
9 

55 
29 

69.0 
32.4 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

66 
60 

71 
57 

65 
32 

56 
30 

48 
40 

61 
37 

62 
29 

64 

30 

60 
26 

39 
42 

62 
37 

58 
47 

62 
37 

58 

32 

48 
35 

32 
32 

30 

26 

47 

32 

41 

20 

38 
26 

40 
24 

36 
28 

35 
16 

14 

23 

33 
25 

33 
25 

42 

u 

50 
25 

29 
10 

27 
.  2 

36 
19 

49.1 
29.6 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

72 
66 

70 
57 

62 
34 

45 

29 

48 

40 

64 

38 

68 
30 

63 
31 

62 
29 

62 
43 

68 

36 

63 
50 

60 
40 

49 
36 

5  2 
37 

51 
26 

48 

25 

40 
12 

38 
26 

39 
26 

40 
3  0 

33 
30 

42 

17 

19 

23 

30 
27 

41 

27 

51 

22 

50 
25 

30 
15 

32 
3 

44 

17 

30,3 
31.2 

EL  DORADO  F A A  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
65 

69 
44 

4T 
33 

43 
31 

47 
40 

63 
35 

65 

29 

50 
32 

59 

28 

59 
43 

65 
41 

62 

50 

36 
41 

41 
33 

55 
31 

50 

30 

44 

28 

17 

33 

38 

28 

37 
28 

38 
32 

34 
26 

40 
18 

33 

2  6 

31 
28 

38 
26 

50 
18 

38 
18 

23 
11 

30 
4 

51 
25 

47.2 
30.9 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

70 
63 

68 
58 

59 
35 

44 

30 

47 
40 

61 
38 

63 
29 

58 
28 

59 
26 

59 
44 

58 
38 

60 
49 

39 
42 

44 
33 

51 
36 

48 
31 

4  4 

25 

40 

31 

37 
23 

38 
27 

37 
29 

38 
30 

39 
16 

35 
23 

30 
26 

41 
25 

48 

21 

43 

25 

26 
11 

30 
.  1 

43 

n 

47.6 

3o. a 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

69 
38 

67 
56 

59 
35 

44 
29 

47 
39 

65 
3  5 

68 

28 

64 
31 

62 
28 

61 
41 

65 
40 

63 
49 

61 
40 

43 
35 

52 
30 

52 
30 

44 

27 

42 

33 

36 
27 

38 

27 

39 
25 

34 
30 

40 
13 

34 

25 

31 
27 

40 
24 

52 

18 

50 
27 

34 
15 

33 
4 

46 

22 

49.7 
30.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

72 
62 

72 
39 

68 
38 

51 
30 

44 
33 

48 
3  7 

65 
28 

67 
32 

51 

26 

60 
27 

62 
37 

63 
37 

62 
45 

49 
36 

40 

35 

58 

29 

57 
26 

45 
28 

38 
27 

40 
29 

38 
30 

40 

31 

34 
16 

40 
19 

32 
28 

30 
26 

40 

la 

52 

la 

40 
15 

25 
3 

32 
4 

46.9 
29.4 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

64 

60 

34 

46 
31 

48 
40 

64 
36 

32 

30 

60 
27 

64 

40 

39 

51 

63 
40 

50 
34 

55 
35 

52 
32 

48 

27 

42 

50 

37 
27 

36 
26 

37 
25 

34 
26 

39 
16 

34 

25 

32 
26 

43 
27 

60 

22 

47 
30 

32 
13 

30 
2 

45 

20 

49.9 
31.3 

SPARKMAN  3  WSw 

MAX 

Mm 

71 
65 

69 
55 

55 
33 

44 

30 

47 

40 

62 
35 

64 
30 

58 

30 

5  8 
26 

60 
43 

58 
33 

61 
47 

60 

34 

50 
28 

49 
26 

40 

1 1 

37 
2 1 

37 
27 

37 

37 

32 

41 

50 

49 
22 

27 

30 
•  10 

42 

1 0 

49.1 
29.0 

WARREN 

•      ft  • 

MAX 

Mm 

71 
64 

72 
58 

60 
35 

45 

28 

48 
38 

65 
37 

70 

29 

57 
27 

59 

26 

64 

39 

60 
38 

60 
47 

60 
39 

43 

32 

54 
15 

51 

30 

43 

23 

17 

29 

39 

23 

40 
25 

.0 

30 

39 
28 

40 

16 

33 
22 

28 

23 

43 

23 

60 

20 

45 
25 

27 
10 

32 
-  3 

43 

14 

49.0 
29.4 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

71 
63 

70 
60 

60 
39 

45 

49 
41 

62 
38 

66 
30 

60 
32 

56 

2  6 

62 
44 

64 
39 

62 
-5 

61 
46 

46 

35 

54 

33 

52 
30 

44 

27 

42 
12 

37 
28 

37 
29 

41 
33 

39 
31 

38 
21 

33 
26 

33 
31 

38 

27 

51 

20 

49 
27 

40 
14 

32 

7 

47 
18 

49.8 
32.4 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

74 
39 

69 
57 

60 
38 

44 
31 

30 
41 

59 
40 

64 

30 

56 
30 

55 
26 

60 
40 

58 
34 

61 
44 

38 

40 

40 

32 

49 

33 

48 

32 

43 

24 

16 

30 

37 
24 

38 

29 

41 

32 

40 

30 

35 
21 

13 
25 

30 
26 

33 
25 

47 
17 

44 

27 

31 
11 

24 

2 

41 

13) 

47.1 
30.5 

DUMAS 

MAX 

Mm 

71 
60 

70 
59 

60 
36 

45 
30 

50 
40 

58 
40 

64 

30 

49 

27 

54 

27 

64 

40 

59 

35 

58 

44 

35 
35 

38 
31 

50 
13 

49 

32 

44 

24 

36 

10 

40 
22 

43 

27 

42 

32 

36 

29 

38 
20 

30 
22 

31 

26 

38 

23 

46 
18 

44 

25 

25 
10 

24 

0 

38 

a 

46.6 
29.5 

See  Reference  Notes  Following  Sutlon  Index 
_  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  .  . 


Station 

Day  of  Month 

rage 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EUDORA 

MAX 

T 1 

60 

42 

50 

50 

47 

40 

38 

39 

42 

41 

40 

35 

32 

37 

5 1 

46 

37 

27 

44 

49,0 

min 

63 

58 

40 

35 

41 

41 

36 

29 

29 

43 

39 

45 

41 

33 

33 

32 

26 

30 

27 

28 

33 

30 

23 

25 

30 

26 

23 

27 

12 

6 

19 

32.4 

MONTICELLO 

MAX 

62 

67 

56 

60 

62 

61 

6 1 

59 

40 

53 

52 

43 

39 

39 

40 

40 

39 

39 

34 

32 

42 

50 

46 

30 

32 

44 

49,0 

MDJ 

63 

59 

35 

31 

40 

39 

31 

27 

30 

43 

38 

47 

39 

33 

35 

31 

24 

29 

24 

27 

31 

29 

19 

20 

26 

27 

21 

26 

12 

•  2 

31,1 

PINE  BLUFF 

MAX 

62 

55 

60 

60 

57 

60 

60 

45 

50 

48 

43 

44 

39 

37 

39 

37 

38 

33 

30 

39 

52 

48 

26 

27 

38 

47,9 

MIN 

66 

59 

36 

33 

42 

39 

32 

28 

29 

46 

38 

48 

40 

32 

36 

31 

27 

27 

26 

28 

31 

30 

19 

25 

25 

26 

27 

24 

9 

-  1 

13 

31.3 

PINE  BLUFF  FA*  AIRPORT 

MAX 

59 

62 

41 

59 

59 

56 

60 

55 

39 

49 

46 

38 

^5 

37 

37 

39 

36 

35 

30 

29 

38 

50 

34 

19 

22 

43 

44,6 

MIN 

65 

64 

34 

32 

42 

37 

31 

29 

29 

39 

37 

47 

39 

32 

36 

31 

27 

27 

25 

29 

31 

29 

21 

25 

26 

21 

19 

17 

6 

•  2 

10 

29.5 

PORTLAND 

MAX 

70 

69 

66 

44 

50 

63 

68 

59 

■45 

68 

61 

62 

5T 

41 

50 

48 

40 

37 

39 

38 

40 

37 

38 

38 

32 

38 

40 

45 

33 

28 

41 

48.2 

65 

59 

39 

33 

40 

40 

33 

30 

22 

33 

38 

42 

40 

34 

32 

32 

26 

30 

30 

28 

28 

30 

22 

25 

25 

25 

23 

28 

11 

6 

19 

31.2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

71 

69 

60 

49 

51 

58 

61 

55 

54 

60 

57 

59 

60 

44 

47 

47 

42 

34 

37 

40 

42 

40 

37 

33 

30 

35 

43 

42 

31 

25 

40 

46.9 

MDJ 

63 

58 

37 

34 

39 

40 

39 

27 

Zl 

39 

37 

45 

40 

31 

35 

33 

24 

29 

24 

28 

32 

29 

17 

24 

27 

25 

Is 

25 

10 

.  5 

10 

30.4 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

71 

70 

65 

45 

47 

59 

64 

56 

58 

59 

57 

61 

60 

41 

50 

47 

43 

36 

35 

38 

40 

39 

34 

32 

30 

36 

49 

45 

26 

20 

40 

46.9 

Mm 

66 

59 

36 

30 

42 

36 

28 

28 

27 

43 

31 

46 

39 

32 

35 

33 

26 

30 

23 

27 

32 

29 

18 

29 

26 

25 

16 

25 

10 

1 

7 

30.2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  one  of  the  coldest  Januarys  in  a 
15-  to  20-year  period.  In  the  last  half  of  the 
month,  four  separate  snowstorms  were  observed, 
in  each  case  affecting  most  of  the  State.  The 
final  storm  of  the  series  resulted  in  near  blizzard 
conditions  on  the  28th  and  29th.  Snowfall  amounts 
from  this  storm  ranged  up  to  10  to  1 2  inches  in  the 


central  sections.  Early  morning  readings  near  the 
zero  mark,  plus  ample  snow  cover  on  the  weekend 
of  the  29th  and  30th,  produced  hazardous  driving 
and  an  unusually  extended  period  of  winter  sports 
for  the  children.  The  Little  Rock  monthly  snowfall 
total   was  the  largest  since  January  of  1918. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JANUARY  1966 


Station 

Day  o!  month 

] 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

#     •  # 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

2.1 

1.5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

l.C 

1 

1 

1.0 
T 

T 

1 

1.0 

3 

T 

GRAvETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

] 

T 

T 
T 

T 

o.a 

1 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

0.9 

0.5 

1.0 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

i 

I 

] 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

T 

T 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  ANO  0  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.C 

2.5 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.0 

2.0 

CORNING 

SNOWFALL  1 
SN  ON  GND 

l.C 

0.5 

2.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.« 

j 

1.3 

• 

T 

3.0 

1 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

; 

i 

0.2 
] 

1.1 

] 

T 

T 

2.5 

1 

0.1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

] 

I 

_ 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

0.5 

,.; 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

1 

1.0 

T 

1 

1.0 

1.0 

2 

2 

T 

2 

•      •  « 

WEST  CENTRAL  0* 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

1.5 

2 

2 

T 

1.0 

1 

i 

1 

T 

3.0 
3 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wtr  eouiv 

T 

0.1 

T 
T 

1.1 

T 

1 

T 

1.0 

T 

! 

3.6 

« 

3 
#3 

2 
,3 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

6 

4 

3 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.5 

; 

] 

T 

0.6 

] 

i 

T 

T 

3.S 
1 

I 

2 

RUSSELLVtLLE  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALORON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

] 

2.0 

] 

l.S 

| 

4.5 
3 

2 

t 

•      •  • 

CENTRAL  OS 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.0 

1 

T 

o.a 

T 

4.0 

3 

1 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

l.B 

2 

1 

T 

o.s 

i 

T 
T 

T 

T 

3.2 
3 

2 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

2.5 

2.0 

1.0 

2.3 

3.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.3 

T 

0.1 

T 
T 

1.5 

1.0 

3 
.2 

1 

2.3 

T 

0.3 

3 

.3 

T 

2 
.2 

T 

3.3 

1.0 
T 
.3 

6 
.4 

2 
.4 

MALVERN 

SNOWFALL 
^N  ON  AND 

•      •  « 

EAST  CENTRAL  06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 

on    Un|    ..) ri  _ 

T 
T 

1 

T 

2.2 
2 

0.1 

I 

T 

T 

2.1 

1 

1 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 

T 

T 

2.0 

2 

1 

T 

T 

3.0 
3 

2 

I 

T 
T 

2.0 

2 

2 

1 

•      »  • 

SOUTHWEST  07 

DE  QUeEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.4 

1.5 

2.0 

HOPE  J  NE 

SNOWFALL 
SN  ON 

l.J 

1.5 

2.1 

2.3 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

• 

1.0 

1 

T 

3.0 

2 

1 

,:. 

3.0 

2 

1 

T 

T 

5.0 
5 

4 

2 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.J  0.2 

1  T 

1.1 

T 

1 

J 

T 
T 

0.. 

0.2 

WTR  EOUIV 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1966 


Day  of  month 


Station 

I  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

T 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0.5 

- 

- 

1 

2.0 

1 

- 

1 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 

SN  ON  GNCI 

1 

4 

1 

PReSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2.0 

2 

4.0 
4 

S.5 

3 

3 

2 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 

2.2 
2 

1 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

O.S 
1 

3.0 

3 

1 

4.0 
4 

0.5 

3 

1 

9.9 
9 

9 

5 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

3.0 

2.0 

T 

9.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
9N  ON  GND 

T 

0.1 

0.3 
T 

0.1 

1 

1.0 
1 

1.8 

3 

4.0 
4 

0.7 
2 

12.0 
12 

0.9 

6 

3 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 


siairan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

ft       ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RU5SELLVILLE  4  N 

EVAP 

.00 

.12 

.01 

.13 

.08 

.04 

.13 

.02 

• 

.07 

.03 

.04 

.04 

.05 

.04 

.05 

.03 

.04 

WIND 

4 

49 

28 

17 

28 

13 

16 

17 

5 

22 

32 

36 

15 

11 

28 

8 

4 

9 

23 

6 

I 

19 

5 

12 

3 

11 

4 

20 

36 

U 

Is 

303 

MAX 

64 

63 

55 

43 

56 

90 

49 

48 

46 

55 

33 

50 

50 

33 

56 

31 

47 

44 

42 

MIN 

60 

55 

96 

31 

20 

38 

35 

36 

39 

41 

35 

44 

37 

33 

33 

33 

35 

33 

31 

ft      ft  ft 

CENTRAL 

09 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.03 

ft 

ft 

.19 

.01 

.07 

ft 

• 

.17 

.01 

.11 

.05 

.06 

.09 

.08 

WIND 

43 

30 

66 

21 

19 

40 

28 

32 

21 

22 

27 

26 

50 

33 

22 

33 

27 

34 

29 

♦9 

27 

92 

57 

25 

35 

41 

31 

19 

69 

103 

43 

1129 

NIMROD  DAM 

EVAP 

o 

ft 

.08 

.11 

ft 

• 

• 

.06 

ft 

.03 

.03 

ft 

ft 

WIND 

22 

12 

16 

3 

3 

I 

4 

4 

10 

8 

7 

11 

16 

5 

2 

10 

6 

5 

2 

21 

4 

1 

5 

1  1 

15 

4 

9 

7 

21 

16 

17 

278 

«      •  ft 

EAST  CENTRAL 

St 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.06 

.13 

.10 

• 

.09 

.02 

ft 

ft 

ft 

.31 

.08 

.12 

.07 

ft 

.09 

WIND 

174 

181 

118 

38  182 

2 

39 

37 

60 

104 

30 

SO 

122 

62 

65 

66 

55 

23 

12 

71 

49 

92 

lie 

26 

51 

96 

49 

99 

169 

173 

60 

2479 

MAX 

68 

67 

67 

48 

47 

60 

59 

56 

52 

46 

MIN 

59 

60 

38 

36 

44 

39 

38 

43 

36 

«      •  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  9  NE 

EVAP 

.01 

ft 

.23 

• 

ft 

ft 

.03 

.06 

* 

.13 

.07 

.05 

.09 

.10 

.09 

ft 

.19 

WIND 

82 

89 

65 

51 

43 

34 

25 

32 

45 

26 

34 

58 

61 

40 

41 

33 

26 

27 

98 

28 

50 

31 

10 

90 

34 

26 

27 

105 

77 

22 

1356 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.01 

.09 

.15 

ft 

.10 

.01 

ft 

.14 

.02 

.04 

.05 

WIND 

62 

76 

40 

19 

14 

9 

9 

13 

14 

31 

19 

1* 

34 

17 

26 

22 

15 

10 

18 

15 

12 

10 

21 

9 

6 

10 

12 

17 

12 

22 

17 

626 

MAX 

69 

65 

65 

30 

43 

62 

58 

61 

50 

92 

52 

MIN 

60 

60 

38 

32 

37 

38 

36 

43 

41 

38 

ft      ft  ft 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

ft 

.11 

.13 

ft 

.09 

.13 

ft 

.04 

ft 

.18 

.08 

. 

.03 

.14 

.04 

.05 

• 

.08 

» 

ft 

.10 

WIND 

75 

73 

13 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

36 

52 

30 

17 

12 

13 

u 

8 

8 

39 

11 

9 

11 

IS 

• 

29 

11 

20 

43 

16 

37 

601 

MAX 

74 

73 

76 

30 

93 

61 

66 

32 

60 

64 

62 

51 

47 

33 

53 

MIN 

59 

62 

39 

38 

42 

39 

31 

36 

44 

37 

41 

38 

31 

37 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

tage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
56 

64 
63 

55 
54 

51 
48 

52 
48 

56 
50 

54 
46 

51 
45 

51 
43 

56 
43 

54 
47 

53 
46 

53 
49 

52 
47 

54 
46 

51 
45 

48 
41 

45 
40 

43 
41 

47 
40 

44 
40 

42 
42 

46 
40 

39 
39 

38 
38 

42 
38 

45 
38 

43 
37 

40 
36 

38 
38 

41 
38 

48." 
42.5 

Io^lSherSdSf^  LEm!S^  lull's  gently  rolling  vicinity,    soil  type,    sandy  loam,    ground  cover,    grass,    instrumentation,  palmer 

SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A,  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

<  NO. 

3ION 

COUNTY 

AGEt 

M 

ITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LNDE 

5 

DRAIN 

LONG 

ELEV) 

TEMP. 

5 
I 

i 

s 

SPECIAL 

ABBOTT 

■■* 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

256 

SS 

7A 

RUBY  8.  OWENS 

8130 

05 

6 

92  52 

780 

SP 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

0136 

04 

YELL 

34  4T 

93  29 

854 

7A 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

3150 

jg 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0  1  7iJ 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

BA 

OWEN  B.  HENDR1X 

APLIN  1  W 

01  SI 

05 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLE  TON 

0196 

04 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

522 

SS 

SS 

RONNIE  BARTLETT 

ARKADELPHIA 

CLARK 

34  07 

93  03 

20C 

6P 

TILLMAN    E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKER TON 

AUGUST  A 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

91  22 

218 

6A 

T0MM1E  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

WH|  IE 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

OAS* 

INDEPENDENCE 

T 

35  49 

571 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV ILLE  L  AND  D  \ 

0460 

i  NDLPt NDENCE 

35  45 

91  38 

277 

SP 

7A 

OONNIE  BRYANT 

8EEBE 

0530 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

T 

36  11 

90  38 

298 

8A 

B.   B.  HAMMOND 

BEEDE V1LLE 

0536 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  8RECKENR I DGE 

BENTON 

)5BZ 

OS 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE   5  WSW 

0  t  t. 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

SP 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRYVILLE  4  NW 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

- 1 . 

3 

93  58 

1100 

7A 

BISMARCK  z  se 

05 

HOT  SPRING 

* 

34  IB 

7A 

MRS.  LOUISE  M.  YATE5 

BLACK  ROCK 

0746 

c  i 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

076*. 

05 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

04 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  Stf 

0800 

OS 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.   P.  PLYLER 

8LYTMEVILLE 

sao* 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  55 

252 

5P 

7A 

JOE  Ea  ATKINSON 

BONNERDALE 

■  a  ■ 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVI LLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

1 

35  12 

93  S9 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V I LLE  7  NE 

04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

8Q0NEV1LLE  6  NNE 

0827 

1 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V I  LLE 

04 

LOGAN 

\ 

35  09 

511 

7P 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTK | NBuRG  2  S 

OB  42 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

60UGHT0N 

DB4B 

Of 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

0887 

04 

FRANKL IN 

1 

35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0B8B 

04 

FRANK L IN 

1 

35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

8R1NKLEY 

0936 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

7A 

RICHARD  K.  WIE5 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

35  52 

93  30 

257B 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

C.   A.  HALE 

CA80T  4  Sw 

1102 

06 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

02 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

08 

OUACHI TA 

3 

33  36 

5P 

H 

MIXON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

1154 

OB 

OUACHI TA 

3 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIOER 

CARLISLE  1  SW 

1224 

it. 

LONOKE 

34  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN   L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

TA 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

34  41 

91  18 

172 

SP 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSV I LLE 

1455 

04 

JOHNSON 

35  26 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVI LLE   6  NNE 

1457 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

35  35 

510 

7A 

EARL  8.  R1DDICK 

C0M8S  3  SE 

1574 

01 

MAD  I  SON 

7 

93  48 

1400 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

NEW TON 

36  05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

05 

FAULKNER 

35  05 

SP 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

WINFRED  0.  POLK 

COVE 

POLK 

34  26 

INACTIVE  11/27/65 

CROSSETT  T  S 

09 

ASHLEY 

33  02 

5f 

U  S  FOREST   SERVICE  " 

CRYSTAL  VALLEY1 

1750 

05 

PULASK I 

1 

34  42 

WALTER  C.  TIMM1NG 

DAISY  1  E 

3 

34  15 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

WILLIAM   A.  BROWN 

DANVILLE 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

JOSEPH  A.    MOUDY •  JR. 

DANVILLE  SCS 

183S 

04 

1 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

YELL 

1 

35  13 

330 

6P 

JACK  E.  BURKS 

de  queen 

: 

07 

34  02 

94  21 

420 

SP 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960 

09 

CHICOT 

2 

33  31 

91  26 

140 

BA 

DERMOTT    3  NE 

09 

CHICOT 

2 

33  33 

91  23 

143 

6P 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

06 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

204 

5P 

7A 

C.   J.  R1STER 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

1 

35  43 

93  24 

2350 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33  53 

91  29 

6P 

TRAVIS  C*  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

3 

33  13 

92  48 

252 

M  |  [ 

MID 

U  S  FED  AV1AT ION  AGENCY 

2355 

09 

CHICOT 

2 

91  16 

135 

5P 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

CARROLL 

36  24 

93  44 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE    1  NE 

236( 

02 

SHARP  7 

36  05 

91  37 

'*9C 

S< 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

91 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

DALLAS 

3 

33  49 

264 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

01 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

9 

35  01 

261 

5P 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  hB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

44  7 

MID 

MID 

u  s  weather  bureau 

FORT  SMITH  MATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

1 

35  39 

79  3 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

93  48 

260 

8A 

I NA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

35  59 

SP 

7A 

"  H 

MRS   IDA  A  KlLLION 

GLENWOOO 

2842 

07 

3 

34  19 

93  33 

541 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  4  E 

2922 

YELL 

1 

93  38 

451 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVE  T  TE 

2930 

01 

BENTON 

36  24 

94  28 

Si 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1  300 

RALPH  La  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35  14 

7P 

Vt 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

i 

35  13 

94  15 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREEKS  FERRY  dam 

2978 

03 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

-  . 

OB 

CLARK 

3 

93  09 

210 

Jt 

ROY  S.  R08BS 

HAMBURG 

ASHLEY 

? 

33  14 

ALLEN  J.  LINDER 

HAROY 

3132 

OS 

SHARP 

7 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRI SON 

U 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

t,p 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

M  1 1 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

323* 

04 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  S  NW 

3242 

PH| LLIPS 

2 

34  34 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or 

to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  ui  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  C round"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m..,  C.  S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

>  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall.  * 

M     One  or  more  days  of  record  missing,  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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4 

1 

RCHWER  2  NNE 

54.3 

36.9 

45.6 

70 

8. 

23 

537 

0 

0 

12 

0 

10.42 

6.50 

? 

T 

0 

9 

4 

2 

STAR  CITY  4  ENE 

54,8 

35.1 

45.0 

73 

7 

16 

554 

0 

0 

14 

0 

7.10 

2.40 

9 

9 

4 

2 

DIVISION 

45.8 

-  2,4 

8,78 

3.96 

1.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  i     „.    ON  THE   7  TH  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,       -2°   ON  THE   2D  AT  GRAVETTE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     U.36   INCHES   AT  DERMOTT  3  NE 

LEAST  TOTAL  PREC! PI  TAT  I  ON:       2 .  63    ,NCHES  AT  TEXARKANA  WB  AIRPORT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     8.03    IfJCHES  ON  THE    10TH  AT  DERMOTT  3  NE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i     10.0   !NCHES   AT  CRYSTAL  VALLEY 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     9    INCHES  0N  JHE   „„  A?  ^  ^ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2      3   14  5 


10      11      12     13     14  IS 


NORTHWEST 


MS* 


bentonville 
berryville  *  nw 
buffalo  tower 
Eureka  springs 
fayetteville  faa  ap 

fayetteville  exp  sta 

GRAvETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAH 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  3  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

6EEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEV ILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALT 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEV I LLE 

CLARKSv ILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCL IFF 

RUSSELLV I LLE  *  N 

SU8IAC0 
wALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 


A. 69 
5.65 
6.22 
6.16 
6.7A 

6.17 
*. 50 
6,60 
A. 86 
S.A2 

6.60 
6.11 
5.2A 
'.1' 
6.98 


A, 30  .46 
4.35  1.13 
4,69  1.20 
6.26  .71 


,60 
.92 
.85 


D  6,23 
5.16 


D  5,26  .69 


D  5.HD  .25 


6,01 
4.96 

5.6*! 


.58 


LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R       5.02  .58 

LITTLE  ROCK  FJLT  PLANT  - 

MALVERN  4.36  .82 

MORRILTON  3.48  .48 


2.77  1.77 
•  4.57 
3.61  T 


3.20  1.53 

2.22  2.54 

1.66  2.35 

2.49  3.09 


.11  2,26  .18 


.85  3.87 
.18  2,00 


.03  1.93 
1.55  1,42 
1.531  ,70 

.09  2.28 


3.93 
2.52 
2.93 


2.97 

.33  2.4i 
1.70  1.25 


9.05,  1,23 

.87  1,50 

2.30|  .20 

2.44  1.35 


.571 1.75  T 


.02  4.24 

2.20  1.20 
2.86  1.93 


•  4,70 
.34  1.82 
.66  1.73 


.73  1.51 

.25  2.00 

1.94 

.01  2.66 

.02  1.56 

T  1,8« 

.02  2,06 

2.62  .33 

.25  2.53 
.39  1.85 

T  2.62 


21 

22  [ 

23  | 

24 

25 

26  1  27 

I 

28 

.  1 1 

.12 

.35 

.32 

.20 

.26 

.04 

.39 

.i3 

.73 

.JT 

T  .83 

.13 

.20 

.16 

.63 

.21 

.22 

.33 

.76 

T 

.04 

.11 

.16 

.28 

.92 

.60 

.11 

.30 

.20 

.60 

.02 

.26 

T 

.11 

.26 

.30 

•  17 

.26 

.10 

.03 

.03 

.22 

•  30 

.20 

.11 

.61 

.27 

.11 

.63 

T 

.23 

.1' 

.34 

.19 

.06 

,09 

.28 

.34 

.18 

.20 

.09 

.20 

.47 

.35 

.09 

.22 

.23 

.44 

T 

.26 

.04 

.18 

.31 

.08 

.13 

.10 

.28 

.33 

.02 

.23 

.13 

.17 

.46 

.28 

•  16 

.12 

.67 

.32 

.12 

T 

.29 

.92 

T 

.17 

T 

T 

.19 

.67 

.13 

.16 

.35 

.30 

,22 

.  LO 

.22 

.98 

02 

!l2 

.34 

.  1  5 

T 

!90 

.12 

.03 

T 

.13 

.47 

.10 

.11 

•  AS 

.25 

.95 

.01 

.69 

T 

.25 

.25 

T 

.2' 

.18 

.'0 

.31 

.14 

.17 

.16 

.30 

.91 

D 

.200 

.55 

.26 

.59 

:  .09 

1.40 

.45 

.07 

.04 

.19 

.12 

.54 

.25 

.02 

.99 

.20 

•  09 

.21 

.20 

.11 

.« 

•  A3 

T 

.42 

.10 

.18 

T 

.09 

.16 

•  90 

.IT 

.39 

T 

.06 

.  1* 

.19 

.17 

.44 

.49 

• 

.69 

T 

.32 

■  12 

.26 

.19 

:  .05 

0 

.49 

.IT 

.29 

.13 

•  17 

.10 

T 

.02 

.27 

.19 

.29 

.29 

• 

.16 

.26 

.10 

.32 

.1) 

.09 

T 

.  99 

.06 

.42 

.03 

.34 

.  J5 

.23 

.27 

.14 

.02 

.50 

.3* 

.27 

.09 

.04 

•  90 

T 

.32 

I 

.29 

.40 

0 

.20 

• 

•  A9 

.32 

.07 

.1* 

.05 

■  15 

.01 

.08 

.29 

.08 

.01 

.07 

.20 

•  AO 

T 

•  33 

.13 

.15 

T 

.30 

.01 

.13 

.29 

.05 

.26 

.03 

.09 

.55 

.10 

.04 

.01 

.06 

.96 

,14 

T 

.05  .63 

.10 

T 

.13 

.12 

.57 

.30 

T 

.12 

.22 

.12 

T 

T 

.39 

.10 

.20 

.10 

•  A6 

T 

.29 

T 

.21 

.!■> 

T 

.03 

.99 

- 

m 

■  13 

T 

.13 

.59 

.17 

.04 

.44 

.15 

.05 

T 

.10 

.45 

.29 

.90 

.07 

T 

.15 

.20 

.90 

■ 

- 

.69 

.06 

.16 

.21 

.02 

.02 

.21 

.10 

.40 

* 

!o9 

.19 

.06 

.16 

.20 

.15 

.60 

T 

.52 

T 

.31 

.23 

.60 

.27 

.32 

•  49 

.27 

.27 

.11 

.73 

.16 

.92 

.11 

•  44 

T 

.!> 

.27 

T  0 

.20 

T 

T 

.47 

.07 

.16 

.12 

.20 

.06 

.22 

.30 

.32 

•  96 

.20 

.06 

.16 

.09 

.20 

.09 

.01 

•  23 

.  30 

T 

.56 

£ 

.16 

T 

•  44 

.',5 

.29 

.60 

.10 

.92 

.21 

.49 

•20 

.26 

,06 

.10 

.90 

T  .33 

.10 

T  .60 

.09 

T 

.93 

.22 

.10 

T 

.30 

.10 

.49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   J   2   1  3 

4   j   5   |  6 

7  j 

g 

9 

10  j 

11 

12 

13  j 

14  j  15 

16  [ 

17  18 

19     20  21 

 1  1  

22 

—  — 

23 

24 

25  26 

27 

28  |  29  [  30 

31 

NlHPOD  DAM 

3.34 

,38 

.23 

1,26 

•  30 

.32 

.05 

.20 

.20 

0WEN5VI LLC 

3, 80 

.93 

T 

T 

.20 

1,14 

T 

.34 

T  .35 

.5B 

.02 

.24 

T 

3." 

.60 

.35 

T 

.26 

REMMEL  DAM 

4.55 

.72 

.03 

2.00 

•  01 

•  42 

•  03 

.33 

•  50 

.22 

.17 

.12 

SHERIDAN  TOWER 

5.23 

■  61 

1.45 

.93 

.JO 

.31 

T  .30 

.18 

.79 

.25 

.13 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

8,67 

,55 

T 

1.30 

4,06 

.82 

1.02 

.46 

.10 

.28 

.16 

.12 

AUGUSTA 

D  6.4l 

.68 

T 

T 

3.75 

T 

.52 

T 

.42 

T  0 

.050 

.80 

.19 

T 

BRINKLEV 

T.14 

■  53 

.02 

4.72 

.89 

.01 

.38 

T 

.  34 

.13 

.12 

CABOT  *>  SW 

4,75 

•  59 

1.70 

•  52 

.30 

•27 

T  .20 

.11 

.63 

.24 

.17 

CARL  I SLE  1  SW 

.62 

2.50 

.98 

.74 

.30 

.20 

.76 

CLARENDON 

6.0) 

.42 

T 

T 

T 

4.38 

.08 

.14 

T 

.38 

T 

.06 

.33 

.16 

.06 

OES  ARC 

7,39 

,58 

T 

4.48 

.50 

•  63 

.28 

.16 

.51 

.15 

.12 

FORREST  CITY 

6.25 

■  49 

T 

.45 

3,46 

.36 

.38 

.28 

.08 

.24 

■  08 

.18 

.09 

HELENA  3  NW 

•  48 

.08 

T 

.28 

5.55 

.17 

.10 

1.10 

.30 

T 

•  05 

.21 

.11 

KEO 

'!ti 

•  44 

2,00 

1.25 

•  27 

•  34 

,02  .28 

.13 

.60 

.24 

.16 

MADISON 

7,73 

1.00 

.20 

6,20 

1.00 

.70 

.02 

.18 

.43 

MAH 1  ANNA    2  S 

7.0* 

•  52 

1.00 

3,68 

.50 

.45 

.27 

.10 

.14 

.22 

.16 

SAINT  CHARLES 

7.53 

•  52 

4.60 

.12 

,07 

1.36 

.02 

.33 

•  23 

.20 

,08 

STUTTGART 

8,53 

.43 

T 

T 

5.97 

.05 

T 

1.07 

•  39 

T 

.03 

•  36 

.14 

.09 

STUTTGART  9  ESE 

T.19 

.46 

T 

4.75 

T 

1.08 

.36 

T 

.33 

.15 

,06 

WEST  MEMPH I S 

.07 

.28 

3.71 

.62 

.26 

.08 

• 

.26 

WYNNE 

6.90 

.62 

.74 

3.77 

•  22 

.60 

.20 

.34 

.09 

•  32 

SOUTHWEST  OT 

ANTO INE 

3.87 

.82 

.05 

1,20 

.48 

.05 

.32 

.54 

.25 

.16 

ATHENS 

4.89 

,54 

T 

T 

T 

1.26 

2,00 

T 

•  44 

•  32 

T 

.08 

.23 

DAISY  1  E 

4,34 

.67 

T 

.70 

1.32 

.12 

.43 

•  48 

.09 

.  1  5 

.  18 

.05 

1.45 

.96 

.37 

•  53 

.  1  3 

.19 

0 IERK5 

4.30 

.65 

T 

.02 

1.05 

1.39 

.40 

,46 

T 

.  14 

.19 

FULTON 

3.13 

.39 

.13 

.97 

.05 

.27 

.05 

.33 

,58 

.07 

.21 

.08 

GLcNWOOD 

4,66 

.73 

T 

T 

.86 

1.50 

.36 

.02 

.31 

.49 

■  08 

.19 

.14 

HOPE  5  NE 

3.66 

.40 

T 

1.63 

.33 

.05 

■  35 

.37 

.05 

,20 

.06 

)  3,73 

.20 

2.05 

.10 

.70 

D 

.40 

T 

.28 

HORAT 10 

3.38 

.26 

1.02 

.90 

.30 

■  52 

.02 

.20 

.16 

INDEX 

3,60 

.90 

.30 

.90 

.10 

.40 

.50 

.30 

.20 

L ANGLE Y 

4.89 

1.05 

T 

T 

T 

.97 

1.53 

T 

T 

.59 

.37 

T 

T 

.38 

MOUNT  IDA 

3.93 

.76 

.66 

1,47 

.02 

.02 

.32 

.01 

•  42 

.01 

.09 

.15 

4.97 

.57 

1.98 

.87 

•  18 

.33 

.62 

.19 

.23 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4.60 

.73 

T 

T 

1.76 

1.10 

T 

.01 

.23 

.64 

.02 

.12 

.19 

NATHAN  4  WNW 

4.32 

.68 

1 ,02 

1 .42 

.38 

•  43 

T 

.17 

.22 

NEWHOPE  3  E 

_ 

T 

1.23 

•  89 

.25 

.44 

.40 

.03 

.17 

.21 

OOEN  2  W 

4.74 

.39 

.01 

T 

.01 

1.35 

1.57 

.30 

.01 

T 

.39 

.02 

.09 

.20 

OKAY 

3.11 

.50 

1.20 

.33 

.07 

.23 

.06 

T 

.40 

.20 

.12 

PINE  RIDGE 

4,74 

.60 

.03 

1.65 

1.33 

.32 

.30 

.15 

,03 

.33 

STAMPS 

3,63 

.35 

OZ 

1  81 

1  9 

38 

05 

•  36 

Y 

,30 

.  1  4 

T 

•  05 

STORY 

3.71 

.49 

', 

2.00 

,34 

•  31 

,37 

TEXARKANA  wS  AIRPORT  //R 

2,63 

I 

.05 

.55 

.41 

.11 

.43 

T 

.30 

.40 

.21 

,05 

.06 

SOUTH  CENTRAL  08 

AHITY  3  NE 

5.97 

.70 

T 

T 

2,20 

1.04 

T 

.47 

.06  T 

.31 

T 

.63 

.19 

.21 

.18 

arkadelphia 

;  ',18 

.83 

T 

1.50 

.05 

.45 

.38 

D 

.450 

.20 

.25 

.05 

BLUFF  CITY  3  SW 

3,77 

.33 

.03 

1.90 

,06 

.41 

.06 

.32 

T 

•  47 

.05 

.14 

T 

80UGHT0N 

3.94 

.70 

1.70 

.08 

.40 

.06 

.53 

.12 

.21 

.14 

CAMDEN  1 

'.41 

.35 

3,40 

■  40 

.02 

.25 

.28 

.19 

.28 

.04 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

2.61 

1,01 

.37 

.44 

.02 

T 

.21 

.21 

,07 

T 

FORDYCE 

6.54 

.48 

2.70 

1.60 

.32 

.22 

.37 

.04 

T 

.52 

.27 

.02 

Gurdon 

4,08 

•  55 

.13 

.21 

MAGNOLIA  3  N 

4,04 

.32 

1.87 

.13 

■  28 

.12 

.30 

',31 

.10 

.3? 

.08 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

6,48 

.36 

4,21 

.19 

.57 

.03 

.34 

.17 

.12 

.21 

.08 

PINEY  GROVE 

T 

T 

2.14 

T 

.37 

T 

.42 

.57 

.29 

•  10 

PRESCOTT 

4!24 

.30 

.05 

1.80 

•  30 

.47 

.05 

.60 

.12 

.23 

.12 

SPARKMAN  3  WSW 

3.90 

.60 

01 

4.07 

.30 

T 

2.06 

J 

•  45 

T  .17 

.12 

!29 

•  07 

.*3. 

•  07 

WARREN 

7.89 

.66 

T 

T 

5,01 

.02 

,40 

.68 

.09 

.34 

T 

.10 

.27 

.24 

.08 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

S,48 

.32 

5.33 

.06 

.52 

1.35 

.06 

.37 

T 

•  06 

.12 

.07 

CROSSETT  T  S 

11.14 

.47 

5.20 

2.83 

.10 

1.09 

.62 

.50 

.06 

.06 

.28 

.15 

.02 

DERMOTT 

DERMOTT  3  NE 

11.36 

.92 

8.03 

.07 

.3) 

1.27 

.03 

.40 

.13 

.12 

.06 

7.67 

.50 

4.60 

.12 

.21 

1.20 

.08 

.43 

.30 

.  1  7 

.04 

EUDORA 

9.49 

.66 

,47 

5.91 

1.43 

.19 

.58 

.03 

T 

T 

.11 

.09 

HAMBURG 

.15 

3,40 

3.80 

1.47 

.51 

MONT ICELLO 

8,50 

.73 

4.11 

1.62 

.90 

.55 

.06 

.38 

.35 

PINE  BLUFF 

2.00 

2.31 

.30 

.33 

.30 

PINE  BLUFP  FAA  AIRPORT 

7.10 

.47 

r 

T 

3.42 

1,04 

.95 

.05 

.46 

.01 

.04 

.42 

.03 

.23 

T 

PORTLAND 

6,23 

.30 

3.50 

.10 

.60 

T 

.60 

T 

.10 

.  15 

.10 

ROHHER  2  NNE 

10. 42 

.32 

1*8 

6.50 

.12 

.90 

.34 

.18 

.15 

.08 

STAR  CITY  4  ENE 

7.10 

.31 

T 

2.40 

2.10 

.34 

.79 

.27 

.06 

.29 

.22 

.12 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

60-10 

.10-.49 

50-99 

66  I— 00  I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

1 

0.7 

7.7 

23 

w 

25  + 

80 

87 

60 

57 

2 

5 

3 

1 

0 

1 

12 

49 

6.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

2 

1.3 

9.3 

33 

S 

09 

81 

84 

64 

64 

4 

1 

5 

3 

1 

0 

14 

43 

6.4 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

18 

0.6 

7.3 

76 

83 

63 

62 

2 

3 

6 

1 

0 

0 

12 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

BENT0NV1LLE  S  W5W 

MAX 

33 

31 

33 

43 

54 

52 

65 

63 

60 

61 

53 

54 

53 

42 

44 

43 

46 

58 

56 

45 

37 

33 

38 

45 

58 

56 

52 

47 

48 

,  5 

MIN 

20 

6 

12 

13 

26 

38 

43 

55 

49 

43 

31 

32 

27 

23 

23 

27 

18 

19 

24 

26 

23 

20 

20 

18 

24 

31 

35 

34 

27 

,  I 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

31 

30 

32 

40 

55 

58 

65 

63 

61 

59 

56 

53 

55 

47 

40 

40 

51 

60 

55 

41 

32 

31 

38 

45 

62 

55 

M 

42 

48 

MIN 

20 

7 

12 

16 

28 

41 

45 

56 

49 

43 

34 

34 

32 

25 

23 

29 

24 

29 

25 

25 

22 

22 

24 

20 

31 

37 

32 

36 

29 

,  3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

39 

31 

36 

48 

55 

51 

66 

62 

55 

61 

51 

53 

54 

39 

43 

40 

50 

60 

55 

46 

32 

31 

39 

47 

62 

58 

5  1 

46 

46 

MIN 

20 

8 

16 

16 

23 

37 

46 

54 

45 

40 

31 

30 

25 

26 

24 

19 

16 

25 

25 

28 

22 

21 

22 

14 

20 

26 

39 

30 

26 

.  1 

PAYETTEV  I  HE  EXP  STA 

MAX 

36 

32 

34 

45 

54 

52 

65 

63 

60 

60 

56 

53 

52 

47 

45 

47 

49 

5B 

56 

49 

44 

30 

39 

44 

60 

58 

5  1 

47 

49 

*  fe 

MIN 

20 

7 

16 

18 

26 

42 

46 

57 

50 

43 

33 

33 

26 

25 

25 

29 

19 

30 

26 

27 

23 

20 

24 

18 

29 

30 

37 

36 

29 

.  3 

GRAvETTE 

MAX 

33 

31 

33 

43 

55 

50 

64 

63 

56 

59 

50 

54 

51 

39 

46 

43 

49 

59 

52 

40 

35 

35 

-0 

64 

61 

60 

5  2 

43 

47 

,  9 

MIN 

19 

-  2 

10 

10 

29 

40 

48 

57 

49 

46 

29 

29 

23 

23 

21 

26 

16 

25 

23 

26 

22 

20 

19 

15 

24 

32 

35 

33 

26 

.  7 

HARRISON 

MAX 

32 

30 

35 

38 

58 

57 

65 

66 

62 

60 

58 

51 

57 

46 

36 

40 

53 

60 

55 

45 

35 

33 

39 

42 

64 

55 

*8 

43 

48 

MIN 

21 

10 

14 

19 

20 

29 

41 

57 

50 

44 

36 

31 

29 

30 

19 

30 

17 

21 

28 

22 

24 

20 

25 

24 

21 

27 

32 

37 

27 

.  I 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

31 

28 

32 

38 

56 

56 

64 

62 

57 

60 

53 

49 

53 

36 

36 

39 

51 

61 

48 

37 

27 

31 

39 

44 

62 

53 

41 

42 

45 

MIN 

15 

8 

15 

19 

21 

39 

43 

53 

45 

42 

33 

34 

31 

27 

23 

24 

21 

26 

25 

22 

20 

19 

24 

22 

29 

35 

32 

37 

28 

.0 

HUNTSV ILLE 

MAX 

38 

33 

35 

44 

57 

57 

66 

62 

60 

60 

58 

54 

54 

49 

41 

»0 

52 

60 

53 

43 

40 

32 

3a 

45 

62 

59 

52 

45 

49 

MIN 

20 

6 

14 

16 

19 

31 

45 

56 

49 

40 

33 

30 

25 

28 

23 

30 

16 

22 

23 

25 

22 

19 

25 

14 

21 

25 

35 

32 

26 

.6 

LEAD  HILL 

MAX 

32 

30 

34 

38 

58 

58 

65 

67 

65 

61 

60 

52 

55 

55 

38 

41 

53 

59 

52 

46 

35 

32 

40 

49 

64 

62 

49 

43 

49 

MIN 

22 

11 

14 

17 

16 

28 

43 

56 

50 

43 

36 

30 

28 

29 

23 

30 

17 

22 

27 

23 

24 

21 

27 

27 

22 

27 

32 

40 

28 

ROGERS 

MAX 

32 

30 

35 

43 

56 

55 

65 

66 

65 

60 

57 

48 

55 

48 

44 

43 

50 

57 

53 

47 

34 

35 

41 

4  7 

63 

62 

58 

45 

49 

MIN 

20 

7 

15 

15 

22 

37 

39 

56 

49 

40 

30 

30 

30 

22 

22 

25 

18 

24 

22 

23 

20 

18 

20 

16 

26 

33 

33 

33 

26 

,« 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

35 

31 

35 

47 

58 

54 

62 

65 

61 

61 

53 

55 

56 

46 

49 

41 

53 

62 

51 

43 

38 

34 

40 

4  7 

62 

61 

52 

46 

50 

,0 

•      #  • 

MIN 

19 

4 

14 

14 

27 

39 

45 

57 

50 

43 

31 

33 

26 

25 

24 

27 

IB 

25 

26 

26 

24 

20 

21 

17 

27 

32 

3  7 

36 

28 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

33 

29 

36 

39 

56 

51 

68 

70 

64 

64 

56 

47 

58 

42 

36 

42 

54 

59 

52 

43 

36 

35 

36 

50 

68 

53 

"•5 

46 

49 

I 

MIN 

21 

13 

9 

14 

13 

22 

41 

49 

49 

46 

30 

27 

28 

30 

21 

29 

13 

15 

21 

20 

19 

20 

24 

27 

15 

21 

34 

40 

25 

,4 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

39 

32 

36 

38 

51 

52 

67 

68 

65 

62 

60 

58 

60 

57 

40 

45 

51 

57 

51 

47 

35 

35 

36 

46 

66 

66 

57 

48 

51 

0 

MIN 

22 

1  3 

13 

15 

13 

24 

40 

49 

53 

50 

36 

34 

33 

34 

24 

32 

14 

17 

23 

23 

24 

24 

26 

29 

19 

24 

35 

42 

28 

>o 

GILBERT 

MAX 

33 

31 

37 

44 

56 

56 

66 

68 

64 

63 

61 

53 

58 

55 

39 

42 

44 

60 

57 

50 

40 

34 

37 

48 

68 

63 

49 

46 

50 

MIN 

26 

10 

10 

14 

14 

25 

46 

57 

54 

45 

31 

29 

30 

35 

22 

34 

13 

17 

22 

24 

21 

23 

2  6 

26 

16 

23 

35 

4  1 

27 

,5 

GREERS  FERRY  DAN 

MAX 

36 

41 

35 

42 

45 

56 

49 

68 

67 

61 

60 

56 

43 

56 

44 

38 

46 

49 

54 

53 

-0 

34 

35 

32 

44 

61 

49 

45 

47 

MIN 

19 

17 

17 

22 

19 

19 

35 

47 

52 

49 

35 

36 

36 

36 

29 

31 

21 

21 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

24 

25 

36 

38 

26 

,1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

61 

55 

49 

59 

54 

36 

44 

52 

56 

51 

41 

34 

33 

34 

45 

65 

57 

44 

47 

46 

,  3 

MIN 

21 

12 

10 

14 

12 

25 

39 

52 

52 

50 

30 

32 

32 

32 

21 

30 

14 

17 

24 

20 

24 

20 

27 

27 

18 

25 

34 

40 

26 

,9 

MARSHALL 

MAX 

33 

30 

37 

44 

56 

53 

65 

68 

63 

63 

60 

51 

57 

53 

37 

40 

53 

56 

55 

51 

38 

33 

35 

46 

67 

59 

48 

50 

(  1 

MIN 

22 

10 

U 

19 

23 

40 

44 

46 

51 

41 

33 

31 

29 

32 

24 

33 

17 

18 

27 

22 

21 

21 

21 

21 

23 

26 

34 

27 

,6 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

32 

32 

24 

33 

37 

57 

57 

65 

69 

63 

61 

55 

45 

58 

37 

36 

40 

52 

59 

48 

38 

28 

31 

35 

48 

67 

53 

42 

46 

,  5 

MIN 

18 

13 

12 

17 

17 

22 

35 

45 

53 

46 

39 

35 

34 

31 

24 

27 

18 

20 

25 

21 

21 

20 

20 

26 

23 

29 

32 

32 

27 

•  0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

34 

34 

30 

34 

38 

52 

56 

65 

68 

54 

62 

55 

46 

57 

39 

37 

42 

53 

58 

49 

39 

29 

33 

35 

48 

65 

53 

43 

46 

t  7 

MIN 

19 

12 

12 

16 

17 

22 

33 

45 

53 

45 

36 

35 

31 

32 

24 

28 

17 

17 

20 

22 

24 

20 

21 

26 

19 

20 

33 

34 

26 

2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

32 

29 

38 

39 

53 

50 

65 

67 

63 

63 

58 

49 

57 

53 

36 

42 

50 

56 

53 

44 

33 

34 

35 

5  0 

65 

58 

46 

46 

48 

,7 

MIN 

18 

1 3 

16 

19 

19 

37 

46 

57 

52 

49 

38 

37 

34 

35 

25 

33 

20 

2  4 

30 

2  1 

21 

22 

25 

25 

17 

23 

34 

41 

29 

,7 

YELLVILLE 

MAX 

33 

32 

38 

40 

58 

56 

66 

69 

63 

62 

58 

47 

57 

40 

38 

42 

54 

60 

50 

46 

37 

33 

37 

4  7 

67 

54 

4  7 

46 

49 

,3 

•      •  « 

MIN 

24 

11 

10 

14 

15 

23 

39 

52 

51 

44 

35 

28 

26 

31 

21 

29 

14 

17 

21 

23 

22 

22 

26 

29 

17 

22 

32 

41 

26 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

35 

35 

38 

36 

46 

46 

65 

66 

63 

61 

56 

51 

58 

53 

4  1 

49 

46 

54 

52 

38 

33 

34 

35 

43 

53 

50 

46 

50 

47 

,8 

MIN 

27 

17 

19 

20 

20 

32 

43 

53 

54 

51 

40 

41 

37 

38 

30 

35 

23 

25 

29 

25 

25 

24 

27 

31 

22 

31 

37 

** 

32 

1 

BALD  KNOB 

MAX 

40 

36 

42 

47 

51 

48 

67 

67 

64 

61 

60 

55 

60 

55 

45 

48 

49 

55 

49 

41 

37 

38 

35 

42 

55 

49 

47 

52 

49 

8 

MIN 

28 

18 

20 

21 

21 

30 

44 

53 

56 

51 

36 

43 

39 

41 

33 

33 

23 

24 

30 

27 

28 

25 

27 

31 

26 

32 

39 

*5 

32 

.4 

BATESVI LLE  LIVESTOCK 

MAX 

34 

29 

37 

39 

55 

51 

67 

69 

65 

64 

59 

55 

57 

57 

40 

44 

52 

56 

55 

39 

32 

34 

33 

45 

66 

65 

4  7 

49 

49 

18 

MIN 

23 

14 

15 

19 

15 

34 

42 

55 

52 

48 

35 

36 

33 

35 

25 

33 

18 

21 

29 

21 

22 

22 

24 

2b 

25 

30 

34 

29 

7 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

38 

33 

38 

4  1 

51 

49 

68 

68 

64 

63 

60 

60 

59 

48 

40 

45 

51 

58 

54 

42 

37 

39 

36 

47 

64 

62 

47 

82 

50 

s 

MIN 

25 

17 

11 

17 

13 

27 

42 

55 

54 

50 

31 

38 

34 

33 

25 

35 

15 

18 

22 

23 

19 

25 

27 

29 

18 

24 

37 

3 

26 

8 

BEEDEVILLE 

MAX 

37 

37 

40 

40 

50 

56 

67 

67 

66 

65 

59 

50 

59 

49 

42 

46 

46 

54 

48 

39 

38 

37 

35 

39 

52 

50 

52 

52 

49 

1 

MIN 

27 

19 

20 

23 

23 

33 

44 

54 

52 

51 

41 

43 

39 

39 

33 

37 

25 

27 

30 

22 

27 

24 

28 

31 

22 

34 

39 

33 

3 

BLYTHEV 1 LLE 

MAX 

42 

35 

37 

36 

47 

47 

62 

67 

66 

60 

56 

53 

59 

55 

43 

49 

46 

55 

52 

42 

39 

42 

38 

36 

55 

55 

68 

50 

49 

1 

MIN 

26 

23 

20 

24 

21 

33 

44 

48 

54 

53 

45 

43 

39 

39 

31 

36 

26 

29 

33 

26 

28 

27 

28 

29 

29 

33 

38 

42 

9 

CORNING 

MAX 

33 

29 

3  5 

35 

42 

46 

63 

65 

66 

60 

56 

50 

56 

55 

41 

47 

48 

55 

54 

39 

32 

36 

35 

39 

54 

51 

45 

49 

47 

0 

MIN 

21 

16 

14 

17 

18 

30 

43 

48 

52 

50 

44 

39 

36 

34 

28 

31 

22 

30 

25 

23 

24 

26 

26 

30 

24 

31 

33 

40 

30 

6 

JONES60RO 

MAX 

33 

32 

36 

36 

45 

47 

63 

65 

64 

6  1 

57 

51 

56 

52 

41 

46 

46 

55 

49 

39 

34 

36 

32 

38 

51 

50 

47 

50 

47 

1 

MIN 

26 

19 

19 

21 

21 

30 

45 

49 

53 

53 

43 

41 

38 

37 

30 

35 

25 

27 

33 

25 

24 

23 

25 

30 

26 

34 

36 

42 

» 

KEISER 

MAX 

36 

40 

31 

35. 

34 

46 

49 

64 

65 

65 

56 

55 

47 

55 

43 

41 

46 

46 

52 

37 

39 

36 

40 

33 

35 

54 

50 

47 

45 

8 

MIN 

19 

22 

20 

22 

22 

24 

34 

46 

52 

52 

43 

42 

39 

40 

32 

33 

27 

30 

30 

27 

.'8 

24 

28 

29 

28 

31 

34 

38 

32, 

0 

MARKED  TREE 

MAX 

42 

33 

37 

38 

45 

47 

65 

64 

65 

64 

59 

56 

56 

53 

46 

47 

46 

54 

53 

40 

38 

39 

38 

38 

54 

53 

50 

51 

49 

0 

MIN 

27 

23 

22 

24 

24 

33 

44 

51 

58 

52 

43 

42 

41 

40 

33 

39 

26 

28 

30 

27 

28 

25 

29 

30 

26 

35 

36 

40 

34 

2 

NEWPORT 

MAX 

35 

34 

41 

41 

49 

47 

67 

68 

64 

61 

57 

51 

57 

52 

41 

46 

41 

53 

48 

40 

35 

40 

36 

42 

52 

49 

48 

50 

48, 

0 

MIN 

23 

20 

21 

24 

24 

33 

43 

53 

55 

51 

45 

43 

40 

40 

32 

35 

26 

2  9 

34 

28 

27 

25 

28 

30 

26 

35 

38 

44 

34, 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

34 

32 

36 

35 

43 

45 

61 

63 

64 

60 

59 

54 

57 

54 

43 

48 

47 

52 

51 

39 

33 

38 

38 

38 

52 

52 

47 

49 

47, 

3 

Mm 

26 

21 

18 

20 

22 

32 

43 

51 

53 

52 

44 

41 

39 

37 

30 

33 

24 

20 

31 

25 

26 

23 

28 

31 

23 

33 

3  3 

42 

32, 

2 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

POCAHONTAS  1 

MAX 

Mm 

24 

31 
15 

36 
17 

35 
18 

44 
17 

44 

25 

63 
41 

64 
47 

62 
53 

58 
52 

57 
39 

59 
39 

57 
37 

50 
36 

39 
26 

47 
33 

47 
19 

53 
22 

48 
28 

39 
22 

31 
24 

37 
24 

35 
24 

43 
30 

54 
21 

49 
33 

45 
35 

49 
41 

46.8 
30.1 

SEARCY 

MAX 

Mm 

38 
2S 

37 
18 

43 
18 

47 
19 

52 
20 

50 
30 

68 
46 

69 
52 

65 
56 

63 
52 

60 
37 

57 

43 

62 
38 

55 
41 

46 

33 

49 
37 

50 
22 

57 
23 

53 
27 

42 
26 

40 
27 

41 

25 

38 
25 

45 
31 

60 
22 

55 
33 

48 
39 

52 
42 

51.5 
32.5 

WALNUT  RIDGE  FAA 
•      •  • 

AP 

MAX 

Mm 

34 
23 

30 
16 

36 

19 

36 
19 

45 

21 

44 
32 

63 
41 

65 
50 

63 
53 

59 
50 

54 
41 

44 
41 

58 
38 

45 
33 

38 
31 

47 
29 

47 
25 

53 
27 

42 
28 

36 
24 

11 
23 

35 
23 

33 
28 

43 
29 

53 
21 

48 
33 

45 
37 

49 
39 

45.6 
31.2 

WEST  CENTRAL 

01 

APPLETON 

MAX 

Mm 

32 
24 

36 
12 

40 
18 

49 
20 

55 
23 

58 
29 

57 
40 

64 
44 

63 

48 

64 
39 

58 
32 

53 
32 

58 
37 

51 
30 

47 

29 

54 

55 
22 

56 
23 

58 
25 

53 
29 

42 
21 

38 
18 

40 
27 

45 
21 

24 

53 
29 

48 
26 

32 
33 

51.1 
28.0 

800NEVILLE 

MAX 

Mm 

33 
24 

36 
14 

41 
1  3 

50 
20 

64 
23 

54 
31 

72 
46 

66 
60 

64 

53 

67 
47 

59 
37 

57 
37 

63 
28 

55 
34 

41 
29 

43 
35 

55 
16 

62 
24 

65 
25 

58 
29 

47 
27 

35 
27 

42 
27 

50 
20 

65 
18 

59 
30 

50 
40 

51 
43 

53,8 
30.6 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

35 
26 

35 
15 

43 
18 

49 
18 

59 
25 

53 
36 

67 
46 

66 
56 

61 
52 

66 
47 

61 
31 

54 
36 

60 
28 

54 
39 

4  2 
28 

45 
37 

52 
19 

58 
24 

64 
26 

58 
29 

44 
26 

37 
26 

42 
27 

51 
20 

65 
21 

59 

30 

51 
39 

51 
44 

52,9 
31,0 

DAROANELLE 

MAX 

Mm 

36 
27 

37 
15 

42 
18 

49 
24 

60 
23 

54 
28 

69 
44 

67 
54 

64 
51 

64 
47 

61 
35 

51 
36 

61 
32 

51 
40 

43 

29 

47 
36 

51 
19 

58 
22 

64 
25 

54 

27 

42 
24 

38 
27 

38 
27 

50 
20 

66 
21 

59 
28 

49 
39 

50 
43 

52.7 
30,8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

34 
18 

27 
10 

35 
1  7 

41 
18 

50 
27 

47 
37 

56 
40 

58 
49 

55 

46 

56 
45 

52 
33 

47 
34 

54 
34 

50 
26 

33 

20 

38 
28 

45 
24 

54 

2  9 

56 
30 

50 
21 

38 

20 

27 
15 

34 

19 

43 
21 

58 
24 

55 
41 

46 

32 

40 
34 

45,7 
28.3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 
25 

33 

14 

41 
19 

49 
20 

63 
25 

55 
33 

73 
45 

65 
61 

64 
46 

65 
41 

57 
34 

57 
36 

60 
31 

43 
31 

39 
31 

43 
23 

54 
18 

61 

26 

61 
28 

52 
33 

37 
30 

33 
28 

43 
25 

51 
20 

67 
21 

59 
32 

50 
40 

54 
34 

52.2 
30,3 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

36 
25 

37 
12 

40 
17 

49 
18 

58 
19 

58 
35 

68 
48 

65 
58 

50 
52 

63 
45 

62 
33 

58 
J2 

58 
27 

55 
33 

40 
25 

42 
35 

50 
15 

69 
19 

64 
25 

60 
28 

45 
29 

36 
25 

45 
28 

50 
17 

64 
19 

62 
29 

52 
39 

49 
41 

53.0 
29.6 

MENA 

MAX 

Mm 

33 
23 

36 
14 

41 
16 

51 
19 

59 
29 

55 
43 

66 
49 

62 
57 

61 
52 

62 
48 

58 
3  1 

54 
42 

60 
31 

55 
32 

36 
30 

41 
33 

52 
18 

59 
25 

65 
29 

57 
29 

47 
25 

37 
25 

34 
24 

47 
19 

58 
22 

69 
34 

54 
39 

51 
40 

51.9 
31.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

33 
13 

25 
10 

2  9 
16 

44 
24 

51 
28 

45 
39 

58 
41 

54 
44 

55 
44 

54 
46 

55 
32 

46 
36 

51 
34 

44 
26 

35 
24 

39 
25 

44 
23 

52 
28 

54 
25 

44 
23 

36 
21 

32 

14 

32 
15 

40 
21 

56 
30 

50 
36 

48 
33 

58 
37 

45.1 
28.1 

OZARK 

MAX 

Mm 

36 
26 

36 
14 

45 
18 

50 
20 

60 
24 

56 
33 

70 
47 

64 
58 

63 
52 

66 
46 

58 
33 

57 
37 

60 
31 

57 
37 

41 
29 

45 
36 

51 
20 

60 
27 

63 
28 

50 
33 

43 
26 

35 
30 

44 

25 

52 
22 

65 
23 

59 
31 

53 
37 

50 
43 

53.2 
31.7 

PARIS 

MAX 

Mm 

34 
25 

35 
14 

41 
18 

50 
21 

63 
19 

62 
38 

70 
41 

65 
56 

60 
51 

66 
45 

57 
35 

55 
34 

60 
32 

55 
35 

42 
26 

44 

36 

52 
17 

69 

20 

60 
26 

50 
27 

45 
25 

35 
25 

41 
26 

50 
20 

65 
20 

62 
29 

54 
38 

50 
43 

52.9 
30,1 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

34 
24 

3? 
1  1 

40 
14 

48 
16 

58 
18 

56 
2  3 

67 
40 

68 
45 

66 
50 

65 
46 

64 

30 

56 
33 

60 
28 

56 
37 

44 
25 

46 
34 

58 
15 

57 
18 

65 
23 

68 
24 

45 
22 

40 
24 

39 
25 

49 

23 

64 
17 

52 
25 

52 
36 

50 
41 

54,1 
27,4 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

33 
25 

33 
16 

39 

22 

47 
24 

62 
23 

55 
40 

69 
44 

65 
58 

64 
50 

65 
45 

59 
42 

54 
40 

58 
38 

49 
36 

42 
30 

42 
32 

59 
26 

60 
27 

58 
30 

59 
28 

47 
27 

37 
30 

40 
26 

50 
25 

64 
28 

58 
33 

50 
38 

46 
43 

52,4 
33.1 

WALDRON 

MAX 

Mm 

33 
26 

33 
13 

41 
15 

51 
17 

60 
20 

57 
35 

70 
47 

66 
59 

54 

53 

65 
46 

64 
33 

55 
38 

60 
28 

59 
35 

41 
28 

42 
35 

54 
17 

6  0 

20 

63 
25 

61 
30 

55 
27 

34 
27 

38 
27 

49 

22 

64 
20 

60 
30 

56 

41 

52 
42 

53.8 
30.6 

WHITE  ROCK 
#      •  • 

MAX 

Mm 

37 
18 

32 
10 

37 
19 

42 
21 

52 
31 

60 
41 

58 
51 

55 
44 

52 
33 

53 
(6 

54 
36 

54 
27 

35 
2  8 

38 
27 

46 
24 

55 
27 

58 
35 

56 
24 

39 
23 

32 
17 

39 
22 

45 
24 

60 
30 

56 
39 

40 
33 

47.4 
28.9 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

40 
27 

34 
19 

40 
17 

48 

27 

59 
22 

59 
35 

68 
48 

66 
55 

56 
55 

64 
49 

64 
37 

57 
41 

60 

34 

59 
39 

45 
32 

45 
35 

53 
23 

59 
25 

64 
29 

5  9 
25 

48 
25 

41 

24 

35 
26 

47 

26 

62 
24 

61 
32 

60 
39 

45 
43 

53,5 
32,6 

BENTON 

MAX 

Mm 

41 
31 

36 
19 

44 
16 

53 
17 

61 
21 

57 
31 

68 
55 

70 
61 

68 
55 

65 
52 

62 
32 

56 
43 

61 

33 

57 
39 

51 
36 

48 

37 

52 
19 

58 
21 

64 
25 

50 
28 

43 
26 

43 

27 

37 
28 

49 
19 

61 
19 

55 
28 

50 

41 

52 
47 

54,2 
32.4 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

Mm 

42 
19 

40 

22 

38 
16 

44 
18 

52 
19 

61 
19 

57 

41 

09 
54 

67 

56 

64 
49 

66 
35 

62 
38 

48 
29 

60 
30 

47 
32 

42 
35 

47 
18 

53 
18 

58 
19 

67 
29 

51 
27 

47 
28 

38 
27 

35 
19 

48 
19 

64 
21 

57 
29 

46 
42 

52.6 
28.9 

CONwAY 

MAX 

Mm 

36 
28 

38 
1  9 

42 
18 

47 
23 

60 
23 

55 
34 

70 
45 

68 
54 

64 
56 

67 
51 

64 
36 

59 
43 

58 
35 

56 
40 

46 
33 

47 
37 

51 
20 

57 
2  2 

59 
26 

56 
27 

6  3 

27 

38 
26 

37 
27 

47 
24 

64 
21 

61 
30 

49 
39 

52 
43 

53.3 
32.4 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

36 
28 

33 
17 

42 
14 

49 
19 

59 
19 

50 
27 

69 
45 

67 
51 

63 
53 

66 
50 

62 
33 

49 
41 

59 
34 

48 
38 

40 
30 

47 
32 

52 
17 

58 
19 

60 
24 

45 
26 

42 
26 

39 
25 

36 
26 

47 
25 

64 
18 

54 
29 

♦8 
38 

53 
43 

51.5 
30.3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

44 
,.27 

40 
19 

44 
20 

53 
27 

61 

26 

52 
42 

67 

50 

66 
55 

65 
53 

65 
48 

63 
38 

56 
41 

60 
36 

58 
37 

44 
33 

45 
36 

53 
23 

59 

27 

68 
35 

62 
27 

51 

25 

46 

25 

35 
25 

47 
22 

62 
29 

57 
37 

*T 

40 

48 
44 

54,2 
33,8 

LEOLA 

MAX 

Mm 

37 

29 

32 
21 

45 
I- 

53 
18 

62 
19 

59 
57 

71 
54 

71 

52 

68 
56 

66 
51 

64 
31 

56 
44 

61 
35 

55 
43 

46 
36 

47 
38 

52 
19 

58 
19 

65 
24 

51 

29 

49 
26 

41 

28 

35 
28 

48 

25 

60 

22 

54 
29 

49 
42 

54 
45 

53,9 
32,6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

42 
26 

36 
21 

43 
16 

48 
21 

60 
22 

57 
36 

70 
46 

68 
53 

65 

54 

64 
51 

61 
42 

50 

41 

60 
39 

50 
40 

40 
37 

49 
32 

49 
24 

56 
24 

58 
31 

45 
29 

45 
28 

39 
29 

36 
30 

44 

31 

61 
27 

63 
36 

49 
43 

53 
38 

51,8 
33.9 

MALVERN 

MAX 

Mm 

41 

30 

39 
18 

45 
1  3 

54 
17 

63 
18 

50 
28 

69 
53 

70 
52 

67 
56 

69 
49 

64 
30 

60 
44 

60 
30 

57 
38 

45 
36 

49 

38 

53 
18 

59 
19 

69 
22 

61 
28 

48 
27 

44 
27 

37 
28 

48 
19 

61 
17 

56 
27 

56 
41 

51 
44 

55.5 
31.0 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

36 
28 

39 
20 

42 
21 

48 
26 

60 
25 

55 
36 

68 
45 

68 
54 

65 

54 

65 
48 

62 
40 

57 
43 

60 
37 

50 

41 

45 
32 

47 
37 

52 
24 

58 
25 

61 
31 

57 
27 

42 
25 

38 
26 

38 
27 

48 
27 

64 
25 

60 
35 

50 
39 

50 
43 

53,0 
33,6 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

33 
19 

34 
17 

38 

16 

42 
20 

50 
19 

M 

21 

57 
41 

69 
53 

68 
59 

64 
50 

66 
36 

59 
37 

64 
32 

60 
37 

46 
29 

40 
34 

45 
18 

53 
21 

61 
22 

65 
27 

63 

24 

45 
26 

33 
26 

36 
22 

47 

22 

65 
26 

55 
32 

47 
41 

51.6 
29,5 

PERRY 

MAX 

Mm 

35 
25 

30 
22 

1  8 

50 
18 

61 
22 

55 
30 

67 
41 

58 
53 

70 
53 

65 
45 

65 
35 

62 
63 

65 
42 

59 
45 

52 
33 

50 

55 
24 

59 
27 

62 
29 

55 
23 

30 

43 

49 

60 

54 

50 

54 
36 

55,8 
31,6 

SHERIDAN  TOWER 
•      •  • 

MAX 

Mm 

45 
31 

43 
18 

44 
19 

53 
23 

61 
23 

56 
3o 

70 
52 

70 
57 

68 
53 

66 
50 

63 
35 

57 
43 

60 
34 

51 
41 

48 
35 

48 
37 

50 
22 

57 
23 

60 
30 

44 
27 

45 
25 

41 
25 

35 
28 

47 
26 

56 
22 

60 
31 

48 
40 

53 
45 

53,6 
33,5 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

50 
36 

39 
24 

41 

15 

48 
18 

55 
20 

54 
36 

72 
48 

71 

53 

6o 
57 

64 
51 

64 
36 

68 
45 

60 
41 

56 
40 

46 
36 

48 

40 

51 
23 

56 
23 

61 
25 

58 
29 

49 
29 

45 
28 

40 
29 

40 
31 

61 
24 

60 
30 

54 
41 

54 
47 

54.3 
34.2 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

43 
26 

47 
23 

36 
17 

35 
22 

44 

20 

55 

2  4 

54 
37 

68 
54 

7  1 

56 

66  61 
50      42  44 
See  Reference  N 

54     59  50 
39     42  37 
ilea  Following  Stati 

48  48 

33  23 

52 
2V 

56 
25 

56 
30 

44 
27 

42 

25 

40 
27 

34 
28 

44 

22 

43 
28 

54 
37 

53 
45 

50,3 
32.6 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Day  oi  Month 

• 

bta  Uon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  j 

24 

5 

2 

7 

29 

29 

30 

31 

Ave: 

CABOT  4  SW 

MAX 

43 

35 

42 

46 

54 

52 

69 

68 

64 

64 

60 

53 

59 

52 

44 

48 

49 

55 

54 

42 

42 

38 

35 

46 

62 

51 

48 

53 

51. 

NUN 

24 

18 

18 

19 

25 

33 

48 

56 

55 

51 

35 

42 

35 

41 

33 

36 

2 1 

23 

25 

26 

26 

25 

27 

28 

22 

34 

39 

44 

32. 

CLARENDON 

MAX 

45 

33 

39 

45 

53 

50 

63 

68 

65 

61 

61 

56 

56 

55 

47 

46 

55 

52 

43 

42 

38 

35 

39 

56 

56 

50 

50 

50. 

Mm 

28 

21 

20 

23 

23 

35 

45 

52 

55 

49 

41 

47 

40 

43 

34 

35 

27 

28 

32 

26 

25 

24 

28 

29 

28 

35 

39 

43 

34. 

DES  ARC 

MAX 

46 

36 

42 

49 

54 

54 

69 

69 

66 

65 

62 

55 

61 

57 

48 

48 

57 

54 

44 

40 

36 

34 

40 

60 

55 

»7 

52 

51. 

MIN 

30 

20 

19 

23 

27 

37 

49 

63 

60 

57 

42 

44 

41 

42 

36 

39 

26 

30 

31 

29 

30 

26 

29 

31 

28 

33 

36 

44 

35. 

FORREST  CITY 

MAX 

41 

37 

41 

43 

50 

48 

68 

69 

65 

60 

62 

53 

57 

53 

50 

55 

51 

43 

44 

39 

37 

37 

58 

54 

50 

53 

50. 

MIN 

29 

21 

16 

20 

20 

35 

45 

53 

56 

51 

39 

44 

39 

43 

34 

38 

21 

25 

28 

27 

28 

26 

30 

30 

27 

31 

40 

41 

33. 

HELENA  5  NW 

MAX 

44 

51 

34 

40 

43 

48 

52 

70 

69 

65 

60 

64 

57 

59 

56 

48 

51 

56 

58 

44 

47 

41 

36 

38 

45 

60 

47 

50, 

MIN 

19 

23 

20 

22 

24 

22 

31 

49 

53 

52 

38 

38 

41 

44 

36 

36 

25 

25 

28 

26 

27 

26 

27 

31 

25 

25 

34 

35 

31. 

KEO 

MAX 

44 

35 

43 

48 

57 

55 

70 

69 

65 

64 

61 

55 

60 

53 

46 

48 

50 

55 

57 

46 

46 

36 

35 

44 

60 

55 

50 

53 

52. 

MIN 

31 

20 

21 

24 

24 

35 

44 

6  1 

56 

51 

38 

42 

39 

42 

35 

37 

24 

25 

28 

28 

27 

26 

27 

30 

28 

34 

40 

43 

34. 

MARIANNA  2  S 

MAX 

50 

38 

39 

42 

SO 

49 

68 

68 

67 

67 

61 

60 

58 

56 

47 

49 

54 

53 

45 

44 

39 

38 

38 

57 

57 

54 

53 

51. 

MIN 

31 

22 

19 

21 

24 

32 

44 

55 

50 

50 

38 

43 

42 

43 

35 

38 

24 

27 

28 

28 

27 

26 

29 

29 

27 

40 

44 

33. 

SAINT  CHARLES 

MAX 

46 

49 

32 

38 

44 

55 

53 

7  1 

69 

64 

62 

62 

48 

55 

54 

47 

50 

55 

57 

46 

45 

38 

32 

37 

59 

53 

50 

50. 

MIN 

23 

24 

20 

22 

25 

31 

37 

53 

54 

50 

42 

44 

43 

43 

38 

37 

30 

29 

30 

30 

31 

28 

29 

31 

27 

32 

36 

44 

STUTTGART 

MAX 

45 

33 

40 

46 

55 

52 

72 

69 

67 

64 

62 

56 

58 

55 

50 

55 

54 

46 

46 

38 

35 

41 

59 

32 

51 

52 

31. 

MIN 

32 

23 

21 

23 

27 

35 

47 

54 

57 

52 

41 

44 

41 

45 

37 

40 

25 

29 

31 

30 

30 

28 

29 

31 

28 

34 

43 

45 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

44 

45 

33 

39 

45 

53 

51 

70 

70 

66 

62 

61 

48 

57 

52 

42 

48 

50 

54 

53 

45 

45 

37 

33 

39 

59 

53 

50 

30. 

Mm 

22 

24 

23 

25 

26 

30 

37 

49 

54 

51 

41 

41 

42 

42 

37 

37 

26 

30 

s: 

30 

30 

28 

in 

30 

29 

32 

34 

43 

34. 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

50 

36 

45 

44 

48 

50 

67 

67 

66 

63 

58 

55 

55 

56 

45 

44 

42 

47 

46 

40 

51 

44 

60 

35 

58 

52 

53 

50. 

MIN 

27 

17 

15 

22 

20 

34 

49 

52 

49 

46 

39 

44 

48 

45 

40 

40 

31 

32 

35 

29 

33 

33 

27 

25 

30 

33 

39 

44 

34. 

WYNNE 

MAX 

45 

38 

39 

40 

50 

49 

69 

67 

66 

61 

60 

56 

58 

51 

46 

46 

50 

55 

52 

41 

41 

37 

35 

36 

57 

55 

49 

52 

30. 

»       •  • 

muj 

26 

22 

18 

28 

20 

38 

47 

47 

57 

51 

38 

41 

39 

40 

36 

37 

22 

24 

27 

34 

27 

25 

28 

27 

29 

38 

42 

33 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 

39 

43 

46 

57 

64 

57 

68 

65 

&0 

67 

61 

58 

64 

57 

54 

60 

69 

62 

56 

48 

39 

53 

59 

59 

53 

58 

56. 

Mm 

30 

21 

21 

18 

22 

39 

48 

57 

54 

50 

31 

41 

29 

34 

34 

38 

18 

22 

26 

32 

29 

29 

28 

20 

21 

33 

42 

41 

32 . 

DIERKS 

MAX 

42 

43 

46 

56 

63 

57 

69 

65 

63 

66 

63 

55 

63 

56 

48 

49 

54 

60 

'0 

57 

53 

45 

39 

51 

60 

59 

52 

56 

55, 

Mm 

28 

16 

17 

15 

20 

30 

55 

58 

56 

50 

29 

41 

26 

35 

32 

38 

15 

19 

23 

31 

30 

29 

29 

18 

18 

29 

42 

43 

31 . 

HOPE  3  NE 

MAX 

43 

43 

40 

45 

54 

61 

61 

70 

66 

67 

66 

63 

48 

62 

52 

40 

48 

52 

58 

66 

55 

51 

35 

35 

48 

59 

58 

49 

53, 

Mm 

24 

21 

19 

21 

21 

23 

46 

56 

58 

49 

32 

32 

33 

34 

37 

36 

22 

21 

22 

28 

28 

27 

27 

22 

23 

26 

33 

42 

30, 

MOUNT  IDA 

MAX 

35 

37 

43 

52 

60 

60 

68 

66 

65 

66 

61 

58 

62 

57 

4  1 

5  3 

61 

68 

58 

50 

41 

36 

47 

62 

60 

51 

50 

54, 

Mm 

24 

16 

15 

19 

17 

39 

44 

58 

58 

47 

29 

35 

28 

34 

28 

32 

14 

16 

22 

28 

24 

26 

25 

13 

17 

28 

32 

41 

28. 

NARROWS  DAM 

MAX 

43 

40 

47 

46 

57 

62 

58 

69 

65 

64 

65 

61 

48 

61 

52 

48 

54 

60 

69 

56 

55 

35 

37 

52 

60 

60 

50 

54, 

Mm 

23 

18 

17 

15 

12 

20 

44 

55 

55 

48 

29 

29 

26 

27 

35 

36 

17 

18 

20 

27 

29 

29 

28 

1  8 

18 

23 

34 

43 

28, 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

44 

39 

42 

40 

55 

60 

57 

66 

65 

64 

65 

60 

49 

58 

45 

55 

59 

68 

54 

53 

33 

38 

50 

58 

58 

49 

52, 

Mm 

24 

15 

16 

21 

21 

35 

44 

53 

53 

45 

29 

31 

28 

32 

32 

35 

16 

17 

20 

28 

25 

25 

24 

1  7 

21 

31 

38 

42 

29, 

OKAY 

MAX 

51 

44 

45 

55 

63 

61 

69 

67 

66 

66 

65 

59 

63 

60 

45 

51 

52 

60 

69 

67 

55 

50 

38 

50 

57 

60 

56 

58 

57, 

Mm 

32 

23 

20 

21 

22 

45 

56 

59 

57 

49 

33 

46 

33 

37 

36 

38 

21 

23 

28 

32 

29 

29 

28 

20 

24 

33 

43 

43 

34, 

STAMPS 

MAX 

53 

41 

45 

54 

63 

61 

71 

68 

66 

66 

66 

58 

64 

56 

44 

50 

52 

60 

69 

62 

55 

48 

36 

-9 

60 

58 

50 

56 

36. 

Mm 

32 

23 

17 

20 

25 

37 

55 

58 

56 

49 

31 

42 

31 

39 

39 

38 

22 

22 

29 

31 

28 

28 

28 

23 

24 

33 

42 

46 

33. 

TExAQKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

41 

44 

54 

63 

61 

70 

69 

67 

68 

63 

51 

65 

55 

42 

50 

53 

59 

68 

58 

54 

37 

37 

4  7 

59 

59 

52 

57 

55. 

•       ■  • 

Mm 

28 

25 

21 

25 

34 

45 

58 

60 

56 

47 

36 

44 

34 

39 

39 

32 

23 

25 

32 

34 

30 

31 

29 

25 

28 

3t 

43 

41 

35. 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

37 

39 

45 

54 

63 

63 

70 

69 

69 

67 

66 

61 

62 

59 

50 

54 

59 

68 

66 

51 

49 

37 

48 

59 

56 

53 

52 

56. 

Mm 

29 

21 

19 

23 

20 

40 

51 

5  1 

56 

49 

33 

44 

33 

42 

35 

38 

20 

24 

26 

29 

26 

30 

26 

25 

22 

32 

41 

45 

33. 

CAMDEN  1 

MAX 

50 

39 

45 

54 

63 

61 

72 

70 

69 

68 

67 

63 

63 

62 

54 

5  1 

54 

60 

70 

67 

55 

51 

4  4 

49 

62 

60 

55 

55 

58. 

Mm 

35 

26 

17 

21 

21 

40 

55 

5  8 

60 

51 

35 

42 

36 

35 

35 

33 

24 

24 

2- 

23 

26 

28 

3C 

29 

22 

32 

42 

49 

36. 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

40 

44 

53 

61 

59 

72 

69 

65 

65 

66 

52 

62 

52 

44 

4  7 

52 

58 

66 

57 

56 

39 

34 

49 

60 

58 

49 

55 

54. 

Mm 

28 

21 

16 

20 

21 

39 

54 

41 

32 

42 

33 

43 

41 

36 

25 

23 

25 

30 

29 

30 

31 

26 

21 

28 

43 

32 

33. 

FOROYCE 

MAX 

47 

38 

43 

51 

61 

58 

71 

70 

6B 

65 

65 

61 

62 

56 

52 

48 

5 1 

59 

65 

62 

49 

43 

36 

-8 

60 

58 

51 

54 

35. 

Mm 

37 

25 

18 

23 

24 

37 

52 

51 

34 

44 

38 

47 

38 

39 

23 

25 

28 

30 

28 

29 

29 

32 

26 

33 

43 

46 

35. 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

44 

42 

46 

55 

63 

61 

72 

51 

52 

59 

69 

67 

55 

48 

38 

50 

61 

60 

55 

57 

55 » 

Mm 

34 

25 

15 

19 

23 

42 

56 

35 

24 

22 

25 

30 

28 

28 

28 

25 

20 

29 

42 

46 

29. 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 

MAX 

51 

49 

40 

55 

54 

63 

59 

74 

71 

68 

67 

68 

50 

65 

54 

54 

59 

68 

57 

58 

42 

35 

50 

62 

58 

51 

36. 

Mm 

30 

27 

15 

17 

18 

23 

44 

55 

59 

52 

33 

34 

34 

34 

41 

41 

26 

25 

25 

27 

30 

31 

31 

32 

22 

29 

37 

43 

32, 

PRESCOTT 

MAX 

45 

38 

«7 

53 

62 

64 

70 

68 

64 

66 

65 

60 

64 

60 

52 

52 

51 

58 

68 

60 

54 

48 

36 

4H 

60 

58 

56 

54 

56. 

Mm 

32 

23 

21 

24 

25 

44 

53 

57 

59 

50 

35 

45 

35 

42 

39 

36 

24 

25 

28 

31 

28 

28 

28 

25 

26 

33 

41 

42 

35.1 

SPARKMAN   3  WSW 

MAX 

47 

38 

45 

52 

62 

58 

70 

70 

67 

66 

64 

60 

62 

58 

50 

52 

59 

67 

51 

35 

48 

60 

36 

54 

55 

56.. 

Mm 

35 

21 

16 

18 

21 

32 

54 

50 

33 

45 

32 

45 

37 

23 

23 

25 

29 

29 

25 

21 

30 

42 

45 

33.1 

WARREN 

MAX 

48 

43 

47 

55 

62 

57 

73 

71 

69 

66 

69 

60 

64 

57 

51 

49 

52 

59 

67 

55 

51 

47 

36 

50 

62 

57 

54 

55 

56,  < 

«       »  * 

Mm 

35 

24 

15 

21 

22 

38 

50 

50 

35 

44 

35 

45 

38 

40 

24 

25 

26 

28 

26 

28 

29 

31 

26 

30 

42 

46 

34,1 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

52 

42 

45 

52 

61 

58 

75 

70 

69 

65 

70 

64 

62 

57 

54 

49 

53 

61 

69 

62 

59 

52 

41 

5  0 

60 

58 

5* 

54 

37, ( 

Mm 

40 

28 

18 

20 

22 

33 

51 

57 

60 

53 

38 

48 

36 

44 

43 

44 

28 

28 

27 

32 

30 

31 

33 

33 

24 

30 

43 

48 

36.! 

DERHOTT   3  NE 

MAX 

51 

38 

41 

45 

56 

54 

72 

70 

61 

63 

62 

61 

62 

60 

50 

47 

60 

54 

62 

60 

50 

46 

39 

43 

60 

37 

33 

54 

54. ( 

Mm 

38 

27 

23 

23 

27 

35 

50 

53 

57 

46 

47 

46 

43 

48 

40 

42 

29 

30 

30 

31 

29 

29 

32 

3  2 

26 

31 

41 

48 

35. 

DUMAS 

MAX 

47 

37 

43 

49 

56 

52 

74 

72 

67 

65 

65 

56 

64 

57 

49 

49 

53 

58 

65 

53 

51 

42 

37 

43 

64 

55 

54 

55 

'*." 

Mm 

32 

25 

22 

25 

27 

32 

47 

52 

55 

51 

42 

44 

41 

47 

39 

40 

28 

28 

30 

29 

28 

28 

31 

3  1 

26 

35 

43 

43 

33.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Day  oi  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EUDORA 

MAX 

55 

40 

45 

50 

59 

54 

75 

73 

70 

64 

66 

61 

63 

60 

55 

53 

58 

63 

49 

53 

49 

40 

45 

60 

57 

53 

57 

6 

MIN 

40 

26 

21 

24 

27 

33 

50 

55 

57 

52 

41 

46 

42 

48 

41 

30 

32 

34 

35 

31 

30 

34 

32 

26 

32 

43 

48 

37 

,4 

MONTICELLO 

MAX 

49 

40 

45 

52 

61 

74 

73 

68 

65 

66 

59 

64 

58 

53 

49 

52 

60 

66 

57 

52 

44 

36 

«7 

62 

55 

52 

54 

56 

,0 

MIN 

35 

25 

17 

21 

25 

35 

37 

56 

58 

51 

41 

45 

38 

38 

39 

40 

25 

26 

29 

29 

28 

28 

31 

31 

27 

35 

42 

42 

34 

8 

PINE  BLUFF 

MAX 

46 

35 

45 

49 

62 

60 

75 

72 

69 

66 

62 

58 

62 

60 

51 

49 

53 

58 

57 

53 

49 

45 

37 

43 

62 

60 

»9 

55 

4 

MIN 

33 

24 

20 

40 

44 

40 

52 

55 

58 

52 

40 

41 

39 

46 

38 

39 

28 

27 

30 

31 

30 

28 

29 

32 

28 

35 

43 

46 

37 

4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

45 

35 

44 

46 

60 

56 

73 

70 

67 

65 

60 

50 

63 

54 

44 

48 

50 

55 

58 

46 

45 

37 

34 

42 

61 

51 

50 

53 

52 

2 

MIN 

29 

25 

21 

25 

28 

37 

54 

54 

55 

50 

41 

44 

41 

44 

39 

35 

29 

29 

31 

32 

31 

30 

30 

32 

30 

35 

44 

37 

36 

1 

PORTLANO 

MAX 

54 

43 

44 

50 

57 

53 

73 

73 

69 

63 

65 

58 

64 

59 

50 

48 

50 

55 

64 

54 

52 

41 

39 

46 

61 

52 

55 

56 

55 

3 

MIN 

39' 

28 

2  1 

24 

27 

35 

46 

53 

57 

52 

45 

47 

40 

40 

4  2 

30 

30 

31 

30 

30 

27 

32 

32 

27 

35 

35 

40 

36 

3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

50 

36 

4  0 

s  ^ 

s  i 

70 

70 

51 

48 

49 

56 

54 

54 

3 

MIN 

36 

26 

23 

25 

25 

3  6 

48 

54 

S6 

52 

42 

46 

43 

48 

40 

42 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

32 

33 

29 

35 

41 

43 

36 

9 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

49 

35 

44 

48 

60 

Si 

73 

71 

6  7 

65 

62 

58 

63 

56 

51 

48 

50 

55 

60 

65 

47 

43 

35 

42 

63 

59 

52 

55 

54 

B 

MIN 

33 

25 

16 

20 

23 

39 

50 

52 

56 

52 

37 

45 

40 

43 

39 

40 

25 

24 

26 

31 

31 

29 

31 

31 

25 

30 

43 

47 

35 

1 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  proved  to  be  a  near  record-breaking 
snowy  month  for  most  of  the  State.  A  3-  to  5- 
inch  snowfall  on  the  21st  blanketed  the  northern 
third  of  the  State.  An  18-  to  24-hour  period 
on   the   22d   and  23d  dumped  a  6-  to  10-inch 


snowfall  on  the  central  and  northeast  sections. 
Schools  and  some  businesses  were  closed,  and 
traffic  was  stalled  in  Little  Rock  and  other 
communities  early  on  the  23d. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
-  20  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  »r«nsas 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

?.o 

3 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GNU 

1.0 

T 

T 

0.1 

5.0 

2 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GhL) 

3.0 

2 

2.5 
3 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

SNOkKALL 
5N  ON  GND 

; 

T 

0.5 
1 

T 

7 

T 

5.0 
* 

5 

3 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  G'JO 

2.0 

2 

T 

0.8 

T 

3.0 

2 

T 

.      .  . 

NORTH   CENTRAL  02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GUP 

2 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

1.0 
1 

.      .  . 

NORTHEAST  03 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.3 
_ 

4,0 

BLVTHEV 1 LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1  . 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  G,'1D 

1.5 

5.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

2.0 

4.5 

3 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

3.U 

2 

0.5 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

4.5 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.! 

3.5 

4.5 

3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1.4 

0.2 

2 

6.0 

T 

5 

1 

... 

WFST  CENTRAL  04 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.1 
1 

1 

1 

T 

T 

3.0 
2 

1.0 

2 

1 

T 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

1.4 

2 
t  i 

T 
T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

3.5 

2 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GiiO 

o.e 

1 

J 

T 

0.4 

1 

1.0 

] 

0.3 
T 

RUSSELLV I LLE  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  G.ND 

•i- 

WALORON 

SNOwFA.L 
SN   ON  GND 

1.0 
x 

2.0 
2 

... 

CENTRAL  05 

CONWAY 

SNOWFAlL 
SN  ON  SIIO 

3.0 

'  . : 

2 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

'.0 

3 

1  .1 
1 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.5 
4 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPCRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GlJP 
WTR  EOUtV 

T 

T 

1.1 

«.» 
3 

.4 

4 
.4 

1 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

• 

7.5 

EAST  CENTRAL  06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 

T 
T 

3.5 
3 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOwFALL 

T 

T 

T 

2.9 
3 

T 

... 

SOUTHWEST  07 

DE  OuEEN 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
5N  ON  GUD 

4.5 

0.5 

MOUNT  IDA 

5N0WFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

1 

T 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

3 

1 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Con*faued 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH  CENTRAL  08 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
MAGNOL I A  3  N 
PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 
DUMAS 

MONT  1  CELLO 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0,4 

3.0 

2 

1.0 

4 

"(..0 
5 

T 

4,2 
T 

2 
1 

1.2 

6 

T 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"3  rii 
0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

ft     «  « 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

,02 

.08 

.0* 

.12 

,01 

.10 

.04 

.14 

.11 

.01 

.04 

« 

.03 

.07 

.08 

.01 

.05 

WIND 

49 

10 

20 

16 

13 

10 

7 

35 

68 

10 

12 

11 

12 

29 

20 

19 

31 

20 

3 

55 

15 

2 

6 

13 

25 

33 

16 

43 

603 

MAX 

46 

57 

56 

62 

62 

62 

59 

57 

50 

43 

47 

53 

56 

57 

48 

41 

41 

46 

55 

55 

46 

51 

52.5 

MIN 

31 

44 

55 

50 

40 

59 

38 

43 

43 

38 

31 

30 

33 

36 

35 

33 

33 

31 

32 

36 

40 

44 

38.9 

•      #  # 

CENTRAL 

OS 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

27 

.09 

.09 

.08 

.08 

.06 

.01 

WIND 

4} 

'5 

31 

<••> 

15 

39 

90 

» 

34 

34 

42 

24 

43 

24 

36 

21 

22 

51 

57 

66 

53 

26 

25 

22 

33 

27 

1071 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.03 

.03 

.07 

.04 

• 

.05 

.01 

.01 

.01 

WIND 

25 

12 

7 

8 

\l 

5 

15 

39 

1* 

10 

6 

4 

9 

9 

14 

3 

5 

5 

34 

36 

32 

20 

3 

5 

26 

12 

385 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

70 

21 

43 

WIND 

93 

172 

52 

56 

48 

109 

153 

122 

165 

158 

105 

49 

166 

67 

83 

ft 

128 

6 

13 

79 

n 

119 

106 

94 

74 

2424 

MAX 

72 

71 

61 

64 

70 

51 

64 

54 

42 

61 

: 

64 

54 

52 

MIN 

56 

54 

45 

45 

42 

42 

40 

40 

I 

36 

34 

39 

45 

ft      *  ft 

SOUTHWEST 

07 

! 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.03 

,09 

.05 

.10 

.11 

» 

.06 

.05 

ft 

• 

.19 

.13 

• 

m 

ft 

* 

ft 

.06 

.00 

.00 

WIND 

41 

87 

26 

33 

22 

u 

75 

68 

83 

5* 

38 

47 

51 

45 

41 

45 

22 

18 

37 

60 

101 

91 

23 

26 

27 

23 

1352 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.02 

.05 

.10 

.10 

.14 

i  «os 

.02 

WIND 

15 

57 

16 

30 

13 

44 

45 

58 

9* 

23 

22 

38 

12 

21 

33 

9 

21 

17 

30 

30 

31 

39 

16 

12 

23 

It 

14 

769 

MAX 

4  7 

52 

62 

59 

64 

61 

63 

65 

61 

54 

64 

MIN 

30 

38 

'l 

56 

39 

37 

35 

34 

37 

43 

3! 

38 

50 

SOUTH  CENTRAL 

0§ 

WARREN 

EVAP 

.15 

.20 

•  09 

ft 

ft 

.45 

ft 

* 

« 

ft 

.25  .02 

.04 

WIND 

69 

50 

8 

15 

11 

33 

91 

-62 

31 

11 

MAX 

58 

67 

67 

71 

56 

65 

60 

45 

56 

63  5C 

51 

MIN 

36 

50 

55 

46 

,4 

41 

44 

42 

- 

38 

33  4C 

46. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

42 

38 

47 
38 

46 
38 

48 
37 

48 
38 

59 
38 

57 
38 

59 
48 

60 
52 

63 
57 

64 
51 

53 
51 

60 
49 

58 
49 

53 
51 

51 
50 

5b 
41 

56 
42 

59 
41 

57 
42 

56 
43 

47 

42 

43 
42 

53 
42 

56 
40 

50 
39 

51 
43 

54 
49 

53.8 
43.9 

SLOPE  OF  GROUND  1  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE  1  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERt  GRASS.  INSTRUMENTATION!  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  A  T  7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  22  - 


STATION  INDEX 


FEBRUARY  1966 


STATION 

INDEX  NO.  | 

SION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  \ 

LATITUDE  ! 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIMI 
TA 

VATION 

AND 
JLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  j 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

| 

& 

a 

5. 
> 

SPECIAL 

ei 

PR£CLP 

si 
< 

b 

SPECIAL  | 

ABBOTT 

■JOua 

04 

SCOTT 

39  04 

94  12 

624 

fj 

JAMES  V.  WILLIAMS 

KEO  

306: 

0: 

LONOKE  

34  16 

92  00 

210 

TP 

7P 

R     A  WALLER 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

91  05 

256 

S! 

c 

RUBY  B.  OWENS 

KINGSLAND  3  SSE 

CLEVELAND 

»«  50 

ARKANSAS  FORESTRY  — 

ALUM  FORK 

0130 

03 

92  52 

780 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

3999 

0: 

CRAIGHEAD 

39  49 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

.'1  II 

04 

93  29 

REBA  Y.  SWA1M 

LAKE  MAUMELLE 

0! 

34  31 

92  28 

303 

H|( 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

AMITy   3  N£ 

09 

71 

07 

PIKE 

14  19 

93  91 

T96 

HABEL  La  FORRESTER 

01T8 

07 

93  23 

It 

LEAD  HILL 

4106 

it  2-. 

92  59 

610 

SS 

ETHEL  PUMPHHE' 

oi  ai 

05 

05 

34  10 

92  39 

261 

PIERCE  A.  REEOER 

019* 

04 

92  53 

SS 

s: 

RONNIE  BARTLETT 

6248 

34  44 

237 

Mil 

»]', 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0220 

08 

93  03 

6P 

T 1 LLMAN  E ■  LAWRENCE 

LITTLE  ROCK  FILT  PLAN! 

W5. 

05 

42  19 

312 

HID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0234 

09 

tl  12 

LURTON 

4381 

01 

91  05 

2007 

7* 

LOLA  D  JOHNSON 

ARKANSAS  POST 

06 

ARKANSAS 

91  21 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MAOI SON 

452( 

ST  FRANCIS 

5    J5  00 

»0  43 

215 

TA 

RAYMOND  0.  BURNETT 

ATHENS 

0300  07 

HOWARD 

96C 

PAULINE  A  P1NKERTON 

MAGNOLIA  3  N 

T 

4    33  19 

EARLE  E.  GRAHAM 

AUGUSTA 

06 

91  22 

21E 

6A 

c 

MAGNOLIA   5  N 

455(1 

Of 

4    33  20 

91  13 

360 

c 

ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 

:  35; 

03 

91  34 

6P 

6P 

MALVERN 

4542 

3  34  23 

92  49 

311 

9P 

5P 

RADIO  STATION  K60K 

o4»e 

03 

3P 

5P 

: 

MAMMOTH  SPRING 

4972 

0.' 

36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

03 

5P 

7A 

C."JNN  1  £    OR  YANT 

6(  38 

06 

LEE 

90  46 

214 

6P 

;j 

C  H 

Thomas  u.  turner 

0530 

03 

91  33 

MARKED  TREE 

.65. 

POINSETT 

5  33  32 

90  25 

229 

SS 

H 

RADIO  STATION  KPCA 

BCECh  GROVE 

0514 

90  38 

8A 

MARSHALL 

o; 

SEARCY 

7   35  54 

9J  38 

1030 

s< 

7A 

MINNIE  MORTON 

BEEOE V  I  LLE 

0536 

03 

91  06 

*P 

P.  Mi  BRECKENRIOGE 

MAUMEE 

4696 

01 

7  36  03 

92  19 

749 

KENNETH  OELOY  SMITH 

BENT  ON 

0582 

05 

6   34  33 

92  37 

5P 

MELBOURNE  5  WNW 

IZARD 

7  36  05 

91  39 

600 

7A 

MRS.  JUANIIA  COOPER 

BENTONVILLE  3  WSW 

0566 

01 

BENTON 

9*.  17 

1264 

bp 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

MENA 

475* 

POLK 

3  34  33 

94  19 

1207 

6P 

7A 

:  M 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

BERRYV1LLE  4  NW 

0616 

CARROLL 

93  J7 

c 

E0W1N  L.  CHAMPLIN 

MILLWOOD  DAM 

s; 

LITTLE  RIVER 

4  33  41 

U  3  ENGINEERS 

BIG  FOR*. 

04*4 

04 

93  58 

1  IOC 

7* 

-9  00 

09 

3  33  38 

91  47 

273 

3P 

5P 

:  m 

Radio  station  khbn 

BISMARCK.  2  SE 

0724 

05 

MONTROSE 

*90e 

Oi 

3  33  19 

91  29 

129 

: 

ARk  power  and  LIGHT  CO 

0746 

91  06 

BA 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

MOROBAY   LOCK    AND  DAM  8 

OH 

CALHOUN 

3  33  19 

85 

SS 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0764 

93  11 

•A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRI LTON 

»9}8 

05 

92  44 

280 

5F 

0798 

04 

:: 

49B( 

MON IGOMERy 

93  18 

663 

7  3 

C  H 

BLUFF  CITY   3  SW 

oaoc 

08 

36C 

r! 

MOUNT  MAG  AZ 1 N£ 

5ul0 

0* 

1    33  10 

93  41 

2900 

ARKANSAS  FORESTRr  COMM 

BLYTh£V|LLE 

DIM 

232 

5P 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

3036 

02 

92  23 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

0820 

05 

3  34  23 

93  23 

1000 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

0; 

7    36  20 

92  23 

800 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOONE v 1 LLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3044 

STONE 

71  39  31 

92  03 

76( 

SS 

ta! 

NELL  A.  TAPLEY 

8O0NE V  I LLE  7  NE 

0826 

04 

LOGAN 

93  30 

730 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MULBERRY  6  NNE 

0- 

FRANKLIN 

1  33  34 

TA 

HENRY  0.  ARvIN 

0827 

93  54 

clO 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NARROWS  DAM 

5  110 

07 

3  34  09 

93  43 

42! 

8A 

it 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0830 

511 

7P 

?A 

CLEO  £•  YANDELL 

NASHVl LLE  PEACH  SUBST A 

51  K 

HOWARD 

93  56 

350 

7* 

7A 

JN1 VERS  1 T Y  OF  ARKANSAS 

0842 

02 

92  28 

1200 

NASHV ILLE 

3114 

0' 

HOWARD 

4  33  37 

93  92 

37J 

: 

HOWARO  CO.  HOSPITAL 

PHI 

93  20 

235 

TA 

NATHAN  4  WNW 

515B 

HOWARD 

3  34  07 

93  92 

390 

7A 

EONA  J.  WE  STF ALL 

0887 

04 

470 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATURAL  DAM 

5160 

0*. 

CRAWFORD 

673 

MRS.    NONA   L.   HA  1  LEY 

0888 

500 

: 

U  S  501L  CONS  SERVICE 

NEwHOPE  3  E 

51  74 

or 

3   34  14 

93  90 

830 

7* 

ELSIE    F.  WARD 

BR 1NKLEY 

0936 

91  12 

205 

7A 

7A 

NE  WPDR  T 

5186 

03 

7  39  36 

91  17 

223 

6P 

7* 

LEVI    W.  TIMS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

7   35  52 

9  3  30 

2578 

7A 

NIMROD  DAM 

05 

1  34  97 

93  10 

480 

OA 

BA 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAITER 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

oi 

BAXTER 

7  36  19 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

240 

6P 

G.   A.  HALE 

ODELL   3  N 

535! 

WASHINGTON 

1  39  48 

11  \l 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

1102 

92  04 

289 

6P 

5358 

0; 

MONTGOMERY 

3  34  38 

93  it 

800 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALICO  «OC It 

1132 

02 

92  08 

400 

6P 

53  76 

07 

HOW ARD 

93  55 

100 

5P 

J.   T.  HAR&IS 

1152 

OB 

116 

5P 

34IC 

03 

MISSISSIPPI 

2l  33  43 

249 

WILLIAM   T  WALLACE 

1154 

92  51 

139 

c 

OWENSVILLE 

0' 

31  34  37 

92  49 

500 

CARL  I SLE  1  SW 

91  45 

235 

5508 

Oh 

FRANKL IN 

91  50 

396 

6P 

8URN5  WAKEFIELD 

93  01 

403 

i 

OIONE 

3514 

0* 

JOHNSON 

1    39  3B 

91  27 

1900 

TA 

CLARENDON 

i  *  <• ; 

91  IS 

172 

5P 

paragould  Radio  kdrs 

556; 

0) 

5  36  0  3 

90  29 

276 

*p 

4P 

CLARK  SVlLLE 

1   35  28 

93  28 

436 

ftp 

5576 

0' 

1    33  18 

93  43 

410 

6P 

6? 

FRANK  TAYLOR 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

PARIS  4  WSW 

0* 

LOGAN 

11  35  16 

91  48 

- 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLINTON 

l  692 

VAN  BUREN 

92  28 

510, 

H 

EARL  B.  RIDDICK 

PARKIN  2  W 

5581 

CROSS 

5  33  16 

III 

INACTIVE  10/1/61 

COMBS   3  SE 

MAOI SON 

93  48 

UOO 

c 

OTTO  DAVIS 

PARKS 

0* 

93  57 

668 

7A 

BOMAR  k.  HANSARD 

1582 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

PARTHENON 

360] 

01 

7  35  37 

93  13 

923 

ETHEL  CARLTON 

05 

92  28 

316 

5P 

7« 

BILL  JOHNSON 

5691 

I    33  03 

92  48 

130 

SS 

» 

CORN  I NG 

1632 

03 

90  35 

293 

6P 

7* 

C  H 

WINFRED  D.  POLK 

5754 

0* 

JEFFERSON 

1    34  13 

92  01 

215 

61 

:M 

HARRY   Ma    WHl IE 

94  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

pine  bluff  faa  airport 

09 

JEFFERSON 

206 

MID 

CROS5ETT  7  S 

1730 

91  56 

175 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

pine  ridge 

5760 

3  34  33 

91  54 

840 

!J 

MRS*  WILLIE  GARRETT 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

92  27 

350 

WALTER  C.   T I  MM I NG 

PINEY  GROVE 

5770 

oe 

3   34  10 

93  12 

379 

1114 

3  34  15 

93  hi 

650 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

POCAHONTAS  1 

5820 

90  59 

330 

BENEDICTINE  SISTERS 

DAMA SCUS 

1829 

FAULKNER 

'05 

WILLIAM  A,  BROWN 

PORTLAND 

09 

ASHLEY 

91  10 

PEARL  NEWTON 

DANVILLE 

YELL 

93  24 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDV.  JR. 

PRESCOTT 

lilt 

311 

3P 

R*    P.  HAMflY 

DANVILLE  SCS 

1839 

93  24 

37C 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PRESCOTT  SCS 

591C 

Of 

3   33  48 

93  23 

III 

c 

DARDANELLE 

1838 

04 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

59  to 

02 

7  36  13 

92  51 

800 

c 

DE  OUEEN 

1948 

9*  21 

420 

5P 

0.  tucker  vasser 

6003 

04 

1    35  17 

93  53 

C 

DERMOTT 

09 

91  26 

140 

8A 

L*  W.  WILSON 

R ATCL 1 FF  5  NE 

frOM 

FRANKL in 

93  49 

420 

i 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

91  23 

7A, 

RADIO  STATION  KVSA 

6007 

04 

FRANKL 1 N 

1   35  22 

93  55 

460 

1968 

06 

PRA  I  R  1  E 

91  30 

204 

5P 

C.  J*  RISTER 

60  OB 

04 

1  35  18 

93  53 

463 

7A 

c 

DEVILS  KNOB 

L9B2 

04 

JOHNSON 

93  26 

2  330 

5P 

13 

mrs.  Gloria  m.  vickers 

OT 

94  02 

250 

2019 

HOWARO 

4  11  07 

94  02 

422 

5P 

THOMAS  F.  HINSLEY 

REMMEL  0AM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3  34  26 

92  94 

313 

7A 

DUMAS 

09 

DESHA 

91  29 

162  6P 

:  m 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

ROGERS 

8248 

01 

BENTON 

94  07 

1381 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

I  loo 

08 

UNION 

252 

"5° 

u  s  fed  aviation  agency 

rohwe  H  2  NNE 

DESHA 

5P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

09 

2'  33  07 

91  16 

135 

I 

CITY  OF  EUDORA 

RUSSELLV ILLE  4  N 

6  3  52 

0' 

1    39  20 

93  09 

360 

5P 

9P 

3P 

EURE<  A  SPR I NGS 

2356 

CARROLL 

1465 

6P 

WALTER  H.  PETERSON 

6376 

ARKANSAS 

91  09 

200 

ea 

BA 

EVENING  SHADE   1  NE 

7  36  05 

91  37 

490 

OPH*  WOLFE 

*39i 

03 

5  36  27 

90  08 

300 

7* 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASH1 NGTON 

7   36  00 

94  10 

1231 

Mil 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

SALEM 

8403 

02 

7  36  2  3 

91  30 

668 

7A 

F AYETTfVI  LLE   EXP  ST  A 

01 

W  A  S  M 1 N  G  T ON 

7,  36  06 

94  10 

1270 

5P 

9P| 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SEARCY 

6  5  06 

03 

91  49 

11 

2540  08 

92  23 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHERIDAN  TOwER 

92  21 

290 

cr 

LITTLE  RIVER 

94  24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLEHS 

6596 

o; 

7  33  39 

92  19 

533 

TORRE  ST  CITY 

06 

5   35  01 

90  47 

261 

SP 

SP 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

SILOAM  SPRINGS 

6424 

1   36  11 

94  11 

1150 

7P 

FORT  $M(TH  WB  AIRPORT 

04 

SEBAST IAN 

94  22 

441 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

DALLAS 

92  94 

152 

SS 

MAT  T 1 E  D.  MI2ELL 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

STAMPS 

0  7 

LAFAYETTE 

41  33  22 

270 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

2670 

93  48 

8A 

1 NA   J.  LOGAN 

STAR  CITY  4  EN6 

68.3 

09 

91  47 

182 

SS 

SS 

GEORGETOWN 

03 

91  27 

20C 

BESSIE  E.  AKERS 

STORY 

07 

MONTGOMERY 

93  11 

650 

7* 

595 

»P 

7* 

MRS   IDA  A  KILL10N 

STuT  TGART 

ARKANSAS 

91  12 

214 

SS 

7A 

7A 

GLENWOOO 

2842 

07 

CLOIDE  W.  BENEDICT 

STUTTGART  9  ESE 

6*:o 

06 

ARKANSAS 

91  23 

198 

71 

7A 

C  M 

GRAVELLY  A  E 

2922 

04 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  w.  ODGEN 

SUB 1 ACQ 

6928 

0<- 

500 

7A 

HEW  SuBIACO  ABBEY 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

94  28 

1250 

SS 

GLENN  S.  JU5TICE 

TAYLOR 

7031 

08 

93  27 

247 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m..,  C.  S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita 
lion"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  ihe  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


rice:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2,  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supenntende 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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DEVILS  KNOB 

60.6 

38  4 

49.3 

8? 

31 

14 

6 

478 

0 

1 

c, 

0 

2,49 

.73 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT  //R 

65.9 

39.0 

52.5 

1.4 

89 

31 

19 

7 

384 

0 

0 

7 

0 

1.17 

-  2.30 

.12 

22* 

T 

0 

4 

C 

0 

FORT  S"ITH  WATER  PLANT 

66.6 

tl  *i 

52.1 

87 

31 

17 

7 

394 

0 

0 

1  1 

c 

1.34 

.ft2 

4 

.0 

0 

4 

0 

MfNA 

65.0 

53.1 

1.2 

87 

31 

23 

6 

366 

0 

0 

ft 

1.31 

-  3.44 

.61 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

59.0 

39  0 

48.0 

80 

31 

13 

6 

»19 

0 

0 

9 

2.02 

1.04 

12 

.0 

a 

4 

2 

1 

02ARK 

66.5 

40  6 

53.6 

2.6 

88 

31 

21 

7 

356 

0 

0 

7 

1.07 

-  2.77 

.45 

4 

T 

T 

6 

3 

0 

0 

PARIS 

67.9 

38.6 

53.3 

89 

31 

19 

7 

363 

0 

1 

ft 

.91 

•  36 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

RUSSELLVILLE  *  N 

67.9 

35.1 

51.5 

88 

31 

15 

7 

416 

0 

0 

14 

c 

.98 

-  3.02 

.12 

13 

.0 

0 

4 

a 

0 

SUBIACO 

66.8 

42.5 

54.7 

2.7 

87 

31 

24 

6 

335 

0 

0 

7 

0 

1.23 

.  '7 

13 

.0 

0 

2 

i 

0 

wALDRON 

69.0 

40.2 

54.1 

89 

31 

18 

7 

3X9 

0 

0 

10 

0 

1.03 

.36 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITE  ROCK 

62. 1M 

38. 5M 

50.3M 

85 

31 

14 

6 

455 

0 

0 

9 

0 

1.74 

.81 

4 

.0 

0 

6 

i 

0 

DIVISION 

52.4 

1.' 

1.31 

-  3.11 

T 

•       •  • 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

68.  1 

40.5 

54.3 

89 

31 

25 

7. 

333 

o 

0 

8 

0 

.99 

.35 

23, 

.c 

0 

3 

0 

0 

BENTON 

69.4 

42.1 

55.3 

87 

31 

18 

7 

115 

0 

0 

1 

0 

.85 

.45 

18 

.0 

0 

2 

0 

BlAKELY  MOUNTAIN  DAM 

65.1 

35.1 

50.1 

81 

18 

20 

7 

456 

0 

0 

1ft 

0 

1.42 

-  3.91 

.79 

13 

iC 

0 

2 

2 

0 

CONWAY 

67.5 

39.7 

53.6 

.8 

88 

31 

19 

7 

155 

c 

0 

9 

0 

1.10 

.99 

13 

.0 

c 

1 

1 

0 

GREENBRIER 

66.4 

37.5 

52.0 

87 

31 

19 

7 

405 

1 

0 

12 

0 

1.55 

1.34 

13 

.0 

a 

2 

1 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

67.9 

42.3 

55.1 

1.0 

90 

31 

26 

7. 

312 

I 

0 

ft 

0 

1.04 

-  4.20 

.42 

13 

.0 

a 

3 

0 

0 

LEOLA 

68.7 

38.7 

51.7 

99 

31 

19 

8. 

358 

0 

0 

10 

0 

1.16 

.49 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

LITTLE  ROCK  MB  AIRPCRT//R 

67.2 

41.9 

54.6 

2.9 

97 

31 

24 

7 

127 

0 

0 

ft 

0 

.73 

-  4,08 

.49 

12 

■  ( 

c 

2 

q 

0 

MALVERN 

69.6 

37.7 

53.7 

99 

31 

16 

7 

333 

0 

0 

1  1 

0 

.51 

-  4.25 

.17 

3 

.0 

0 

3 

c 

0 

MORRILTON 

68.0 

42.1 

55.1 

4,0 

87 

31 

23 

M4 

0 

0 

6 

0 

.44 

.48 

1  > 

.0 

0 

1 

( 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  32 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
MARCH  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

|| 
<S 

Average 
Minim  um 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

a 

.10  or  More 

1.00  or  More 

q 

CB  < 

5  » 

^  V 

S  I 

=°  1 

Total 

NIMROD  DAM 

65*2 

38.1 

51.7 

j  < 

7 

4 1 

c 

c 

li 

c 

1.5* 

1 ,  1C 

3 

! 

1 

PERRY 

6  8  •  Of- 

39  .  If* 

2  .  < 

8' 

1( 

36! 

c 

c 

13 

c 

l'.t: 

] 

] 

0 

9PCK  I               1  UWCK 

68  4 

40.8 

541*'' 

se 

31 

23 

7 

>n 

c 

c 

c 

'.it 

13 

.( 

c 

1 

c 

0 

53.6 

1  .  ' 

1  0< 

.  C 

«          *  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

68*6 

41.1 

54.9 

se 

31 

22 

25 

c 

G 

fj 

c 

1.69 

1.36 

3 

.0 

c 

3 

l 

1 

Bp i nkl  fy 

64.  5 

40.7 

52.6 

.  ] 

82 

2  3 

2  ] 

25 

3R  3 

o 

o 

t 

( 

.  2 ' 

.15 

3 

.  c 

c 

1 

c 

0 

66.2 

41.0 

53.6 

84 

31 

23 

25. 

357 

0 

0 

a 

c 

,7C 

.70 

13 

.c 

c 

1 

0 

CLARENDON 

41.5 

53.6 

83 

31 

26 

25 

351 

0 

0 

0 

.25 

-  4.75 

.08 

1 

.0 

c 

C 

1 

0 

DES  ARC 

6T  5 

44.5 

56.0 

86 

31 

28 

7 

2<J6 

0 

0 

I 

0 

,2« 

.10 

23 

.0 

c 

1 

c 

0 

FORREST  CITY 

65.  9 

41 

* 

53.7 

8 1 

3 1 

2j 

7 

356 

0 

0 

a 

24 

t  3 

c 

MCLCiNA    3  NW 

64.6 

38.2 

^7* 

i  V 

0 

0 

11 

c 

^  *4( 

*I  - 
1.62 

.  c 

c 

I 

! 

1 

KEO 

67.7 

54*0 

&( 

3 1 

2 1 

346 

0 

0 

0 

.14 

1 

c 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

6  7  .  4N 

39. 2M 

53. 3M 

1.0 

84 

31 

23 

25 

364 

o 

o 

!3C 

-  4.6G 

•  16 

3 

.( 

c 

1 

c 

0 

SAINT  CHARLES 

6S.0 

42.1 

53.6 

82 

22 

26 

7 

361 

0 

o 

< 

( 

.74 

.36 

4 

.0 

c 

t 

c 

0 

STUTTGART 

66.7 

42.7 

54.7 

IfS 

86 

31 

24 

7 

326 

0 

o 

o 

0 

•  4( 

*  5  •  16 

•  12 

#  ( 

Q 

o 

STUTTGART  9  ESE 

22 

2  < 

384 

0 

0 

6 

0 

•  2" 

i 

c 

0 

WEST  MEMPHIS 

64.8 

4U7M 

53|,3M 

8i 

31 

26 

6 

376 

0 

0 

a 

a 

•  25 

3 

!c 

( 

0 

WYNNE 

66. 9M 

41. OM 

54.  OM 

83 

31 

22 

6 

348 

o 

o 

o 

•  23 

•  U 

23. 

.0 

c 

2 

c 

0 

DIVISION 

53  7 

1*3 

<       •  • 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

69.3 

40.8 

55.1 

89 

31 

20 

7 

30G 

0 

0 

5 

0 

•  61 

•  26 

1 3 

t  ( 

c 

DIERK5 

68.3 

37  3 

1  ft 

374 

0 

0 

12 

0 

•  6 1 

•  2  C 

.  c 

c 

c 

0 

MOPE  3  NE 

66.8 

39.2 

53  0 

8 1 

22 

2  3 

372 

0 

0 

<3 

0 

4  14 

.45 

1  3 

.  c 

c 

2 

c 

0 

MOUNT  IDA 

67.0 

36.7 

51*9 

i.« 

89 

31 

17 

7 

401 

o 

o 

J  ] 

o 

*9< 

-  4.26 

.48 

23 

.0 

0 

2 

c 

0 

NARROWS  DAM 

66.3 

35.5 

50.9 

80 

22 

18 

7 

433 

0 

c 

1  4 

0 

.43 

•  20 

13 

.0 

0 

1 

c 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

65.7 

37.5 

51.6 

80 

22 

2 1 

25* 

*ll 

o 

0 

1 0 

o 

.51 

•~ 

3 

0 

OKAY 

42  4 

56  4 

0 

2  2 

278 

0 

0 

7 

0 

■  4 1 1 5 

•  16 

2  3 

.  c 

( 

3 

( 

0 

STAMPS 

69.7 

42.2 

56*.0 

88 

31 

25 

7 

287 

0 

0 

5 

0 

1*5! 

1.07 

13 

.0 

c 

2 

1 

1 

TEXARKANA  WB  airport  //R 

68.3 

44.3 

56.3 

1.4 

88 

31 

25 

7 

2-1 

o 

0 

o 

.75 

-  3.99 

•  30 

13 

.0 

c 

3 

0 

0 

DIVI SIGN 

5 

-  3.93 

.0 

•       »  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELpHIA 

68.5 

41  .4M 

55. OM 

86 

31 

23 

7 

320 

0 

0 

6 

0 

1  11 

»4  02 

58 

3 

1 

CAMDEN  1 

71.3 

41.5 

56.4 

1.9 

90 

3 1 

2  3 

7 

281 

1 

0 

7 

0 

•  32 

1  3 

.  C 

0 

] 

c 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

68.5 

40.9 

54.7 

•  .9 

90 

3 t 

20 

7 

327 

1 

0 

7 

0 

1.66 

*   3  64 

1     1  s 

2 

1 

1 

FORDYCE 

69.7 

42.4 

56.1 

87 

31 

24 

7 

286 

o 

o 

o 

.44 

.12 

13 

!c 

0 

1 

0 

0 

MAGNOLIA   3  N 

70.7 

41.5 

56.1 

•  .2 

89 

31 

24 

25. 

283 

o 

o 

. 

o 

1.26 

-  3.05 

.69 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

68.7 

38.9 

53.8 

85 

22 

19 

7 

35  3 

0 

0 

10 

0 

88 

.51 

.0 

2 

1 

0 

PRESCOTT 

69.8 

42.4 

56.1 

1.4 

88 

3 j 

24 

7 

279 

0 

0 

6 

0 

-  4.13 

.33 

1 3 

.0 

0 

4 

0 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

70, OM 

38. 9M 

54. 5M 

88 

3 1 

20 

7 

331 

0 

0 

9 

0 

•  6 1 

,40 

1 3 

.0 

c 

1 

c 

0 

WARREN 

70.0 

41.  5 

55.8 

,0 

88 

31 

23 

7 

298 

Q 

0 

1.21 

.81 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

55.4 

.5 

.93 

-  4.19 

.0 

*      •  # 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

70.6 

42.0 

56.3 

.8 

90 

31 

21 

7 

283 

1 

a 

7 

0 

.48 

-  5.02 

.18 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

68.5 

44.1 

56.3 

88 

31 

22 

25 

287 

0 

01 

7 

0 

.43 

,30 

4 

.0 

0 

1 

c 

0 

DUMAS 

69.4 

42.0 

55.7 

1.1 

89 

31 

26 

25 

298 

0 

0 

a 

01 

2.31 

-  3.35 

1.70 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

EUDORA 

69.  8M 

44. 6M 

57. 2M 

88 

31 

27 

7 

259 

0 

0 

5 

0 

.36 

.30 

23 

.0 

0 

1 

Q 

0 

MONT ICELLO 

69.5 

M.T 

55.6 

89 

31 

2  5 

25. 

295 

0 

0 

% 

0 

2.45 

2.30 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

69.5 

43.6 

56.6 

1.8 

88 

31 

26 

7 

2s0 

0 

01 

5 

0 

1.00 

-  4.33 

.38 

3 

.0 

0 

4| 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

68.0 

42.8 

55.4 

89 

31 

27 

7 

312 

0 

0 

6 

01 

.39 

.23 

3 

.0 

c 

1 

c 

0 

PORTLAND 

69.1 

43.2 

56.2 

1.1 

90 

31 

27 

7 

282 

0 

6 

a 

.15 

-  5.35 

.15 

23 

.0 

a 

1 

0 

0 

ROHWER  2  NNE 

68.9 

42.5 

55.7 

89 

31 

24 

25 

297 

0 

0 

7 

0 

.98 

.65 

3 

.0 

0 

2 

I 

0 

STAR  CITY  *  ENE 

69.2 

40.5 

54.9 

87 

31 

22 

25. 

324 

0 

0 

10 

0 

.61 

.28 

3 

.0 

c 

3 

c 

0 

OIVISION 

56.0 

1.2 

.92 

-  4,59 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,      90*   ON   THE  31ST  AT  6  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE,        11*  ON   THE   7TH  AT  2  STATIONS 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        2.70   INCHES  AT  HUNTSVI LLE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:         .10   INCH  AT  LAKE  CITY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      2.30   INCHES  ON   THE   30  AT  MONTICELLO 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL j        1.0   INCH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,      1    INCH  ON   THE   5TH  AT  2  STATIONS 


See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


*SW 


BENTON V ILLE 
BERRYVILLE  *  NM 
BUFFALO  TOwER 
EUREKA  SPRINGS 
F A vE  T  f Ev I LLE  FAA  AP 

FAyETTEVILLE  EXP  STA 
GRAvETTE 

GREEN  FOREST  -  ESE 
MAORI  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MUNTSV ILL  E 
JASPER 
LEAD  MILL 
LUR  TON 
OOELL  3  N 

ROGERS 

SlLOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   l  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  OAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  NNw 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIE*  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLV I LLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  livestock 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES80R0 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 
ALV 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLAHKSv ILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  knob 

FORT   SMITH  we  AIRPORT  .' 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

NENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
PATCLIFF 

RUSS6LLVTLLE  *  H 

SUBUCC 
WAlDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BISMARCK   2  SE 

BLAKEL Y  MOUNTAIN  OAM 

BONNERDAlE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT    5PRINGS   I  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  maumELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  «B  AIRPORT/ /R 
LITTLE  ROCK  F I L T  PLANT 
MALVERN 
MORR I L  TON 


1.79 
1. ?7' 
1.30 
2.01 
2.58 

1.92 
1  .62 
1.32 
1.21 
1.16 

2.70 
1.50 
1.29 


1.87 
1  .58 
1.62 

1.50 
1*991 
LIT 
1.29 


1.06 
1.35 
1.15 


1.20 
1.8* 
1.72 


•  35| 
.361 
2.07 


1.0* 
l.U 


1.3* 
.63 
1.37 

1,40 

1.31 
2.02 
1.07 
1.23 
1.07 

1.80 


1.55 
1.0* 
L53 


.03  .22 

•07  .37 


•  321  T 
.0*     .62  I 


.65 

.(17  .62 

.33  .0* 


.02  .08 
.06 

.10  T 


U      12     13  I  14 


.26  .0* 
.26  .03 
.0* 


is 


1.20 
,*6  .70 
l.*8 

.  *  1  .60 
.1?!  L*9 
.92 
.10  .89 


16     17  I  18     19     20     21     22  23 


.12 
.22 


.03 
.18 
•  30 


.29 
.08 
.15 


.10 
.1? 
.15 
.50 


.01 

T 

•  03 


So*  Reference  Nolo*  Following  SUtion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MARCH  1966 


Day  of  Month 


NlMROD  DA* 
OWEN  5  V  I  LLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT   <•  SW 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DCS  ARC 
FORREST  C I  TV 
HELENA  5  Nw 
KEO 

MADISON 

MAR I  ANNA    2  S 

SAINT  CHARLES 

S'UTTGART 

STUTTGART   9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
D1ERKS 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE    3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

INDEX 
LftNGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *,  WNW 
NEwHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

T  E  X  ASKANA  wB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

M0R08AY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PBESCOTT 
SPARKMAN  3  WSw 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   7  S 
DERMOTT 
DERMOTT    3  N£ 
DUMAS 

EUDORA 
HAMBURG 

mon  t i cello 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
pop  tl  ano 

ROhwER  2  NNE 
STAR  CITY  *.  ENE 


.03 

,1* 
.05 
,03 


1.00 
.88 


.77 
I. Ill 
.50 
.961 
.39 

1*66] 

.73! 
1.261 
.88' 

.79 
.61 


.06 
.08 

1.62 


.20 
.15 


2.30 
,38 
.23 


13 


14  15 


.15  .12 
•  «6 

.0*.  1.07 


•  30 
■  I* 
.04 


18 

19  |  20  1  21 

22  I  23  1  24 

 1  1  

25  1  26  I  27 

 i — . — 1  

28  1  29  1  30 

1  1 

T 

.33 

.04 

.04 
1 

.15 

.04 

.OS 

.02 

02 

'.2P 

!oe 

7 

.11 

.12 

.02  .02 

T 

T 

.09 

T 

T 

.01 

.06 

.01 

T 

.10 

.07 

T 

.11 

T 

.03 

.o; 

.Oi 

T 

T 

.14 

T 

T 

.03 

.14 

T 

.07 

.11 

.03 

.06 

.14 

.02 

.01 

.11 

T 

34 

.04 

.05 

!33 

.05 

.12 

.13 

.06 

.05 

I  .14 

,05 

T 

T 

.20 

.15 

T 

T  .03 

.40 

T 

.03 

.16 

.03 

T 

SO 

T 

.31 

T 

.48 

.06 

.06 

.05 

.05 

•  06 

.04 

T 

.05 

.05 

I 

.27 

.07 

.16 

.02 

T 

.30 

.10 

T 

.04 

7 

T 

.11  T 

.01  I 

.04 

T 

T  T 

.10 

T 

•  08 

.05 

.04 

.08 

T 

I 

T 

.10 

.01 

.02 

T 

T  .05 

.04 

7  T 

T 

.05 

.09 

.01 

.02 

.05 

7 

.07 

.03 

.06 

.03 

T 

.10 

.05 

.08 

.01 

.03 

•  08 

.11 

.06 

to 

!lO 

.05 

.03 

.05 

.06 

.28 

.09 

.01 

T 

•  30 

7 

T 

.11 

.12 

.01 

T 

T  ,07 

T         .02  T 

.01 

.15 

T 

.24 

T 

.20 

.13 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  n.p.h. 

> 

Relative   humidity  average, 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

. 
c 
• 

> 
< 

Fastest 

mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
lastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

I 

.01-09 

.10-49 

50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

fl  n  i 

5 1| 

ill 
hi 

FORI    SMITH  WB  AIRPORT 

28 

1.6 

9.2 

35 

w 

05 

67 

75 

44 

39 

7 

1 

4 

0 

0 

0 

12 

65 

5.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

24 

3.2 

9.8 

36 

NW 

22 

60 

71 

45 

42 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

70 

4.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

22 

2.5 

7.8 

61 

73 

46 

42 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

11 

5.1 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

?8 

29 

30 

31 

Aver 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

BENTCNVTLLE  5  WSW 

MAX 

63 

58 

66 

58 

36 

38 

49 

48 

5  7 

68 

66 

63 

62 

68 

72 

78 

75 

72 

69 

76 

74 

75 

71 

42 

61 

57 

55 

56 

65 

70 

83 

62.9 

Mm 

29 

44 

52 

24 

23 

17 

1  9 

30 

4  3 

44 

50 

49 

4  3 

4  9 

45 

46 

52 

3  9 

63 

3  2 

IB 

23 

32 

.9 

37,6 

Eureka  springs 

MAX 

64 

60 

65 

58 

36 

38 

49 

48 

59 

67 

68 

61 

66 

64 

74 

77 

77 

75 

70 

79 

78 

76 

72 

42 

64 

55 

54 

64 

68 

71 

84 

63.3 

M1N 

17 

46 

53 

28 

24 

17 

20 

33 

44 

48 

49 

52 

45 

69 

47 

50 

60 

42 

4  2 

4  1 

1  H 

28 

29 

40.0 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

MAX 

62 

57 

65 

39 

33 

40 

50 

46 

60 

67 

62 

69 

57 

65 

73 

76 

75 

66 

73 

76 

74 

74 

47 

41 

62 

57 

57 

57 

67 

72 

85 

61.1 

Mm 

27 

47 

39 

27 

25 

1  9 

1 5 

28 

44 

44 

49 

50 

4  4 

41 

40 

67 

40 

37 

21 

'2 

36.4 

FAyETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

62 

60 

65 

60 

38 

38 

49 

48 

60 

66 

65 

6  1 

58 

68 

72 

75 

75 

72 

70 

76 

75 

74 

72 

43 

60 

68 

S3 

55 

65 

70 

83 

62.8 

Mm 

32 

46 

54 

29 

24 

18 

17 

32 

4  5 

48 

51 

6  1 

47 

4  7 

43 

47 

68 

42 

38 

4  3 

60 

3  2 

1 9 

2  6 

35 

32 

3  0 

3  3 

32 

5  0 

39.3 

GRAVETTE 

MAX 

63 

55 

66 

52 

36 

38 

50 

46 

57 

67 

65 

58 

65 

66 

72 

'6 

76 

70 

70 

77 

76 

75 

68 

40 

6  2 

56 

37 

57 

65 

71 

84 

62.1 

Mm 

28 

43 

5  I 

32 

26 

23 

16 

31 

45 

47 

4B 

48 

40 

4  H 

44 

46 

34 

5  8 

6  5 

3  8 

2  4 

3  6 

33 

30 

3 1 

5  0 

38. 1 

HARR 1  SON 

MAX 

64 

61 

62 

60 

38 

39 

50 

53 

63 

68 

69 

66 

56 

63 

72 

76 

77 

70 

73 

79 

80 

75 

69 

42 

66 

58 

53 

56 

70 

71 

80 

63,8 

Mm 

29 

46 

53 

30 

22 

19 

19 

30 

45 

36 

50 

66 

47 

48 

42 

44 

45 

4  3 

43 

38 

52 

6  3 

3  8 

2  1 

2  \ 

39 

33 

25 

27 

34 

46 

38.1 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

58 

66 

42 

31 

39 

49 

51 

61 

67 

66 

60 

6  1 

63 

71 

78 

76 

67 

70 

78 

79 

73 

5  1 

40 

64 

55 

50 

56 

66 

71 

84 

61.2 

mm 

17 

45 

42 

28 

21 

17 

19 

2h 

4  3 

43 

46 

49 

46 

4  8 

43 

48 

53 

4  3 

4  9 

4  2 

6  7 

50 

30 

2  0 

22 

3  4 

J  4 

2  7 

34 

39 

55 

38.5 

HUNTSVILLE 

MAX 

63 

58 

65 

60 

37 

39 

52 

45 

60 

67 

66 

60 

66 

67 

75 

76 

76 

76 

71 

'8 

■78 

74 

68 

41 

64 

57 

65 

58 

66 

71 

84 

63.3 

Mm 

28 

45 

52 

26 

22 

1  7 

15 

32 

44 

38 

45 

92 

46 

45 

39 

45 

53 

42 

3  6 

40 

55 

bt 

3  2 

20 

22 

3  3 

2  9 

2  6 

30 

2  a 

4  3 

36.8 

LEAD  HILL 

MAX 

66 

63 

67 

61 

38 

40 

50 

53 

61 

70 

69 

65 

58 

6  7 

73 

78 

79 

75 

73 

80 

80 

77 

73 

45 

65 

63 

65 

36 

69 

72 

86 

65.7 

Mm 

33 

44 

54 

29 

24 

19 

17 

3  0 

45 

47 

49 

54 

48 

49 

46 

45 

52 

44 

48 

38 

69 

65 

31 

22 

22 

32 

33 

2  5 

27 

34 

41 

38.9 

ROGERS 

MAX 

66 

63 

67 

62 

36 

37 

50 

47 

54 

68 

64 

59 

60 

70 

72 

77 

78 

75 

71 

78 

75 

76 

70 

42 

62 

58 

63 

63 

65 

70 

80 

63.8 

Mm 

30 

44 

S3 

21 

20 

13 

20 

30 

43 

44 

51 

50 

46 

49 

46 

47 

50 

40 

39 

43 

55 

62 

28 

15 

25 

36 

32 

28 

33 

36 

49 

38.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

66 

57 

68 

56 

37 

40 

51 

4? 

58 

6* 

63 

58 

62 

70 

74 

78 

77 

70 

71 

78 

76 

77 

59 

40 

64 

56 

61 

57 

67 

73 

84 

63.3 

•       •  * 

Mm 

30 

45 

52 

25 

18 

18 

17 

33 

44 

46 

52 

52 

42 

47 

45 

45 

55 

41 

36 

44 

59 

56 

33 

19 

25 

36 

16 

32 

30 

32 

45 

38.4 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

Mm 

evening  Shade  i  ne 

MAX 

66 

62 

68 

60 

44 

42 

53 

67 

68 

70 

67 

64 

66 

69 

76 

77 

75 

75 

79 

80 

80 

7  1 

48 

62 

62 

57 

6  7 

68 

74 

84 

65,8 

Mm 

25 

35 

5  1 

33 

25 

22 

1  3 

24 

40 

28 

33 

46 

51 

48 

46 

41 

40 

48 

30 

33 

52 

6  q 

38 

27 

1  7 

3  7 

34 

2  1 

2  3 

29 

35 

35.0 

GILBERT 

MAX 

66 

65 

67 

65 

40 

42 

52 

54 

68 

69 

68 

63 

60 

66 

73 

78 

79 

76 

74 

80 

80 

75 

7  3 

49 

65 

60 

57 

68 

'1 

73 

89 

66,3 

Mm 

21 

45 

5  i 

35 

2  7 

22 

1  2 

2 1 

46 

29 

34 

54 

6  1 

50 

42 

60 

43 

43 

27 

34 

6  1 

65 

39 

25 

1  7 

35 

30 

2  2 

23 

27 

34 

35.3 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

49 

63 

61 

64 

42 

36 

42 

50 

51 

66 

69 

69 

69 

55 

38 

72 

76 

79 

68 

74 

80 

81 

71 

52 

45 

58 

60 

5  1 

66 

65 

73 

61.5 

Mm 

29 

30 

42 

36 

28 

24 

20 

2  1 

27 

36 

36 

41 

6  5 

49 

45 

43 

43 

48 

3  5 

39 

42 

60 

43 

29 

2  5 

28 

34 

3  } 

31 

33 

42 

36.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

67 

61 

67 

57 

37 

39 

48 

52 

61 

69 

69 

64 

58 

65 

70 

78 

78 

72 

72 

76 

80 

73 

70 

46 

61 

59 

52 

56 

67 

73 

80 

63.7 

Mm 

24 

44 

54 

3  3 

24 

19 

1  i 

26 

41 

29 

37 

54 

48 

46 

47 

45 

41 

4  5 

2  8 

3  3 

5  8 

6  3 

39 

24 

1  6 

39 

28 

22 

2  3 

32 

41 

35  .  9 

MARSHALL 

MAX 

65 

59 

66 

69 

38 

42 

52 

52 

65 

67 

68 

63 

55 

65 

73 

75 

78 

73 

75 

78 

78 

74 

70 

47 

66 

61 

54 

59 

69 

74 

87 

65.0 

Mm 

31 

4  ^ 

56 

33 

24 

20 

17 

31 

42 

4  6 

55 

5  0 

4  8 

41 

30 

56 

46 

46 

4  1 

57 

62 

37 

23 

2  2 

40 

33 

25 

31 

34 

44 

39.7 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

44 

66 

65 

65 

43 

33 

40 

5  0 

56 

66 

64 

69 

60 

56 

67 

73 

79 

79 

64 

73 

81 

80 

74 

49 

43 

65 

58 

47 

5  7 

69 

73 

61.5 

Mm 

33 

3  6 

47 

j  i 

24 

19 

19 

20 

28 

4  1 

41 

47 

4  9 

48 

44 

44 

49 

44 

4  4 

46 

4  ? 

5  8 

37 

24 

2  3 

25 

35 

29 

3  1 

32 

43 

36.7 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENS 

MAX 

45 

67 

63 

65 

41 

40 

40 

*9 

54 

67 

69 

69 

61 

54 

65 

70 

79 

79 

64 

72 

79 

81 

73 

49 

4  3 

65 

59 

48 

55 

6  a 

72 

61.5 

Mm 

28 

28 

47 

32 

26 

19 

18 

18 

28 

37 

39 

46 

49 

4  9 

44 

43 

44 

43 

39 

41 

47 

58 

38 

25 

19 

23 

33 

26 

31 

33 

40 

35.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

64 

62 

69 

62 

37 

41 

51 

55 

65 

67 

49 

70 

55 

60 

69 

7  7 

76 

7  1 

74 

7  8 

79 

74 

7  1 

45 

6  1 

60 

32 

56 

67 

86 

64,4 

Mm 

35 

46 

54 

14 

26 

21 

20 

27 

44 

44 

49 

52 

52 

48 

44 

46 

53 

45 

44 

43 

60 

64 

36 

25 

23 

43 

35 

28 

34 

39 

43 

40,5 

YELLVILLE 

MAX 

67 

62 

67 

63 

37 

41 

50 

55 

64 

70 

69 

63 

57 

66 

70 

79 

80 

74 

76 

»1 

82 

76 

68 

44 

66 

69 

54 

56 

71 

73 

87 

65,4 

... 

Mm 

24 

41 

42 

33 

26 

21 

1  1 

29 

42 

37 

13 

54 

50 

50 

39 

41 

43 

44 

2a 

43 

49 

63 

40 

24 

18 

36 

36 

21 

23 

27 

16 

35.7 

NORTHEAST  OJ 

AL I C  I  A 

MAX 

63 

62 

66 

59 

42 

41 

47 

50 

63 

68 

69 

74 

63 

54 

63 

74 

76 

71 

76 

79 

79 

76 

7  2 

48 

60 

62 

55 

55 

66 

73 

82 

64.1 

25 

2  3 

26 

4  1 

1  3 

43 

55 

52 

4  7 

51 

45 

49 

32 

41 

40 

60 

62 

43 

29 

26 

4  2 

32 

30 

28 

38 

42 

40,4 

BALD  KNOB 

MAX 

62 

63 

67 

66 

41 

45 

47 

52 

62 

66 

67 

72 

68 

57 

64 

75 

76 

73 

74 

78 

79 

7  5 

7  3 

52 

59 

64 

r'8 

6  6 

66 

7  3 

83 

64,9 

^2 

2 1 

28 

36 

34 

38 

'  4 

54 

49 

50 

45 

46 

50 

34 

4  1 

59 

62 

45 

10 

25 

44 

32 

36 

30 

39 

4  2 

60.4 

BATF5VILLE  LIVESTOCK 

MAX 

65 

63 

61 

63 

42 

43 

50 

52 

66 

69 

70 

78 

55 

60 

69 

76 

78 

75 

75 

80 

79 

76 

72 

50 

62 

6  1 

59 

36 

66 

73 

84 

65.4 

4 1 

2 1 

2 1 

2  J 

39 

37 

43 

51 

4  7 

46 

41 

46 

47 

43 

4  f 

59 

6  3 

39 

26 

20 

43 

34 

29 

30 

37 

46 

38.8 

BATESVRLE  L  AND  D  1 

MAX 

65 

63 

70 

63 

45 

44 

50 

53 

66 

69 

70 

68 

62 

59 

68 

76 

79 

77 

77 

C  S 

80 

79 

74 

52 

61 

63 

55 

57 

66 

74 

84 

66,1 

2 1 

29 

l  6 

5  l 

53 

49 

44 

42 

41 

51 

40 

4  3 

61 

64 

4  4 

29 

18 

39 

31 

24 

24 

29 

38 

37.8 

BEEDEVILLE 

MAX 

60 

63 

62 

40 

39 

45 

51 

62 

68 

67 

72 

70 

58 

64 

75 

78 

74 

76 

8  3 

80 

77 

72 

49 

60 

6  3 

56 

66 

66 

7  3 

83 

64.6 

38 

26 

37 

4l 

55 

55 

46 

51 

42 

49 

6  1 

42 

4  1 

60 

62 

45 

30 

22 

45 

30 

10 

28 

40 

43 

40,4 

BLYTHEVILLE 

MAX 

62 

62 

68 

62 

43 

42 

45 

5  3 

64 

68 

70 

73 

69 

63 

66 

74 

76 

74 

7  7 

80 

83 

82 

76 

36 

61 

61 

58 

58 

66 

71 

81 

65.9 

28 

2  7 

43 

54 

5  5 

4  9 

61 

42 

52 

■  9 

41 

50 

62 

62 

48 

29 

26 

47 

32 

31 

32 

41 

41 

61.9 

CORNING 

MAX 

64 

61 

65 

58 

41 

41 

45 

51 

63 

68 

70 

70 

62 

56 

65 

75 

76 

72 

1  3 

78 

79 

74 

73 

48 

69 

61 

57 

55 

64 

80 

63.8 

36 

26 

40 

50 

4  5 

49 

45 

51 

50 

45 

4  7 

62 

63 

4  1 

27 

24 

42 

30 

27 

29 

39 

44 

39.8 

JONESBORO 

MAX 

6* 

63 

66 

63 

44 

40 

43 

50 

63 

6B 

69 

73 

68 

56 

65 

75 

77 

73 

76 

79 

80 

78 

73 

49 

6  v 

61 

57 

6  3 

6  5 

72 

61 

64,6 

27 

37 

33 

53 

46 

48 

43 

51 

53 

47 

46 

60 

60 

44 

2  9 

27 

60 

33 

32 

13 

41 

46 

61,0 

KEISER 

MAX 

50 

61 

62 

65 

51 

38 

40 

42 

50 

63 

68 

71 

75 

69 

62 

66 

76 

78 

69 

75 

"  2 

85 

80 

5  6 

4  4 

6  1 

60 

49 

55 

65 

71 

62.5 

32 

45 

55 

49 

5C 

45 

47 

56 

35 

40 

51 

61 

47 

28 

19 

36 

30 

26 

28 

32 

4  2 

38.0 

MARKED  TREE 

MAX 

61 

63 

66 

63 

44 

40 

43 

53 

64 

68 

70 

75 

72 

62 

67 

75 

77 

76 

75 

8  1 

82 

81 

48 

6  2 

66 

60 

57 

67 

67 

64 

65,9 

34 

4  1 

3 1 

4  2 

54 

■  A 

49 

51 

47 

50 

<  2 

40 

43 

61 

63 

47 

30 

21 

45 

35 

30 

29 

60 

46 

41,2 

NEWPORT 

MAX 

62 

63 

68 

67 

42 

45 

47 

52 

64 

68 

67 

7* 

60 

55 

63 

75 

78 

71 

77 

50 

79 

77 

72 

50 

60 

61 

55 

54 

67 

73 

82 

64.8 

Mm 

34 

42 

53 

39 

28 

24 

20 

29 

40 

39 

44 

56 

63 

49 

51 

46 

52 

55 

44 

46 

61 

63 

47 

31 

28 

46 

35 

33 

3  3 

45 

47 

42.3 

PARAGOULD  RADIO  kdrs 

MAX 

62 

61 

64 

63 

46 

40 

43 

48 

62 

66 

68 

73 

71 

66 

64 

74 

76 

75 

74 

78 

SO 

79 

76 

33 

5  8 

60 

60 

53 

63 

71 

80 

64.4 

Mm 

35 

43 

55 

39 

28 

25 

23 

28 

40 

18 

41 

55 

52 

47 

49 

44 

51 

53 

44 

44 

60 

62 

45 

29 

26 

46 

33 

32 

33 

42 

43 

41.5 

S«e  Reference  N  I  - .-  Following  Suiion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

01 

Station 

1  

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POCAHONTAS  1 

63 

59 

67 

65 

40 

4  1 

4  9 

60 

58 

65 

72 

74 

70 

74 

76 

78 

73 

7  I 

48 

62 

54 

53 

66 

73 

78 

63  2 

Mm 

90 

38 

56 

37 

27 

23 

20 

25 

40 

32 

35 

63 

52 

46 

60 

45 

44 

60 

43 

39 

61 

63 

42 

27 

20 

43 

31 

30 

27 

39 

44 

39!l 

SEARCY 

6  5 

8  1 

52 

64 

6  8 

b  & 

73 

65 

58 

66 

75 

79 

75 

75 

80 

80 

78 

74 

53 

60 

65 

6  1 

55 

67 

74 

64 

66.3 

Mm 

29 

40 

58 

38 

30 

26 

21 

26 

36 

32 

3? 

53 

55 

50 

48 

42 

45 

49 

36 

41 

59 

64 

43 

31 

24 

39 

35 

36 

30 

38 

44 

39.8 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 

62 

61 

66 

54 

36 

42 

65 

60 

6  3 

67 

68 

72 

56 

55 

65 

74 

74 

67 

74 

78 

78 

73 

68 

46 

58 

61 

47 

55 

65 

73 

80 

62.4 

•       •  • 

33 

43 

5  3 

3  5 

29 

24 

42 

60 

6  3 

37 

2  8 

25 

38 

32 

41 

42 

WEST  CENTRAL 

OA 

APPLETON 

6* 

50 

70 

70 

76 

80 

7  J 

73 

74 

S3 

79 

74 

54 

55 

61 

6  5 

66 

68 

77 

85 

66  6 

Mm 

29 

56 

38 

36 

26 

25 

20 

26 

34 

35 

46 

44 

41 

43 

46 

41 

40 

38 

54 

56 

30 

26 

24 

33 

28 

32 

33 

35 

44 

36.6 

BOONEVILLE 

70 

6  2 

4  1 

5  8 

77 

82 

80 

80 

7J 

4  7 

70 

74 

MDJ 

25 

46 

44 

27 

29 

24 

18 

33 

46 

43 

47 

67 

53 

52 

45 

18 

30 

4  1 

6  9 

65 

31 

26 

22 

37 

32 

42 

30 

34 

38 

38,9 

CLARKSVILLE 

6  7 

70 

74 

78 

80 

8  2 

77 

73 

49 

65 

5  9 

59 

74 

67  4 

Mm 

27 

45 

52 

33 

30 

24 

19 

32 

45 

42 

47 

56 

53 

45 

49 

33 

43 

6  7 

64 

39 

30 

24 

39 

36 

38 

32 

34 

40 

40,3 

OARDANELLE 

65 

64 

70 

62 

68 

72 

78 

79 

7  ^ 

7? 

80 

80 

75 

73 

40 

66 

67 

6  1 

60 

70 

75 

90 

67  5 

MIN 

28 

40 

50 

39 

31 

2  7 

20 

31 

43 

36 

40 

52 

53 

52 

43 

52 

31 

38 

53 

60 

41 

31 

22 

42 

32 

40 

28 

33 

38 

39,2 

DEVILS  KNOB 

47 

89 

63 

60 

55 

6  2 

68 

72 

73 

68 

72 

75 

74 

70 

66 

42 

58 

57 

52 

5J 

64 

75 

83 

60  6 

Mm 

35 

39 

47 

2  5 

1  6 

!  - 

2  2 

26 

39 

41 

46 

48 

45 

60 

40 

43 

43 

57 

58 

27 

18 

27 

39 

33 

29 

36 

40 

54 

38.4 

POP T  SMITH  WB  AIRPORT 

6  3 

63 

74 

80 

80 

81 

80 

79 

5  3 

46 

67 

6  6 

64 

60 

70 

74 

65  9 

Mm 

27 

..3 

44 

33 

32 

24 

19 

36 

45 

39 

42 

63 

82 

60 

.2 

33 

44 

54 

51 

32 

29 

25 

37 

3  3 

40 

33 

37 

4  0 

39.0 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

6  2 

63 

73 

77 

78 

81 

78 

75 

47 

61 

60 

70 

74 

87 

Mm 

25 

47 

53 

29 

27 

21 

17 

35 

'•6 

41 

52 

84 

61 

4, 

43 

31 

37 

48 

61 

36 

24 

20 

35 

31 

33 

29 

32 

39 

37^6 

MENA 

60 

73 

75 

77 

70 

45 

72 

Mm 

30 

46 

55 

30 

30 

23 

26 

31 

42 

40 

49 

86 

53 

6  1 

54 

4  9 

35 

47 

48 

63 

35 

29 

25 

37 

37 

40 

33 

40 

43 

41.1 

MOUNT  MAGAZINE 

50 

34 

0 

54 

52 

60 

66 

70 

70 

63 

72 

70 

64 

3? 

57 

58 

56 

61 

65 

80 

5  0 

Mm 

36 

35 

47 

22 

14 

13 

24 

2  0 

3  8 

43 

45 

49 

47 

46 

6  2 

35 

44 

55 

55 

57 

25 

i  e 

26 

32 

36 

34 

33 

42 

54 

38.0 

OZARK 

60 

58 

54 

68 

6  5 

63 

68 

75 

7  7 

re 

72 

77 

80 

79 

75 

7  3 

48 

65 

65 

59 

59 

70 

75 

66  5 

Mm 

28 

45 

53 

33 

2  9 

23 

21 

32 

45 

42 

45 

55 

53 

48 

52 

34 

43 

64 

64 

38 

2  8 

25 

38 

35 

39 

33 

34 

41 

40.6 

PARIS 

63 

6  3 

55 

64 

6  9 

68 

62 

75 

80 

80 

7? 

83 

80 

7  8 

52 

62 

70 

73 

Mm 

25 

42 

45 

33 

2s 

24 

19 

29 

42 

35 

40 

64 

52 

60 

45 

34 

40 

51 

65 

38 

38 

23 

37 

30 

18 

29 

34 

43 

38.6 

RUSSELLVILLE  4  N 

67 

6  5 

42 

55 

54 

70 

67 

62 

69 

72 

78 

81 

7  3 

84 

7J 

Mm 

23 

32 

45 

32 

26 

2  3 

15 

25 

41 

31 

35 

49 

50 

49 

47 

28 

37 

51 

56 

37 

29 

19 

35 

29 

33 

27 

29 

35 

35.1 

SUBIACO 

67 

65 

39 

64 

52 

70 

65 

78 

80 

72 

47 

Mm 

31 

46 

55 

33 

29 

24 

25 

31 

44 

40 

47 

56 

32 

50 

48 

48 

44 

89 

67 

38 

29 

25 

45 

36 

38 

34 

43 

54 

42.5 

WALDRON 

65 

57 

6  2 

75 

78 

79 

Mm 

25 

48 

55 

32 

30 

25 

18 

34 

44 

47 

44 

56 

52 

52 

43 

43 

47 

48 

31 

40 

68 

66 

41 

31 

22 

37 

30 

43 

31 

33 

39 

40.2 

WHITE  ROCK 

MAX 

61 

59 

61 

55 

35 

38 

50 

47 

60 

66 

64 

58 

65 

70 

73 

74 

71 

72 

77 

78 

73 

68 

45 

57 

58 

56 

55 

65 

71 

85 

62.1 

•      ft  • 

37 

3  9 

22 

20 

1  4 

2  4 

29 

39 

4  1 

4  5 

46 

4  5 

41 

8  3 

56 

59 

2  7 

17 

27 

38 

35 

3  1 

3  7 

44 

53 

38.5 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

65 

65 

70 

67 

58 

57 

69 

70 

67 

64 

64 

6  5 

73 

79 

80 

7J 

Mm 

29 

41 

55 

35 

29 

25 

25 

28 

42 

35 

39 

54 

57 

50 

45 

48 

40 

42 

57 

61 

39 

31 

26 

42 

35 

40 

31 

43 

48 

40,5 

BENTON 

59 

67 

55 

8  6 

T2 

69 

77 

80 

7  9 

8  1 

69 

59 

Mm 

29 

41 

62 

43 

37 

2  7 

18 

26 

43 

36 

46 

5P 

46 

52 

41 

47 

6  2 

40 

5  1 

62 

64 

60 

34 

24 

42 

32 

43 

30 

35 

44 

42^1 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

50 

65 

50 

69 

74 

78 

78 

79 

50 

68 

59 

69 

65,1 

Mm 

26 

26 

37 

37 

31 

27 

20 

23 

30 

30 

32 

..4 

85 

52 

43 

41 

46 

30 

35 

42 

»4 

40 

34 

22 

26 

31 

36 

29 

32 

35 

35.1 

CONWAY 

MAX 

65 

6  7 

7  J 

68 

46 

52 

54 

69 

70 

70 

6  3 

6  2 

67 

75 

80 

75 

Mm 

28 

43 

56 

35 

29 

26 

1  9 

26 

36 

35 

45 

»4 

56 

52 

42 

4  3 

47 

34 

3  9 

60 

63 

42 

31 

24 

39 

34 

40 

30 

36 

41 

39^7 

GREENBRIER 

MAX 

65 

66 

7  I 

6 ; 

39 

4  ' 

5  3 

54 

6  7 

70 

67 

6  8 

6  1 

64 

69 

77 

80 

76 

81 

82 

75 

72 

57 

7J 

Mm 

26 

35 

57 

35 

29 

22 

18 

22 

36 

32 

38 

50 

55 

51 

4  2 

46 

31 

38 

85 

65 

41 

3  9 

20 

40 

30 

36 

28 

31 

41 

37,5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

66 

66 

7  ] 

67 

40 

59 

5  8 

62 

63 

62 

69 

72 

78 

81 

68 

6 1 

MIN 

33 

42 

55 

35 

30 

2  6 

26 

30 

4  2 

43 

48 

67 

54 

50 

' 

51 

37 

42 

!  7 

61 

38 

31 

28 

43 

37 

44 

35 

44 

47 

42^3 

LEOLA 

MAX 

66 

6  7 

74 

6  5 

5  0 

57 

8  7 

67 

'0 

59 

70 

77 

81 

80 

65 

70 

68 

62 

Mm 

26 

34 

'8 

39 

34 

25 

19 

19 

33 

29 

35 

53 

65 

53 

42 

42 

53 

31 

41 

84 

64 

43 

28 

21 

41 

31 

41 

3  0 

36 

49 

3e|7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

68 

75 

58 

43 

48 

52 

6  6 

65 

?2 

76 

65 

59 

68 

76 

82 

59 

69 

8  7 

Mm 

35 

43 

56 

38 

31 

30 

24 

29 

4  2 

35 

42 

64 

56 

48 

43 

40 

46 

58 

57 

42 

13 

28 

44 

37 

42 

34 

39 

48 

41,9 

MALVERN 

MAX 

67 

67 

7  0 

50 

57 

8  8 

69 

70 

62 

72 

79 

82 

80 

78 

70 

6  8 

89 

Mm 

23 

32 

58 

38 

33 

24 

16 

25 

41 

28 

35 

52 

56 

5  2 

39 

39 

41 

53 

30 

38 

52 

63 

40 

30 

21 

40 

33 

41 

28 

31 

38 

37,7 

MORRILTON 

MAX 

68 

6  6 

72 

43 

5J 

68 

77 

81 

7  9 

79 

53 

68 

67 

64 

60 

70 

87 

66,0 

Mm 

32 

43 

55 

37 

32 

27 

23 

26 

4  3 

38 

48 

6  6 

54 

53 

49 

39 

42 

89 

65 

42 

33 

25 

45 

36 

39 

34 

43 

47 

42.1 

NIMROD  DAM 

MAX 

48 

66 

68 

7  0 

42 

56 

55 

70 

67 

72 

77 

79 

8  2 

79 

6  7 

50 

68 

65 

59 

71 

75 

65.2 

Mm 

28 

30 

49 

3  6 

31 

26 

19 

23 

31 

35 

40 

54 

55 

52 

52 

35 

43 

80 

63 

40 

31 

20 

30 

29 

41 

31 

35 

42 

38.1 

PERRY 

MAX 

72 

80 

82 

78 

8  3 

82 

75 

62 

65 

67 

62 

59 

70 

89 

68.0 

Mm 

28 

42 

55 

37 

31 

26 

16 

29 

43 

30 

42 

60 

87 

52 

4  2 

42 

47 

50 

30 

38 

57 

64 

43 

30 

24 

38 

29 

32 

28 

32 

39.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

65 

67 

73 

68 

45 

48 

53 

56 

68 

71 

69 

73 

66 

61 

6  8 

76 

76 

77 

78 

81 

82 

80 

74 

5B 

64 

70 

65 

69 

71 

70 

88 

68.4 

ft       «  • 

29 

5  7 

35 

32 

26 

23 

2  7 

41 

40 

45 

57 

55 

5  1 

5 

39 

40 

38 

47 

57 

59 

42 

30 

24 

40 

34 

43 

39 

41 

45 

40.8 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

63 

65 

72 

70 

52 

51 

48 

55 

64 

67 

70 

71 

72 

66 

68 

75 

76 

76 

80 

82 

83 

82 

76 

55 

59 

69 

69 

63 

66 

74 

88 

68,6 

MIN 

29 

41 

56 

44 

34 

27 

23 

29 

25 

37 

45 

52 

55 

64 

49 

42 

42 

6  3 

35 

43 

58 

61 

46 

32 

22 

43 

38 

42 

30 

39 

47 

41.1 

BRINKLEY 

MAX 

66 

66 

69 

59 

40 

36 

49 

54 

62 

64 

64 

70 

74 

63 

66 

75 

79 

65 

69 

79 

80 

81 

82 

62 

50 

51 

64 

61 

61 

65 

74 

64,5 

Mm 

35 

38 

48 

37 

32 

28 

30 

36 

40 

42 

42 

45 

56 

50 

48 

44 

50 

42 

44 

40 

44 

61 

46 

30 

21 

32 

39 

42 

40 

37 

42 

40.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

29 

0 

31 

CABOT    .  SW 

MAX 

62 

65 

72 

61 

41 

47 

31 

6„ 

66 

68 

68 

73 

64 

56 

67 

74 

79 

71 

78 

82 

82 

'8 

74 

51 

62 

65 

59 

36 

69 

73 

84 

66.2 

Mm 

28 

44 

55 

17 

30 

2  3 

24 

29 

41 

37 

44 

35 

56 

30 

48 

41 

48 

48 

3' 

66 

69 

6  6 

42 

29 

23 

61 

16 

19 

31 

44 

44 

41,0 

CLARENDON 

MAX 

61 

63 

66 

63 

47 

42 

45 

51 

62 

66 

69 

71 

69 

61 

65 

75 

76 

75 

75 

-8 

8  0 

79 

75 

57 

60 

65 

63 

58 

64 

70 

83 

65.6 

Mm 

35 

41 

55 

40 

30 

27 

27 

28 

38 

37 

45 

54 

33 

49 

50 

46 

49 

50 

45 

62 

49 

60 

43 

32 

26 

43 

36 

40 

)4 

41 

46 

41  .5 

OES  ARC 

MAX 

64 

68 

69 

68 

44 

47 

46 

54 

64 

68 

70 

74 

70 

62 

65 

76 

79 

76 

'8 

82 

60 

77 

55 

62 

65 

6  ) 

37 

66 

74 

86 

67.5 

Mm 

34 

43 

«5 

42 

36 

28 

32 

41 

65 

49 

58 

66 

50 

52 

48 

66 

50 

44 

49 

58 

69 

41 

33 

)0 

44 

36 

39 

36 

45 

49 

44,5 

FORREST  CITY 

MAX 

64 

64 

66 

64 

43 

44 

45 

54 

64 

68 

68 

73 

68 

64 

67 

76 

78 

74 

75 

81 

8  2 

'9 

71 

48 

61 

63 

39 

58 

65 

72 

83 

65.9 

Mm 

31 

47 

SB 

41 

30 

27 

20 

27 

36 

66 

40 

56 

66 

50 

61 

4  2 

66 

6  1 

37 

66 

59 

6  1 

45 

29 

23 

43 

32 

38 

30 

16 

45 

41,4 

HELENA    3  NW 

MAX 

48 

63 

65 

69 

55 

44 

42 

4  7 

55 

66 

67 

71 

71 

73 

68 

67 

76 

78 

71 

78 

81 

8  2 

'9 

39 

6  9 

60 

62 

65 

59 

65 

71 

64,6 

Mm 

10 

30 

44 

43 

32 

2  1 

26 

25 

30 

38 

41 

46 

54 

50 

50 

43 

-6 

66 

1 1 

35 

46 

69 

66 

30 

21 

24 

41 

40 

32 

33 

40 

38,2 

KEP 

MAX 

64 

66 

72 

68 

»6 

48 

51 

54 

66 

69 

70 

72 

67 

69 

65 

76 

80 

77 

78 

82 

83 

80 

76 

60 

63 

67 

63 

60 

68 

74 

86 

67,7 

Mm 

30 

40 

55 

38 

27 

23 

27 

16 

15 

40 

54 

66 

60 

46 

4  2 

67 

49 

38 

43 

58 

62 

41 

11 

24 

41 

32 

41 

31 

40 

43 

40,3 

MAR  1  ANNA    2  < 

MAX 

62 

63 

67 

67 

46 

46 

55 

61 

65 

72 

73 

66 

68 

7  7 

78 

'8 

73 

78 

82 

80 

75 

67 

59 

65 

60 

39 

65 

71 

84 

67,4 

Mm 

32 

43 

58 

41 

24 

28 

14 

37 

38 

49 

46 

46 

43 

48 

49 

33 

40 

66 

61 

66 

10 

23 

39 

33 

41 

32 

36 

42 

39,2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

59 

64 

64 

70 

55 

41 

43 

67 

55 

64 

68 

70 

76 

75 

66 

68 

75 

77 

70 

77 

go 

8  2 

79 

58 

69 

6] 

66 

62 

62 

65 

71 

65,0 

Mm 

32 

16 

44 

43 

33 

28 

26 

12 

34 

44 

46 

50 

•3 

53 

62 

46 

49 

56 

40 

49 

60 

60 

66 

32 

27 

16 

38 

37 

38 

40 

46 

6  2,1 

STUTTGART 

MAX 

63 

65 

69 

64 

44 

46 

47 

55 

64 

67 

70 

72 

69 

64 

67 

76 

79 

71 

78 

81 

83 

80 

70 

6  2 

61 

66 

63 

59 

66 

'1 

86 

66,7 

Mm 

1  1 

43 

56 

40 

3? 

2  9 

24 

31 

35 

40 

*6 

56 

56 

62 

50 

46 

52 

50 

41 

46 

59 

61 

46 

12 

27 

41 

17 

43 

14 

40 

48 

42,7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

54 

62 

64 

68 

14 

43 

44 

47 

56 

62 

67 

69 

73 

'0 

6  2 

66 

76 

79 

71 

77 

81 

a  3 

80 

58 

50 

60 

6  6 

62 

58 

65 

72 

64,4 

Mm 

33 

37 

46 

39 

32 

28 

26 

31 

35 

42 

43 

49 

66 

52 

51 

6  1 

48 

56 

39 

47 

64 

6  0 

46 

2  8 

2  5 

33 

37 

40 

14 

II 

67 

41.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

62 

65 

64 

62 

44 

40 

44 

50 

61 

68 

65 

70 

69 

68 

66 

70 

75 

74 

73 

78 

80 

80 

78 

52 

58 

60 

57 

36 

67 

70 

82 

64,8 

Mm 

39 

47 

51 

43 

28 

26 

31 

32 

2  7 

40 

37 

55 

67 

47 

45 

41 

52 

52 

68 

50 

6  2 

4  2 

32 

6- 

33 

34 

32 

40 

41.7 

WYNNE 

MAX 

63 

65 

68 

65 

44 

54 

64 

67 

69 

76 

69 

61 

67 

77 

78 

75 

75 

80 

81 

79 

75 

54 

60 

62 

61 

57 

65 

72 

83 

66,9 

•        •  # 

Mm 

35 

45 

57 

40 

22 

24 

34 

34 

48 

57 

54 

48 

45 

43 

56 

49 

40 

65 

60 

62 

45 

29 

23 

43 

29 

28 

29 

37 

43 

41, 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 

68 

60 

71 

62 

47 

54 

60 

56 

68 

72 

66 

66 

65 

72 

77 

80 

81 

74 

79 

76 

81 

76 

72 

55 

64 

73 

'3 

65 

71 

78 

89 

69.3 

Mm 

27 

42 

53 

33 

3  6 

20 

34 

45 

40 

49 

58 

55 

51 

42 

45 

50 

6  2 

34 

66 

54 

63 

39 

27 

25 

37 

3  1 

60 

14 

16 

38 

40.8 

DIERKS 

MAX 

67 

61 

70 

59 

46 

62 

59 

52 

69 

71 

64 

65 

62 

71 

77 

79 

80 

74 

78 

'5 

80 

76 

76 

52 

63 

71 

72 

66 

10 

77 

88 

68.3 

Mm 

23 

14 

59 

39 

2$ 

18 

29 

30 

11 

40 

52 

55 

49 

38 

41 

43 

52 

32 

41 

48 

67 

41 

24 

21 

33 

3  0 

40 

30 

31 

34 

37.3 

HODE   3  NE 

MAX 

37 

67 

69 

71 

51 

48 

52 

58 

65 

69 

71 

66 

65 

67 

61 

76 

79 

79 

75 

78 

78 

81 

78 

58 

54 

65 

70 

72 

55 

68 

76 

66.8 

Mm 

27 

29 

18 

37 

23 

25 

34 

40 

43 

62 

54 

53 

43 

4  6 

47 

51 

38 

43 

57 

65 

41 

28 

25 

29 

38 

43 

37 

40 

42 

3  9.2 

MOUNT  IDA 

MAX 

65 

65 

70 

62 

42 

47 

58 

57 

69 

69 

67 

64 

63 

69 

76 

79 

78 

72 

79 

76 

73 

71 

65 

50 

63 

66 

69 

60 

10 

73 

89 

67.0 

Mm 

22 

19 

50 

32 

17 

25 

31 

32 

43 

53 

53 

51 

6  2 

4  2 

64 

40 

28 

44 

52 

54 

19 

31 

19 

34 

28 

15 

28 

16 

39 

6.7 

NARROWS  DAM 

MAX 

35 

67 

64 

71 

49 

45 

53 

59 

53 

68 

71 

62 

65 

64 

72 

75 

78 

78 

73 

78 

76 

80 

'5 

37 

64 

63 

'2 

71 

60 

71 

77 

66.3 

Mm 

26 

29 

15 

37 

18 

21 

3  2 

30 

34 

47 

55 

53 

43 

41 

41 

64 

32 

36 

47 

67 

40 

27 

22 

29 

32 

19 

10 

33 

34 

NASHVILlE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

54 

64 

62 

70 

5C 

46 

52 

58 

52 

66 

69 

63 

64 

62 

69 

75 

77 

79 

71 

76 

'5 

*G 

74 

57 

5  2 

63 

70 

71 

71 

68 

75 

65.7 

Mm 

2S 

17 

64 

32 

7,  \ 

2  i 

22 

29 

32 

32 

45 

31 

52 

60 

38 

39 

66 

48 

36 

45 

50 

55 

15 

2  1 

21 

33 

36 

40 

16 

18 

43 

37  5 

OKAY 

MAX 

66 

64 

76 

66 

47 

53 

60 

68 

69 

71 

7  0 

66 

65 

70 

75 

83 

81 

'9 

79 

'9 

81 

90 

75 

56 

65 

72 

'2 

70 

68 

77 

89 

70,4 

Mm 

26 

44 

55 

28 

28 

29 

22 

30 

44 

37 

53 

58 

66 

64 

43 

48 

67 

64 

40 

50 

67 

63 

34 

13 

26 

41 

39 

44 

18 

43 

41 

42,4 

STAMPS 

MAX 

67 

68 

75 

64 

4g 

53 

55 

55 

70 

72 

71 

67 

67 

64 

75 

79 

80 

76 

79 

'8 

•  3 

81 

75 

55 

63 

'1 

73 

65 

67 

76 

88 

69.7 

Mm 

28 

42 

sa 

39 

25 

33 

17 

18 

5  0 

54 

54 

53 

43 

45 

64 

48 

35 

61 

57 

61 

43 

28 

26 

41 

40 

42 

62 

38 

41 

42  2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

66 

73 

55 

4? 

52 

56 

57 

69 

70 

69 

68 

64 

67 

76 

79 

82 

75 

79 

79 

83 

82 

59 

55 

6  2 

70 

7! 

56 

66 

76 

88 

68.3 

tt       •  • 

Mm 

34 

45 

55 

39 

28 

25 

37 

40 

63 

54 

37 

56 

52 

4c 

66 

57 

52 

41 

66 

60 

56 

41 

11 

30 

41 

43 

44 

41 

64 

65 

44  3 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

66 

68 

72 

70 

47 

52 

58 

57 

68 

70 

68 

68 

65 

62 

69 

79 

78 

'5 

'2 

76 

81 

79 

76 

54 

62 

65 

7  0 

67 

69 

75 

86 

68.5 

Mm 

27 

3T 

57 

38 

34 

2  7 

23 

32 

42 

35 

43 

55 

56 

51 

42 

45 

82 

57 

46 

34 

62 

13 

2  6 

24 

37 

41 

33 

16 

44 

60 

4  .4 

CAMDEN  1 

MAX 

64 

67 

74 

73 

50 

63 

56 

56 

68 

72 

71 

71 

67 

6  6 

75 

80 

84 

80 

82 

81 

85 

83 

79 

59 

62 

'1 

76 

70 

70 

76 

9  0 

71,3 

Mm 

28 

30 

57 

42 

2  B 

23 

32 

14 

33 

-6 

51 

56 

54 

66 

64 

64 

61 

36 

46 

68 

66 

36 

30 

27 

-6 

38 

43 

41 

40 

43 

41  5 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

67 

74 

55 

49 

51 

55 

57 

67 

70 

71 

6  8 

67 

66 

71 

77 

80 

76 

79 

79 

6  3 

82 

70 

66 

62 

72 

71 

32 

67 

77 

9  0 

68,3 

Mm 

26 

36 

54 

38 

14 

26 

20 

35 

30 

32 

4l 

52 

57 

51 

45 

44 

47 

41 

15 

•9 

67 

63 

19 

27 

2  6 

64 

4  2 

46 

66 

41 

61 

40.9 

FORDYCE 

MAX 

66 

67 

72 

72 

48 

50 

57 

56 

66 

70 

71 

'3 

68 

67 

7C 

77 

81 

75 

'9 

'6 

84 

81 

78 

66 

64 

70 

60 

67 

68 

75 

87 

69.7 

Mm 

29 

40 

58 

41 

3  4 

28 

24 

31 

36 

17 

63 

54 

55 

53 

45 

44 

49 

67 

37 

48 

57 

61 

45 

10 

26 

61 

38 

42 

35 

66 

52 

42  4 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

67 

69 

75 

71 

50 

52 

56 

56 

69 

72 

73 

69 

68 

66 

73 

78 

80 

76 

80 

79 

83 

81 

78 

5  ' 

63 

72 

74 

70 

68 

78 

89 

70.7 

Mm 

25 

40 

6? 

40 

36 

24 

30 

34 

39 

45 

66 

55 

53 

43 

43 

5  2 

36 

36 

69 

56 

6  1 

43 

26 

24 

6  1 

37 

42 

42 

40 

66 

41.5 

MOROBAY   LOCK    AND   DAM  8 

MAX 

55 

66 

71 

75 

56 

54 

52 

56 

59 

69 

70 

73 

73 

73 

67 

71 

78 

81 

81 

79 

90 

85 

83 

61 

57 

63 

71 

72 

52 

69 

77 

68.7 

Mm 

26 

30 

4  ! 

46 

19 

24 

30 

30 

33 

68 

54 

66 

44 

43 

43 

45 

33 

60 

59 

62 

69 

27 

24 

29 

18 

43 

45 

19 

43 

38.9 

PRESCOTT 

MAX 

68 

67 

72 

68 

52 

57 

57 

57 

70 

72 

67 

67 

64 

62 

76 

80 

81 

78 

80 

'6 

82 

79 

72 

6  0 

66 

70 

68 

62 

68 

78 

88 

69.8 

Mm 

31 

41 

56 

39 

35 

27 

24 

31 

46 

41 

40 

50 

52 

63 

44 

49 

61 

35 

41 

47 

50 

58 

43 

30 

27 

43 

41 

40 

40 

64 

46 

42.4 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

66 

68 

76 

66 

46 

58 

57 

68 

71 

70 

67 

62 

72 

78 

80 

75 

79 

78 

83 

82 

77 

54 

65 

71 

70 

59 

69 

76 

88 

70.0 

Mm 

26 

34 

51 

40 

36 

20 

29 

35 

31 

37 

55 

53 

46 

42 

45 

56 

34 

63 

51 

43 

32 

29 

23 

41 

17 

35 

35 

32 

38 

38,9 

WARREN 

MAX 

66 

69 

73 

68 

6  9 

53 

56 

57 

61 

TO 

71 

75 

69 

66 

69 

79 

80 

81 

79 

78 

84 

82 

76 

37 

63 

'3 

70 

63 

68 

77 

88 

70.0 

•        »  • 

Mm 

28 

38 

6S 

45 

33 

26 

23 

29 

29 

37 

42 

51 

54 

54 

46 

42 

45 

67 

S4 

48 

57 

61 

48 

2  7 

2  4 

44 

38 

41 

41 

41 

47 

41,5 

SOUTHEAST  09 

CROSSFTT  7  s 

MAX 

66 

69 

76 

74 

53 

53 

58 

61 

68 

70 

74 

76 

71 

63 

69 

78 

79 

75 

8  0 

80 

B5 

(2 

78 

59 

60 

71 

72 

62 

64 

76 

90 

70.6 

Mm 

29 

37 

6r 

43 

37 

24 

21 

29 

10 

34 

41 

52 

55 

55 

46 

42 

45 

69 

36 

52 

57 

63 

51 

2  9 

27 

45 

37 

63 

46 

37 

40 

42.0 

OERMOTT   3  NE 

MAX 

63 

68 

74 

68 

48 

52 

49 

55 

64 

68 

72 

73 

71 

66 

68 

75 

78 

11 

78 

79 

a  1 

80 

76 

65 

60 

71 

66 

63 

67 

75 

88 

68.5 

Mm 

31 

41 

6a 

46 

35 

27 

25 

29 

30 

38 

42 

5  2 

56 

56 

65 

56 

56 

65 

34 

52 

59 

62 

51 

27 

22 

45 

17 

45 

42 

46 

58 

44.1 

DUMAS 

MAX 

64 

68 

7  i 

68 

4T 

49 

53 

57 

64 

68 

72 

73 

78 

66 

7  0 

78 

80 

71 

79 

82 

83 

84 

'5 

64 

62 

70 

69 

61 

68 

75 

89 

69.4 

Mm 

30 

40 

57 

44 

32 

28 

27 

29 

31 

37 

42 

52 

54 

53 

48 

44 

47 

53 

37 

47 

56 

58 

50 

31 

26 

41 

16 

42 

36 

43 

31 

42.0 

See  Reference  Nolo*  following  Suiion  tndax 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDORA 

MAX 

64 

71 

78 

74 

55 

52 

52 

58 

64 

70 

75 

73 

70 

65 

68 

76 

-6 

80 

81 

83 

81 

75 

59 

60 

71 

70 

66 

64 

76 

88 

69 

8 

3  4 

4 

58 

45 

35 

28 

34 

40 

56 

52 

49 

^  1 

32 

29 

42 

MONT  I  CELLO 

MAX 

69 

70 

67 

50 

51 

54 

56 

61 

70 

71 

75 

67 

66 

69 

78 

80 

74 

80 

80 

84 

82 

76 

55 

62 

72 

72 

66 

68 

76 

89 

69 

5 

" 

" 

58 

45 

34 

25 

5 

1 

41 

48 

45 

50 

38 

5  4 

5  3 

60 

4  7 

28 

2  5 

43 

37 

38 

38 

4  1 

PINE  BLUFF 

MAX 

67 

68 

74 

b  1 

46 

5  I 

5  0 

56 

68 

72 

73 

74 

70 

62 

64 

76 

83 

80 

80 

83 

83 

82 

78 

54 

64 

70 

67 

61 

68 

75 

88 

69 

5 

33 

38 

58 

41 

3 

28 

33 

35 

40 

50 

50 

50 

58 

6  3 

4  5 

32 

29 

39 

38 

42 

52 

4  3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

72 

56 

45 

51 

49 

53 

65 

71 

71 

75 

69 

60 

63 

75 

82 

75 

79 

82 

84 

83 

71 

55 

64 

70 

64 

58 

68 

76 

89 

68, 

0 

33 

56 

39 

32 

29 

50 

48 

45 

48 

|  1 

40 

58 

6  3 

42 

32 

30 

45 

39 

43 

36 

41 

5  3 

42 

PORTLAND 

MAX 

64 

69 

72 

67 

50 

51 

52 

58 

65 

68 

74 

73 

89 

64 

68 

76 

SO 

73 

78 

80 

82 

82 

72 

58 

60 

72 

70 

62 

65 

77 

90 

69 

1 

MBJ 

32 

41 

56 

4? 

if 

28 

27 

30 

33 

37 

43 

52 

56 

54 

5  2 

48 

47 

58 

39 

42 

55 

57 

52 

32 

28 

44 

39 

44 

45 

40 

49 

43 

2 

ROHWFR   ?  NNE 

MAX 

63 

6  r 

72 

71 

52 

47 

49 

58 

63 

67 

71 

72 

73 

65 

69 

75 

79 

74 

78 

80 

84 

80 

77 

56 

60 

68 

69 

67 

66 

74 

89 

68 

9 

MIN 

33 

42 

58 

45 

1! 

10 

25 

31 

31 

40 

43 

57 

54 

54 

51 

43 

49 

50 

36 

49 

58 

60 

47 

29 

24 

45 

41 

38 

35 

39 

49 

42, 

5 

STAR   CITY   4  ENE 

MAX 

64 

67 

J  > 

66 

=  4 

50 

50 

54 

65 

69 

72 

T5 

7  1 

64 

65 

75 

90 

76 

80 

82 

83 

82 

76 

57 

63 

70 

65 

65 

68 

76 

87 

69 

2 

Mm 

10 

18 

57 

46 

19 

27 

22 

J! 

28 

32 

36 

54 

51 

53 

46 

41 

43 

52 

32 

42 

62 

65 

46 

28 

22 

44 

36 

37 

31 

42 

44 

40 

5 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


For  many  areas  of  Arkansas,  this  month  was 
the  driest  March  since  the  year  1925.  Also, 
it  represented  the  sixth  month  of  prolonged 
dry  weather  in  the  State.  Little  Rock's  pre- 
cipitation totals  are  representative.  The  normal 


precipitation  for  October  1965  through  this  March 
is  slightly  over  25  inches.  The  actual  precipita- 
tion for  this  period  is  slightly  less  than  50 
percent  of  this  amount. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANS AS 
MARCH  1966 


Day  ol  month 


OldUUU 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

•  ft  • 

NORTH  CENTRAL  02 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

•  •  • 

NORTHEAST  03 

JONESBOR0 
MARKED  TREE 

•  ft  ft 

WEST  CENTRAL  04 

FORT  SMITH  MS  AIRPORT 
OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

Station 

J5°4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  EN6 

EVAP 

* 

.47 

.19 

.05 

.13 

.16 

.22 

WIND 

40 

50 

80 

90 

144 

114 

50 

18 

53 

41 

51 

62 

34 

11 

18 

8 

23 

116 

44 

38 

51 

112 

128 

104 

46 

44 

26 

11 

16 

29 

38 

1^10 

MAX 

70 

75 

78 

72 

72 

69 

52 

66 

66 

72 

M1N 

40 

45 

57 

42 

32 

32 

36 

36 

37 

40 

•      •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.09 

.06 

.05 

.23 

.13 

.11 

.10 

.11 

.12 

.15 

.08 

.04 

.05 

.05 

.10 

.14 

.17 

.23 

.18 

.15 

.18 

.16 

.20 

.is 

.11 

.19 

.11 

.10 

.13 

.16 

.18 

4.04 

WIND 

24 

20 

25 

90 

126 

67 

22 

34 

26 

30 

17 

7 

11 

18 

24 

33 

46 

36 

36 

41 

34 

113 

68 

16 

29 

16 

24 

32 

25 

40 

1134 

MAX 

61 

60 

61 

60 

47 

48 

55 

54 

66 

65 

63 

61 

61 

72 

71 

76 

70 

73 

70 

75 

'8 

72 

69 

60 

64 

72 

65 

67 

72 

75 

82 

66.0 

M  I N 

35 

41 

51 

37 

32 

31 

32 

35 

43 

40 

44 

54 

55 

54 

49 

48 

50 

55 

38 

42 

57 

60 

41 

if 

33 

45 

39 

43 

37 

38 

42 

43. 1 

•      •  ft 

CENTRAL 

OS 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

ft 

.16 

.07 

.09 

ft 

ft 

ft 

.46 

.07 

.14 

.11 

.06 

.02 

.02 

.05 

.13 

.12 

.12 

.19 

.15 

.11 

.19 

.15 

.13 

.14 

.10 

.14 

.16 

3. -IB 

WIND 

33 

35 

36 

50 

93 

100 

54 

25 

30 

17 

27 

21 

13 

28 

31 

29 

15 

55 

40 

26 

30 

76 

127 

31 

31 

48 

28 

28 

28 

1389 

NIMROO  0AM 

EVAP 

ft 

.08 

.04 

.12 

ft 

• 

ft 

.34 

.10 

.08 

.04 

.01 

.00 

.05 

.06 

.07 

.11 

.12 

.11 

.08 

.13 

.12 

ft 

# 

.32 

.11 

.09 

.09 

.07 

.12 

2.46 

WIND 

12 

10 

10 

25 

51 

38 

12 

6 

9 

8 

13 

11 

7 

11 

7 

3 

4 

23 

10 

4 

12 

27 

31 

34 

14 

13 

11 

24 

20 

4 

6 

470 

ft       ft  ft 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

ft 

.18 

.12 

.10 

ft 

• 

ft 

.75 

.18 

.20 

.12 

.14 

.11 

.08 

.06 

.13 

.29 

.17 

.22 

.37 

.  33 

ft 

.63 

.23 

.19 

.17 

.20 

.26 

5,49 

WIND 

107 

70 

199 

108 

208 

l|, 

80 

39 

24 

66 

93 

105 

ft 

56 

66 

27 

20 

181 

56 

69 

107 

201 

222 

155 

84 

102 

88 

66 

30 

43 

78 

2909 

MAX 

66 

66 

68 

66 

69 

?0 

71 

74 

70 

69 

70 

83 

79 

72 

71, 

78 

78 

79 

69 

72 

73 

70 

74 

75 

72.3 

MlN 

39 

45 

43 

33 

42 

41 

44 

57 

55 

54 

52 

52 

" 

42 

42 

51 

59 

49 

36 

ft/1 

41 

41 

41 

43 

45.8 

ft      •  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.07 

.14 

.02 

.18 

ft 

ft 

.66 

.11 

.15 

.21 

.02 

.03 

.06 

.05 

.13 

.14 

■a 

.14 

.19 

.12 

.30 

.38 

ft 

.40 

.15 

.19 

.09 

.21 

.23 

4.55 

WIND 

51 

38 

64 

59 

103 

96 

49 

22 

20 

32 

54 

36 

17 

52 

28 

15 

27 

42 

25 

74 

112 

122 

84 

38 

34 

31 

41 

26 

24 

33 

1565 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.09 

.14 

.04 

.10 

• 

ft 

ft 

.61 

.13 

.08 

.14 

.07 

.02 

.12 

.09 

.  1  1 

.21 

.23 

.  16 

.07 

.22 

.19 

. 

.47 

.17 

.19 

.13 

.17 

.22 

4.17 

WIND 

4S 

38 

58 

49 

123 

92 

30 

20 

15 

26 

38 

31 

25 

30 

31 

19 

76 

37 

38 

35 

100 

96 

70 

41 

32 

30 

33 

19 

26 

1355 

MAX 

55 

62 

63 

64 

67 

48 

67 

67 

58 

62 

65 

72 

s 

76 

75 

691 

74 

69 

64 

70 

72 

62 

74 

74 

67.3 

MIN 

42 

53 

52 

53 

35 

" 

40 

40 

45 

54 

55 

50 

"9 

41 

41 

- 

56 

46 

44 

50 

48 

41 

40 

45 

46.3 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.04 

.13 

.10 

ft 

* 

.56 

.14 

.15 

.18 

.15 

.01 

.05 

.07 

.06 

.13 

.  1 1 

.12 

.17 

.18 

.17 

.35 

.19 

.23 

.13 

.06 

.19 

.16 

.19 

4.  15B 

WIND 

18 

10 

1 

6 

9 

8 

5 

1 

1 

1 

20 

2 

8 

14 

34 

34 

6 

3 

8 

5 

5 

5 

4 

6 

25SB 

MAX 

55 

66 

65 

70 

65 

64 

70 

72 

73 

77 

69 

71 

72 

-S 

82 

75 

76 

88 

86 

86 

79 

'  3 

77 

83 

58 

73 

78 

73.6 

MIN 

38 

37 

43 

46 

35 

36 

38 

40 

43 

48 

57 

51 

5C 

50 

52 

45 

45 

51 

52 

47 

30 

30 

43 

39 

46 

46 

47 

43.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

Avftraqe 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.!.! 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
43 

59 
42 

64 
47 

60 
51 

53 
44 

53 
43 

58 
41 

57 
42 

61 
42 

62 
46 

65 
47 

66 
46 

63 
59 

66 
56 

66 
57 

72 
56 

71 
55 

66 
57 

70 
54 

72 
54 

73 
57 

74 
62 

71 
62 

67 

52 

65 
51 

72 
50 

71 
56 

62 
56 

70 
56 

73 
56 

75 

65.8 
51.6 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE  I  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS.      MAX  AND  MIN  FOR   24  HOURS   ENDING  AT   7  A.  M. 

See  Reterence  i*oies  fouuwing  Station  Index 
-  33  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

pi-ii  [MTV 
L-U  U  N  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

A880TT 

000* 

04 

SCOT  T 

1 

35  04 

94  12 

ALICIA 

03 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

ui  3-: 

05 

0136 

04 

AMITt  3  NE 

ce 

ANTOINE 

01  7( 

07 

APLlN    1  W 

■.1(88 

05 

\ 

APPLETON 

0196 

AftK  AOELPHI A 

0220  08 

ARKANSAS  CITY 

0234 

0  9 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

; 

34  19 

93  58 

AUGUSTA 

032( 

35  18 

BALD  KN06 

035C 

03 

6ATESV1LLE  LI VE STOCK 

04  58 

03 

] 

8ATESVILLE  l  AND  D  1 

0  530 

03 

SEECM  GROVE 

0534 

" 

90  3B 

BEEOE v I LLE 

BENT  ON 

05 

L  N 

UENTONv J  LLC  5  WSW 

0S86 

01 

BENTON 

i 

94  17 

BERRYVlLLE  4  nw 

0616 

CARROLL 

36  24 

93  37 

B I  SMARCK  2  SE 

0724 

BLACK  ROCK 

)74( 

36  07 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

0  5 

Blue  mountain  dam 

0798 

YELL 

BLUFF  CITY  3  SW 

080  - 

0  8 

NEVADA 

BLyThEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

35  55 

BONNERDALE 

,  a:. 

05 

HOT  SPRING 

BOONE V] LLE  6  NW 

0825 

» 

LOGAN 

l 

35  12 

93  59 

BOONE V  I LLE   7  NE 

0826 

LOGAN 

l 

35  13 

93  50 

800NEVILLE  6  NNE 

■  e:  ' 

OA 

LOGAN 

j 

35  13 

BOONE V 1 LLE 

0830 

04 

LOGAN 

80TKIN8URG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN 

BOuGHTON 

08  NEVADA 

33  52 

BRANCH  4  NW 

08S7 

04 

FRANKL  IN 

BRANCH  3  SW 

04   FRANKL IN 

\l  \\ 

BR  I NKLE  Y 

093b   06'  MONROE 

BUFFALO  TOWER 

L  01 C 

01 

NEWTON 

35  52 

BULL  SHOALS  DAM 

1020  02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

flURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

35  49 

89  57 

CA80T  4  SW 

1102 

PULASKI 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

CAMDEN  1 

0  8 

OUACHI TA 

CAMDEN  2 

i  1  54 

08 

OUACHI TA 

1224 

LONOKE 

CARPENTER  DAM 

L238 

GARLAND 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

CLARK  SV 1 LLE  6  NNE 

1457;  04 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

CL 1NTQN 

o; 

VAN  BUREN 

; 

35  35 

92  28 

COMBS  3  SE 

01  MADISON 

NEWTON 

CONWAY 

OS 

FAULKNER 

CORN  1 NG 

CLAY 

POLK 

i  730 

ASHLEY 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

os 

PULASKI 

\ 

DAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

DAMASCUS 

1629  05 

FAULKNER 

x 

35  22 

92  25 

DANV| LLE 

i  a 

YELL 

i 

35  03 

93  24 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

i 

DARDANELLE 

1838 

0". 

YELL 

i 

DE  QUEEN 

07 

SEVIER 

DERMOT  T 

I9  60 

0  9 

CHICOT 

i 

33  31 

DERMOTT  3  NE 

196,; 

09 

CHICOT 

l  968 

PRAIRIE 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

1 

DIERKS 

2015 

OT 

HOWARD 

DUMAS 

214S 

09 

i 

33  53 

91  29 

EL  DORADO  F A A  A  1 PPORT 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

EUDQRA 

09 

CHICOT 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

EVENING  SHAOE   I  NE 

,■  1  b  t. 

02 

SHARP 

01 

WASHINGTON 

FayETTEVILLE  ExP  sta 

ii 

WASHINGTON 

2540 

oa 

DALLAS 

FOREMAN 

07 

LITTLE  RIVER 

FORfiE  ST  CITY 

2564 

16 

ST  FRANCIS 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

;s  74 

SEQAST IAN 

1 

35  20 

94  22 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

2670  07 

HEMPSTEAD 

2  7fcO 

03 

WHITE 

02 

SEARCY 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

GRAVELLY  4  E 

04 

YELL 

2930 

01 

BENTON 

01 

US 

FAULKNER 

GREENWOOD 

:9?b 

04 

SEQAST ] AN 

1 

35  13 

94  15 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

08 

33  55 

93  09 

v;.e8 

09 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

mi  o: 

SHARP 

36  19 

91  29 

1164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

3165 

BOONE 

7 

36  16 

93  09 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

06 

PHILLIPS 

2 

34  34 

90  40 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

i 

33  43 

93  33 

HOPPER 

K38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

HORATIO 

07 

SEVIER 

33  56 

94  22 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

(46  6 

05 

GARLAND 

93  03 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADI SON 

j 

36  05 

93  44 

HUTTIG  DAM 

3556 

0  8 

33  02 

92  05 

INDEX 

3584 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

JASPER 

3600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

JESS1EVJLLE 

3704 

OS 

GARLAND 

34  42 

93  04 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

REISER 

03 

MISSISSIPPI 

1 

35  41 

90  05 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


426     8A     8A     8  AC 


7A 
7A 
5r  5P 


400  6P  7A. 

116  5P  7A 

155, 

2J5  8A 


162     6P  7. 

252   MID  NIC 

135  5e  5P 
14651     6W  7AJ 

490  SS  7Ai 
1251'  MIDI  MID- 
1270!    sr*  5P| 

264;    5Pi  5P| 

2611     5F»  5P 


BURKS 


ETTA  « 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 
EDWIN  La   CHAMPL 1 N 
ANNA  M.  LILES 
MRS  •  LOUISE  H.  YATES 


s  so 


CLEO  E 


EUNICE 

1  u  s  SO 
U  s  so 


JAMES 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
|  RE8A  Y.  SWAIM 
!  ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.   HENOft I X 

HOB ART  WATTS 
I  RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE   L •WESTMORELAND 

NATIONAL   PARK  SERVICE 
PAULINE    A  PINKERTON 
TOMMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
CONNIE  BRYANT 
Da  C*  HENRY 
.  8.  B.  HAMMOND 


L  CONS  SERVICE 
L  CONS  SERVICE 
L  CONS  SERVICE 
YANDELL 
PEARSON 
] NGERSOLL 

CONS  SERVICE 
CONS  SERVICE 
K.  W1ES 

WILLIAM   R.  WYATT 


U  S  CORP5  OF  ENGINEERS 

Gt    A.  HALE 

8.  M.  wALTHER 

AUSTIN   0*  HARRIS 

MIXON  M.  BAILEY 

MARY  RE1DER 

JOHN  L.  TA1T 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RtDDICK 

OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS 

BILL  JOHNSON 

WlNFRED  D.  POLK 

MARVIN  WALKER 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  T1MMING 

FEPNA  JONES  TEDDER 


WILL  I  AM  A.  BROWN 
JOSEPH  A.  MOUDY • 
U  S  SOIL  CONS 
JACK  E.  BURKS 
0.   TUCKER  VASSER 


RADIO  STATION  KVSA 
C*  Ji  RISTER 
MRS*  GLORIA  M.  .,>._-, 
THOMAS  Fa  HINSLEY 

I  TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
I  CITY  OF  EUDORA 

WALTER  Hi  PETERSON 

opha  wolfe 

u  s  fed  aviation  agency1 
university  of  arkansas 
arkansas  forestry  comm 
leslie  p.  callens 
Thomas  a.  moore 

u  s  weather  Bureau 

JAMES  L.  CRISTEE 
I  INA  J*  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 

MRS   IDA  A  KILL10N 

CLOI0E  W.  BENEDICT 

GEORGE  w.  ODGEN 
1  GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH   La    BANT A 

CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY  M.  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
ALLEN  J.  LINDEP 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
I  U  S  FED  AVIATION  AGENCY1 
MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 
OUR WOOD  E.  JOHNSON, 
H  HAMILTON 


SENHUNT 
ELIZABETH  w.  FRIDAY 
U    S    NATL    PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.   E.  MCDOWELL 


DRAINAGE  CODE 


LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
MAXSIE  TAYLOR 


-ARKANSAS    ^-MISSISSIPPI    3 -OUACHITA    ■l-RED    a -SAINT  FRANCIS    6-SAL1NE  7-WHITE 


Olnl  IVI« 

1     INDEX  NO.  1 

DIVISION 

rOIITMTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBStn VLn 

0- 

s: 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

KEO 

06 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

TP 

Ra  A*  WALLER 

J9  04 

08 

33  50 

92  16 

214 

C 

LAKE  CITY 

3998 

7/ 

401C 

0  5 

07 

01 

810 

SS 

7/ 

E'HEL  PUMPhREY 

-1  34 

261 

SS 

7A 

4248 

05 

257 

4250 

09 

512 

MID 

LITTLE  flG<"'    WATERwuhK  S 

4386 

01 

NEwTON 

2007 

TA 

MADISON 

4528 

5T  FRANCIS 

33  00 

90  43 

215 

?A 

RAYMOND  D.  BURNETT 

4548 

■■JH 

33  19 

93  14 

315 

6P 

4S50  08 

360 

c  H 

456! 

0  5 

HOT  SPRING 

SP 

;r 

02 

690 

SS 

4638  06 

234 

6P 

7A 

MARKED  TREE 

4654 

03 

POINSETT 

229 

SS 

s; 

RADIO  STATION  KPCA 

02 

SEARCY 

SS 

469< 

02 

SEARCY 

74< 

«.FNN£lH   DFLOi  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

■.71.6 

02 

IZARD 

600 

TA 

MRS.   JUAN I TA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

34  35 

94  15 

1207 

TA 

C  H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT  1  CELLO 

4900 

09 

DREW 

273 

5P 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

4934 

06 

CALHOUN 

B5 

SS 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINELRi 

4938 

03 

CONWAY  1 

28( 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

07 

MONTGOMERY        I  3 

WILLIAM   E.  BLACK 

S010 

LOGAN  1 

5f 

a 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

5036 

Oi 

BAXTER 

sot 

MOUNTAIN  HOME    C    OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

800  8A 

8A 

8A 

c 

V  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  E  SE 

5046 

STONE 

35  51 

92  05 

768  SS 

tS 

NELL  A.  TAPLEY 

5072 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

500 

5110 

0  1 

PIKE 

425 

BA 

8a|  BA 

07 

HOWARD  4 

550 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARK  an*,*  i 

51 14 

07 

HOWARO 

373 

C 

5198 

07 

HOWARO 

550 

5160 

04 

CRAWFORD 

673 

7Ai 

MRS.    NONA   La  HA1LEY 

5174 

PIKE 

850 

7A 

5186 

JACKSON 

225 

6P 

LEVI    W.  TlMS 

5  200 

05 

PERRY                   ,  1 

BA 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

522S 

BAXTER  7 

36  15 

92  15 

z 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354 

Si 

WASHINGTON  I 

35  48 

94  24 

1500 

5358 

07 

MONTGOMERY  3 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  Cllm.U  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatology  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adam.  Field  Little  Rock  Ark™...  72202  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS".  Arkan.a.  72202.  or  to 

aT.?eSs'umstfT?;ra.,l'n'r5n,0KerV''S,  U,d"=i"ed;  *■»•"'«»>  »««  ™*  >«:     Temperature  in  *F.  precipitation  and  evaporation  ,n  inches  and  wind  movement  in  rail...    Monthly  degree  da,  total, 

nd    needs  d.^d  d  bvT  numbed o rZ^SET        "  ,em"*",U''"  «™»  «•  ^"PP'en.ental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  „,  degrees.    Re.ultani  wind  1.  the  vecor  ,„'„,  w'.nd  dl/eciion. 


and  speeds  divided  by  Ihe  number  of  obser 

..on'  table.  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfaH  ,n  the  "SnowfaH  and  Snow  on  Ground"  table'  when  ^TshZ,  «  £«T»  hour. 'C„«  SSSE t£  '  Pr"'P"*' 

^^.i^^rfS^^JISSt.™^'  ^ThT  K4"'00*  drme'"  U"'eSS  0therWi"  Sh°Wn  by  f0°,n0,C  ,0"°W'ng  *hE  "Evaporation  and  Wind"  table.    Hu  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

reier  to  extremes  ol  temperature  ol  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

for  T!cR[-^UIe'AhLENT  pUbhshed;,n  lhe  "Snowf»11  «J  Sno*  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  let  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistences  m  the  record. 

KPBfta    Entri"  °f  SnOWfaU  m        "Clm,atol°eical  DaU"  table-  the  "^owfall  and  Snow  on  Cround"  Uble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  mclude  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 
NORMALS  for  all  stations  are  clunatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Indejc. 

No  record  in  the  "Clunatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  puDlished  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Clunatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL1MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Clunatological  DaU.  price  IS  cents.    These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


;  per  copy,  monthly  and  annual.  J2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  >  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-  5/3/66-950 


-  35  - 


CLIMATOLOGIC 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COM^RCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary'' 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERV1 


Temperature 

ij 

<2 

,§ 

ot  | 

<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Data 

Lowest 

e 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Min. 

■°  I 

/ 1 

:  9 

0 

56.4 

63 

27 

28 

2 1 

255 

46  3M 

57. 8M 

-  1.7 

65 

27 

29 

226 

0 

1 

o 

67.5 

-3.3 

55.4 

85 

27 

24 

6 

285 

n 

5 

o 

70.3 

45.3 

57.6 

-  .8 

63 

27 

26 

6 

223 

4 

o 

69.2 

44.3 

6 

0 

0 

5 

0 

57.1 

-  1.6 

62 

27 

25 

239 

0 

0 

<. 

0 

44  7 

55.6 

62 

2  7 

w 

2^ 

280 

0 

0 

0 

0 

43.7 

56.6 

a' 

21. 

6 

o 

70.  7 

45.6 

56.2 

85 

2  7 

J 

6 

2  20 

0 

0 

3 

0 

69.9 

44.  7 

5  7.3 

.8 

28 

21 

2  30 

0 

0 

2 

p 

57.5 

85 

27 

29 

226 

n 

o 

2 

o 

5  7.0 

-  1,6 

70.7 

41.9 

6 

261 

o 

o 

8 

0 

71.0 

44.  7 

57*Q 

\  a*? 

an 

* 

2? 

6 

22  3 

0 

o 

6 

0 

71.8 

44  .  5 

at 

£ 

2  t  7 

0 

0 

7 

0 

69.0 

46.8 

S79 

86 

j 

|r 

2  1  7 

0 

0 

1 

0 

68.3 

44  .  3 

56!3 

-  3,0 

60 

17 

21 

261 

Q 

o 

5 

0 

70.6 

46.4 

58.5 

62 

27 

29 

6 

203 

o 

o 

3 

0 

68.3 

45.0 

56.7 

-  2.7 

87 

1 

32 

6 

254 

o 

o 

1 

Q 

67.9 

4*..  3 

56.1 

82 

28* 

0 

0 

3 

0 

69.3 

47,8 

58.6 

81 

27 

31 

203 

0 

0 

1 

c 

69.5 

42.8 

56.2 

84 

27 

22 

269 

0 

0 

7 

0 

57.3 

-  1.9 

70.4 

48.8 

59.6 

83 

17 

31 

10. 

16  5 

(1 

2 

o 

71.7 

50.6 

61.2 

82 

t  7 

29 

6 

1  -  - 

o 

70  •  8M 

47  .  3M 

59.  1M 

8 1 

1  7 

0 

1 

0 

73.0 

47.  3 

60.2 

64 

1 

2e 

182 

0 

0 

3 

0 

71.7 

50.0 

60.9 

82 

17 

30 

5 

157 

0 

0 

2 

71.9 

50.3 

61.1 

,  1 

83 

1 7 

^2 

6 

I*' 

- 

0 

j 

0 

69.6 

47.8 

58.7 

-  1,7 

8  1 

1  7 

\\ 

6 

_ 

. 

2 

Q 

70.  3 

50.0 

60.2 

-  1,1 

82 

17 

35 

6 

- 

172 

0 

0 

0 

0 

69.6 

48.2 

58.9 

83 

1  8 

2  5 

20£ 

0 

0 

3 

0 

71.7 

49.9 

60.8 

.  3 

84 

20. 

28 

173 

o 

70.0 

51.0 

60.5 

-  1.4 

81 

17 

34 

6 

163 

_ 

•) 

o 

71.1 

49.6 

60.4 

82 

17 

32 

10 

172 

. 

n 

68.9 

48.1 

56.5 

-  1.9 

78 

30* 

2  A 

214 

0 

0 

2 

c 

72.  1 

50.9 

61.5 

-      .  3 

82 

27. 

33 

6. 

142 

0 

0 

0 

c 

67.7 

47.6 

57.8 

81 

17 

29 

6 

226 

0 

0 

1 

0 

60.0 

,8 

71.6 

44. 0M 

57. 8M 

83 

27 

28 

5 

211 

Q 

s 

0 

75.6 

47.9 

61.8 

,4 

69 

27 

28 

6 

12  3 

2 

o 

73.6 

50.3 

62.0 

86 

27 

29 

1  16 

c 

2 

0 

74.2 

49.0 

61.6 

-    1  ,4 

84 

27 

2  7 

129 

0 

0 

2 

0 

67, 4M 

44.  9* 

56. 2M 

80 

27 

31 

2 1 

261 

0 

1 

n 

73.0 

47.9 

60.5 

-  1.2 

87 

27 

29 

6 

152 

n 

j 

o 

73.9 

46.2 

60.1 

87 

27 

26 

6 

164 

. 

r 

3 

72. 6M 

49.  7 

61. 2M 

-  .6 

83 

12 

30 

f 

136 

0 

0 

2 

0 

65.  5M 

42.4M 

54. 0M 

77 

28. 

31 

2 1 

326 

0 

2 

0 

74.3 

49.2 

61.8 

.2 

fth 

27 

30 

6 

126 

c 

0 

1 

0 

75.0 

46.  1 

61.6 

66 

27 

2a 

6 

134 

r 

0 

1 

0 

75.* 

45.2 

60.3 

66 

27. 

lb 

6 

154 

0 

<- 

0 

73.6 

50.3 

62.0 

-  .3 

66 

27 

35 

6 

119 

0 

0 

0 

0 

75.8 

47.9 

61.9 

66 

1 

28 

6 

133 

0 

0 

2 

0 

69. 7M 

46.0" 

57. 9M 

82 

27 

3  2 

21 

216 

0 

0 

1 

0 

60.0 

-  1,0 

75.6 

50.5 

63.1 

88 

1 

31 

6 

103 

0 

0 

2 

0 

74.2 

52.3" 

6  3.3M 

64 

1 

33 

6 

114 

0 

0 

0 

0 

73.7 

46.2 

60.0 

88 

1 

28 

5 

174 

0 

0 

4 

0 

75.1 

50.3 

62.7 

-  .2 

86 

1 

31 

6 

lie 

a 

0 

2 

0 

72.0 

48.0 

60.0 

83 

27 

27 

5 

169 

0 

0 

3 

0 

75.4 

52.8 

64.  1 

.1 

87 

1 

37 

21. 

76 

a 

0 

0 

0 

75.1 

50.1 

62.6 

85 

12 

30 

10. 

124 

a 

0 

3 

0 

73.3 

51.5 

62.4 

.0 

84 

27 

35 

5 

115 

a 

0 

0 

0 

77.1 

49.0 

63.  1 

86 

1 

27 

5 

U5 

D 

0 

4 

0 

74.8 

51.3 

63.1 

1.4 

83 

27 

33 

6 

92 

0 

0 

0 

0 

ARKANSAS 

APRIL  1966 
Volume  71       No.  4 


CLIMATOLOGICAL  q  ^ 

TECH 


Precipitation 


Total 

Departure 
From  Norma] 

>. 

a 
! 

o 

Snow.  Sleet 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

3.33 

24 

.n 

0 

4.69 

.21 

2*20 

23 

.0 

0 

6.07 

2.40 

23 

.0 

0 

5.67 

1.10 

2.02 

23 

.0 

0 

3.77 

.93 

•  91 

2  3 

5.16 

a  1 

23 

.0 

0 

5.10 

205 

2  3 

.0 

0 

6.64 

U85 

23 

*  0 

0 

5.82 

1  .  76 

*  0 

0 

6.08 

1,51 

1.92 

24 

.0 

0 

4.16 

24 

.0 

0 

5.15 

•  56 

.  n 

7,97 

3.66 

2.30 

23 

*  0 

j? 

7.5C 

2.64 

24 

•  C 

J: 

7,20 

\'^\ 

23 

•  c 

10.24 

23 

■  c 

0 

8.17 

t  "  ar 
1  .80 

19 

T 

0 

6.02 

1.82 

23 

.1 

0 

7.86 

3.57 

3.35 

23 

0 

7,78 

t 

2  3 

.  C 

6.56 

24 

.0 

0 

5,79 

1.52 

12 

.0 

0 

7.51 

3.01 

T 

11.51 

3.09 

19 

.  c 

0 

8.68 

3.25 

26 

•  0 

0 

7.58 

24 

•  0 

0 

9.90 

5.56 

2,88 

24 

«c 

0 

.0 

0 

6.22 

2.21 

1,13 

24 

*c 

0 

10.00 

5.73 

2.38 

19 

•  0 

0 

10.98 

6,66 

3,65 

19 

.0 

0 

6.59 

1.55 

21 

.0 

0 

8.89 

3.93 

2.44 

20 

.0 

0 

11.70 

7,01 

3.42 

27 

.0 

0 

6.90 

2.47 

19 

.0 

0 

9.64 

5.12 

2,55 

23 

.0 

0 

9,12 

4.32 

1 ,  9E 

26 

.0 

0 

9.32 

2,77 

23 

.0 

0 

9.22 

4.76 

.0 

7.85 

3.25 

24 

•c 

0 

4.50 

-  .16 

1.24 

24 

.0 

0 

6.06 

23 

.0 

0 

6.89 

2.00 

2.60 

23 

.0 

0 

6.81 

.0 

0 

8,50 

4.26 

1.73 

30 

•  0 

0 

7.72 

1.97 

23 

.0 

0 

7.03 

1.47 

2,43 

26 

.0 

0 

11.06 

2.39 

30 

.0 

0 

4.09 

-  .67 

1.34 

12 

■0 

0 

5.70 

1.67 

30 

.0 

0 

6.81 

2.60 

23 

.0 

0 

4.23 

-  ,67 

.99 

24 

.0 

0 

5.92 

2.79 

24 

.0 

0 

8.54 

1.95 

20 

.0 

0 

6.T8 

1.6» 

.  1 

10.31 

3.05 

26 

.0 

0 

13.40 

4.18 

24 

.0 

0 

7.41 

3.06 

2* 

.n 

0 

8.89 

3.49 

2.80 

24 

.  o 

0 

9.22 

3.48 

23 

.0 

0 

10.50 

4.56 

3.43 

24 

0 

9.67 

3.60 

24 

.0 

0 

7.29 

2.36 

2.25 

23 

.0 

0 

9.88 

2.75 

24 

•  0 

0 

8.33 

3.39 

2.63 

24 

.p 

0 

NORTHWEST  01 

BFNTONVILLE  5  WSW 
ELREKA  SPRINGS 
FAYETTEVULE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GfiAVETTE 

MARR  t  SON 

MA RR  t  SON    FAA  AIRPORT 

HLNT5VILLE 

LEAD  hill 

ROGERS 

SILCAM  SPRINGS 
DIVISION 

e        «  * 

NORTH   CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
EVENING  ShADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MCUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 
YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESvILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JCNESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
DIVISION 


WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 
BCONFVILLF 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

fort  smith  wb  airport  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
ME  NA 

MOUNT  MAGAZINE 
02ARK 

PARIS 

RLSSFLLVlLLE  4  N 
SL8IAC0 
wALDPON 
»HITE  ROCK 

01  VISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MCRRILTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  44 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
APRIL  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

E-* 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

o  i 

"  < 

s  t 

S  * 

N I MROD  DAW 

74.9 

4  7.8 

61.4 

90 

1 

2R 

6 

143 

1 

0 

C 

9,86 

3.25 

24 

,0 

Q 

•] 

3 

PERRY 

73.5 

48.3 

61.2 

.  2 

85 

1 

28 

5 

142 

c 

0 

2 

0 

10,5] 

5,22 

3.25 

24 

,0 

o 

1  c 

• 

3 

SHERIDAN  TOWER 

75.0 

51.4 

63.2 

84 

2  7 

3: 

5 

96 

C 

0 

1 

0 

10.80 

2.74 

24 

.0 

0 

12 

1 

4 

DIVISION 

62.3 

.  2 

9.70 

4.27 

.0 

#       »  » 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

75.3 

51.0 

63.2 

87 

1 

31 

5 

124 

0 

0 

1 

0 

6.39 

1.73 

30 

.0 

0 

9 

5 

3 

BR  I NKL  E V 

72.2 

48.4 

60.3 

_    i  ,  g. 

85 

1 

28 

5 

164 

0 

0 

2 

0 

10.28 

3,05 

24 

•  0 

t 

3 

CABOT  4  SW 

72.4 

51.1 

61.8 

83 

27 

31 

6 

128 

0 

0 

2 

0 

8.67 

2.30 

26 

.0 

0 

9 

5 

3 

CLARENDON 

73.2 

51.2 

62.2 

82 

1 

34 

10 

120 

0 

0 

0 

0 

9.78 

5.10 

2.65 

26 

.0 

0 

9 

6 

3 

DE5  ARC 

73.9 

53.3 

63.6 

84 

27. 

36 

5 

102 

c 

0 

0 

0 

8.5E 

2.65 

24 

.0 

0 

9 

5 

4 

FORREST  CTTY 

7  2  «  9M 

5  1  .  5W 

62  •  2M 

82 

27* 

126 

0 

0 

2 

0 

9.07 

2.13 

24 

.0 

q 

HELENA  5  NW 

73.1 

47.2 

60.2 

_  2.6 

84 

29* 

26 

6. 

17S 

0 

0 

3 

0 

6.43 

1.3- 

2.0" 

2 1 

.0 

( 

1  0 

2 

KEO 

7  5.0 

50.8 

62.9 

84 

27 

32 

6 

112 

0 

0 

I 

0 

6.68 

2.6: 

24 

.0 

Q 

3 

MAR  I  ANNA   2  S 

74. 6M 

M 

M 

84 

17 

28 

5 

0 

0 

2 

0 

7.26 

2.63 

2.00 

20 

.0 

c 

f 

t 

4 

SAINT  CHARLES 

72.4 

48. 9M 

60. 7M 

84 

21* 

32 

5 

169 

0 

1 

0 

6.66 

1.78 

30. 

.0 

0 

3 

3 

STUTTGART 

73.4 

52.9 

63.2 

.2 

84 

27 

35 

5 

113 

0 

0 

0 

0 

10.22 

5.20 

4,15 

Zh 

•  0 

o 

7 

i 

4 

STUTTGART   9  ESE 

72.5 

50.2 

61.4 

65 

1 

32 

5 

145 

c 

0 

1 

0 

6.37 

2.2* 

24 

,  o 

7 

■ 

3 

WEST  MEMPHIS 

73.1 

50.7 

61.9 

82 

27 

32 

6 

135 

0 

0 

I 

0 

6.19 

1.70 

20 

,c 

c 

10 

4 

3 

WYNNF 

72. 9M 

49.8 

61. 4M 

82 

27. 

30 

5 

159 

0 

0 

1 

0 

6.81 

2.11 

24 

,0 

0 

7 

5 

2 

OIVISION 

61.9 

.3 

7.96 

3.07 

,  0 

*       *  • 

SOUTHWEST  07 

DF  OUEEN 

76.1 

50.  1 

63.1 

88 

12 

29 

6. 

99 

0 

0 

2 

0 

8.75 

3.52 

26 

.0 

0 

fj 

t 

4 

DIERKS 

76.6 

47.6 

62.1 

87 

12 

26 

6. 

135 

c 

0 

5 

0 

9.11 

3,12 

26 

.0 

C 

i 

3 

HOPE   3  NE 

75.  1 

48.4 

61.8 

-  i.o 

87 

1 

32 

6 

132 

0 

0 

1 

0 

15.16 

9.56 

6.73 

24 

.0 

I  1 

; 

3 

MOUNT  IDA 

74.3 

47.1 

60.7 

.3 

84 

12 

27 

6 

155 

0 

0 

5 

0 

9,27 

3.63 

2.68 

26 

.0 

0 

7 

5 

3 

NARROWS  DAM 

75.3 

45.8 

60.6 

88 

1 

27 

6. 

155 

0 

G 

3 

0 

9.71 

2.83 

26 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

74.5 

45.7 

60.1 

87 

1 

27 

6 

160 

0 

0 

3 

0 

10.53 

2,76 

26 

•  0 

o 

^ 

4 

OKAY 

77.0 

51.6 

64.  3 

.2 

88 

1 

3  1 

2 

91 

0 

0 

2 

0 

12.97 

7,95 

4,27 

24 

•  0 

o 

ic 

7 

5 

STAMPS 

75.4 

50. 9M 

63. 2M 

85 

28* 

31 

2 

97 

0 

0 

3 

0 

17.75 

6.08 

24 

•  0 

0 

10 

1 

5 

TFXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

75.5 

52.9 

64.2 

.3 

88 

12 

36 

5 

82 

0 

o 

0 

0 

16.65 

11.35 

*.47 

25 

.0 

0 

10 

9 

6 

DIVISION 

62.2 

•  5 

12.21 

6.71 

,  r. 

•       »  # 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

75.1 

51.0 

63.1 

84 

12* 

32 

6 

103 

0 

0 

1 

0 

10.47 

4,79 

4.0C 

26 

.0 

o 

] 

2 

CAMDEN  1 

77.4 

52.9 

65.2 

1.3 

89 

1 

33 

6 

79 

0 

0 

0 

0 

11.99 

6.89 

3  .  6C 

24 

.  c 

o 

c 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

75.0 

51.5 

63.3 

-  1,2 

85 

28* 

3  l 

5 

104 

0 

0 

2 

0 

8.69 

3.42 

1 .  4C 

14 

.0 

1  0 

FCRDYCE 

76.0 

52.2 

64.1 

85 

27 

34 

6 

89 

0 

0 

0 

0 

12,44 

3.00 

30 

.0 

0 

10 

t 

5 

MAGNOLIA   3  N 

77.7 

49. 6M 

63. 7M 

-  1.1 

85 

27* 

30 

6. 

91 

0 

0 

3 

0 

11.31 

5.79 

3.51 

24 

.0 

0 

10 

8 

4 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

77.7 

50.0 

63.9 

89 

1 

30 

5 

104 

0 

0 

2 

0 

6.85 

1.93 

26 

•  0 

o 

c 

3 

PRESCOTT 

76.6 

51  .  3M 

64. OM 

.1 

86 

12 

35 

6 

84 

0 

0 

0 

0 

13.87 

8.51 

6,00 

24 

•  0 

o 

1  0 

3 

3 

SPARKMAN   3  WSW 

75. 7M 

M 

M 

85 

12 

0 

0 

0 

13.03 

4.93 

24 

.  0 

o 

a 

3 

3 

WARREN 

75.5 

52.2 

63.9 

-  ,8 

89 

28 

34 

6 

99 

0 

o 

o 

0 

5,46 

1.33 

21 

.0 

0 

e 

6 

1 

DIVISION 

63.9 

-  .2 

10.48 

5.06 

.  0 

ft       ft  H 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

77.0 

53.0 

65.0 

1.2 

89 

28 

31 

5 

83 

n 

0 

1 

0 

5.07 

-  .24 

1.05 

25 

•  0 

0 

11 

3 

3 

DERMOTT   3  NE 

75.6 

52.8 

64.2 

87 

28 

32 

5 

101 

0 

0 

1 

0 

4.87 

1.60 

29 

.0 

0 

10 

2 

2 

DUMAS 

75.4 

52.3 

63.9 

.1 

88 

28 

31 

5 

104 

0 

0 

1 

0 

4.77 

-  .23 

1.62 

30 

•  0 

0 

9 

2 

2 

ELDORA 

78.2 

54.2 

66.2 

88 

28 

37 

5 

65 

0 

0 

0 

0 

4.10 

.80 

14 

.0 

0 

7 

5 

0 

MONT  I  CELLO 

75.9 

52.3 

64.  1 

87 

28. 

34 

5 

87 

0 

0 

0 

0 

5,16 

.97 

30 

.0 

0 

12 

5 

0 

PINE  BLUFF 

76.4 

54.0 

65.2 

.7 

85 

27. 

36 

5 

74 

0 

0 

0 

0 

9.85 

4.49 

.0 

0 

PINE  BLUEF   FAA  AIRPORT 

73.4 

53.2 

63.3 

85 

27 

35 

5 

101 

0 

0 

n 

0 

14.69 

4.38 

24 

.0 

0 

■5 

6 

4 

PORTLAND 

75. 6M 

51.5 

63. 6M 

-  .3 

85 

28 

36 

7. 

98 

0 

0 

0 

0 

*.32 

-  .67 

1.65 

21 

.0 

0 

11 

3 

1 

RCHWER  2  NNE 

74.0 

48.  3M 

61. 2M 

86 

29 

33 

5 

Us 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1.17 

21 

.0 

0 

1  1 

1 

1 

STAR  CITY  *  ENE 

74.  8 

51.8 

63.3 

85 

27 

31 

5 

115 

0 

0 

2 

0 

6.36 

2.03 

30 

.0 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

64.0 

.2 

6.20 

1.14 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,       g0»  ON  THE   1ST  AT  NIMROD  DAM 

LOWEST  TEMPERATURE,         l9*  0N  THE  6TH  AT  CALICO  ROCK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,       17>75   INCHES  AT  STAMPS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    2.83   ,NCHES  AT  R0HWER  2  NNE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    6.73   INCHES  ON  THE  24TH  AT  HOPE   3  NE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      TRACE  AT  MAMMOTH  SPRING 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  38  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  01 
BENTONV 1  LIE   5  wSw 

berryville  *  nw 
buffalo  tower 
Eureka  springs 

F AYETTEV I LLE  faa  ap 

FAyETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAvtTTE  3. 77 

GREEN  FOREST  h  E5E 
HARRISON  *>.16 
HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPtH 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 


7.97 
8.2C 
7,50 
7.2C 
10.2* 

a. it 

6,02 
8.93 
7.6« 
7,78 

6.  56 
6.2S 
7,93 
5.7q 


11.51 
8,66 
7,5! 
9,9C 

e.U 


9. a* 

6.22 
7.21 
10,  oc 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREER5  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  3  WNM 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVI LLE 


northeast  0 

Alicia 
bald  knob 

batesville  livestock 
8atesville  .  and  d  1 

beech  grove 

beedev ille 
black  rock 

BLYTHEV IlLE 

BuRDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OAP.DANELLE 
OEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  wB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  0 AM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACC  4,23 
wALDRQN  3.92 
WHITE  ROCK  8.5* 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK  10.31 

aplin  i  w  li.^a 

BENTON  13, *C 

BISMARCK  2  SE  9,62 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  7,4] 

BONNERDAlE  9,97] 

CARPENTER  DAM  10,12 

CONWAY  8,B<! 

CRYSTAL  VALLEY  9.8« 

DAMASCUS  9.69 

GREENBRIER  9,22 

HOT  SPRINGS   1  NNE  10, 5C 

JESSIEVILLE  9,45 

LAKE  MAUMELLE  10, 4C 

LEOLA  9,67 

LITTLE  ROCK   WB  A IRPORT//R  7,21 

LITTLE  HOCK  F I L T  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 


3 

4    j  5 

6 

7 

8  | 

H 

10  |  11  | 

12 

13 

14  15 

16  I  17  I  18 

19 

20  | 

21 

22 

23  24 

25  I 

26  1 

27 

28 

13 

30 

.03 

.51 

.56 

.27 

.31 

.47  ,90 

.18 

.Of 

,09 

,40 

T 

•J? 

•52 

•       2  »6C 

.16 

.09 

1  •  3! 

1 .02 

1.78    1 . 3C 

.23 

.07 

•  0B 

•  13 

.  iO 

.15 

7, 

x 

.o»    .  e 

*  ' 

1.25 

.02 

2.40  I 

7 

.  32 

. 

.20 

,01 

■  04 

.55 

.31 

.03 

.91 

2,02  1.14 

7 

7 

.27 

•  26 

.5! 

.02 

•91  .36 

•  16 

■  06 

.       '  ' 

'.1 

.03 

.71 

.64 

1.27  1.19 

7 

•  19 

.26 

.11 

.02 

, 't 

.03 

.58 

.4. 

.28 

1.81  .96 

•  03 

.16 

.66 

.08 

•  86 

•  16 

2,05  7 

7 

7 

T 

.21 

.  01 

.  10 

7 

l.OC 

1 

.3! 

■  15 

.65 

1.83  1.33 

.32 

.12 

.33 

J  7 

• J* 

1.66  1.08 

■  06 

7 

•  1  3 

.  i  e 

•  20 

•  14 

.16 

*ol 

I  •  30 

•  04 

.43 

.09 

'.lr 

'  e 

.1! 

.60 

.09 

•96   1 • li 

.22 

•  2] 

.06 

' 

T 

•  9! 

.03 

.61 

.02 

.37 

1.60  1.91 

7 

.  1  T 

.  1  1 

• 

.06 

•  *** 

•  Oi 

• 

.  1  3 

T 

•  21 

•01 

.15 

.02 

•  12 

.8, 

.67 

T 

1.46 

.10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  Month 


N.MROD  DAM 
OWENSVILLE 

REMMEL  0AM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE    I  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  5 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  OUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  I0A 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  HNW 
NEWHOPE   3  E 
OOEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TE X ARK ANA  wB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHI A 
BLUFF  CITY  3  SW 
8OUGHT0N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  F AA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK   ANO  0AM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT   3  NE 
DUMAS 
EuDORA 

HAMBURG 
MONTICELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 


9.86 
1  C  .  <•  •> 
10.51 
11.55 
10,8 


6.39 
10.25 
10.28 
8.67 
9.92 

9.78 
8.58 
9.07 
6.43 
8.6E 

7.25 
7.26 
6.66 
10.22 
6,37 


11.24 

8,66; 
8.72 
8.75 
9.11 

15.*«i 
1  1.24 
15.16 
9.92 
10.46 

1S.7C 
10,0* 
9.27 
9.71 
10.53 

9.11 
9.02 
10.23 
12.97 
10.24 

17,7! 
10.16 
16.65 


10.0* 
10,47 
12. 9C 
12,56 
11,9<J 

8.8S 
12,4* 
12,61 
11.31 

6.85 


13.87 
13.03 
U.3C 
5.46 


8   1  9 

10 

11  | 

12 

13  1 

14 

15 

•  04 

T 

.07 

.10 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover  , 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Data  ol 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

8 

i 

.01-09 

10-49 

SO-.99 

661-00  I 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

4 

0.8 

8.7 

45 

W 

20 

73 

80 

54 

51 

2 

3 

8 

0 

4 

0 

17 

51 

6.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

19 

0.6 

9.0 

32 

NW 

20 

70 

78 

58 

56 

7 

2 

5 

2 

1 

1 

18 

47 

6.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

16 

3.3 

9.9 

72 

83 

60 

58 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

14 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1966 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

J  

12 

13 

l  M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

... 

NORTHWEST  01 

9ENT0NV I LLE  5  WSW 

MAX 

B2 

70 

70 

55 

50 

63 

68 

67 

58 

68 

68 

68 

58 

64 

71 

77 

77 

75 

79 

76 

60 

69 

7  0 

72 

70 

67 

83 

81 

68 

69 

69.0 

M3N 

49 

3  3 

5  * 

32 

32 

30 

35 

42 

32 

36 

54 

84 

43 

38 

36 

44 

53 

56 

53 

36 

28 

42 

53 

56 

53 

56 

49 

50 

47 

49 

43.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

80 

72 

79 

55 

49 

67 

66 

62 

58 

•o 

68 

69 

54 

63 

70 

79 

79 

7  3 

77 

74 

60 

72 

75 

71 

69 

69 

86 

80 

66 

65 

69.2 

Mm 

59 

40 

55 

37 

34 

3** 

42 

45 

35 

37 

58 

44 

43 

49 

40 

46 

52 

56 

52 

38 

29 

8  2 

57 

55 

55 

54 

51 

53 

J2 

46.3 

FAYETTEV I LLE   FAA  AP 

MAX 

65 

73 

66 

55 

53 

66 

71 

62 

60 

69 

71 

65 

50 

65 

72 

79 

78 

63 

79 

70 

62 

71 

72 

70 

68 

66 

85 

65 

68 

64 

67.5 

MIN 

42 

33 

44 

31 

28 

2  * 

35 

38 

35 

1  1 

56 

47 

45 

43 

36 

39 

54 

52 

50 

35 

29 

4  3 

55 

55 

52 

58 

51 

54 

54 

5  1 

43.3 

FAvETTEV ILLE  EXP  STA 

MAX 

81 

73 

71 

57 

52 

63 

69 

66 

6  8 

68 

70 

69 

62 

65 

70 

77 

78 

78 

80 

78 

61 

71 

72 

71 

70 

67 

83 

81 

69 

68 

70.3 

MIN 

49 

36 

56 

32 

30 

28 

34 

43 

35 

35 

58 

46 

64 

40 

36 

41 

56 

58 

53 

38 

29 

43 

60 

55 

53 

57 

5  3 

52 

53 

55 

45.3 

GRAvETTE 

MAX 

77 

73 

68 

55 

50 

65 

69 

66 

5  8 

70 

70 

70 

5  5 

65 

72 

79 

78 

73 

79 

74 

6  2 

72 

70 

7  2 

69 

66 

85 

78 

70 

66 

69.2 

Mm 

53 

4  1 

52 

32 

32 

26 

30 

41 

34 

39 

51 

44 

42 

39 

34 

47 

54 

52 

55 

36 

23 

44 

59 

55 

53 

56 

51 

49 

52 

49 

44  .  3 

HARRISON 

MAX 

78 

71 

69 

56 

51 

64 

68 

61 

59 

68 

71 

67 

52 

65 

71 

77 

79 

77 

79 

78 

60 

71 

75 

71 

70 

69 

8  2 

SO 

65 

72 

69.2 

MIN 

51 

33 

56 

35 

30 

25 

33 

41 

32 

32 

57 

49 

45 

41 

38 

42 

44 

57 

5  1 

40 

34 

46 

59 

56 

51 

55 

52 

55 

54 

96 

45,0 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

71 

65 

55 

47 

62 

67 

58 

58 

6  7 

70 

54 

50 

64 

71 

76 

76 

65 

76 

77 

60 

72 

75 

70 

70 

69 

82 

69 

64 

69 

66.5 

MIN 

45 

39 

42 

35 

35 

35 

40 

39 

34 

34 

52 

46 

4  3 

40 

41 

42 

46 

55 

54 

34 

33 

45 

57 

55 

5  4 

56 

53 

53 

53 

90 

44.7 

HUN'TSVILLE 

MAX 

75 

72 

79 

58 

50 

65 

70 

61 

62 

68 

69 

67 

59 

64 

70 

78 

78 

71 

60 

75 

62 

7  2 

75 

70 

69 

66 

83 

80 

67 

67 

69.5 

MIN 

47 

32 

53 

29 

30 

3  I 

29 

42 

3" 

32 

55 

42 

44 

4  5 

34 

40 

53 

57 

50 

36 

2  9 

40 

59 

54 

51 

57 

50 

52 

51 

95 

43.7 

LEAD  HILL 

MAX 

92 

72 

72 

61 

52 

65 

69 

65 

60 

68 

72 

69 

57 

66 

72 

73 

80 

78 

8  0 

79 

62 

73 

76 

72 

72 

69 

84 

83 

67 

70 

70.7 

MIN 

54 

33 

49 

3b 

32 

28 

38 

39 

36 

32 

55 

4  7 

45 

41 

37 

40 

46 

58 

52 

41 

3- 

85 

61 

56 

53 

56 

53 

57 

55 

58 

45,6 

ROGERS 

MAX 

78 

70 

68 

58 

52 

63 

69 

67 

60 

60 

70 

68 

56 

64 

72 

78 

78 

75 

80 

79 

60 

70 

72 

74 

71 

67 

85 

82 

70 

72 

69.9 

MIN 

50 

38 

55 

33 

35 

32 

40 

42 

35 

39 

58 

44 

40 

40 

40 

46 

46 

56 

53 

35 

2  a 

41 

67 

49 

31 

57 

49 

47 

52 

52 

44.7 

5ILCAM  SPRINGS 

MAX 

75 

76 

67 

56 

51 

66 

69 

62 

62 

'3 

72 

63 

51 

66 

71 

81 

80 

6  9 

82 

T4 

62 

77 

72 

72 

6  9 

66 

85 

75 

71 

65 

69.4 

... 

MIN 

50 

35 

53 

3  3 

34 

31 

36 

44 

34 

40 

59 

45 

44 

41 

36 

47 

52 

56 

5  3 

37 

29 

44 

58 

56 

55 

98 

52 

51 

53 

51 

45,6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  POCK 

MAX 

70 

72 

74 

59 

53 

67 

72 

65 

62 

68 

73 

65 

55 

69 

74 

75 

82 

74 

79 

76 

65 

73 

74 

72 

72 

68 

84 

78 

69 

78 

70.7 

MIN 

43 

26 

49 

35 

25 

19 

25 

28 

28 

26 

55 

49 

45 

40 

33 

35 

39 

56 

50 

42 

3  0 

43 

59 

57 

53 

54 

54 

53 

55 

52 

41.9 

EVENING   SHADE   I  NE 

MAX 

80 

78 

75 

65 

55 

66 

70 

70 

70 

65 

70 

67 

57 

67 

73 

74 

80 

75 

77 

75 

64 

72 

72 

71 

72 

68 

80 

80 

70 

73 

71,0 

MIN 

44 

29 

51 

39 

27 

22 

29 

30 

34 

28 

51 

49 

45 

42 

34 

38 

39 

56 

58 

58 

35 

47 

61 

60 

49 

57 

58 

58 

56 

58 

44.7 

GILBERT 

MAX 

84 

73 

73 

61 

55 

67 

73 

69 

62 

68 

72 

71 

54 

68 

73 

79 

81 

77 

79 

77 

73 

73 

74 

71 

71 

71 

63 

82 

68 

73 

71,8 

MIN 

44 

28 

57 

31 

26 

21 

27 

39 

33 

2  T 

60 

54 

47 

43 

33 

35 

40 

62 

51 

-8 

31 

43 

61 

56 

55 

57 

54 

60 

55 

58 

44.5 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

86 

69 

71 

73 

60 

55 

66 

73 

66 

61 

64 

72 

62 

54 

65 

72 

74 

79 

67 

76 

73 

61 

71 

69 

73 

69 

69 

81 

73 

67 

69.0 

MIN 

46 

36 

38 

41 

33 

31 

35 

43 

41 

35 

42 

52 

88 

45 

40 

44 

46 

52 

56 

62 

39 

40 

53 

60 

58 

56 

57 

59 

56 

58 

46.8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

74 

68 

71 

56 

51 

64 

70 

63 

58 

64 

72 

65 

53 

67 

72 

69 

80 

74 

75 

72 

62 

73 

68 

69 

72 

6  7 

77 

76 

68 

78 

68.3 

MIN 

49 

30 

50 

37 

28 

21 

30 

36 

3  3 

28 

50 

46 

43 

38 

34 

34 

94 

5  7 

55 

57 

35 

44 

61 

59 

49 

55 

64 

57 

54 

60 

44,3 

MARSHALL 

MAX 

81 

72 

71 

59 

54 

68 

72 

68 

68 

66 

70 

68 

52 

67 

72 

78 

79 

75 

78 

75 

64 

74 

71 

69 

71 

72 

62 

80 

70 

71 

70.6 

MIN 

51 

36 

58 

36 

31 

29 

36 

43 

36 

36 

48 

52 

45 

43 

36 

40 

47 

56 

54 

8  3 

3  1 

49 

59 

57 

55 

56 

66 

57 

56 

57 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

87 

70 

72 

70 

57 

51 

64 

69 

60 

61 

67 

70 

55 

53 

67 

72 

74 

81 

62 

79 

74 

61 

73 

73 

72 

71 

67 

81 

67 

70 

68,3 

MIN 

49 

39 

39 

37 

35 

32 

37 

39 

36 

37 

40 

49 

44 

42 

4C 

40 

45 

49 

54 

60 

33 

37 

50 

57 

55 

55 

53 

56 

55 

56 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

82 

67 

70 

71 

56 

52 

64 

69 

60 

61 

65 

60 

55 

54 

67 

72 

72 

80 

62 

79 

75 

62 

71 

73 

72 

71 

67 

82 

68 

66 

67.9 

MIN 

48 

34 

38 

37 

29 

26 

36 

39 

36 

38 

44 

49 

45 

42 

36 

38 

47 

50 

51 

60 

32 

37 

52 

5  7 

51 

56 

52 

57 

5  6 

37 

44.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

78 

68 

73 

58 

52 

65 

71 

63 

62 

65 

73 

65 

53 

67 

72 

75 

BO 

71 

76 

72 

64 

74 

70 

71 

74 

6  6 

8  1 

76 

69 

69.3 

MIN 

56 

39 

56 

36 

31 

33 

39 

-2 

38 

38 

55 

51 

45 

43 

40 

43 

46 

5  6 

53 

42 

33 

48 

60 

59 

57 

55 

63 

59 

55 

61 

47.8 

YELLVILLE 

MAX 

70 

72 

71 

58 

50 

66 

70 

65 

62 

67 

71 

66 

54 

67 

73 

74 

81 

66 

80 

75 

62 

74 

75 

72 

71 

69 

86 

78 

67 

69.5 

... 

MIN 

43 

28 

49 

33 

27 

22 

26 

37 

29 

27 

52 

51 

46 

41 

33 

36 

40 

54 

49 

4  1 

31 

42 

61 

56 

54 

56 

51 

58 

55 

95 

42.8 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

75 

72 

71 

64 

55 

67 

73 

70 

62 

67 

71 

69 

55 

64 

73 

69 

83 

79 

77 

76 

66 

72 

70 

72 

70 

66 

79 

78 

68 

70.4 

MIN 

55 

36 

55 

37 

31 

36 

37 

42 

37 

31 

53 

50 

46 

45 

38 

42 

42 

60 

61 

63 

40 

52 

61 

61 

57 

5  7 

58 

62 

56 

6) 

BALD  KNOB 

MAX 

74 

72 

75 

70 

58 

67 

76 

68 

71 

68 

73 

75 

58 

63 

74 

73 

82 

79 

77 

75 

66 

71 

70 

73 

72 

71 

80 

78 

67 

71.7 

Mm 

55 

38 

6* 

41 

31 

38 

48 

40 

38 

58 

53 

49 

47 

3E 

46 

4  7 

58 

63 

63 

4  1 

53 

6  5 

62 

59 

58 

59 

66 

57 

63 

50.6 

BATESvlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

77 

69 

72 

62 

58 

65 

72 

71 

61 

65 

74 

65 

55 

67 

73 

73 

» 1 

71 

77 

76 

69 

73 

73 

68 

80 

80 

72 

7  7 

70,8 

Mm 

56 

40 

58 

39 

33 

29 

39 

41 

39 

35 

53 

50 

45 

43 

39 

42 

41 

56 

58 

36 

47 

59 

5  5 

55 

56 

60 

62 

57 

47,3 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

84 

72 

75 

67 

60 

67 

75 

74 

65 

68 

74 

66 

58 

69 

76 

73 

•  2 

79 

78 

78 

68 

71 

72 

76 

73 

7  0 

81 

82 

75 

8  1 

73.0 

MIN 

47 

29 

50 

39 

34 

33 

39 

39 

32 

28 

54 

51 

48 

43 

34 

37 

39 

62 

61 

65 

38 

47 

64 

61 

54 

57 

58 

65 

64 

58 

47,3 

BEEDEVILLE 

MAX 

74 

72 

70 

65 

59 

67 

76 

72 

62 

70 

74 

18 

57 

65 

74 

71 

82 

74 

7! 

73 

70 

70 

68 

71 

80 

76 

80 

76 

70 

80 

71.7 

Mm 

59 

37 

54 

41 

30 

31 

38 

47 

37 

35 

52 

54 

48 

46 

39 

44 

45 

58 

62 

62 

41 

49 

59 

58 

62 

65 

60 

65 

57 

66 

50.0 

BLYTHEVILLE 

MAX 

80 

70 

72 

69 

57 

66 

75 

71 

60 

66 

71 

7  0 

55 

65 

70 

69 

83 

82 

79 

82 

66 

78 

75 

69 

74 

73 

79 

78 

72 

80 

71.9 

Mm 

52 

42 

55 

38 

35 

3? 

41 

46 

51 

36 

53 

5  2 

46 

47 

81 

43 

50 

58 

62 

63 

43 

50 

64 

62 

56 

56 

66 

67 

5  7 

63 

50,3 

CORNING 

MAX 

74 

69 

7; 

61 

55 

6» 

71 

68 

6  1 

64 

69 

67 

55 

64 

72 

70 

81 

78 

78 

76 

63 

71 

70 

72 

72 

68 

pg 

75 

66 

69,6 

Mm 

55 

37 

56 

37 

33 

3  0 

37 

39 

39 

32 

49 

•  S 

44 

42 

39 

40 

48 

58 

60 

62 

39 

49 

61 

6  0 

53 

55 

56 

60 

55 

63 

47,8 

JCNESBORO 

MAX 

79 

71 

61 

55 

65 

72 

69 

59 

67 

73 

70 

5  5 

63 

71 

69 

82 

77 

79 

78 

65 

73 

68 

69 

69 

68 

7  9 

79 

70 

79 

70.3 

Mm 

58 

44 

53 

39 

36 

35 

45 

45 

40 

38 

52 

50 

i.' 

46 

52 

42 

48 

56 

61 

63 

40 

50 

6  0 

6  1 

57 

53 

5  5 

66 

53 

64 

50,0 

KEISER 

MAX 

82 

72 

'1 

72 

58 

56 

65 

73 

62 

59 

62 

74 

74 

53 

62 

69 

68 

83 

74 

80 

82 

54 

74 

70 

70 

72 

'3 

78 

74 

72 

69.6 

Mm 

54 

36 

53 

36 

29 

25 

34 

46 

36 

31 

45 

55 

46 

46 

3  9 

42 

4  7 

58 

64 

63 

42 

44 

53 

62 

6  9 

6  1 

65 

60 

48.2 

MARKED  TREE 

MAX 

83 

71 

72 

61 

58 

63 

74 

67 

6  2 

65 

75 

73 

58 

63 

'0 

70 

84 

75 

79 

84 

65 

74 

76 

74 

71 

72 

■0 

79 

76 

80 

71.7 

Mm 

59 

37 

52 

40 

32 

28 

38 

46 

3  7 

3  7 

49 

55 

47 

46 

38 

44 

44 

59 

62 

64 

43 

49 

63 

62 

58 

58 

62 

66 

57 

64 

49,9 

NEWPORT 

MAX 

76 

70 

74 

61 

56 

66 

74 

65 

6  2 

68 

74 

66 

56 

63 

73 

70 

81 

73 

78 

74 

47 

72 

70 

70 

68 

67 

80 

78 

68 

80 

70.0 

MIN 

57 

42 

55 

42 

36 

34 

40 

52 

38 

36 

53 

51 

46 

47 

43 

46 

-7 

60 

58 

65 

41 

53 

65 

6  1 

58 

38 

59 

66 

98 

63 

51.0 

PARAGCULD  RADIO  KDRS 

MAX 

80 

68 

75 

67 

58 

64 

71 

71 

58 

65 

71 

71 

55 

63 

7  2 

72 

82 

•  0 

78 

78 

66 

74 

74 

73 

70 

69 

79 

79 

70 

79 

71.1 

Mm 

58 

42 

48 

39 

35 

34 

42 

43 

41 

32 

53 

49 

46 

46 

42 

42 

48 

5  9 

61 

63 

81 

52 

63 

6< 

57 

57 

56 

56 

56 

65 

49.6 

Sm  Reference  Note*  Following  Station  Inde* 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

a 

n 

Station 

« 

I 

2 

3 

4 

g 

7 

g 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

76 

69 

7, 

60 

53 

64 

71 

66 

6  0 

64 

68 

67 

56 

64 

72 

66 

78 

76 

75 

74 

65 

72 

69 

73 

70 

67 

76 

76 

66 

78 

68 

9 

MIN 

55 

36 

52 

38 

33 

28 

36 

39 

40 

31 

51 

47 

46 

42 

37 

41 

44 

58 

62 

64 

38 

31 

62 

61 

56 

57 

58 

61 

56 

62 

48 

1 

SEARCY 

MAX 

82 

73 

76 

68 

60 

67 

77 

73 

65 

68 

73 

68 

59 

65 

73 

73 

80 

70 

78 

76 

68 

71 

71 

74 

72 

70 

82 

81 

72 

77 

72. 

1 

MIN 

52 

40 

55 

42 

33 

33 

41 

50 

41 

37 

56 

54 

49 

47 

39 

45 

45 

55 

64 

66 

40 

53 

66 

62 

58 

56 

58 

67 

59 

62 

50 

9 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 

69 

69 

73 

58 

53 

64 

72 

60 

62 

66 

70 

53 

56 

65 

72 

67 

81 

68 

77 

74 

59 

72 

69 

72 

71 

64 

76 

71 

67 

67 

7 

#       #  * 

MIN 

87 

39 

47 

38 

33 

29 

39 

42 

39 

34 

52 

4  ' 

47 

45 

39 

41 

44 

59 

62 

44 

39 

50 

62 

61 

57 

57 

58 

59 

56 

57 

47 

8 

WEST  CENTRAL 

04 

APPLE  TON 

MAX 

73 

69 

66 

65 

67 

68 

78 

74 

77 

76 

72 

71 

68 

68 

75 

74 

71 

70 

71 

72 

69 

68 

71 

72 

83 

76 

70 

71 

6 

MIN 

34 

29 

29 

28 

31 

35 

37 

40 

44 

55 

44 

41 

43 

32 

40 

57 

62 

63 

58 

42 

49 

54 

46 

47 

46 

43 

49 

52 

48 

44 

0 

BOONEVILLE 

MAX 

81 

81 

78 

'6 

60 

70 

79 

74 

71 

77 

77 

85 

68 

72 

86 

85 

74 

86 

78 

66 

73 

77 

70 

69 

73 

89 

78 

70 

75 

6 

MIN 

41 

33 

51 

40 

31 

28 

38 

53 

38 

39 

64 

54 

50 

47 

38 

43 

50 

61 

49 

42 

33 

52 

62 

60 

57 

56 

53 

59 

59 

55 

47 

9 

CLARKSVILIE 

MAX 

84 

78 

77 

65 

59 

69 

78 

73 

70 

72 

74 

81 

70 

71 

80 

82 

70 

81 

76 

68 

69 

74 

73 

70 

72 

86 

72 

70 

73 

6 

MTN 

51 

3- 

55 

41 

29 

29 

40 

52 

43 

40 

62 

56 

52 

59 

41 

46 

50 

59 

60 

47 

37 

52 

63 

60 

59 

57 

53 

61 

61 

60 

50 

3 

OAROANELLE 

MAX 

83 

79 

76 

67 

60 

6  9 

79 

72 

71 

73 

75 

82 

68 

71 

8 1 

8  1 

77 

80 

77 

66 

70 

72 

75 

71 

72 

84 

79 

70 

74 

2 

Mm 

47 

33 

57 

39 

29 

27 

39 

49 

38 

36 

60 

55 

54 

47 

40 

41 

46 

59 

56 

47 

35 

53 

63 

61 

60 

56 

57 

64 

60 

60 

49 

0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

78 

69 

69 

55 

51 

62 

70 

69 

60 

62 

68 

72 

67 

62 

74 

76 

70 

75 

70 

59 

63 

80 

76 

61 

67 

4 

Mm 

42 

44 

54 

34 

33 

33 

47 

39 

36 

40 

5* 

43 

43 

39 

42 

47 

51 

51 

53 

40 

31 

54 

54 

50 

52 

57 

44 

9 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

MAX 

72 

79 

76 

63 

59 

71 

78 

74 

70 

76 

76 

83 

64 

'1 

83 

8  2 

66 

85 

73 

66 

73 

75 

72 

67 

70 

87 

67 

70 

73 

0 

Mm 

42 

37 

50 

35 

35 

29 

40 

48 

38 

40 

54 

52 

51 

48 

42 

45 

49 

54 

54 

38 

35 

51 

62 

61 

59 

58 

54 

59 

60 

57 

47 

9 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

86 

77 

75 

64 

56 

68 

75 

73 

70 

7  2 

72 

79 

76 

69 

81 

80 

78 

82 

80 

66 

70 

71 

72 

70 

73 

87 

86 

69 

73 

9 

Mm 

49 

32 

53 

34 

30 

26 

37 

4  9 

37 

33 

61 

50 

49 

43 

38 

39 

44 

57 

52 

42 

38 

47 

57 

58 

53 

55 

54 

56 

58 

55 

46 

2 

MENA 

MAX 

80 

75 

74 

63 

59 

69 

79 

72 

67 

70 

73 

83 

80 

68 

80 

7  7 

78 

81 

72 

65 

69 

69 

70 

69 

82 

76 

67 

72 

6 

Mm 

60 

37 

55 

43 

30 

31 

42 

58 

43 

42 

59 

60 

44 

45 

40 

44 

53 

57 

57 

55 

36 

43 

52 

58 

60 

56 

62 

59 

59 

59 

49 

7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

62 

54 

49 

60 

TO 

65 

6  5 

63 

69 

70 

73 

61 

7  0 

7  5 

68 

76 

70 

57 

60 

62 

62 

60 

64 

77 

77 

69 

65 

5 

Mm 

41 

34 

32 

34 

34 

35 

36 

37 

48 

53 

38 

45 

45 

47 

50 

44 

35 

31 

31 

42 

53 

49 

52 

52 

52 

49 

42 

42 

4 

OZARK 

MAX 

72 

78 

77 

65 

64 

70 

79 

75 

71 

72 

75 

81 

72 

73 

75 

8  3 

85 

75 

83 

76 

65 

69 

75 

72 

70 

73 

86 

80 

69 

68 

74 

3 

Mm 

43 

35 

53 

37 

34 

30 

41 

54 

41 

41 

63 

55 

48 

47 

43 

45 

50 

60 

55 

45 

36 

50 

62 

61 

58 

58 

55 

60 

59 

57 

49 

2 

PARIS 

MAX 

83 

78 

76 

68 

60 

6  8 

77 

75 

72 

74 

77 

84 

72 

70 

82 

82 

79 

84 

82 

65 

72 

75 

70 

69 

72 

88 

82 

69 

75 

0 

Mm 

50 

in 

58 

35 

35 

28 

42 

51 

35 

34 

S3 

54 

50 

45 

39 

41 

45 

59 

53 

42 

34 

51 

62 

60 

56 

56 

53 

60 

58 

55 

48 

1 

RUSSELLV1LLE   4  N 

MAX 

86 

78 

76 

74 

60 

69 

78 

76 

70 

73 

76 

8  2 

8  0 

72 

81 

8  3 

79 

81 

79 

67 

70 

72 

74 

73 

72 

86 

81 

69 

70 

75 

4 

Mm 

42 

30 

47 

33 

2  6 

25 

35 

45 

35 

33 

54 

51 

51 

44 

37 

38 

43 

56 

53 

46 

31 

48 

61 

58 

56 

54 

51 

60 

57 

55 

45 

2 

SUBIACO 

MAX 

82 

78 

75 

62 

58 

68 

78 

73 

69 

73 

76 

81 

67 

70 

74 

82 

82 

74 

83 

77 

66 

72 

74 

70 

67 

69 

86 

76 

77 

68 

73 

6 

Mm 

58 

42 

60 

42 

39 

35 

46 

53 

42 

40 

6  2 

55 

50 

45 

45 

47 

51 

60 

55 

43 

36 

50 

62 

60 

57 

53 

55 

54 

56 

57 

50 

3 

WALDRON 

MAX 

88 

78 

77 

73 

58 

70 

78 

72 

71 

75 

74 

86 

84 

69 

75 

85 

85 

79 

84 

84 

65 

72 

73 

71 

71 

70 

87 

83 

69 

69 

75 

8 

Mm 

46 

33 

61 

40 

29 

28 

38 

38 

38 

34 

64 

54 

51 

48 

39 

40 

48 

59 

56 

44 

35 

52 

64 

60 

57 

57 

53 

59 

59 

52 

47 

9 

WHITE  ROCK 

MAX 

81 

70 

70 

59 

54 

65 

72 

7  0 

63 

68 

68 

72 

72 

65 

72 

75 

78 

76 

77 

75 

62 

63 

67 

82 

81 

63 

6 1 

69 

7 

Mm 

52 

42 

56 

35 

34 

33 

49 

4  1 

36 

41 

54 

49 

43 

39 

45 

49 

61 

5  2 

53 

37 

32 

52 

52 

55 

50 

53 

57 

46 

0 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

88 

78 

76 

69 

62 

68 

79 

78 

70 

74 

73 

83 

81 

68 

83 

6  3 

80 

80 

79 

66 

71 

71 

74 

73 

71 

83 

82 

75 

75 

6 

Mm 

52 

38 

57 

44 

32 

3  1 

42 

50 

43 

35 

58 

62 

52 

45 

40 

46 

49 

57 

60 

61 

37 

50 

62 

60 

57 

57 

54 

65 

57 

61 

50 

,3 

BENTON 

MAX 

84 

78 

74 

67 

62 

71 

80 

71 

68 

72 

76 

83 

78 

67 

74 

79 

8  0 

77 

80 

76 

65 

73 

69 

72 

70 

66 

83 

80 

76 

74 

,2 

Mm 

56 

44 

57 

41 

36 

33 

41 

51 

35 

34 

66 

67 

53 

47 

39 

46 

61 

68 

65 

42 

51 

63 

62 

59 

56 

59 

66 

60 

63 

52 

3 

BLAKELV  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

B8 

73 

78 

73 

66 

61 

70 

79 

73 

69 

73 

72 

84 

68 

75 

82 

68 

81 

72 

64 

72 

67 

77 

66 

73 

84 

78 

73 

7 

Mm 

40 

32 

38 

41 

28 

29 

34 

4  3 

37 

32 

40 

60 

54 

48 

37 

38 

41 

47 

57 

64 

36 

42 

54 

62 

61 

59 

55 

66 

61 

61 

46 

2 

CONWAY 

MAX 

86 

78 

75 

71 

62 

68 

78 

76 

67 

70 

76 

81 

80 

68 

7? 

81 

79 

80 

78 

67 

73 

71 

76 

75 

70 

64 

S3 

74 

75 

1 

Mm 

52 

37 

53 

39 

32 

31 

40 

52 

39 

36 

57 

57 

53 

47 

39 

42 

48 

59 

61 

65 

37 

53 

63 

61 

58 

58 

55 

66 

59 

60 

50 

3 

GREENBRIER 

MAX 

75 

76 

74 

62 

61 

68 

77 

70 

67 

70 

76 

81 

60 

69 

73 

70 

79 

74 

64 

U 

69 

75 

69 

71 

83 

77 

69 

72 

.0 

MIN 

51 

31 

51 

33 

27 

28 

37 

4  = 

36 

33 

58 

53 

51 

47 

37 

40 

45 

59 

60 

51 

36 

51 

64 

61 

57 

57 

55 

64 

58 

60 

48 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

87 

80 

72 

66 

61 

70 

84 

71 

74 

75 

70 

83 

77 

74 

76 

81 

80 

76 

73 

66 

73 

70 

72 

83 

81 

70 

75 

,4 

Mm 

57 

47 

57 

43 

39 

37 

47 

53 

42 

42 

58 

66 

53 

45 

44 

48 

57 

59 

62 

66 

37 

50 

61 

60 

56 

56 

58 

64 

59 

61 

52 

8 

LEflLA 

MAX 

81 

80 

71 

68 

64 

73 

82 

70 

68 

74 

73 

85 

77 

66 

77 

82 

79 

70 

77 

70 

73 

68 

76 

84 

81 

74 

75 

,1 

Mm 

54 

35 

54 

34 

32 

30 

38 

46 

37 

30 

58 

63 

50 

46 

36 

40 

50 

59 

64 

65 

41 

50 

64 

62 

60 

59 

60 

66 

59 

62 

60 

,1 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

79 

74 

66 

63 

71 

80 

70 

68 

72 

76 

83 

63 

67 

73 

81 

75 

59 

74 

70 

76 

67 

75 

84 

76 

71 

73 

3 

Mm 

50 

43 

49 

44 

35 

36 

44 

52 

43 

38 

60 

57 

54 

45 

41 

47 

45 

61 

63 

48 

42 

53 

64 

63 

62 

60 

61 

64 

61 

61 

51 

5 

MALVERN 

MAX 

86 

81 

77 

70 

64 

74 

82 

80 

72 

75 

73 

85 

83 

71 

83 

81 

84 

83 

70 

76 

68 

74 

71 

74 

85 

82 

76 

77 

,1 

Mm 

45 

30 

5  0 

39 

27 

2o 

37 

45 

35 

31 

60 

63 

51 

47 

36 

38 

42 

60 

62 

68 

38 

51 

64 

62 

58 

56 

60 

65 

60 

60 

49 

0 

MORRILTON 

MAX 

78 

7  9 

77 

72 

62 

68 

78 

77 

70 

72 

74 

82 

78 

70 

78 

79 

80 

78 

68 

72 

71 

72 

71 

70 

83 

80 

73 

74 

74 

8 

Mm 

57 

4  1 

50 

43 

37 

33 

45 

52 

44 

38 

60 

55 

54 

47 

43 

47 

49 

60 

60 

52 

38 

53 

63 

61 

60 

56 

56 

65 

59 

60 

51 

3 

NIMROD  DAM 

MAX 

90 

74 

79 

74 

6  6 

66 

70 

81 

60 

69 

74 

75 

85 

65 

70 

76 

84 

84 

72 

82 

79 

64 

71 

70 

76 

66 

73 

8  6 

76 

70 

74 

9 

MIN 

52 

35 

46 

42 

35 

28 

39 

46 

39 

30 

42 

54 

52 

49 

39 

39 

45 

61 

57 

64 

32 

40 

55 

61 

60 

56 

54 

62 

61 

59 

47 

8 

PERRY 

MAX 

85 

78 

75 

63 

62 

69 

80 

72 

70 

74 

76 

82 

80 

69 

75 

76 

74 

74 

82 

75 

69 

72 

71 

66 

69 

70 

72 

74 

74 

74 

73 

5 

Mm 

55 

42 

52 

36 

28 

34 

38 

46 

41 

30 

57 

60 

48 

46 

38 

42 

45 

47 

58 

60 

33 

48 

56 

58 

58 

60 

62 

64 

60 

63 

48 

8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

77 

80 

69 

68 

71 

81 

75 

68 

75 

72 

83 

80 

66 

75 

80 

82 

77 

79 

SO 

70 

70 

69 

73 

73 

75 

84 

81 

70 

72 

75 

0 

#       #  # 

Mm 

57 

41 

55 

40 

32 

34 

46 

52 

43 

34 

57 

63 

52 

45 

42 

43 

50 

58 

60 

62 

39 

60 

64 

62 

59 

58 

59 

66 

57 

62 

5  1 

4 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

87 

75 

74 

66 

65 

71 

81 

78 

67 

71 

73 

78 

78 

63 

73 

79 

81 

78 

80 

80 

64 

78 

74 

71 

68 

31 

84 

84 

77 

79 

75 

3 

Mm 

55 

35 

52 

42 

31 

36 

41 

51 

34 

36 

57 

64 

52 

45 

35 

41 

47 

59 

63 

63 

41 

48 

65 

65 

56 

63 

57 

68 

61 

64 

51 

0 

BRINKLEY 

MAX 

85 

73 

76 

75 

63 

61 

68 

78 

68 

74 

70 

73 

78 

56 

63 

70 

73 

R3 

73 

80 

77 

54 

77 

69 

70 

70 

78 

82 

75 

73 

72 

2 

Mm 

52 

3  1 

43 

40 

28 

30 

38 

46 

3-, 

44 

52 

54 

48 

46 

36 

44 

52 

57 

58 

63 

41 

42 

52 

60 

60 

57 

61 

62 

57 

55 

48 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1966 


Station 

Day  oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

1  12 

13 

1  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

"4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CABOT  *  SW 

MAX 

75 

75 

75 

65 

61 

69 

78 

71 

66 

70 

74 

79 

60 

65 

74 

76 

81 

7* 

78 

75 

60 

73 

72 

79 

72 

71 

83 

78 

70 

77 

72 

Mm 

57 

41 

52 

43 

32 

31 

45 

50 

44 

39 

57 

56 

52 

46 

39 

46 

47 

59 

62 

56 

»0 

62 

63 

61 

60 

58 

60 

67 

58 

61 

6  1 

.  1 

CLARFNDON 

MAX 

82 

78 

73 

69 

59 

67 

77 

75 

66 

69 

69 

77 

77 

61 

72 

76 

79 

78 

77 

76 

67 

71 

73 

6  9 

66 

75 

3  1 

81 

78 

73 

73 

.2 

MIN 

Si 

42 

57 

42 

36 

35 

48 

49 

43 

34 

53 

56 

48 

44 

40 

45 

48 

68 

61 

61 

42 

48 

64 

60 

60 

56 

6  0 

67 

58 

64 

.2 

DES  ARC 

MAX 

84 

78 

76 

72 

61 

68 

78 

76 

67 

69 

72 

70 

66 

63 

74 

76 

82 

00 

60 

78 

67 

75 

75 

68 

70 

76 

64 

83 

71 

78 

73 

.  9 

Mm 

58 

42 

52 

40 

36 

37 

49 

50 

44 

38 

57 

56 

52 

48 

42 

68 

56 

65 

65 

66 

44 

5* 

64 

62 

60 

59 

64 

68 

59 

65 

5  3 

,3 

FORRFST  CITY 

MAX 

75 

73 

73 

69 

65 

73 

64 

62 

6  9 

71 

75 

73 

64 

71 

74 

82 

73 

60 

79 

65 

77 

79 

71 

70 

78 

32 

79 

74 

79 

'2 

.9 

Mm 

53 

36 

56 

36 

32 

41 

54 

38 

39 

66 

55 

48 

47 

38 

44 

53 

61 

62 

63 

4  3 

50 

65 

61 

58 

57 

61 

63 

59 

64 

5  1 

.6 

HELENA   5  NW 

MAX 

84 

73 

74 

73 

60 

61 

69 

78 

69 

67 

68 

75 

78 

61 

63 

72 

83 

81 

73 

80 

83 

53 

77 

75 

68 

70 

75 

82 

84 

83 

.  1 

Mm 

(.7 

33 

♦  1 

39 

28 

28 

30 

49 

35 

38 

44 

54 

4  9 

46 

36 

40 

47 

55 

60 

62 

41 

40 

50 

6  2 

60 

60 

59 

60 

59 

63 

.2 

KEO 

MAX 

82 

77 

75 

70 

63 

70 

80 

73 

66 

72 

81 

78 

67 

75 

80 

82 

go 

80 

78 

71 

75 

73 

71 

71 

76 

84 

SI 

73 

74 

75 

•  0 

Mm 

56 

41 

49 

41 

33 

32 

44 

50 

39 

34 

56 

62 

53 

45 

36 

43 

48 

69 

60 

62 

-0 

91 

64 

61 

60 

58 

60 

66 

57 

63 

50 

.8 

MAO  I  ANNA    2  S 

MAX 

82 

82 

74 

71 

59 

68 

77 

75 

66 

69 

74 

76 

75 

65 

72 

76 

8* 

75 

61 

83 

77 

73 

r* 

78 

77 

82 

79 

73 

68 

74 

.  6 

Mm 

59 

45 

50 

38 

28 

29 

33 

38 

35 

35 

48 

45 

36 

51 

59 

SAINT  CHARLES 

MAX 

84 

74 

75 

69 

62 

61 

68 

76 

62 

64 

70 

72 

77 

62 

70 

74 

80 

82 

75 

80 

89 

52 

77 

71 

72 

65 

77 

83 

80 

73 

72 

.4 

Mm 

54 

40 

47 

43 

32 

35 

36 

42 

36 

37 

4  9 

56 

51 

47 

4  1 

40 

42 

61 

63 

42 

42 

62 

62 

61 

62 

60 

62 

60 

61 

.9 

STUTTGART 

MAX 

79 

75 

70 

66 

63 

70 

79 

70 

6  5 

70 

72 

79 

74 

63 

74 

79 

81 

75 

80 

78 

65 

77 

72 

71 

67 

77 

84 

78 

72 

75 

73 

,4 

Mm 

57 

41 

56 

42 

35 

36 

47 

52 

62 

38 

56 

64 

52 

47 

40 

43 

53 

59 

63 

65 

43 

50 

65 

63 

61 

61 

61 

69 

6U 

65 

.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

85 

74 

75 

71 

63 

63 

69 

79 

69 

65 

70 

72 

79 

61 

63 

74 

'8 

82 

74 

79 

79 

5* 

77 

TO 

72 

67 

76 

82 

78 

74 

72 

.6 

Mm 

53 

38 

49 

42 

32 

33 

41 

50 

36 

39 

45 

58 

51 

46 

90 

44 

50 

60 

60 

64 

49 

46 

52 

62 

62 

62 

61 

63 

60 

62 

60 

.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

80 

72 

69 

67 

58 

65 

72 

73 

63 

66 

72 

76 

74 

65 

'0 

71 

80 

72 

77 

80 

74 

79 

78 

73 

72 

73 

82 

80 

75 

80 

73 

.1 

Mm 

54 

41 

56 

39 

i* 

32 

39 

40 

39 

38 

50 

49 

50 

46 

40 

48 

57 

59 

61 

60 

50 

61 

64 

56 

55 

58 

69 

66 

61 

64 

50 

.  7 

WYNNE 

MAX 

82 

72 

75 

67 

58 

66 

75 

73 

65 

68 

74 

74 

61 

62 

71 

75 

82 

75 

80 

79 

67 

76 

75 

69 

76 

82 

SO 

74 

80 

72 

.9 

*       •  • 

Mm 

52 

36 

55 

36 

30 

36 

38 

38 

36 

37 

56 

54 

46 

46 

37 

42 

52 

61 

62 

63 

42 

60 

65 

62 

57 

55 

63 

67 

57 

64 

49 

.  8 

SOUTHWEST  0? 

DE  OUEEN 

MAX 

78 

80 

74 

70 

66 

76 

82 

79 

T5 

76 

79 

68 

«1 

73 

78 

83 

80 

72 

85 

77 

69 

71 

6  7 

76 

68 

74 

82 

79 

78 

68 

76 

,1 

Mm 

46 

34 

52 

38 

29 

29 

40 

53 

42 

42 

63 

61 

44 

46 

43 

40 

47 

68 

63 

53 

37 

51 

63 

61 

62 

57 

59 

62 

64 

62 

5  0 

1 

0IFRKS 

MAX 

76 

79 

73 

73 

64 

74 

83 

80 

76 

75 

76 

87 

83 

72 

78 

83 

82 

75 

86 

go 

66 

7* 

70 

76 

72 

83 

82 

St 

70 

68 

'6 

.6 

Mm 

40 

29 

32 

26 

26 

45 

36 

35 

62 

64 

49 

49 

39 

36 

42 

57 

60 

54 

3  2 

51 

6  3 

62 

60 

58 

52 

64 

63 

64 

t 

HOPE  3  NE 

MAX 

87 

79 

79 

74 

66 

65 

73 

81 

76 

70 

75 

75 

85 

79 

69 

74 

79 

81 

75 

89 

73 

58 

7» 

66 

73 

64 

76 

S3 

84 

74 

'5 

1 

Mm 

53 

39 

41 

42 

31 

32 

33 

46 

43 

39 

40 

59 

49 

48 

42 

43 

47 

53 

59 

65 

40 

41 

50 

6  0 

60 

59 

88 

57 

69 

62 

4 

MOUNT  IDA 

MAX 

80 

76 

73 

67 

60 

71 

80 

74 

70 

72 

72 

84 

77 

69 

75 

81 

80 

74 

83 

77 

70 

71 

68 

77 

71 

73 

33 

78 

74 

70 

74 

,3 

MIN 

45 

32 

50 

37 

28 

27 

36 

47 

35 

30 

56 

62 

49 

46 

36 

36 

48 

59 

58 

61 

32 

44 

55 

60 

61 

56 

52 

58 

60 

56 

4  7 

1 

NARROWS  DAM 

MAX 

88 

76 

78 

70 

66 

63 

73 

83 

'8 

74 

75 

74 

86 

78 

73 

79 

82 

81 

73 

64 

75 

65 

72 

66 

76 

63 

74 

82 

82 

70 

75 

i 

MIN 

40 

31 

37 

37 

27 

27 

34 

43 

37 

34 

48 

60 

43 

48 

40 

37 

42 

43 

55 

64 

38 

44 

55 

60 

57 

51 

69 

60 

62 

62 

95 

8 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

MAX 

87 

77 

78 

70 

65 

63 

73 

81 

77 

72 

74 

74 

65 

79 

70 

76 

80 

78 

73 

84 

73 

64 

70 

66 

75 

64 

74 

80 

82 

71 

74 

5 

Mm 

46 

33 

37 

36 

29 

27 

39 

4  9 

36 

41 

58 

60 

44 

44 

39 

39 

43 

44 

56 

61 

32 

39 

47 

59 

57 

55 

49 

54 

59 

58 

45. 

7 

OKAY 

MAX 

88 

79 

74 

72 

66 

74 

83 

83 

76 

77 

77 

77 

77 

74 

76 

80 

80 

75 

86 

84 

66 

71 

'0 

75 

74 

75 

83 

83 

77 

77 

77 

0 

Mm 

48 

31 

50 

43 

32 

33 

43 

56 

45 

39 

57 

63 

48 

49 

44 

43 

54 

58 

65 

64 

36 

51 

64 

62 

62 

59 

56 

65 

64 

63 

51 

6 

STAMPS 

MAX 

80 

80 

74 

66 

66 

74 

83 

77 

72 

75 

76 

85 

82 

71 

75 

80 

79 

77 

83 

76 

60 

73 

70 

72 

65 

77 

83 

85 

72 

74 

75 

4 

Mm 

56 

31 

56 

41 

32 

32 

5  0 

40 

58 

48 

48 

'1 

43 

50 

58 

64 

54 

43 

49 

62 

61 

60 

58 

55 

63 

62 

60 

50 

9 

TEXAPKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

80 

76 

66 

65 

74 

83 

78 

71 

77 

78 

88 

82 

68 

7* 

81 

78 

76 

86 

73 

56 

72 

71 

73 

66 

76 

39 

82 

72 

77 

75 

5 

«       #  * 

Mm 

49 

42 

58 

45 

36 

38 

49 

43 

63 

59 

47 

49 

47 

47 

53 

6  0 

, 

67 

45 

42 

51 

65 

61 

61 

60 

56 

65 

64 

62 

52 

9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 

84 

80 

74 

68 

62 

72 

81 

78 

68 

73 

74 

84 

81 

68 

75 

80 

82 

79 

82 

79 

69 

75 

73 

71 

69 

71 

81 

79 

72 

69 

75 

1 

Mm 

50 

37 

51 

42 

33 

32 

40 

50 

42 

40 

57 

62 

53 

47 

41 

42 

6  7 

56 

63 

67 

40 

50 

64 

60 

59 

57 

59 

67 

59 

62 

5  I 

0 

CAMOFN  1 

MAX 

89 

80 

80 

71 

76 

73 

81 

81 

73 

73 

76 

83 

83 

71 

73 

82 

82 

79 

83 

82 

67 

71 

70 

72 

72 

74 

85 

85 

80 

74 

77, 

4 

Mm 

56 

39 

57 

44 

35 

33 

55 

46 

35 

59 

61 

52 

48 

42 

44 

51 

58 

65 

67 

*2 

50 

67 

63 

58 

5  9 

58 

70 

64 

66 

52 

9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

80 

74 

65 

67 

75 

83 

76 

73 

75 

75 

83 

79 

62 

74 

81 

81 

go 

61 

76 

52 

71 

70 

70 

68 

79 

35 

85 

70 

80 

75, 

0 

Mm 

50 

36 

58 

46 

31 

32 

45 

38 

6  9 

65 

54 

*5 

41 

44 

46 

59 

65 

49 

46 

50 

64 

56 

57 

60 

54 

65 

66 

61 

5  1  . 

5 

FORDYCE 

MAX 

84 

81 

78 

70 

64 

71 

82 

81 

70 

74 

75 

82 

60 

6  6 

74 

80 

81 

78 

82 

go 

67 

76 

70 

71 

71 

78 

85 

84 

75 

72 

76  . 

0 

Mm 

56 

44 

49 

44 

37 

34 

55 

41 

39 

5  9 

63 

55 

45 

*0 

45 

51 

58 

64 

*2 

49 

50 

64 

6  2 

58 

68 

66 

66 

62 

63 

5  2  . 

2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

85 

80 

7? 

71 

67 

74 

83 

81 

7  I 

75 

76 

85 

83 

74 

75 

81 

81 

79 

84 

80 

75 

73 

71 

72 

73 

SO 

85 

84 

73 

82 

77, 

7 

Mm 

54 

32 

55 

44 

30 

30 

48 

40 

58 

60 

48 

46 

38 

41 

49 

55 

63 

59 

44 

52 

62 

59 

56 

58 

61 

6  9  . 

6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

89 

80 

3  0 

73 

66 

67 

74 

83 

74 

87 

86 

83 

79 

72 

75 

82 

81 

80 

83 

78 

63 

75 

71 

71 

6S 

31 

86 

87 

75 

81 

77. 

7 

Mm 

45 

35 

38 

47 

30 

31 

43 

37 

46 

34 

59 

57 

55 

48 

41 

66 

47 

97 

56 

63 

46 

50 

69 

64 

51 

62 

64 

66 

63 

62 

50. 

0 

PRESCCTT 

MAX 

82 

80 

73 

67 

65 

68 

a  3 

79 

74 

72 

72 

86 

83 

76 

75 

62 

82 

74 

85 

80 

72 

74 

73 

79 

73 

77 

84 

84 

78 

72 

76. 

6 

Mm 

56 

44 

42 

43 

37 

35 

46 

55 

46 

41 

65 

52 

48 

45 

45 

54 

53 

65 

62 

61 

52 

60 

63 

54 

60 

55 

56 

54 

60 

51. 

3 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

81 

80 

"1 

69 

64 

72 

82 

70 

70 

74 

85 

83 

68 

75 

82 

81 

76 

82 

76 

7  0 

77 

69 

79 

'5. 

7 

Mm 

6  2 

48 

47 

39 

40 

45 

69 

63 

63 

40 

50 

63 

61 

WARREN 

MAX 

81 

79 

'2 

67 

68 

'  3 

82 

80 

72 

73 

74 

82 

73 

62 

74 

82 

80 

77 

80 

77 

67 

76 

71 

69 

67 

80 

36 

89 

74 

79 

'5. 

5 

•        #  • 

Mm 

58 

40 

56 

43 

41 

34 

42 

37 

35 

59 

63 

52 

46 

39 

46 

49 

60 

64 

61 

44 

48 

61 

63 

55 

62 

65 

66 

61 

62 

52  , 

2 

S0UTHEA5T  09 

CROSSETT  7  s 

MAX 

87 

79 

'5 

65 

68 

73 

82 

79 

73 

74 

75 

80 

80 

71 

74 

83 

80 

80 

80 

78 

68 

76 

72 

69 

71 

82 

86 

89 

80 

82 

'7. 

0 

MIN 

57 

36 

5P 

47 

31 

33 

44 

52 

52 

37 

53 

64 

62 

47 

41 

44 

47 

59 

64 

65 

4  6 

49 

65 

65 

56 

65 

54 

67 

65 

65 

53. 

0 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

82 

77 

75 

66 

66 

72 

81 

77 

68 

71 

79 

77 

64 

73 

80 

81 

78 

80 

78 

65 

76 

74 

73 

68 

so 

83 

87 

84 

80 

75. 

6 

Mm 

59 

39 

5^ 

47 

32 

35 

45 

55 

3  9 

35 

55 

65 

56 

49 

3B 

46 

51 

66 

63 

64 

45 

49 

65 

66 

56 

64 

62 

68 

60 

65 

52. 

8 

DUMAS 

MAX 

82 

78 

'  3 

66 

65 

72 

83 

77 

70 

73 

74 

79 

76 

60 

75 

82 

81 

76 

80 

61 

64 

78 

73 

71 

67 

81 

85 

88 

75 

78 

75. 

6 

Mm 

58 

40 

5C 

42 

31 

36 

44 

54 

4  2 

37 

51 

62 

53 

46 

41  | 

45 

50 

69 

64 

62 

43 

50 

65 

65 

59 

63 

68 

68 

62 

65 

62. 

3 

See  Reference  Notei  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I  Ave 

EUDORA 

MAX 

Mm 

83 
60 

78 
44 

76 
57 

73 
45 

68 
3  r 

73 
39 

82 
46 

80 
54 

71 
50 

74 
43 

75 
54 

80 
62 

79 
60 

70 
46 

72 
40 

81 

49 

82 

48 

80 
60 

82 
60 

84 
62 

73 
47 

78 
50 

78 
65 

75 
65 

70 
56 

80 
64 

B7 

59 

88 
67 

86 
67 

87 
68 

78 
54 

2 
2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 
39 

7<. 

53 

65 
44 

84 
34 

73 
36 

82 
46 

71 
55 

7; 

42 

74 
39 

74 
56 

82 
63 

76 
56 

61 
45 

75 
40 

81 
46 

81 
52 

71 
60 

80 
63 

78 
62 

65 
43 

80 
43 

71 
65 

70 
64 

68 
58 

81 
63 

87 
57 

87 
66 

75 
62 

78 
64 

75 
52 

9 
3 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

85 
59 

79 
44 

76 
57 

75 
45 

64 
36 

73 
39 

81 
47 

78 
64 

69 
43 

73 
41 

76 
58 

82 
64 

79 
55 

69 
47 

75 
42 

79 
49 

81 
54 

77 
60 

81 
64 

80 
65 

69 
43 

77 
50 

74 
65 

70 
63 

71 
61 

80 
61 

85 
60 

84 
69 

75 
61 

75 
64 

76 
54 

4 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
53 

81 
42 

73 
55 

63 
46 

64 

35 

72 
40 

82 
45 

69 
53 

67 
42 

73 
40 

73 
59 

81 
63 

63 
54 

63 
48 

75 
43 

78 
49 

82 
54 

77 
61 

82 
64 

77 
52 

55 
44 

77 
51 

69 
65 

72 
63 

66 
60 

78 
61 

85 
60 

80 
66 

73 
62 

76 
65 

73 
53 

4 

2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

31 
55 

78 
45 

75 
55 

70 
46 

68 
36 

74 

36 

82 
36 

75 
52 

70 
47 

74 
38 

72 
50 

80 
60 

77 

60 

62 
46 

75 
40 

80 
47 

81 
48 

79 
48 

80 
58 

79 
61 

67 
47 

75 
48 

72 
50 

72 
64 

70 
57 

79 
63 

82 
59 

85 
67 

77 
64 

62 

75 
51 

6 
5 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
Mm 

84 
66 

77 

40 

75 
43 

72 
43 

62 
33 

65 
34 

71 
42 

80 
50 

72 
34 

68 
35 

71 

44 

75 
53 

80 
54 

70 
47 

59 
38 

80 
41 

81 
48 

79 
49 

75 

80 
64 

80 
45 

54 
44 

75 
53 

72 
50 

75 
52 

68 
62 

79 
60 

83 
63 

86 
63 

73 
62 

7* 
48 

0 
3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

78 
57 

78 
36 

74 
5  i 

69 
44 

65 
31 

72 
34 

61 
42 

73 
50 

67 
35 

72 
32 

74 
58 

80 
65 

75 
5  5 

62 
46 

75 
36 

80 
43 

82 
52 

78 
60 

80 
63 

80 
62 

65 
44 

76 

50 

73 
64 

70 
64 

69 

59 

80 
63 

85 
59 

83 
70 

74 
62 

75 
64 

74 
51 

8 
8 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  of  April  represented  the  most  ex- 
tensive flooding  for  the  State  since  1961.  Except 
for  the  extreme  southeast  counties,  the  entire 
State  received  well  above  normal  rainfall  for 
the  month.  Rainfall  exceeded  normal  by  25  to 
50  percent  in  the  north  and  central  and  by  as  much 
as  200  percent  in  the  southwest  sections.  Hope 
was  over  13  inches  above  normal  with  a  monthly 
total  of  18.57  inches. 

The  rainfall  in  the  last  2  or  3  weeks  of  the 
month  was  all  the  more  remarkable  since  it 
came  on  the  heels  of  what  had  been  a  6  months 
dry  spell  for  many  sections  of  the  State.  Flood 
stages  were  reached  in  the  White  River  and 
Black  River  sections  of  the  northeast  on  the 
24th  and  remained  in  a  flooded  condition  for 
the  balance  of  the  month.  The  Ouachita  River 


and  tributaries  rose  sharply  on  the  24th  and 
25th.  By  the  end  of  the  month  Arkadelphia  had 
crested  8  feet  above  a  flood  stage  of  17  feet, 
while  Camden  reached  39  feet,  or  13  feet  above 
their  flood  stage.  The  Smackover  Creek  drainage 
area  midway  between  Camden  and  El  Dorado 
came  within  less  than  1  foot  of  equaling  all- 
time  high  stage  records.  Many  roads  were  under 
water  in  the  lower  Ouachita  River  sections  of 
the  State. 

Early  spring  crop  damage  was  experienced  in 
the  east-central  and  northeast  sections,  with 
large  farmland  areas  under  water. 

A  tornado  with  large  hail  occurred  north  of 
Pine  Bluff  in  the  Sheridan  area  on  the  evening 
of  the  12th. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


NORTH  CENTRAL 
MAMMOTH  SPRING 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


ARKANSAS 
APRIL  1966 


Day  of  month 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

.28 

.26 

•  21 

.19 

.16 

.22 

.13 

.18 

.24 

.20 

.08 

.06 

.19 

WIND 

42 

•  8 

40 

50 

40 

40 

60 

50 

20 

30 

60 

60 

30 

30 

20 

"AX 

78 

79 

73 

78 

70 

- 

73 

80 

76 

78 

75 

71 

66 

63 

81 

MIN 

.7 

40 

40 

40 

38 

36 

40 

42 

41 

42 

52 

48 

45 

45 

ft        ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUS5ELLVILLE  4  N 

EVAP 

.28 

.  19 

.  1  7 

•  23 

.16 

•  17 

.  1  7 

•  20 

•  1 9 

.19 

.13 

j  3 

1  6 

18 

WINO 

71 

34 

28 

54 

60 

49 

28 

25 

23 

49 

42 

28 

*30 

18 

32 

78 

70 

69 

67 

62 

68 

78 

80 

74 

80 

MIN 

49 

40 

54 

44 

38 

38 

44 

52 

45 

42 

56 

57 

56 

51 

45 

•      •  • 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.19 

.24 

.21 

•  16 

•  20 

■  19 

.  16 

•  18 

•  16 

•  14 

•  19 

.01 

.  1  5 

.13 

.16 

WIND 

32 

57 

42 

47 

59 

56 

32 

29 

36 

19 

80 

28 

61 

35 

32 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.1* 

.18 

.19 

.13 

.13 

.13 

.10 

.17 

.09 

.15 

.11 

.05 

.11 

.09 

.10 

WIND 

8 

19 

18 

12 

19 

ie 

11 

13 

13 

11 

20 

1. 

12 

5 

9 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.3* 

.36 

.34 

.18 

.22 

.30 

.29 

.30 

.17 

.24 

.29 

.12 

.20 

.16 

.11 

WIND 

80 

113 

111 

137 

101 

107 

149 

52 

60 

50 

114 

160 

157 

89 

44 

MAX 

80 

72 

76 

66 

69 

66 

69 

77 

73 

73 

74 

66 

76 

71 

68 

MIN 

47 

42 

47 

43 

39 

39 

40 

48 

45 

43 

42 

52 

57 

49 

47 

•      •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.23 

.37 

.27 

.13 

.17 

.14 

.31 

.22 

.18 

.19 

.23 

.01 

.24 

.26 

.11 

WIND 

31 

76 

60 

56 

74 

59 

42 

40 

32 

29 

'2 

67 

53 

63 

27 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.21 

.21 

.24 

.16 

.17 

.18 

.22 

.23 

.13 

.23 

.20 

.09 

.21 

.24 

•  13 

WIND 

29 

?: 

48 

23 

42 

36 

49 

21 

17 

24 

60 

52 

44 

23 

MAX 

79 

73 

62 

70 

70 

72 

76 

75 

!i 

70 

81 

76 

78 

MIN 

44 

43 

43 

46 

45 

48 

44 

*5 

50 

45 

*6 

5B 

55 

52 

50 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.26 

.23 

.30 

.04 

.19 

.19 

.17 

.20 

.10 

.20 

.23 

.07 

» 

.28 

.07 

WIND 

13 

4 

21 

4 

3 

8 

7 

2 

3 

17 

If 

8 

12 

2 

MAX 

83 

82 

•  0 

67 

77 

75 

75 

86 

75 

80 

75 

70 

79 

79 

63 

MtN 

.9 

48 

49 

48 

4J 

43 

42 

54 

52 

46 

49 

51 

62 

51 

47 

.18  .26  .06  .07  .09  .12  .12 

30    29  28  24j    id     10  74 

82    84  77  77    77     86  71 

5lJ  59  54     62    62j  33 


.22  .25 

26  66 


.01  .13 

26  5* 


.11  .15 
7S  44 


12 


.19 

30  23 
70  72 

50)  60 


.13  .or 

28 

68 

57 


.11  .05 

22  25 
71 
57  58 


.27  .20 
28 

86 
57 


.16 

32  18 

88  82 

59  66 


.22  .25  .40  .09  .20  .33  .07  .12  .     .07  .12  .09  .27  .21 

45     45  157  187  178  147  54     91  79     68     47     84  163  65 

80     82  79  72  7j  76  56     77  69     71    68     78     85  87 

50  56  59  63  47,  47    52  64     64     64     64     64  63 


.14  .20 

10  40 


2li  .11)  . 


.25  .09 


.19  .22  .17  .16  .14  .19  .12 

16  27  56  ii  it    41  2S 

80  80  79  68  80     T2j  67 

48  48  52  60 


.29 

.12  .14 

.  1 

20 

16  15 

1 

«3 

78    a  ij 

8 

60 

60  62 

5 

.12 
36  IT 


.02 

! 

72j  7' 
66  61 


.18  .14 

36  21 


.26  .11 

67j  15 
82 
65 


21 
3 
95 

fj     62     62  68 


1st* 


5.228 
1128 
73.7 
47.4 


4.59B 

935 
75,4 
53.0 


4.44B 

1195 


3.028 
348 


6.29B 
3014 
73.6 
51.6 


5.468 
1334 

5.258 
1046 
74,5 
51.8 


4.558 

246 
77.7 
54.4 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  o(  month 

4 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
57 

76 
59 

67 
58 

72 
59 

72 
55 

72 
55 

77 
55 

72 

56 

78 

60 

76 

59 

68 

59 

74 

63 

76 
64 

66 
62 

73 
57 

77 

56 

76 
56 

73 
62 

75 
66 

73 
66 

66 
63 

72 

61 

71 
61 

70 
67 

67 
66 

74 

66 

78 

6  5 

62 
66 

74 
69 

76 
70 

73.3 
61.3 

SLOPE  OF  GROUND  1  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE  1  SANOY  LOAM.  GROUNO  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS.      MAX  AND  MIN  FOR   24   HOURS   ENDING  AT   7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  45  - 


STATION  INDEX 


APBR  1966 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  | 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

'JDoLn  v  r.n 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1  , 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDof.n  V  Ln 

| 

PRECIP.  i 

EVAP.  1 

SPFCIAI. 

TEMP 

PRECIP. 

si 

£ 

SPECIAL 

0 

SCOTT 

JAMES  V*  WILLIAMS 

3B62 

06 

34  36 

R.  A*  WALLER 

ALICIA 

0 

3  LAWRENCE 

RUBY  B.  OWENS 

KINGSLANO  3  SSE 

39  04 

06 

CLEVELAND 

3    31  50 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

781 

5C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAKE  CITY 

3998  03 

CRAIGHEAD 

5    35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

0136 

TELL 

34  47 

93  29 

854 

It 

REBA  Y.  SWAIM 

LAKE  HAUMELLE 

40  10 

35 

1    3*  51 

92  26 

305 

MIC- 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

CLARK 

ALT A  F,  GARNER 

4060 

07 

PIKE 

3fc  19 

MABEL  La  FORRESTER 

0 

PIKE 

OWEN  6.   HE NOR  I  X 

4106 

01 

BOONE 

36    2  5 

ETHEL  pumphrey 

0* 

PERRY 

HOB ART  WATTS 

4134 

05 

GRANT 

3»  10 

PIERCE  A.  REEDER 

RONNIE  BARTLETT 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4241 

05 

PULASKI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0 

3 

CLARK 

6F 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

LITTLE  ROCK  FJLT  PLANT 

"250 

05 

PULASKI 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

09 

DESHA 

CLARENCE  L • WE ST MORE LAN C 

-366 

" 

NEWTON 

3*.  46 

LOLA  D  JOHNSON 

0  6 

ARKANSAS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

4528  06 

ST  FRANCIS 

35  00 

RAYMOND  D.  BURNETT 

ATHENS 

07 

HOWARD 

PAULINE  A  PINKERTON 

MAGNOLIA  3  N 

4548:  06i  COLUMBIA 

33  19 

EARLE   E.  GRAHAM 

AUGUSTA 

0  326 

WOODRUFF 

35  IB 

91  22 

211 

TOMM1E  0.  PEEBLES 

MAGNOLIA  5  N 

*5  5c 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

36C 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

0350 

o* 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MALVERN 

4562  05 

MOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

9f 

M 

RADIO  STATION  KBOK 

BATESVl LLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

0  2 

FULTON 

36  29 

BATESV1LLE  L  AND  0  I 

, INDEPENDENCE 

35  45 

VI  38 

DONNIE  BRYANT 

4638  06 

LEE 

34  44 

Thomas  b.SuRneR 

0  3 

WHITE 

0.  C.  HENRY 

MARKED  TREE 

4654 

03 

POINSETT 

35  32 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

0534 

GREENE 

36  11 

8.  B.  HAMMOND 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

39  54 

1050 

7A 

03! JACKSON 

35  26 

P.  M.  BRECKENRIDOE 

4696 

02 

SEARCY 

36  03 

749 

KENNETH  deloy  smith 

05 

SALINE 

34  33 

5r 

ETTA  C«  BURKS 

MELBOURNE   5  WNW 

47*6 

02 

IZARD 

36  03 

600 

7A 

MRS.   JUANITA  COOPER 

BENTONVILLE  S  WSW 

BENTON 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

4756 

04 

POLK 

34  35 

1207 

6P 

7A 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

BERRYVlLLE  4  NW 

01, CARROLL 

36  24 

EDWIN  L.  CHAMPL1N 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

316 

U  S  ENGINEERS 

BIG  FORK 

POLK 

34  29 

93  58 

UOO 

7A 

ANNA  M,  LILES 

MONTICELLO 

09 

DREW 

33  38 

91  47 

273 

5P 

3P 

!  H 

RADIO  STATION  KHBH 

0724 

HOT  SPRING 

34  18 

93  09 

500 

MRS*  LOUISE  H,  YATES 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

\ 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

? 

36  07 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

MOD OB AY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

08 

CALHOUN 

SS 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0  5 

GARLAND 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR 1 LTON 

o: 

CONWAY 

1    35  08 

280 

9F 

04 

YELL 

35  06 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  IDA 

4998 

MONTGOMERY 

663 

7/ 

ceoo 

33  41 

R.  P.  PLYLER 

MOUNT  MAGAZINE 

5010  04 

LOGAN 

1  39  10 

2800 

5P 

9P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

03 

MISSISSIPPI 

35  55 

5P 

JOE  E.  ATKINSON 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7   36  20 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

BQNNERDALE 

0820! 

05 

MOT  SPRING 

3*  23 

0.  E*  KETCMUM 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  £NG 

50  38 

02 

BAXTER 

7   36  20 

800 

8A 

8A 

OA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

35  12 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

02  STONE 

7  35  51 

768 

SS 

7A 

BOONEVILLE  T  NE 

0826 

)< 

LOGAN 

1    35  13 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MULBERRY  6  NNE 

1072 

04  FRANKLIN 

ll  35  34 

500 

HENRY  G.  ARV1N 

BOONEVILLE  6  NNE 

04 

ll  35  13 

93  54 

61C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NARROWS  DAM 

6110 

07 

PIKE 

3  34  09 

93  43 

425 

as 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

800NEVI LLE 

5 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

4  34  00 

93  56 

550  7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

801 K 1 NBURG  2  S 

08*2' 

VAN  BUREN 

7 

35  39 

MARY  C.  PEARSON 

5114 

07  HOWARD 

41  33  57 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

BOU GHTQN 

0846 

NEVADA 

33  52 

EUNICE  JNGERSOLL 

51  58 

0  7 

HOWARD 

3    14  07 

55C 

7A 

EDNA  J.  WE  STF ALL 

BRANCH  4  NW 

oee: 

J 

35  21 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5160 

04  CRAWFORD 

1    .>•■  38 

67  3 

7A 

MRS.  NONA  L.  HA  1  LEY 

BRANCH  3  SW 

0888 

FPANKL in 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07  PIKE 

830 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

0936 

34  53 

7A 

RICHARD  K.  WIES 

5186 

0  3'  JACKSON 

22! 

6P 

7A 

levi  w.  tims 

1010 

: 

NEWTON 

7  35  52 

WILLIAM  R.  WYATT 

NIMROD  DAM 

5200 

PERRY 

1    34  37 

OA 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Bull  shoals  dam 

1020 

Oi 

BAXTER 

7  36  22 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

T  36  19 

423 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

10521 

j 

MISSISSIPPI 

2l  35  49 

89  57 

24C 

6P 

G.  A.  HALE 

OOELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

33  48 

1300 

7AI 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

CABOT  4  Sw 

1102 

> 

PULASK I 

92  04 

209 

*P 

8.  M.  WALTHER 

OOEN  2  W 

5356 

07 

MONTGOMERY 

93  48 

800 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALICO  ROCK 

1132  02 

Hi: 

92  08 

400 

6P 

It 

AUSTIN  0.  HARRIS 

5376 

07 

HOWARD 

93  55 

300 

5P 

3P 

J.  T.  HARGIS 

1152 

i 

OUACHITA 

9P 

MIXON  M.  BAILEY 

5*60 

03 

MISSISSIPPI 

3!  43 

69  59 

2« 

6A 

WILLIAM  T  WALLACE 

CAMDEN  2 

1154 

oe 

OUACHITA 

3  33  35 

MARY  REIOER 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

34  37 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

CARLISLE   1  Sw 

1224 

Ot 

LONOKE 

JOHN  L.  TAIT 

5508 

39  29 

" 

7A| 

BURNS  WAKEFIELD 

CARPENTER  DAM 

1238 

OS 

GARLAND 

34  27 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

5514 

s: 

JOHNSON 

35  38 

7A 

MRS  ■   AMANDA  H.  FRITZ 

CLARENDON 

1  442 

06 

MONROE 

34  41 

9F 

JOE  V.  HAVENER 

paragould  radio  kdrs 

5562 

03 

GREENE 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

CLARK  SVI LLE 

1455 

JOHNSON 

35  28 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

PARI  S 

9976 

o. 

LOGAN 

3*  16 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

CLARK  SVILLE  6  NNE 

id 

JOHNSON 

35  32 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

PARIS  4  WSW 

5577 

04 

LOGAN 

39  16 

775 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLINTON 

VAN  BUREN 

35  35 

EARL  B.  R I  DDI CK 

PARKIN  2  W 

9586  06 

CROSS 

35  16 

222 

INACTIVE  10/1/63 

COMBS  3  SE 

15741 

0. 

MAD 1  SON 

7  35  48 

1400 

OTTO  OAVIS 

PARKS 

9591 

SCOTT 

36  48 

93  57 

668 

7* 

BOMAR  K.  HANSARD 

COMPTON 

1562 

01 

NEWTON 

T  36  05 

93  18 

2166 

JONAH  LEE  S IMS 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

SP 

7A 

BILL  JOHNSON 

5691 

05 

39  03 

330 

SS 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

7A 

C  H 

WINFREO  D.  POLK 

PINE  BLUFF 

6754 

09 

JEFFERSON 

34  13 

215 

6P 

6P 

1666 

POLK 

34  26 

7A 

PINE  BLUFF  FAA  AI RPORT 

5  766 

09 

JEFFERSON 

34  10 

206 

Mil 

u  s  feo  aviation  agency 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

33  02 

5P 

<.P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

640 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

1750 

1! 

PULASKI 

34  42 

7A 

WALTER  C.  TIMMING 

PINEY  grove 

9770 

08  CLARK 

3  34  10 

7b 

MRS.  NORMA  T .  JONES 

161* 

01 

PIKE 

3*  IS 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

POCAHONTAS  1 

58  2  J 

03 

RANDOLPH 

7  36  16 

330 

6P 

6P 

BENEDICT  1 NE   S  I  STERS 

DAMASCUS 

.«J 

FAULKNER 

35  22 

7a 

WILLIAM  A.  BROWN 

PORTLAND 

5866 

09  ASHLEY 

3    3  3    1  * 

122 

9P 

7A 

PEARL  NEWTON 

DANVILLE 

1834  04 

YELL 

35  03 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3    33  48 

316 

9P 

TA 

DANVILLE  SCS 

1835 

34 

TELL 

1    35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08| NEVADA 

93  23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1636 

YELL 

1  35  13 

93  09 

330 

7A 

JACK  E.  BURKS 

5970 

MARION 

7    36  15 

92  51 

800 

MRS*   JOHNNIE  F.  MELTON 

DE  QUEEN 

1948 

SEVIER 

4  34  02 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

6  0  05 

LOGAN 

1    35  17 

430 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DERMOTT 

1960  09 

CHICOT 

CLOSED  2/8/66 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

04 

FRANKLIN 

35  21 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DERMOTT   3  NE 

1962 

CHICOT 

2   33  33 

RADIO  STATION  KVSA 

RATCLlFF  5  NNW 

6007 

04 

FRANKLIN 

35  22 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DES  ARC 

1968i 

PRAIRIE 

7   34  58 

5P 

7A 

C.  J.  RISTER 

RATCLIFF 

6003 

04 

35  16 

463 

LULA  m.  weeks 

DEVILS  KNOB 

1982 

w 

JOHNSON 

93  24 

2350 

H 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

6016 

07 

MILLER 

33  04 

230 

z 

PANSY  LA  RUTH  TERRY 

DIERkS 

2015 

HOWARD 

4   34  07 

94  02 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

6102 

09 

HOT  SPRING 

315 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

2148, 

>9 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field.  Little  Rock,  Arkansas  72202.  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total* 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  mm  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mtn  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  Bnow. 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
\R     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunst.. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

,     Thermometers  are  generaUy  exposed  U,  a  she.ter  located  a  few  fee,  above  sod-covered  ground,  however.  this  reference  tnd.eates  that  the  thermometers  are  exposed  la  .  sh.Uer  located  on  the  roof  „,  . 
building. 

Station,  appearing  In  the  Index,  but  for  whtch  data  are  not  hsted  in  the  tables,  were  e.ther  missutg  or  received  too  late  to  be  deluded  in  this  issue. 

Genera!  weather  conditions  in  ,h.  U.  S.  for  each  month  are  descried  „  the  publications  MONTHLY  WEATHER^REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  „,  o, 


general  weainer  conuiiiono  hi  ntc  v.  o.  ivi  •••  -   —  r    _     ...         r,    ^  iruno 

wh.ch  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  o^  changes  in  locat 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found 
the  address  shown  above. 


oun^Si^ 


,nual    t2  50  per  year      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  I  Checks  and  money  ,rder.  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
•Tr^.!'^  ^  b^oThe  Superintendent  of  Acumen,..  Goventment  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  2040^ 
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29 

*3 

10 

74 

0 

0 

0 

0 

1.95 

e3.1M 

54.9M 

69. 0M 

-  .8 

93 

22 

41 

3 

27 

• 

0 

0 

c 

3.54 

-  2.05 

81.* 

55.6 

68.5 

90 

23 

44 

3 

27 

i 

o 

r, 

o 

3.97 

-  2.38 

81.6 

55.3 

68.5 

-  2.2 

89 

29. 

44 

3 

29 

0 

0 

c 

3.12 

7*. 6 

53.8 

64.2 

85 

29 

36 

10 

88 

- 

0 

0 

0 

3,66 

56.2 

68  3 

•  1.6 

89 

23. 

47 

3 

30 

c 

0 

0 

0 

3.14 

•  2  12 

80.2 

52.0 

66.1 

89 

29 

*l 

3 

50 

0 

0 

0 

0 

4.36 

-  1.56 

78.6 

55.1 

66.9 

-  2.3 

85 

-? 

3 

44 

0 

c 

1 

0 

4.94 

M 

M 

0 

0 

0 

c 

3.26 

80.5 

55.5 

68.0 

-  1.3 

89 

29 

45 

10. 

31 

0 

c 

0 

2.»5 

.  2.73 

81.2 

54.2 

67.7 

90 

23. 

-? 

3 

35 

2 

0 

0 

0 

3.49 

82.5 

51.1 

fc6.  8 

90 

29. 

40 

3 

40 

4 

c 

0 

0 

3.23 

•  .19 

81.0 

55.8 

68.4 

-  1.6 

90 

23 

45 

10. 

31 

1 

0 

-1 

0 

5  2 1 

82.9 

54.8 

68.9 

91 

29 

40 

10 

32 

4 

0 

0 

0 

3.90 

75. 8M 

53. 7M 

64.8M 

84 

29 

37 

10 

73 

1 

0 

0 

0 

2.88 

67.3 

-  1.5 

3.57 

-  2.42 

82.8 

54.8 

68.8 

91 

8 

43 

10. 

32 

? 

0 

0 

0 

6,36 

80.5 

53.6 

67.1 

88 

29 

41 

1* 

38 

0 

0 

0 

0 

3.92 

80.1 

52.9 

66.5 

90 

30 

40 

3 

55 

1 

0 

0 

0 

3.30 

-  2.30 

81.0 

54.9 

68.1 

-  2.3 

89 

a 

" 

1*. 

36 

' 

0 

0 

0 

3.52 

80.2 

52.7 

66.5 

90 

22 

40 

10 

54 

1 

0 

0 

0 

6.13 

83.0 

56.2 

69.6 

-  1.7 

92 

2« 

4* 

10 

27 

3 

0 

0 

0 

3.65 

-  2.45 

81.3 

54.5 

67.9 

89 

29. 

*0 

3 

35 

- 

0 

0 

3.5* 

-  3.05 

80.  1 

56.7 

68.4 

-  2.1 

90 

29. 

*6 

I  *• 

42 

2 

0 

0 

0 

2.23 

82.6 

53.9 

»-».3 

89 

29 

*2 

3 

28. 

0 

0 

1 

0 

3.63 

-  2.19 

82.0 

56.9 

69.5 

-  .3 

90 

29. 

44 

10 

31 

5 

0 

- 

0 

3.14 

NORTHWEST  0 

BENTONVILlE   5  W5W 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVULE  FAA  AP 
FAYETTcVIl  LE  EXP  STA 
r.RAvETTE 

MARR! SON 

HARR 1 SON   FAA  AIRPORT 

Hi.NTSvILLF 

LEAD  MILL 

ROGERS 

ML0AM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CALtCC  ROCK 
EvENtNG  SHADE  1  NE 
G I L8ERT 

GREERS  FERRY  DAM 
M»MM0TH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 
MCUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 
YELLVII.LE 

DIVISION 


northeast  0 
Alicia 

BALD  KNOB 

"ATESvILLF  LIVESTOCK 
BATESvILLF  L  AND  C  1 
BEEDEVILLF 

BlYTHEVILI  E 
CCRNINC. 
JCNESBORO 
KEISER 
MARKEO  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
=0CAHONTAS  1 
SEARCY 

-ALNUT  RIDGE  FAA  AP 
DIVISION 


WEST   CENTRAL  04 

ARPLETON 
BCONFVTLLF 
CLAHKSVIL1 E 
OARDANFLLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
ME  NA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

PARIS 

RUSSELLVlLLE  *  N 
SUBIACO 
wALDPON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

"LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

CCNwAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTl  E  ROCK  wB  AIRPCRT//R 

"ALVERN 

"CRRILTON 


1.48 
1.97 
.90 
.59 
1.12 

1.12 
.97 
1.65 
1.48 
.96 


.89 
,52 
.•■2 
.60 
1.18 

.72 
1.12 
1.29 


1.30 
1.33 
.50 
.63 
l.*5 

3.02 
2.91 
1,65 
2.52 
1.90 

1.30 
l.*6 
1.32 
1.32 
1.07 


.75 
1.09 
1.28 
.63 
.90 

1.35 
.95 

1 


.98 
.52 
1.25 
1.18 
.93 


1.69 
1.37 
1.09 
1.25 
2.20 

l.*3 
1.03 

1.30 
.80 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  56 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
MAY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  J 

o 

1 
1 

1.00  or  More 

..  . 

...  < 

"« 

S  i 

s 

on 

N IMROD  DAM 

80.5 

53.5 

67.0 

91 

9 

40 

3 

61 

? 

0 

0 

0 

5.39 

1.15 

18* 

.0 

0 

7 

6 

2 

PERRY 

81.  5 

54,8 

68.2 

.6 

91 

28. 

42 

3 

29 

3 

0 

0 

0 

3,83 

-  1.83 

1.15 

18 

,0 

0 

6 

3 

1 

SHERIDAN  TOWER 

8  1.1 

55.  3 

68.2 

91 

22 

42 

14 

35 

1 

0 

c 

0 

3.43 

1.21 

18 

•  0 

o 

ft 

3 

1 

DI VI 5  ION 

68.0 

-  1.7 

4.01 

-  1,70 

.0 

»       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

82.0 

55.4 

68.7 

91 

29 

42 

3 

28 

1 

0 

3.97 

1.46 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

BR  I  NKI  FY 

7O.0 

55.7 

67.4 

-  2.9 

89 

29. 

40 

10 

60 

0 

0 

c 

0 

4.55 

1.42 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

CA9CT  it  $W 

79.4 

56.2 

67.8 

88 

28. 

43 

10. 

39 

n 

0 

0 

0 

3.53 

1.67 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

Cl  ARENDCN 

60.1 

57,5 

68.8 

89 

2  o 

4  1 

10 

3  3 

0 

0 

0 

0 

3.31 

•  1,06 

1.29 

,0 

Q 

3 

DES  ARC 

81.5 

59.5 

70.3 

90 

28 

45 

10 

26 

1 

0 

0 

0 

4.35 

1.62 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

FORREST  C  T  TY 

AO.  7 

56,6 

68.7 

89 

28* 

39 

10 

34 

0 

0 

0 

0 

5.28 

2,03 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

HELENA   5  NW 

80.  0 

56.3 

6».2 

-  2,7 

90 

23 

41 

10 

42 

1 

0 

0 

0 

4,70 

,48 

1.46 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

KEO 

80.6 

56.2 

68.4 

89 

29 

43 

10 

35 

0 

0 

0 

0 

3,29 

.90 

18 

.0 

0 

6 

4 

0 

MAR  I  ANNA   2  S 

80.7 

56,  1 

68.4 

-  2,0 

90 

23 

40 

1 0 

3  1 

1 

0 

0 

0 

4,23 

m  #oi 

,  c 

SAINT  CHARLES 

78.5 

57,7 

68.1 

89 

30* 

44 

10 

45 

0 

0 

0 

c 

3.45 

.97 

12 

.0 

0 

6 

3 

0 

STUTTGART 

80.5 

58,1 

69.3 

-  1,7 

89 

29* 

44 

10 

28 

c 

^ 

4,18 

,66 

1.65 

1 

.0 

0 

5 

3 

3 

STUTTGART   9  ESE 

78.  1 

59.0 

6e.6 

89 

?0 

44 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

3. On 

.91 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

WEST  MFMPHIS 

81.0 

57,2 

69.  1 

89 

29 

4  1 

10 

28 

p 

0 

0 

0 

4,96 

.0 

o 

WYNNE 

80.  6M 

55. 6M 

68.  1M 

90 

23 

40 

10 

38 

1 

0 

0 

0 

3,48 

.77 

24 

.  c 

0 

6 

0 

D  I V I S ION 

68.6 

-  1.8 

4.02 

-  .62 

.0 

•       *  * 

SOUTHWEST  07 

OF       IE  EN 

81.6 

57.1 

69.4 

89 

22 

43 

3 

1  5 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.37 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

0 1 E  RK  S 

82.0 

54.9 

68.5 

90 

29* 

39 

3 

22 

2 

o 

0 

0 

4.37 

2.41 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

HCPE   3  NE 

80.3 

56.2 

68.3 

-  2.4 

90 

23 

43 

3 

35 

1 

0 

0 

0 

6.65 

1,49 

3.41 

1 

.0 

0 

7 

4 

2 

MrUNT   T  DA 

81.2 

52.5 

66.9 

-  1.1 

88 

29* 

39 

3 

32 

0 

0 

0 

0 

3.59 

„  2,54 

.91 

o 

6 

5 

NARROWS  DAM 

81.1 

54,0 

67.6 

88 

30* 

39 

3 

37 

0 

0 

0 

0 

4.14 

1.60 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

79.7 

54,2 

6  7.0 

87 

30* 

4  1 

10 

43 

0 

0 

0 

0 

5,55 

3.46 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

OKAY 

82.4 

58,5 

70.5 

-  1.1 

89 

22 

45 

10 

1 7 

e 

0 

0 

0 

3,00 

-  2.27 

1  .46 

19 

•  0 

0 

5 

2 

1 

STAMPS 

80.7m 

57,  6M 

69,2M 

89 

29* 

42 

3 

3  l 

0 

0 

0 

0 

4,97 

,0 

0 

2 

TEXARkANA   WB  AIRPORT  //R 

80.9 

58.4 

69.7 

-  1.9 

89 

22 

44 

3 

22 

0 

0 

0 

0 

1.76 

-  3,14 

.59 

13 

.  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

68.6 

-  1.6 

4.18 

•  1.47 

.0 

«        #  * 

SOUTH   CENTRAL  08 

Ark  aoe  l  ph  t  a 

79.5 

56  5 

68.0 

86 

8 

44 

1  0 

32 

0 

0 

0 

0 

3.52 

-  1.72 

1.60 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

C  A  M  f>  r  Kl  1 

6  2.9 

58,4 

70.7 

•  9 

88 

30* 

46 

10 

1  9 

o 

o 

o 

o 

7,89 

3.43 

5.63 

1 

.0 

0 

6 

4 

1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

81.2 

58,1 

69.7 

-  2.5 

88 

29* 

43 

3 

23 

0 

0 

0 

0 

2.91 

-  1,64 

.70 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

FCROYCE 

82.1 

57,5 

69.8 

89 

22 

44 

10* 

25 

0 

0 

0 

0 

2,98 

.  74 

16 

o 

o 

MAGNOL  TA   3  N 

81.5 

57.1 

69.3 

-  2.8 

89 

30* 

43 

10. 

24 

0 

" 

2.87 

-  1,94 

.85 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

MrROSAv  LOCK  AND  DAM  8 

82  2 

9.6 

0.9 

90 

29* 

48 

10 

1  2 

2 

4,68 

1.37 

1 

,  0 

0 

6 

5 

2 

RRESCOTT 

82.3 

57.5 

69.9 

-  2,0 

89 

23 

44 

10 

20 

0 

0 

0 

0 

6.68 

1,59 

3,05 

1 

.0 

0 

8 

4 

2 

SPARKMAN   3  WSW 

82  •  2M 

54,  SM 

6P  .  5M 

89 

29. 

44 

10 

18 

0 

0 

0 

0 

4.88 

2.41 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

BARREN 

81. 9M 

56.9 

69. 4M 

-  2.8 

89 

29* 

42 

10 

2  1 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2  55 

| 

.  0 

o 

1 

DIVISION 

69.6 

-  2.1 

4.61 

-  .26 

.0 

«       «  « 

SOUTHEAST  09 

CROSSPTT   7  S 

82.8 

59.4 

71.1 

-     .  1 

91 

29 

4  6 

10. 

14 

1 

0 

0 

0 

4.03 

-  .35 

1.36 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

flFOMPTT     l  MC 

^C"1  •  1  '     j    iv  t 

82.0 

59.2 

70.6 

90 

29 

45 

10 

19 

1 

0 

0 

0 

3.24 

.93 

1 

,0 

0 

6 

4 

0 

82.9 

58. P 

70.9 

-  1.0 

90 

29* 

'.<. 

10 

17 

2 

0 

0 

0 

6.05 

1.50 

l.ae 

1 

.0 

0 

6 

4 

3 

ELOCRA 

83.8 

61.1 

72.5 

91 

29. 

47 

10 

16 

0 

0 

0 

3.81 

.87 

0 

7 

4 

0 

MfMTICFLLn 

82.5 

57.9 

70.2 

90 

29 

43 

10 

22 

1 

0 

0 

0 

4.05 

1.70 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

DTNE  BLUFF 

82.4 

59.0 

70.7 

-  1.3 

91 

29 

46 

10 

22 

? 

0 

0 

0 

2.66 

-  2.62 

.95 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

'INF.  SILFF   FAA  AIRPORT 

81.0 

59.4 

70.2 

92 

22 

47 

10 

30 

4 

0 

0 

0 

3.18 

1.55 

12 

.0 

0 

3 

3 

1 

PfRTLANC 

79.9 

60.3 

70.  ] 

-  1,5 

87 

23 

46 

10 

25 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.25 

.92 

16 

.0 

0 

9 

4 

0 

RChwER   2  NNE 

80.2 

58.2 

69.2 

90 

30 

45 

10 

32 

1 

0 

0 

0 

3.92 

1.25 

1 

.0 

0 

5 

4 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

81.3 

56.9 

69.1 

89 

16 

43 

3 

10 

n 

0 

0 

0 

3.83 

2.00 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

0IVISION 

70.5 

-  1.1 

3.89 

-  ,66 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,       93°   0N   THE  22-r  AT  2  STATIONS 

LOWEST   TEMPERATURE,      33°   ON   THE   10TH  AT  MAMMOTH  SPRING 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      9.14   INCHES  AT  CORNING 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION,     1.74    INCHES  AT  BATESV I LLE  LIVESTOCK 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     5.63   INCHES  ON  THE   1ST  AT  CAMDEN  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE  5  WSW  4.28 

BERRYVILLe  *  NW  3,5* 

BUFFALO  TOMER  3.59 

EUREKA  SPRINGS  5.02 

FAYETTEVI LLE  FAA  AP  3. 73 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAvETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE  4.93 

JASPER  2.62 

LEAD  HILL  5.51 

LURTON  3.06 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK  2. 07 

CLINTON  3,49 

EVENING  SHADE  1  NE  2,63 
GILBERT 

GREER5  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  ANO  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 


NEWPORT  2,67  .46 

OSCEOLA  7.2*.  1.00 

PAPAGOULD  RADIO  KDRS  4,27  ,25 

POCAHONTAS   1  3,90 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT  4.59  1.22 

ALY  4,03  1.29 

APPLETON  1.95  .25 
BIG  FORK 

booneville 
clarksville 

COVE 

OANVILLE  5,46  1,13 

DARDANELLE  3,12  .38 

DEVILS  KNOB  3.66  .58 

FORT   SMITH  MB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E  4.93  1,72 

GREENWOOD  3.21  .09 

HECTOR  3,07  ,62 

MEN* 

MOUNT  MAGAZINE  3,26 

MULBERRY  6  NNF  2,95 

NATURAL  DAM  4,35 

OZARK  2,95 

OZONE  3.52 

PARIS  3,49 

PARKS  5,06 

RATCLIFF  3,94 

RUSSELLVILLE  4  N  3,23 

SUBIACO  5.23 

WALDRON  3,90 

WHITE  ROCK  2,88 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W  4,41 
BENTON  3,92 
BISMARCK  2  SE  3,46 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

80NNERDALE 

CARPENTER  DAM  2.99 

CONWAY  3,52 

CRYSTAL  VALLEY  3,26 

DAMASCUS  4.86 

GREENBRIER 
HOT  SPRINGS   1  NNE 
JESS I Ev ILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT//P 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORRtLTON 


n 

12 

13  [ 

14  | 

15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  21 

27 

 1  1 

28  29 

30 

31 

1  u 

.09 

.70 

•  49 

•  14 

!»o 

•  '2 

.  19 

.71 

T 

7 

.90 

.40 

.22 

,9( 

.98 

■  29 

.  08 

.04 

.  72 

.44 

■  44 

.68 

T 

.01 

... 

.02 

.40 

T 

.16 

•  09 

•  33 

*  3  1 

.04 

.11 

T 

T 

.12 

1.11 

I 

.09 

.91 

. 

.9. 

.11 

L.41 

.11 

.63 

.14 

.62 

.82 

1.1? 

.27 

.12 

.26 

.34 

.97 

.01 

.01 

•:a 

.49 

.02 

7 

1.69 

.70 

.10 

.9'™ 

.49 

.11 

T 

.t.i 

.39 

.03 

:tl 

.-1 

.20 

1  .09 

1.4« 

1.20 

.21 

.84 

.40 

.49 

.1! 

.21 

•  09 

.0. 

2  .09 

•  10 

.10 

.30 

.«« 

.  2  1 

96 

!o! 

•  43 

.  1! 

.  1  ! 

T 

T 

!m 

1.19 

.  l. 

7 

.26 

T 

.47 

•  02 

ill 

•  89 

.  2  0 

.  1 8 

T 

.64 

•  18 

.10 

.14 

.08 

.10 

,42 

.22 

•  14 

.12 

.4" 

.92 

.36 

.24 

.02 

.42 

.40 

.39 

T 

.  10 

.02 

.60 

.91 

.29 

.12 

.49 

.08 

7 

.0* 

.9, 

.20 

1.18 

.2^ 

.72 

.11 

.  9l 

•  99 

.72 

.  It 

.2. 

.49 

.64 

..8 

.40 

.42 

.12 

.  99 

.29 

1.12 

.  99 

.49 

T 

.'9 

.40 

1.29 

.99 

7 

.20 

.97 

• 

. 

1.90 

,9' 

.94 

.97 

.29 

..7 

•  12 

.^S 

.08 

.05 

;ll 

!l2 

.70 

.22 

.32 

T 

7 

.28 

.28 

.27 

.77 

.  1  8 

7 

'!'» 

I 

ill 

!o4 

.91 

.02 

7 

.90 

•  21 

.19 

•  24 

."7 

.06 

.83 

.08 

.04 

•  17 

.29 

7 

.14 

1.44 

.30 

..9 

1.15 

.92 

•  24 

.40 

T 

.19 

T 

.92 

.63 

•  11 

1.94 

1.93 

3.02 

• 

.47 

2.18 

.08 

.  79 

1.63 

1  .00 

l.ia 

1.98 

.10 

.'8 

2.9  1 

i  a 

.90 

1  I  10 

.10 

T 

!35 

.09 

.82 

.42 

T 

1.88 

7 

.67 

.17 

7 

2.92 

1.3! 

1.24 

.09 

.»« 

.12 

1.07 

.01 

1.33 

•  06 

1  .90 

1.30 

.11 

.06 

T 

.29 

.01 

T 

.62 

.17 

2.30 

1  .  '.  < 

1.19 

.35 

.99 

1.46 

.07 

.371 

.13 

.96 

.99 

.10 

1.32 

.02 

.41 

•  64 

.02 

,T1 

•  77 

.02 

2.07 

.01 

.41 

1.24 

7 

1.32 

.88 

.12 

i'.oi 

!l9 

.99 

.19 

.03 

.01 

.89 

•  22 

1 .02 

1.8' 

.49 

.20 

T 

•  96 

.14 

."- 

.04 

.  1  9 

7 

T 

.91 

.79 

.29 

.19 

T 

.29 

.11 

.34 

.04 

2.17 

.09 

.01 

.26 

.36 

.40 

.98 

.05 

.01 

.13 

T 

T 

1.28 

.14 

.  79 

!06 

.12 

.49 

."2 

.82 

.21 

.01 

.60 

.49 

.49 

.92 

1  .  18 

.02 

.  -9 

T 

.43 

.19 

.92 

.40 

.63 

.01 

7 

T 

.90 

.09 

•  74 

.29 

.10 

.39 

T 

.18 

.01 

1  33 

.04 

.01 

.99 

t 

.71 

.  1  1 

.98 

T 

.04 

.55 

.20 

.88 

.70 

.10 

.92 

7 

.21 

1.4J 

.83 

.2" 

.53 

.09 

.22 

.99 

T 

.24 

.14 

.30 

.83 

7  ! 

l" 

I*2 

1.89 

.22 

• 

• 

• 

2.48 

!.8 

.5' 

.40 

.12 

.17 

7 

.21 

7 

.19 

.07 

1.01 

.39 

.27 

.60 

.24 

.20 

.86 

.84 

.01 

.16 

.09 

.89 

T 

.38 

7 

.82 

.92 

.47 

.37 

. 

.37 

.19 

7 

.13 

.92 

.40 

.89 

.90 

.06 

.  38 

.11 

.89 

.70 

1.30 

.72 

■ 

• 

1.10 

7 

T 

>40 

.91 

T 

.31 

.19 

.82 

.05 

7 

T 

.04 

.38 

.13 

.49 

.60 

.43 

1.2- 

.20 

.88 

.09 

•  09 

1.01 

•  02 

1.18 

T 

.9'. 

.04 

.22 

.17 

.64 

.22 

.22 

.06 

.  89 

1.69 

.43 

.  <•  9 

1.28 

.17 

.67 

•  21 

.91 

•  40 

1.81 

.04 

.U 

.93 

.17 

.47 

.61 

7 

T 

.03 

.20 

.33 

.22 

.89 

.09 

.04 

.33 

.10 

.90 

.18 

.77 

.02 

•01 

•  90 

.60 

.15 

•  20 

".01 

.49 

.49 

.'1 

.8B 

T 

.'» 

.17 

.47 

•  04 

.80 

.02 

.22 

.21 

T 

.14 

.08 

1.38 

.07 

7 

T 

.81 

1.72 

.44 

.09 

.82 

.03 

1.97 

2.20 

T 

.40 

.  1  • 

.82 

7 

T 

7 

.20 

.22 

.16 

.82 

.96 

T 

.39 

.49 

.44 

.40 

.88 

.10 

7 

.96 

.24 

1.20 

.12 

.88 

•  97 

.68 

.14 

T 

.9. 

.01 

.28 

.12 

.98 

T 

T 

T 

.20 

.01 

.19 

.19 

1.30 

.16 

.04 

.44 

.30 

.  78 

.18 

7 

.80 

.•11 

.17 

.10 

.69 

7 

■  toUfwrlag  Suoon  \oda* 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MAY  1966 


Day  of  Month 


NIMROO  OAM 
OwENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  dam 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGU5TA 
BfilNKLEY 
CABOT  4  5W 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DPS  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NM 
KEO 

MAO I  SON 

MAR  I ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DP.  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

langlEy 
mount  ida 
narrows  dam 

nashville  peach  substa 


NATHAN 
NEWHOPE   3  E 
OPEN   2  w 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


50UTH  CENTRAL  08 

AMI  TV   J  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

mont  icello 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
portland 


4,25 
3.83 
3.93 
3.43 


3.79 
4.55 
'.00 


2.40 
3. 52 
7.66 
6.69 
T.89 

2,91 


.3* 
.35 

,10 


3.97 
3.35 
4.55 
3.53 
2.76 

3.31 


1.42 
1.67 
.33 


.18 
.43 


5.96 
4.23 
3.45 


2.94 
3,5* 
-.  J7 

5.5T 
2.41 
6.65 

5. 01 

2.55 


,.28 
2.14 
1.24 
1.37 


3.46  .09 

1.90  .05 
1.68 
2.01 
.13 
1.65  1.40 


2.44 
1.87 
.18 


i  21 


1.07 
1.60 
4.40 
4.26 
5.63 

.56 
5.S2 
.85 

1.37 


.  I* 

.11 
.32 


3.05 
2.41 
.94 
2.55 


3.24 
6.05 
3.81 

4.48 
4.05 
2.66 


1,43 
1.36 
.93 

i.ee 


3 

4  1  5   1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

U  15 

16 

,7 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  26 

1  27 

28  |  29  |  30 

31 

.37 

.93 

1.13 

.02 

•  24 

•  32 

.47 

■  92 

.96 

•  01 

7 

7 

.90 

•  19 

T 

•  34 

.07 

1.15 

7 

,2* 

.34 

.32 

,12 

1.08 

.02 

.1) 

T 

.45 

.91 

1.21 

.09 

.77 

.07 

1.28 

.08 

7 

1.29 

•  22 

•  42 

.  56 

1.01 

•  92 

.17 

.54 

.02 

.07 

T 

.07 

,24 

•  00 

.39 

.61 

.08 

,80 

.30 

.20 

.99 

•  04 

T 

.62 

.18 

.89 

.03 

.06 

T 

.06 

•  31 

•  92 

7 

■  32 

.02 

.  T0 

T 

,76 

•  77 

.21 

.07 

.85 

.01 

.02 

^26 

1.20 

.27 

1.06 

.04 

.02 

T 

.18 

T 

.50 

.61 

.90 

.02 

.59 

.60 

.25 

,02 

•  98 

.84 

.19 

1.04 

.19 

•  2B 

.  10 

.60 

.08 

.07 

.97 

.23 

.  9  1 

.07 

.17 

.01 

1.04 

.24 

7 

1 .00 

■  09 

7 

.01 

T 

.75 

■  26 

7 

.14 

7 

.71 

.05 

T 

7 

,99 

■  •9 

.97 

.80 

,66 

.33 

.39 

,70 

•  09 

•  06 

•  77 

.75 

.35 

.02 

•  64 

.35 

T 

,01 

•  11 

.26 

.  7? 

•  13 

.05 

.04 

.30 

.26 

.0.' 

.79 

.  10 

lot 

,09 

•  49 

.36 

.36 

•  69 

.22 

.01 

•  36 

7 

.32 

•  89 

.19 

•  14 

.62 

.18 

.21 

.67 

.02 

.06 

T 

.34 

T 

.90 

.  10 

.86 

.11 

T 

•  93 

.94 

.40 

1.42 

.10 

•  10 

•  41 

.39 

.90 

.45 

•  10 

T 

.02 

.49 

.65 

.25 

1.03 

•  to 

.35 

7 

.90 

1 

T 

•  47 

.40 

.  79 

•  19 

•  08 

7 

7 

.71 

.06 

.55 

,08 

.51 

■  02 

.56 

1 

.05 

•  94 

.37 

.77 

•  86 

.02 

T 

.12 

.34 

.62 

.30 

.01 

1 

T 

.92 

.42 

.  75 

.28 

7 

.09 

•  90 

.46 

.90 

• 

.25 

.45 

.19 

.55 

.2' 

.67 

.17 

7 

.08 

.05 

.60 

.30 

T 

.95 

1.46 

.09 

.02 

■  09 

.19 

.44 

■  OS 

.75 

.06 

.01 

.96 

.44 

.29 

.70 

.12 

.  12 

.3) 

.16 

.70 

1.60 

.10 

T 

.37 

•  59 

■  09 

7 

.09 

.43 

.02 

.17 

.39 

.04 

.65 

.03 

.09 

.64 

.67 

.38 

.15 

.12 

.49 

1  .40 

.82 

.06 

T 

t 

.29 

•  67 

T 

.77 

.48 

7 

.0? 

.10 

.60 

.55 

.81 

.09 

.10 

.91 

.34 

.07 

.97 

.70 

.02 

.01 

T 

.05 

.02 

.74 

.21 

.51 

.68 

.01 

.01 

.13 

.67 

T 

.48 

1.86 

7 

.01 

.91 

.32 

.  1 1 

.96 

.46 

.08 

.17 

T 

.96 

.72 

.69 

1.03 

7 

.05 

.9) 

.60 

1.07 

.85 

.10 

.11 

.o; 

.15 

.50 

•  05 

.42 

1.05 

.09 

.76 

.09 

.18 

.26 

.09 

.01 

7 

.24 

.02 

.04 

.04 

.98 

.57 

•  51 

.02 

7 

.0* 

T 

.04 

•  49 

.62 

.10 

.01 

7 

•  28 

.56 

•  99 

.  12 

1.00 

.05 

.07 

.61 

.70 

.20 

.11 

.05 

T 

7 

.64 

1  ,0! 

.41 

7 

1.71 

.30 

.  10 

.22 

.74 

.39 

1.09 

.07 

.07 

1.04 

.57 

.65 

T 

.11 

.58 

.05 

.88 

7 

T 

1.5! 

.54 

.04 

.82 

.08 

7 

.10 

i 

T 

.20 

.92 

.10 

.  15 

.80 

.10 

T 

.03 

7 

.63 

.68 

.07 

7 

.91 

7 

1 

.07;  7 

|  .69 

,02 

■  78 

.10 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

FORT  SHI7H  WB  AIRPORT 

8 

2.6 

6.8 

42 

NE 

17 

83 

87 

54 

51 

1 

5 

1 

2 

1 

0 

10 

73 

5.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

e 

1.8 

7.2 

30 

N 

16 

84 

86 

59 

59 

4 

1 

4 

2 

0 

0 

11 

69 

5.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

10 

2.9 

6.8 

83 

91 

63 

63 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

6.3 

See  rolerence  ncrlw  tallowing  Station  tnditx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2-1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NCR  Th WF  ST                        0 ' 

BENTpNVlLLF  5  *SW 

MAX 

S2 

79 

79 

83 

84 

83 

83 

80 

6  3 

68 

63 

74 

7  9 

90 

84 

9  4 

77 

79 

82 

84 

86 

63 

7b 

77,4 

ran 

45 

37 

43 

4  ^ 

49 

49 

53 

57 

40 

40 

53 

51 

43 

45 

56 

55 

►  1 

60 

48 

61 

56 

5b 

71 

63 

46 

"8 

51 

53 

37 

37 

64 

31.1 

EUPEK  A  SPRINGS 

MAX 

52 

78 

Bl 

83 

gO 

84 

84 

86 

87 

65 

75 

65 

63 

78 

8  3 

9  2 

9  1 

87 

8  7 

7  9 

7  6 

79 

8  0 

85 

86 

85 

76 

79.1 

MIN 

45 

38 

47 

50 

56 

55 

it 

60 

39 

45 

52 

50 

43 

44 

56 

57 

57 

65 

51 

52 

67 

58 

69 

65 

48 

60 

61 

59 

55 

58 

52 

52.3 

FAYETTEvlLLE  faa  AP 

MAX 

52 

7  ) 

81 

79 

83 

85 

8  7 

84 

0  - 

70 

67 

76 

9  1 

7  9 

8  6 

86 

8  7 

60 

7  8 

77.3 

MIN 

47 

40 

39 

43 

48 

4$ 

50 

51 

48 

42 

55 

50 

45 

47 

60 

65 

64 

53 

46 

'0 

69. 

6  3 

65 

49 

46 

43 

49 

32 

55 

58 

51 

50.3 

FAYETTEvlLLE   EXP  STA 

MAX 

5  7 

70 

77 

79 

8 1 

84 

6  2 

83 

79 

79 

86 

9  5 

'8 

77 

79 

81 

83 

87 

82 

7  7 

77,8 

MIN 

47 

J9 

42 

47 

52 

50 

54 

61 

-6 

41 

53 

54 

43 

47 

60 

6  7 

61 

61 

47 

51 

57 

55 

73 

67 

45 

4  7 

52 

66 

67 

57 

55 

32.3 

GR AvFTTE 

MAX 

52 

71 

79 

80 

82 

85 

86 

85 

? 

76 

79 

aC 

85 

94 

75 

79 

9  1 

8  3 

85 

8  7 

62 

7  B 

77.9 

MIN 

45 

}4 

41 

46 

4S 

48 

59 

45 

39 

51 

50 

-  3 

45 

5* 

56 

61 

47 

52 

S  7 

57 

70 

51 

46 

4b 

50 

52 

58 

57 

54 

30.6 

H APR  t  SON 

MAX 

59 

7  1 

79 

8  I 

9  4 

q  6 

87 

73 

81 

85 

86 

90 

9  1 

80 

84 

86 

84 

80 

74 

78.8 

MIN 

48 

39 

40 

45 

46 

48 

53 

54 

46 

4  0 

53 

56 

47 

42 

53 

66 

63 

6  1 

49 

52 

60 

58 

70 

67 

50 

46 

50 

63 

60 

35 

4b 

31.5 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

5  1 

70 

78 

9  i 

6  3 

85 

q7 

95 

90 

81 

9  5 

8  4 

7  7 

79 

82 

85 

83 

76 

76 

76,6 

MIN 

45 

38 

47 

6  ' 

51 

62 

61 

43 

39 

52 

52 

4: 

42 

5  3 

67 

63 

56 

60 

52 

60 

57 

62 

6b 

49 

51 

54 

60 

61 

56 

51 

52,5 

mjn;  T  5v  1 1  LE 

5  7 

70 

80 

q  1 

87 

87 

72 

B  o 

9  0 

9  3 

86 

8  9 

79 

7  7 

79 

8  3 

85 

8  7 

80 

'  7 

78,9 

MIN 

41 

37 

40 

4  > 

46 

46 

50 

53 

46 

39 

52 

55 

43 

45 

50 

55 

6C 

65 

45 

49 

67 

66 

70 

55 

43 

46 

48 

51 

55 

54 

49 

*9.4 

LEaO  mill 

65 

73 

q  6 

7  1 

79 

9  2 

9  3 

9  8 

9  4 

7  6 

80 

82 

86 

88 

B  6 

80 

80 

80.2 

MIN 

47 

40 

4C 

47 

49 

50 

86 

57 

45 

40 

53 

5  ' 

47 

-  1 

63 

61 

60 

69 

49 

49 

62 

5  7 

68 

53 

46 

48 

52 

55 

69 

55 

60 

51,7 

63 

TO 

78 

80 

82 

84 

85 

84 

81 

63 

70 

64 

6  4 

75 

75 

85 

9b 

83 

'5 

78 

BO 

96 

86 

82 

75 

78 

80 

S3 

83 

80 

85 

78.1 

MIN 

6  q 

60 

46 

37 

49 

52 

40 

4  1 

57 

55 

6  9 

6  7 

49 

48 

66 

66 

68 

50 

47 

49 

-9 

55 

56 

57 

62 

50,6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

52 

7  1 

7g 

79 

9  1 

9  1 

8  I 

9  8 

7  7 

79 

94 

86 

86 

60 

76 

78.8 

MIN 

47 

39 

42 

48 

48 

5  1 

64 

56 

47 

42 

53 

51 

45 

t  7 

60 

67 

6."' 

6  2 

49 

6  2 

59 

58 

68 

54 

46 

49 

82 

33 

59 

59 

68 

52.5 

NORTM  CENTRAL  02 

t*L  ILL  «UH 

MAX 

6  3 

75 

B3 

87 

91 

92 

72 

80 

8  6 

80 

8  B 

91 

6fc 

8  2 

90 

61.6 

MIN 

48 

41 

38 

42 

6; 

43 

48 

49 

45 

3- 

50 

55 

49 

40 

46 

57 

►  4 

<9 

41 

44 

6  9 

55 

59 

69 

42 

41 

45 

47 

53 

47 

44 

48.0 

tvtNjrMy    SMflUt    1  rit 

MAX 

78 

79 

79 

8  1 

9  6 

88 

8  6 

8  1 

81.0 

MIN 

50 

43 

40 

44 

46 

4; 

52 

51 

44 

38 

50 

5fl 

53 

66 

47 

62 

64 

61 

47 

-6 

6  0 

67 

62 

60 

46 

46 

49 

53 

56 

47 

45 

50.6 

GILBERT 

MAX 

78 

9  4 

9  1 

9  7 

88 

79 

7  8 

80 

8  6 

87 

8  3 

79 

7  8 

80.8 

MIN 

50 

39 

4  2 

45 

44 

49 

49 

48 

39 

52 

56 

50 

41 

49 

57 

63 

59 

48 

46 

61 

56 

65 

60 

45 

45 

67 

67 

85 

52 

80 

50,3 

GREEP5  FERRY  DAM 

MAX 

5  0 

7  B 

6  3 

R  1 

7  9 

84 

88 

89 

7  8 

76.9 

MIN 

53 

45 

43 

49 

51 

5C 

55 

55 

52 

40 

43 

55 

53 

44 

65 

55 

6  5 

61 

6  3 

50 

57 

62 

66 

62 

53 

53 

52 

37 

39 

36 

53 

53.5 

mammoth  SPRING 

MAX 

88 

89 

B  7 

78 

78 

8  4 

9  5 

80 

96 

87 

76.8 

MIN 

47 

43 

39 

49 

46 

46 

54 

52 

44 

33 

4? 

56 

51 

-6 

47 

65 

66 

59 

48 

4  7 

63 

60 

62 

60 

45 

45 

49 

52 

58 

47 

44 

30.6 

Mfl  p  5H  AL  t 

MAX 

73 

81 

14 

79 

86 

78 

82 

7  7 

79 

82 

8  5 

80 

79 

80.5 

MIN 

48 

41 

40 

46 

49 

49 

56 

63 

45 

19 

53 

53 

49 

39 

63 

57 

63 

61 

52 

46 

62 

56 

65 

6  0 

46 

47 

50 

53 

58 

34 

48 

31,7 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

B  B 

9  5 

79 

83 

8  Q 

85 

8  7 

79 

78.2 

Mm 

49 

43 

43 

51 

5  2 

56 

58 

5" 

45 

39 

40 

56 

49 

4  3 

47 

55 

64 

.0 

52 

53 

61 

62 

6  6 

58 

53 

54 

50 

58 

60 

55 

83 

53.0 

MOUNTAIN   HOME   C   OE  ENG 

MAX 

5  5 

7  7 

B  6 

79 

8  0 

77.3 

MIN 

50 

-3 

40 

4q 

48 

48 

53 

54 

45 

40 

4  1 

56 

49 

41 

50 

59 

6  4 

to 

48 

49 

'3 

6  2 

66 

69 

47 

48 

50 

54 

60 

34 

49 

31.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

65 

73 

82 

52 

83 

87 

89 

88 

77 

63 

72 

79 

71 

76 

85 

91 

7b 

83 

86 

89 

84 

83 

80 

60 

79.8 

MIN 

49 

43 

43 

48 

50 

53 

62 

60 

4  5 

35 

c2 

58 

50 

4  3 

*  < 

66 

61 

46 

52 

8  7 

59 

60 

56 

50 

52.6 

YELL  V  I  LI  E 

MAX 

86 

79 

7  9 

79.9 

*        *  * 

MIN 

49 

39 

38 

43 

44 

46 

50 

5: 

46 

51 

e6 

51 

41 

*9 

66 

65 

47 

t  7 

6b 

64 

69 

60 

47 

45 

46 

49 

56 

51 

45 

49,9 

NORTHEAST  03 

Al  I  C  I  A 

MAX 

85 

88 

9  1 

9  0 

81 

87 

88 

9  7 

9  3 

77 

81 

86 

78 

76 

80.9 

Mm 

50 

48 

47 

54 

52 

54 

58 

58 

38 

55 

61 

52 

64 

6B 

63 

53 

52 

65 

64 

68 

62 

55 

54 

54 

58 

63 

54 

50 

55.9 

BALD  KNOB 

MAX 

70 

67 

75 

Q  1 

9  1 

90 

85 

9  1 

9  0 

94 

80 

79.4 

MIN 

50 

47 

45 

52 

52 

54 

57 

57 

48 

1 

54 

60 

c5 

47 

51 

63 

70 

44 

57 

52 

67 

65 

67 

63 

55 

56 

69 

39 

39 

39 

5» 

56.1 

BATESv I I LE  LIVESTOCK 

MAX 

64 

72 

78 

82 

84 

88 

87 

75 

71 

B  0 

7  9 

85 

9  2 

8  1 

80 

79.6 

Mm 

54 

44 

43 

41 

47 

42 

4b 

45 

44 

34 

52 

53 

6  3 

46 

47 

59 

65 

»» 

49 

4fi 

64 

60 

65 

bl 

50 

69 

51 

56 

65 

51 

50 

51.1 

BATE5V I L  LE  L  AND  0  1 

MAX 

67 

73 

77 

79 

82 

89 

89 

89 

a  6 

65 

0  3 

8 1 

Q  1 

81 

82 

60 

82.2 

MIN 

52 

46 

4r 

45 

47 

47 

51 

51 

49 

37 

51 

53 

55 

45 

45 

61 

67 

62 

48 

66 

61 

60 

63 

63 

47 

46 

49 

52 

66 

33 

46 

31.9 

BEEDFvIi LE 

MAX 

71 

71 

74 

78 

82 

a  4 

62 

79 

72 

8  2 

82 

81 

80 

8  9 

82 

93 

79.9 

Mm 

52 

48 

49 

55 

55 

57 

-.9 

44 

53 

59 

56 

51 

61 

63 

69 

63 

59 

62 

63 

66 

69 

69 

53 

67 

59 

60 

63 

56 

62 

36.7 

Bl VTHEVILLE 

MAX 

79 

68 

78 

79 

85 

89 

89 

a  9 

q  5 

78 

85 

87 

82 

90 

90 

99 

80 

8  3 

9  1 

83 

79 

62.4 

Mm 

52 

48 

48 

55 

56 

58 

61 

6r 

47 

39 

5  1 

60 

57 

53 

49 

61 

66 

64 

59 

56 

65 

57 

68 

63 

59 

57 

60 

63 

66 

37 

54 

36,8 

CORNING 

MAX 

70 

68 

1  a 

76 

86 

88 

88 

85 

8 1 

87 

9  3 

80 

8  1 

88 

66 

86 

9  3 

7  9 

81 

8  5 

88 

8  0 

77 

T5 

80,0 

Mm 

48 

46 

45 

51 

52 

53 

56 

58 

4? 

36 

49 

59 

53 

50 

49 

61 

65 

62 

53 

52 

65 

63 

67 

58 

53 

53 

55 

60 

62 

33 

49 

54,2 

JONES80RO 

MAX 

72 

67 

7 ' 

76 

q  3 

q  7 

88 

89 

6 1 

80 

81 

90 

q6 

7? 

90 

85 

83 

77 

74, 

80.3 

Mm 

50 

47 

*7 

54 

55 

5  7 

44 

64 

46 

36 

53 

58 

56 

50 

50 

62 

66 

63 

57 

55 

6b 

66 

68 

59 

57 

35 

89 

62 

66 

57 

53 

56.6 

KEISER 

MAX 

79 

55 

65 

74 

77 

q  J 

85 

88 

B  '5 

6 1 

63 

78 

78 

80 

81 

96 

79 

76 

66 

86 

9  1 

70 

75 

80 

88 

82 

▼9 

77.7 

Mm 

54 

53 

6h 

59 

60 

50 

38 

41 

65 

60 

53 

6  0 

58 

65 

63 

59 

54 

64 

62 

68 

61 

59 

36 

58 

60 

64 

56 

52 

56.0 

MARKED  TREE 

MAX 

70 

67 

'5 

77 

83 

85 

86 

88 

'3 

64 

76 

78 

76 

67 

90 

83 

85 

81 

79 

80 

95 

86 

88 

96 

78 

81 

84 

88 

82 

60 

77 

79.9 

49 

48 

47 

55 

54 

57 

58 

59 

4  7 

40 

55 

59 

56 

52 

50 

62 

67 

<  3 

59 

55 

65 

66 

68 

6  2 

60 

59 

60 

59 

60 

57 

64 

36.6 

NE»RCRT 

MAX 

71 

70 

75 

78 

80 

q- 

85 

87 

»  1 

62 

72 

8  0 

79 

70 

81 

85 

86 

•  0 

78 

82 

97 

90 

88 

95 

78 

79 

79 

86 

84 

78 

77 

80.0 

Mm 

53 

48 

50 

56 

56 

5  7 

61 

63 

55 

42 

54 

69 

56 

55 

52 

64 

71 

63 

56 

55 

67 

64 

66 

62 

57 

55 

56 

61 

63 

59 

55 

57.8 

PA1! AGOUI  D  RADIO  KDRS 

MAX 

77 

67 

76 

76 

81 

86 

88 

88 

q* 

62 

74 

7q 

76 

67 

90 

83 

88 

96 

80 

81 

96 

86 

69 

99 

77 

81 

■  5 

89 

66 

80 

75 

80,7 

Mm 

49 

48 

47 

54 

54 

57 

61 

63 

-5 

38 

53 

59 

56 

52 

60 

62 

67 

63 

59 

56 

66 

67 

69 

60 

56 

59 

60 

62 

66 

57 

53 

57,1 

Se«  Reference  Nat**  Following  SuUoo  Lr.de* 

-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

69 

76 

r  6 

80 

85 

86 

86 

8  1 

60 

70 

78 

75 

67 

77 

83 

86 

80 

79 

79 

84 

88 

86 

61 

77 

80 

85 

86 

88 

84 

77 

79,3 

MIN 

49 

46 

43 

53 

50 

52 

55 

56 

44 

36 

5  1 

60 

54 

50 

49 

63 

6  5 

62 

57 

51 

64 

64 

64 

59 

54 

56 

59 

57 

57 

57 

50 

54.4 

5EARC Y 

MAX 

70 

70 

75 

7  8 

81 

84 

85 

93 

83 

62 

72 

72 

70 

70 

82 

AS 

85 

81 

79 

81 

87 

87 

88 

82 

78 

81 

85 

89 

85 

80 

7« 

79.9 

MIN 

SI 

47 

44 

50 

52 

52 

64 

55 

56 

41 

55 

59 

56 

46 

50 

63 

71 

64 

58 

52 

62 

64 

69 

64 

55 

56 

54 

56 

58 

58 

5* 

55.7 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 

57 

69 

77 

77 

82 

86 

87 

88 

71 

61 

71 

79 

70 

69 

80 

84 

86 

80 

80 

80 

66 

68 

88 

76 

77 

81 

85 

88 

79 

78 

75 

76.5 

Mm 

4  6 

47 

6  t. 

54 

55 

59 

60 

45 

39 

82 

60 

54 

52 

52 

68 

63 

60 

57 

55 

67 

66 

70 

59 

54 

55 

57 

60 

62 

54 

52 

56.0 

WEST  CFNTRAL 

APPL  F  TON 

MAX 

67 

69 

73 

60 

66 

68 

73 

71 

79 

8  2 

86 

8  7 

88 

86 

87 

65 

88 

87 

84 

85 

68 

89 

84 

85 

79.7 

MIN 

48 

47 

45 

46 

49 

48 

55 

53 

45 

83 

88 

50 

48 

49 

5  3 

67 

55 

54 

57 

56 

62 

59 

68 

60 

53 

52 

60 

61 

50 

49 

50 

52.5 

BCCNF V  I L  LE 

MAX 

65 

75 

8 1 

84 

85 

88 

89 

9  1 

80 

67 

79 

85 

70 

a  3 

8  5 

5  1 

88 

82 

61 

87 

88 

93 

90 

ai 

80 

88 

91 

85 

61 

83.1 

MIN 

64 

50 

41 

45 

49 

49 

51 

52 

57 

56 

59 

50 

86 

58 

59 

68 

73 

53 

52 

59 

59 

71 

62 

69 

47 

55 

63 

59 

54,9 

CL  ARK  SV  T  LLE 

MAX 

74 

79 

81 

84 

85 

87 

88 

83 

63 

74 

82 

79 

75 

80 

87 

84 

82 

ao 

83 

84 

89 

90 

82 

60 

82 

85 

87 

89 

81 

78 

81,4 

MIN 

53 

48 

44 

50 

52 

51 

53 

55 

55 

46 

55 

59 

53 

46 

57 

59 

68 

63 

54 

52 

61 

60 

73 

65 

53 

50 

53 

56 

57 

61 

63 

55,6 

DARD ANEL  LE 

MAX 

66 

73 

77 

80 

81 

84 

87 

8 9 

87 

64 

75 

83 

76 

76 

81 

88 

85 

82 

80 

83 

85 

89 

89 

82 

80 

83 

66 

88 

89 

83 

80 

81  ,6 

MIN 

53 

47 

44 

48 

51 

51 

S3 

55 

53 

45 

56 

59 

54 

85 

56 

60 

6  8 

64 

55 

52 

61 

61 

70 

66 

54 

51 

54 

56 

57 

57 

56 

55.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

60 

6  1 

72 

75 

79 

81 

82 

83 

80 

58 

63 

76 

70 

70 

73 

80 

76 

73 

73 

75 

77 

80 

62 

75 

70 

73 

79 

62 

85 

72 

71 

74.6 

MIN 

43 

39 

55 

58 

58 

60 

61 

b  : 

51 

36 

47 

80 

43 

5  3 

56 

60 

53 

55 

56 

56 

58 

67 

52 

51 

57 

61 

62 

61 

51 

54 

53.8 

FORT    SMITH   WB  AIRPORT 

MAX 

59 

7*. 

8 1 

83 

83 

84 

86 

8  7 

69 

65 

77 

76 

68 

8  0 

82 

89 

83 

81 

79 

63 

85 

68 

89 

80 

81 

82 

S3 

86 

88 

83 

79 

80.4 

MIN 

53 

52 

47 

48 

53 

53 

55 

57 

52 

48 

58 

56 

51 

88 

59 

62 

67 

6l 

68 

56 

64 

62 

69 

60 

52 

52 

56 

57 

58 

62 

60 

56.2 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

63 

75 

79 

80 

82 

B4 

85 

86 

85 

63 

70 

77 

72 

78 

7  8 

86 

85 

80 

79 

81 

84 

86 

87 

82 

79 

82 

85 

66 

89 

81 

80 

80.2 

MIN 

51 

44 

4  1 

44 

47 

46 

50 

50 

51 

42 

'* 

8  7 

47 

88 

6  1 

56 

69 

60 

46 

48 

68 

53 

73 

61 

46 

45 

48 

51 

53 

55 

57 

52.0 

MENA 

MAX 

62 

70 

76 

80 

80 

82 

85 

85 

8  1 

62 

78 

83 

70 

78 

80 

82 

aO 

77 

76 

77 

85 

85 

84 

77 

76 

78 

81 

85 

85 

83 

77 

78.6 

MIN 

54 

45 

4? 

45 

54 

52 

54 

54 

55 

43 

52 

61 

50 

89 

59 

58 

7  1 

60 

55 

53 

61 

61 

71 

62 

54 

48 

52 

55 

57 

62 

59 

55.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

50 

o  1 

80 

79 

76 

78 

80 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

79 

75 

MIN 

40 

57 

66 

59 

57 

65 

54 

54 

54 

57 

58 

60 

56 

53 

OZARK 

MAX 

65 

72 

78 

82 

84 

84 

85 

87 

83 

62 

76 

80 

70 

77 

8  1 

85 

82 

83 

78 

8  1 

85 

87 

88 

81 

80 

82 

83 

86 

89 

81 

79 

80,5 

MIN 

55 

48 

45 

49 

52 

52 

55 

55 

57 

45 

56 

59 

52 

47 

53 

59 

62 

61 

54 

53 

60 

58 

71 

63 

S3 

52 

55 

57 

59 

61 

62 

55,5 

PARIS 

MAX 

65 

73 

80 

83 

82 

85 

85 

88 

80 

65 

77 

80 

68 

76 

82 

89 

85 

80 

80 

86 

63 

90 

90 

82 

79 

81 

65 

85 

89 

85 

80 

61.2 

MM 

52 

47 

42 

45 

50 

50 

53 

53 

55 

45 

56 

58 

51 

85 

8  3 

58 

6  8 

61 

52 

57 

62 

58 

70 

64 

50 

49 

52 

55 

55 

58 

60 

54.2 

RUSSELL  V  I LLE   4  N 

MAX 

65 

76 

79 

8  1 

83 

85 

88 

90 

85 

64 

78 

82 

80 

75 

81 

88 

85 

83 

81 

83 

86 

90 

90 

87 

82 

86 

87 

89 

90 

84 

82 

82.5 

MIN 

SO 

44 

40 

64 

47 

47 

47 

50 

51 

8  1 

52 

55 

51 

81 

52 

56 

6  5 

69 

89 

87 

57 

57 

65 

62 

48 

47 

49 

61 

53 

53 

5* 

51.1 

SUBIACO 

MAX 

65 

73 

80 

83 

82 

86 

86 

88 

78 

65 

76 

81 

69 

77 

81 

89 

8* 

80 

80 

8  3 

86 

68 

90 

81 

79 

82 

85 

86 

89 

82 

79 

81.0 

MIN 

50 

48 

45 

49 

53 

55 

52 

57 

55 

45 

56 

59 

51 

86 

57 

65 

70 

63 

53 

52 

63 

63 

59 

64 

54 

53 

55 

57 

60 

59 

61 

55,8 

WALDRON 

MAX 

65 

73 

79 

83 

84 

85 

89 

90 

90 

61 

76 

87 

78 

8  3 

82 

89 

8S 

82 

81 

84 

87 

90 

89 

82 

79 

82 

85 

89 

91 

88 

83 

62,9 

MIN 

54 

48 

43 

42 

46 

50 

51 

52 

67 

40 

8  0 

59 

50 

86 

61 

59 

73 

63 

55 

53 

61 

59 

75 

65 

50 

48 

52 

54 

56 

59 

58 

54,8 

WHITE  ROCK 

MAX 

59 

70 

76 

78 

78 

82 

83 

83 

79 

60 

63 

78 

78 

78 

78 

82 

78 

78 

75 

76 

80 

83 

83 

76 

7* 

73 

80 

84 

77 

73 

75,8 

•       •  • 

40 

52 

86 

5  p 

60 

60 

37 

46 

53 

8  1 

8  1 

4  1 

66 

63 

5  8 

5  7 

5  7 

57 

6  3 

56 

55 

56 

58 

5  9 

5  7 

56 

53  7 

CENTRAl 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

68 

71 

78 

81 

82 

86 

88 

91 

88 

68 

73 

83 

82 

77 

82 

88 

8  7 

78 

79 

80 

86 

89 

89 

87 

79 

82 

89 

89 

90 

89 

89 

82,8 

MIN 

51 

45 

43 

47 

51 

53 

53 

53 

50 

43 

52 

88 

53 

88 

58 

60 

6  8 

63 

57 

51 

66 

61 

66 

62 

57 

52 

54 

56 

60 

60 

60 

54,8 

BENTON 

MAX 

69 

70 

76 

80 

82 

84 

87 

86 

ao 

64 

78 

83 

78 

75 

83 

06 

82 

79 

76 

80 

65 

87 

86 

83 

78 

60 

85 

87 

68 

84 

78 

80,5 

Mm 

54 

48 

42 

47 

50 

51 

54 

52 

57 

44 

51 

88 

55 

81 

50 

60 

65 

63 

56 

50 

60 

59 

65 

64 

50 

47 

50 

53 

55 

55 

56 

53.6 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

71 

64 

72 

77 

81 

a  i 

85 

86 

89 

69 

65 

76 

86 

69 

78 

82 

86 

el 

60 

78 

a  1 

84 

8  7 

87 

78 

79 

82 

86 

86 

90 

84 

80,  1 

Mm 

57 

48 

40 

43 

47 

50 

49 

48 

53 

44 

45 

60 

55 

88 

54 

59 

6  7 

62 

55 

69 

56 

58 

66 

64 

49 

47 

50 

53 

56 

56 

55 

52.9 

CONWAY 

MAX 

68 

72 

76 

80 

82 

84 

86 

89 

86 

63 

74 

80 

79 

73 

82 

86 

86 

81 

60 

62 

86 

88 

86 

83 

78 

82 

85 

88 

87 

81 

79 

81,0 

MIN 

53 

46 

43 

46 

49 

52 

S3 

53 

52 

44 

54 

59 

56 

8  3 

82 

62 

7  1 

65 

56 

61 

66 

61 

70 

66 

51 

49 

53 

58 

58 

57 

54 

54,9 

GREENBRIER 

MAX 

66 

73 

79 

81 

83 

85 

36 

83 

78 

62 

73 

81 

65 

73 

83 

86 

Ob 

81 

7B 

82 

86 

90 

86 

78 

78 

82 

85 

66 

67 

81 

79 

80,2 

Mm 

50 

45 

41 

50 

49 

51 

5  1 

48 

40 

48 

57 

51 

43 

5  J 

6  1 

«  3 

=  6 

6  9 

63 

60 

66 

64 

51 

51 

50 

63 

55 

54 

53 

52.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

67 

75 

80 

85 

85 

88 

89 

90 

88 

66 

72 

84 

82 

79 

8  1 

87 

81 

62 

60 

8  1 

8  5 

8  9 

8  7 

8  0 

84 

86 

86 

89 

92 

90 

83 

83,0 

Mm 

52 

45 

48 

53 

57 

57 

56 

51 

44 

52 

60 

53 

46 

57 

60 

62 

61 

57 

64 

65 

65 

66 

63 

55 

52 

56 

64 

64 

60 

56 

56.2 

LEOLA 

MAX 

68 

70 

76 

81 

82 

79 

85 

80 

78 

66 

75 

86 

8  2 

78 

86 

88 

83 

60 

7  7 

82 

87 

89 

87 

60 

79 

8  ! 

85 

88 

69 

86 

78 

81,3 

Mm 

54 

47 

40 

4S 

48 

52 

51 

51 

55 

44 

49 

62 

60 

45 

5  2 

62 

69 

64 

68 

63 

62 

61 

66 

66 

54 

50 

51 

56 

56 

54 

52 

54,5 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

70 

75 

80 

82 

84 

85 

87 

68 

64 

74 

81 

68 

78 

88 

8  7 

86 

81 

78 

83 

8  8 

89 

87 

74 

60 

82 

63 

90 

90 

82 

81 

80,  1 

Mm 

51 

49 

47 

51 

52 

55 

58 

57 

50 

46 

55 

62 

50 

8  6 

52 

68 

73 

63 

58 

56 

66 

63 

71 

60 

57 

57 

57 

59 

63 

59 

55 

56,7 

MALVERN 

MAX 

68 

72 

80 

83 

86 

86 

87 

88 

85 

67 

76 

87 

83 

79 

83 

85 

83 

82 

80 

62 

87 

88 

86 

82 

82 

83 

86 

68 

89 

86 

83 

82,6 

Mm 

55 

4  7 

42 

46 

48 

52 

52 

49 

54 

43 

49 

61 

57 

8  3 

88 

61 

67 

63 

56 

51 

60 

56 

64 

65 

54 

48 

52 

54 

56 

56 

54 

53.9 

MCRRILTON 

MAX 

66 

72 

78 

80 

82 

85 

89 

90 

85 

64 

78 

81 

76 

73 

83 

89 

85 

81 

79 

83 

89 

90 

90 

83 

80 

8  3 

88 

90 

90 

85 

80 

82,0 

Mm 

54 

46 

45 

50 

53 

55 

56 

56 

ftO 

44 

56 

59 

56 

45 

55 

62 

66 

64 

56 

53 

65 

63 

69 

65 

55 

54 

57 

60 

62 

60 

59 

56.9 

NIMROD  DAM 

MAX 

69 

56 

73 

80 

82 

83 

84 

87 

91 

63 

65 

77 

85 

65 

75 

84 

8  9 

84 

79 

88 

65 

86 

90 

90 

78 

60 

82 

85 

69 

89 

62 

80.5 

Mm 

55 

45 

40 

44 

50 

51 

52 

52 

83 

43 

47 

58 

54 

42 

52 

60 

65 

63 

54 

49 

60 

60 

68 

65 

54 

53 

53 

57 

57 

56 

57 

53.5 

PERRY 

MAX 

67 

77 

78 

78 

80 

82 

84 

90 

77 

70 

75 

82 

67 

76 

84 

88 

86 

80 

82 

66 

86 

a  9 

9 1 

85 

8  3 

8  1 

82 

89 

83 

80 

81,5 

Mm 

54 

46 

42 

48 

50 

52 

55 

55 

56 

46 

55 

54 

56 

43 

51 

60 

71 

63 

59 

51 

56 

60 

64 

66 

51 

54 

55 

56 

57 

55 

56 

54,8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

69 

69 

75 

80 

81 

8? 

86 

88 

81 

64 

78 

84 

76 

75 

85 

8  8 

85 

79 

77 

83 

88 

91 

88 

82 

77 

81 

85 

86 

89 

84 

79 

81.1 

Mm 

53 

6  1 

66 

6  9 

64 

51 

50 

55 

58 

59 

5* 

55.3 

EAST  CFNTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

75 

68 

76 

8  1 

82 

81 

83 

37 

84 

66 

79 

83 

83 

76 

87 

87 

86 

82 

78 

82 

86 

89 

86 

S3 

78 

81 

85 

89 

91 

88 

60 

82.0 

Mm 

56 

48 

42 

48 

49 

54 

52 

54 

54 

43 

49 

63 

63 

45 

52 

62 

68 

63 

61 

54 

65 

61 

66 

65 

51 

52 

55 

55 

57 

59 

51 

55,* 

BRINKLEV 

MAX 

78 

58 

68 

77 

80 

83 

84 

87 

88 

61 

65 

75 

no 

66 

71 

84 

87 

84 

80 

78 

82 

88 

89 

87 

70 

78 

81 

85 

89 

85 

80 

79.0 

Mm 

54 

46 

44 

52 

55 

56 

58 

55 

40 

4S 

58 

58 

48 

SI 

62 

66 

62 

57 

56 

65 

66 

67 

61 

55 

55 

57 

56 

59 

59 

54 

55,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   54  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CAROT    4  SH 

MAX 

70 

68 

75 

79 

80 

83 

85 

83 

79 

62 

73 

80 

75 

72 

83 

85 

84 

80 

76 

01 

86 

87 

82 

'8 

77 

80 

84 

88 

85 

79 

77 

7  9 

.  4 

MIN 

6 1 

43 

6  n 

54 

50 

59 

52 

42 

7  n 

64 

c  0 

52 

63 

*  5 

69 

64 

58 

55 

6  3 

58 

60 

39 

69 

56 

2 

CL  ARFNDON 

MAX 

70 

o7 

74 

77 

81 

81 

0.4 

8  7 

80 

63 

78 

79 

79 

70 

»6 

84 

83 

80 

76 

06 

87 

87 

84 

83 

78 

80 

86 

89 

87 

84 

78 

S3 

»6 

55 

5  "5 

5  1 

41 

5 1) 

53 

0 

'''' 

6  6 

6  3 

59 

56 

65 

67 

oO 

58 

57 

67 

59 

63 

58 

64 

67 

'.•> 

DF5  ABC 

MAX 

74 

67 

75 

77 

81 

83 

88 

88 

88 

63 

73 

82 

79 

69 

o- 

05 

87 

81 

78 

83 

0  7 

89 

88 

85 

78 

80 

86 

90 

89 

80 

80 

MIN 

5  3 

51 

56 

o  >. 

61 

50 

6  1 

50 

58 

67 

.6 

6 1 

60 

66 

72 

63 

58 

5  7 

60 

61 

65 

62 

6  7 

69 

5 

FCBREST  CITY 

MAX 

74 

68 

76 

79 

B  ft 

85 

86 

85 

n  3 

64 

76 

80 

77 

70 

84 

85 

06 

79 

77 

82 

86 

89 

88 

85 

78 

01 

84 

89 

8  7 

80 

77 

60 

4  7 

43 

56 

55 

62 

48 

52 

58 

49 

70 

6  9 

54 

5  6 

6  9 

7  1 

63 

64 

6  3 

66 

62 

61 

39 

5  7 

66 

6 

HELENA    5  NW 

MAX 

78 

6  ' 

68 

77 

80 

82 

82 

84 

88 

62 

65 

80 

80 

70 

81 

87 

85 

83 

00 

77 

82 

86 

9  0 

89 

75 

80 

81 

85 

87 

88 

82 

64 

56 

58 

55 

* 

57 

54 

64 

6  1 

55 

6  0 

64 

6  6 

64 

58 

66 

59 

55 

64 

62 

50 

66 

3 

KFP 

MAX 

71 

68 

75 

80 

83 

85 

88 

78 

63 

75 

82 

80 

72 

85 

86 

84 

79 

78 

82 

87 

88 

86 

82 

79 

8  1 

85 

87 

89 

82 

78 

5  3 

56 

58 

48 

M 

57 

53 

61 

6  6 

6  3 

59 

56 

66 

63 

68 

63 

54 

53 

37 

57 

61 

59 

55 

66 

2 

MAS  T  ANNA    2  S 

MAX 

76 

63 

76 

80 

83 

83 

9.. 

84 

8  1 

65 

78 

79 

76 

70 

85 

84 

84 

79 

77 

0  2 

87 

88 

90 

86 

79 

03 

85 

88 

88 

81 

79 

57 

56 

59 

53 

40 

58 

59 

50 

50 

67 

62 

60 

55 

64 

65 

67 

64 

56 

54 

57 

66 

37 

57 

52 

56 

'l 

SAINT  CHARLES 

MAX 

76 

60 

67 

75 

80 

»1 

83 

0  5 

85 

62 

64 

76 

T8 

69 

78 

85 

85 

82 

79 

76 

85 

05 

89 

85 

69 

77 

90 

80 

88 

89 

81 

5 

4  7 

*  4 

6  9 

60 

58 

59 

60 

56 

52 

65 

64 

6  0 

58 

62 

6  5 

67 

6  8 

5  7 

6  ft 

60 

5b 

59 

59 

56 

67 

7 

STUTTf.ABT 

MAX 

71 

68 

75 

81 

82 

83 

85 

a  Q 

75 

65 

76 

81 

74 

74 

86 

87 

83 

01 

78 

01 

oe 

08 

85 

79 

79 

81 

06 

89 

89 

el 

78 

6 

S4 

46 

47 

55 

56 

58 

59 

52 

44 

5- 

60 

57 

49 

56 

64 

71 

65 

62 

58 

67 

65 

71 

6  2 

57 

55 

57 

60 

63 

61 

37 

11 

1 

STIITTC-APT   9  ESE 

MAX 

75 

59 

68 

75 

80 

81 

81 

84 

06 

61 

64 

76 

80 

66 

72 

05 

B« 

82 

79 

77 

81 

87 

87 

84 

68 

77 

80 

85 

88 

89 

81 

78 

1 

MIN 

56 

48 

51 

57 

61 

59 

58 

44 

47 

60 

60 

61 

•6 

61 

66 

65 

63 

60 

67 

68 

71 

65 

58 

57 

61 

60 

63 

61 

37 

6  9 

rtEST  MEMPHIS 

MAX 

76 

68 

76 

78 

84 

85 

85 

87 

8  5 

65 

75 

81 

83 

7  1 

80 

07 

82 

83 

79 

82 

97 

88 

86 

86 

77 

60 

8  *• 

88 

89 

80 

78 

MIN 

51 

47 

46 

50 

58 

60 

60 

58 

49 

41 

57 

57 

55 

<6 

6  3 

60 

64 

68 

6  0 

58 

61 

69 

67 

61 

6.1 

67 

64 

60 

60 

58 

50 

57 

2 

WYNNF 

MAX 

75 

68 

75 

ri 

84 

85 

o  * 

65 

76 

o  ; 

76 

0  6 

06 

80 

77 

86 

89 

90 

85 

78 

80 

85 

68 

79 

76 

80 

•        •  * 

MIN 

55 

58 

4  0 

49 

58 

56 

50 

70 

6  ? 

56 

6  3 

66 

69 

6  3 

56 

54 

64 

58 

37 

50 

55 

6 

50UTHWFST  07 

OE  01,'EEN 

MAX 

65 

76 

79 

ai 

3? 

85 

87 

8  8 

7  7 

69 

76 

84 

77 

79 

86 

86 

6  3 

03 

78 

00 

86 

89 

86 

80 

81 

83 

85 

86 

87 

86 

81 

81 

MIN 

61 

5 1 

43 

46 

52 

53 

5  - 

52 

57 

46 

53 

65 

C  i 

50 

62 

*  6 

73 

64 

56 

56 

6  4 

62 

7 

63 

57 

50 

66 

55 

68 

62 

60 

57 

1 

DIFPKS 

MAX 

66 

74 

79 

83 

82 

96 

88 

0  7 

78 

65 

77 

86 

00 

01 

05 

87 

05 

02 

79 

82 

07 

90 

86 

82 

80 

82 

86 

86 

90 

85 

81 

8  2 

►  0 

MIN 

5  8 

'l 

39 

50 

60 

5 

49 

53 

46 

50 

64 

5  5 

50 

58 

62 

57 

5  2 

60 

6  8 

69 

61 

5  4 

48 

50 

82 

64 

6  1 

54 

9 

HOPE  3  NE 

MAX 

69 

65 

70 

77 

82 

83 

sc 

9  5 

86 

76 

67 

77 

04 

70 

79 

85 

87 

83 

83 

77 

61 

85 

90 

86 

79 

'9 

82 

84 

86 

89 

$* 

8  0 

3 

MIN 

62 

47 

43 

49 

54 

5fc 

55 

54 

58 

45 

46 

62 

51 

'3 

* 

* 

" 

56 

60 

"~2 

6  1 

63 

57 

" 

'* 

58 

' 

61 

6  6 

2 

MOUNT  IDA 

MAX 

63 

72 

78 

83 

03 

85 

0,7 

88 

81 

72 

75 

84 

77 

79 

82 

85 

82 

=  0 

78 

03 

86 

88 

86 

79 

79 

81 

83 

87 

88 

63 

80 

8  1 

2 

MIN 

56 

46 

39 

40 

46 

4  7 

48 

50 

59 

52 

64 

61 

6  1 

" 

6  9 

6  0 

58 

58 

64 

5  1 

45 

49 

'3 

53 

52 

5 

NAPRCkS  DAM 

MAX 

69 

62 

75 

eo 

83 

96 

07 

88 

88 

73 

67 

76 

86 

76 

79 

■4 

85 

79 

02 

0  0 

0  0 

05 

89 

85 

83 

82 

83 

86 

08 

88 

83 

8  1 

1 

MIN 

60 

4  B 

39 

46 

5  1 

54 

50 

48 

52 

45 

5  0 

57 

<•  9 

57 

65 

63 

55 

57 

6  0 

57 

59 

54 

60 

52 

53 

59 

64 

0 

NASHVILlE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

68 

63 

73 

77 

81 

82 

84 

85 

">5 

63 

77 

84 

74 

77 

84 

84 

79 

81 

77 

78 

86 

87 

R~ 

81 

80 

82 

83 

85 

67 

84 

79 

7 

MIN 

58 

45 

42 

52 

55 

56 

53 

4p 

57 

41 

46 

55 

53 

65 

60 

59 

68 

60 

52 

55 

68 

56 

69 

59 

55 

52 

51 

57 

56 

69 

57 

54 

2 

OKAY 

MAX 

68 

73 

78 

83 

86 

84 

85 

85 

65 

78 

85 

83 

79 

86 

87 

87 

83 

80 

79 

86 

89 

08 

82 

80 

81 

84 

0  7 

88 

86 

83 

82 

4 

MIN 

59 

50 

46 

49 

56 

57 

58 

45 

53 

65 

58 

53 

64 

64 

73 

65 

57 

58 

66 

64 

72 

65 

58 

56 

55 

59 

60 

62 

59 

58 

5 

STAMPS 

MAX 

67 

70 

76 

81 

82 

9  1 

85 

65 

75 

85 

75 

79 

86 

97 

85 

82 

75 

81 

05 

09 

87 

89 

86 

80 

8  0 

7 

MIN 

58 

49 

42 

53 

57 

59 

55 

55 

57 

45 

50 

63 

55 

64 

67 

73 

64 

56 

58 

63 

53 

57 

60 

63 

68 

57 

6 

TEXAPKANA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

72 

76 

82 

84 

81 

85 

85 

65 

79 

85 

71 

79 

87 

87 

06 

81 

76 

00 

0  3 

89 

89 

01 

80 

81 

83 

85 

87 

84 

80 

60 

9 

•        .  . 

MIN 

54 

50 

44 

50 

57 

57 

59 

55 

6* 

47 

5  0 

68 

60 

'7 

67 

66 

" 

'7 

* 

5  9 

57 

58 

4 

SOUTH   CENTRAl  08 

APKADELPH I  A 

MAX 

67 

71 

75 

82 

12 

81 

81 

65 

73 

84 

82 

76 

01 

83 

01 

78 

76 

79 

83 

65 

85 

83 

77 

79 

81 

81 

84 

82 

78 

79 

5 

MIN 

55 

47 

45 

50 

56 

56 

66 

54 

57 

44 

50 

65 

57 

46 

6r. 

60 

72 

64 

5 

62 

63 

69 

" 

6  8 

58 

56 

5 

CAMDEN  1 

MAX 

70 

70 

74 

80 

B4 

82 

R5 

67 

75 

87 

84 

81 

OS 

OR 

88 

03 

79 

82 

06 

87 

87 

05 

85 

88 

87 

87 

87 

88 

82 

82 

9 

MIN 

59 

50 

48 

48 

67 

60 

58 

58 

59 

4  6 

52 

69 

64 

6  2 

56 

7 

' 

58 

57 

65 

6  0 

60 

68 

4 

El    DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

71 

77 

82 

84 

81 

85 

79 

5  7 

7  5 

05 

79 

on 

87 

86 

86 

82 

76 

82 

84 

88 

06 

76 

60 

82 

86 

86 

88 

83 

80 

81 

2 

MIN 

55 

49 

43 

4  7 

57 

60 

54 

55 

54 

6  5 

50 

69 

63 

5 

6  9 

59 

57 

65 

58 

6  6 

59 

60 

6  3 

6  5 

38. 

1 

FCPDYCE 

MAX 

68 

70 

77 

82 

82 

83 

85 

64 

76 

86 

81 

oo 

0  7 

88 

05 

03 

00 

02 

86 

89 

87 

80 

80 

83 

84 

87 

88 

85 

82 

82, 

1 

MIN 

57 

48 

44 

50 

54 

57 

55 

=■7 

56 

44 

5* 

68 

64 

46 

57 

62 

71 

6* 

6  6 

* 

63 

65 

69 

6  5 

56 

' 

61 

57 

5 

MAGNPL  I  A    3  N 

MAX 

69 

70 

76 

82 

82 

81 

84 

67 

75 

82 

77 

81 

06 

07 

87 

82 

80 

03 

84 

89 

84 

'v 

79 

81 

84 

88 

88 

89 

79 

8  1 

5 

MIN 

59 

49 

43 

51 

55 

58 

55 

52 

56 

43 

49 

69 

64 

53 

6  1 

62 

71 

62 

56 

" 

M 

60 

* 

'3 

62 

57 

1 

MCROBAY   LOCK    AND   DAM  8 

MAX 

72 

71 

77 

82 

83 

82 

84 

87 

78 

68 

77 

85 

79 

81 

86 

88 

86 

85 

79 

06 

87 

90 

88 

80 

79 

64 

85 

88 

90 

83 

81 

82. 

2 

MIN 

60 

50 

50 

54 

57 

60 

58 

54 

60 

48 

56 

68 

68 

55 

61 

64 

70 

64 

69 

59 

67 

65 

69 

66 

59 

55 

54 

39 

60 

63 

55 

59 

6 

PRESCCTT 

MAX 

68 

76 

78 

84 

84 

83 

85 

88 

83 

65 

75 

85 

80 

79 

86 

04 

85 

86 

84 

83 

87 

87 

89 

P  2 

79 

0 1 

84 

86 

8  8 

86 

8  0 

82. 

3 

Mm 

55 

47 

47 

53 

56 

60 

57 

58 

62 

44 

53 

67 

58 

6  9 

54 

61 

6  3 

43 

53 

60 

67 

64 

72 

61 

60 

68 

56 

53 

62 

61 

59 

67, 

5 

SPARKMAN    3  WSh 

MAX 

80 

83 

83 

87 

88 

7q 

68 

74 

05 

69 

80 

'6 

86 

81 

02 

77 

86 

89 

88 

82 

82 

8* 

85 

89 

81 

S3 

02. 

2 

MIN 

46 

49 

52 

54 

53 

56 

44 

50 

48 

60 

47 

56 

63 

72 

40 

57 

54 

63 

67 

36 

54 

53 

55 

57 

58 

54 

54. 

8 

MARREN 

MAX 

71 

70 

77 

82 

83 

82 

85 

67 

79 

79 

79 

06 

87 

84 

85 

78 

03 

07 

89 

84 

00 

80 

84 

85 

87 

89 

84 

81 

8  1  . 

9 

*       *  « 

MIN 

58 

51 

43 

50 

53 

58 

55 

55 

56 

42 

52 

65 

62 

49 

56 

61 

66 

63 

56 

63 

6  5 

60 

38 

5  3 

56. 

9 

SOUTHEAST  09 

CR0S5FTT  7  S 

MAX 

75 

67 

77 

84 

84 

81 

86 

87 

80 

70 

80 

85 

82 

81 

87 

89 

86 

05 

82 

83 

85 

88 

83 

86 

81 

84 

06 

89 

91 

84 

80 

«2. 

8 

MIN 

62 

55 

46 

48 

55 

61 

55 

55 

57 

46 

50 

68 

65 

57 

57 

65 

71 

6  6 

62 

57 

68 

62 

68 

6a 

61 

38 

57 

61 

6  0 

63 

54 

59. 

4 

DERMCTT   3  NE 

MAX 

73 

68 

74 

80 

82 

81 

84 

87 

83 

67 

82 

87 

81 

79 

87 

88 

84 

82 

76 

83 

07 

89 

87 

82 

78 

83 

96 

87 

90 

85 

80 

82. 

0 

Mm 

*9 

50 

47 

53 

5' 

60 

56 

57 

57 

45 

54 

62 

65 

54 

59 

63 

71 

64 

62 

58 

70 

45 

59 

..8 

60 

55 

60 

38 

61 

63 

55 

39. 

2 

DUMAS 

MAX 

72 

71 

78 

84 

84 

S3 

87 

89 

81 

68 

80 

85 

81 

80 

87 

89 

83 

85 

80 

83 

09 

89 

85 

81 

79 

84 

17 

90 

90 

85 

tt 

92  . 

9 

Mm 

56 

48 

48 

53 

55 

59 

57 

59 

56 

44 

52 

68 

64 

51 

54 

63 

70 

66 

41 

59 

66 

45 

69 

66 

59 

57 

60 

61 

62 

60 

56 

59. 

1 

See  Reference  Nolea  Following  Sution  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

EUDOPA 

MAX 
MIN 

80 
63 

66 
51 

75 

« a 

83 
55 

83 
58 

78 
64 

84 
58 

88 
5° 

86 
59 

68 
47 

85 
56 

88 
68 

81 

66 

80 
57 

90 
59 

89 
64 

88 

70 

85 
65 

80 
63 

8ft 
60 

86 
69 

91 
66 

88 
69 

87 
66 

80 
62 

65 
58 

87 
63 

89 
63 

91 
64 

89 

65 

63 
58 

83,6 
61.1 

MCNTICEI  10 

MAX 
MIN 

71 
56 

69 
1.8 

76 
44 

82 
51 

»1 

53 

81 
58 

85 
54 

89 
57 

80 
55 

67 
43 

81 
53 

87 
68 

77 
63 

78 
53 

88 
54 

89 
62 

85 

71 

85 
63 

77 
60 

84 
57 

88 
69 

69 

65 

85 
70 

60 
56 

84 
56 

86 
58 

88 
60 

89 
59 

90 
61 

86 
61 

80 
55 

82.5 
57.9 

PINE  B  LI  IFF 

MAX 
MIN 

71 
56 

68 
49 

7ft 
47 

82 
56 

82 
58 

82 
59 

86 
57 

89 
59 

85 
53 

66 
46 

76 
54 

84 

62 

84 
60 

7  5 
48 

88 
58 

89 
62 

89 
72 

82 
65 

80 
61 

84 

58 

68 
67 

90 
65 

86 
72 

61 
63 

79 
59 

82 
58 

86 
59 

88 
59 

91 
61 

85 
64 

60 
6t 

82,4 
59.0 

PINE  ELI  IFF   F  AA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
52 

68 
49 

77 
40 

82 
56 

82 
58 

81 

60 

85 
58 

90 
60 

68 
52 

66 
47 

78 
55 

«» 

63 

73 
54 

74 

50 

87 
57 

89 

54 

83 
73 

80 
65 

76 
63 

83 
60 

69 
68 

92 
67 

87 
72 

75 
63 

78 
60 

82 
58 

86 
60 

90 
61 

91 
63 

63 
64 

79 
60 

81 ,0 
59.4 

PORTLAND 

MAX 
MIH 

80 
65 

68 
50 

66 
4  8 

74 
52 

81 
57 

82 
61 

78 
59 

83 
59 

86 
63 

68 
46 

75 
52 

81 

60 

84 
65 

77 
56 

78 
5ft 

85 
62 

85 
68 

83 
64 

82 
63 

75 
60 

80 
68 

64 
66 

87 
69 

82 
70 

80 
61 

77 
68 

61 
63 

83 
63 

84 
65 

65 
64 

83 
56 

79.9 
60.3 

ROHtaER   7  NNE 

MAX 
MIN 

7<> 
61 

66 
49 

68 
40 

75 
54 

60 
57 

80 
58 

79 

55 

84 
59 

87 

60 

67 
*5 

66 
46 

80 
56 

87 
67 

75 
53 

77 

55 

88 
54 

87 
65 

81 
64 

81 
63 

76 
5  9 

82 
62 

67 
65 

85 
67 

85 
70 

79 
60 

78 

57 

82 
59 

85 
59 

88 
58 

90 
61 

82 
58 

60.2 
58.2 

STAR   CITY   4  ENE 

MAX 

Mm 

71 
56 

68 
49 

75 
4  J 

81 
48 

82 
50 

82 
55 

84 
53 

88 
57 

83 
55 

66 
45 

78 

5  4 

85 
69 

75 

,4 

76 
48 

96 
52 

89 
53 

83 
70 

85 
65 

78 
63 

81 
55 

88 
67 

86 
65 

85 
70 

79 
64 

76 
58 

82 
57 

86 
58 

88 
56 

88 
59 

84 
62 

79 
93 

81.3 
56.9 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  excesses  in  the  northeast  counties 
continued  the  flooding  in  that  area.  Stretches 
of  the  White,  Black,  and  Cache  Rivers  in  the 
northeast  and  east-central  sections  remained 
above  flood  stage  throughout  the  month.  Locally 
heavy  rain  in  the  southwest  and  south-central 
counties  produced  flooding  stages  along  the 
Ouachita  River  and  tributaries  during  the  first 
week  to  10  days  of  the  month.   Rice  and  cotton 


spring  planting  was  severely  hampered.  Flooding 
and  cool  soil  temperatures  combined  to  delay 
cotton  planting  almost  30  days  in  some  areas. 

Maximum  sunshine  plus  cool  and  dry  weather 
set  in  during  the  last  2  weeks  of  the  month  and 
many  counties  in  the  central  sections  began  to 
feel  the  reinstatement  of  the  extended  6-month 
dry  spell  suffered  by  most  of  the  State. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
HAY  1966 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

• 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
65 

79 
65 

78 
62 

76 
62 

78 
63 

77 
66 

62 
68 

63 
69 

78 
71 

75 

65 

72 
62 

80 
64 

80 
70 

78 

69 

82 
68 

87 
74 

81 

72 

86 
76 

BO 

n 

62 
71 

86 
71 

88 
76 

B2 
76 

80 
76 

60 

74 

87 
53 

B3 
56 

86 
73 

88 
75 

86 
76 

84 
74 

81.2 
6B.9 

SOr^RMSs.^X  XlTok  ^RS^?S0Tt,?,I:-H.SO,L  TVPE'     SAN0¥  L°AM-     GR0UN°  C0V"'     GRASS-      I NSTRUMENTAT  ION  i  PALMER 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      #  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

DF  ENG 

EVAP 

.12 

.04 

.18 

.20 

.23 

.23 

.21 

.25 

.36 

.20 

.15 

.14 

.23 

.06 

.16 

.27 

.33 

.22 

.26 

.21 

.20 

.21 

.25 

.1* 

.27 

.27 

.25 

.24 

.26 

.29 

.23 

6.66 

WIND 

36 

22 

18 

5 

14 

I 

4 

6 

39 

55 

38 

36 

18 

5 

45 

10 

0 

20 

0 

20 

5 

15 

30 

30 

30 

20 

0 

9 

20 

12 

593 

MAX 

74 

53 

79 

»5 

87 

90 

91 

94 

92 

70 

69 

64 

85 

67 

92 

85 

102 

95 

92 

89 

98 

100 

104 

91 

93 

93 

98 

94 

95 

91 

88 

87,1 

M  I  '1 

52 

45 

45 

5  1 

57 

58 

58 

61 

53 

42 

42 

51 

57 

47 

47 

57 

62 

65 

59 

59 

59 

67 

73 

62 

55 

56 

57 

60 

65 

60 

98 

56.1 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.09 

.12 

.19 

.19 

.16 

.19 

.20 

.19 

.20 

.18 

.10 

.09 

.18 

.11 

.11 

.17 

.14 

.22 

.26 

.18 

.17 

.22 

.18 

.If 

.23 

.25 

.18 

.21 

.31 

.18 

.24 

5.63 

WIND 

6 

14 

25 

32 

26 

25 

22 

1  9 

21 

48 

37 

25 

41 

16 

18 

20 

28 

22 

28 

34 

1 1 

26 

23 

1  7 

32 

36 

29 

24 

29 

12 

12 

763 

MAX 

6' 

83 

85 

85 

88 

90 

92 

95 

90 

74 

69 

89 

87 

86 

83 

96 

90 

93 

90 

93 

93 

96 

93 

91 

92 

92 

97 

93 

95 

91 

89 

88.6 

MIN 

57 

50 

49 

52 

54 

54 

57 

57 

62 

48 

53 

62 

58 

51 

59 

63 

71 

66 

56 

" 

65 

64 

70 

67 

53 

52 

55 

59 

61 

63 

65 

98.4 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.0* 

.03 

.16 

.19 

.21 

.19 

.22 

.21 

.22 

.14 

.19 

.04 

.18 

.15 

.18 

.09 

.21 

.  IB 

.22 

.20 

.16 

.17 

.22 

.  14 

.20 

.23 

.24 

.29 

.14 

.24 

.26 

9.56 

WINO 

13 

23 

33 

25 

22 

16 

25 

20 

15 

37 

36 

41 

65 

24 

18 

25 

24 

32 

37 

17 

16 

15 

21 

36 

27 

35 

30 

18 

20 

25 

20 

811 

N I MROD  DAM 

EVAP 

• 

» 

.07 

.10 

.09 

.08 

.12 

.09 

.  1  1 

.10 

.09 

.02 

.  14 

.05 

.07 

.07 

.08 

.21 

« 

.07 

.08 

.13 

.11 

.15 

.12 

.13 

.11 

.14 

.10 

2.81B 

WIND 

3 

4 

6 

7 

7 

4 

3 

3 

6 

13 

13 

22 

11 

6 

6 

9 

4 

7 

5 

5 

4 

2 

3 

15 

6 

7 

*. 

4 

4 

3 

} 

199 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.09 

.04 

.19 

.19 

.23 

.20 

.15 

.31 

.20 

.20 

.24 

.13 

.13 

.18 

.25 

.27 

.20 

.26 

.17 

.20 

.26 

.28 

.26 

.06 

.21 

.30 

.26 

.40 

.23 

.32 

6.67 

WIND 

57 

64 

46 

31 

28 

19 

16 

27 

61 

101 

57 

153 

66 

76 

41 

120 

54 

126 

11C 

20 

49 

41 

61 

1  »« 

76 

68 

49 

15 

35 

45 

37 

1907 

MAX 

73 

64 

80 

86 

89 

92 

87 

99 

94 

66 

80 

74 

87 

74 

89 

89 

99 

85 

91 

85 

91 

99 

101 

87 

71 

83 

91 

97 

96 

99 

92 

86.9 

MIN 

63 

51 

54 

60 

61 

64 

65 

64 

44 

45 

55 

65 

54 

55 

59 

68 

68 

64 

63 

65 

70 

70 

70 

59 

59 

60 

64 

67 

63 

60 

60.6 

•      •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

» 

.13 

.15 

.19 

.18 

.13 

.19 

.20 

.15 

.17 

.04 

.20 

.14 

.16 

.25 

.18 

.2 

.43  .14 

.14 

.19 

.19 

.  19 

.22 

.34 

.25 

.21 

.25 

.25 

.32 

5.98B 

WINO 

47 

31 

21 

17 

15 

13 

11 

14 

50 

22 

42 

45 

14 

23 

33 

31 

36      36  15 

15 

11 

19 

53 

40 

33 

29 

12 

15 

15 

19 

826 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.05 

.06 

.23 

.19 

.19 

.19 

.14 

.20 

.21 

.12 

.14 

.04 

.18 

.11 

.18 

.09 

.16 

.15  .2* 

.16 

.11 

.15 

.18 

.17 

.25 

.25 

.23 

.18 

.24 

.20 

.22 

5.21 

WINO 

10 

12 

23 

33 

33 

40 

12 

12 

13 

23 

18 

36 

39 

12 

16 

31 

21 

27     19  1 

13 

10 

25 

38 

23 

19 

21 

6 

13 

14 

15 

636 

MAX 

70 

n 

80 

84 

33 

89 

92 

92 

70 

72 

70 

89 

64 

78 

81 

89 

79 

81 

84 

82 

90 

94 

68 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

83,7 

MIN 

54 

55 

51 

50 

55 

58 

60 

51 

62 

50 

49 

55 

63 

55 

56 

65 

67 

66 

61 

61 

60 

67 

67 

66 

60 

58 

57 

59 

58 

37 

57 

58.5 

SOUTH  CENTRAL 

0« 

WARREN 

EVAP 

.04 

.13 

.18 

.20 

.22 

.11 

.  24 

.24 

.19 

.21 

.  1  I 

.26 

.06 

.24 

.33 

.2C 

.20  .2: 

.15 

.17 

.24 

.25 

.11 

.03 

.23 

.06 

.50 

.28 

.26 

.31 

6.20B 

WIND 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

14 

7 

9 

6 

1 

100 

2 

2 

12 

MAX 

'9 

67 

76 

S3 

86 

89 

90 

95 

97 

80 

81 

84 

89 

91 

92 

92 

96 

87      96  86 

91 

99 

100 

93 

94 

100 

98 

99 

90.1 

M  I ' 

65 

53 

53 

52 

57 

61 

56 

63 

65 

47 

47 

47 

68 

52 

62 

68 

66 

69     65  64 

66 

72 

73 

64 

55 

54 

54 

56 

68 

70 

60.3 

Sm  tefeieoc*  QOtM  following  Station.  Ind« 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

£ 

u , 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  0* 

94  12 

25. 

S- 

7/ 
It 

JAMES  V*  WILLIAMS 
RUBY  B*  OWENS 

ALUM  FORK 

0  1  30 

01 

LAWRENCE 
SALINE 

35  54 

91  05 

if 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

Alt 

0136 

34  47 

93  29 

85* 

11 

RE8A  Y.  SWA1M 

AMI  TV  3  NE 

0150 

06 

S& 

34  17 

93  25 

47! 

It 

ANTOINE 

0176 

07 

PIKE 

34  02 

93  23 

26! 

Bt 

OWEN  B*  HENDRIX 

A PL  IN   1  - 

oiea 

05 

PERRY 

34  38 

93  00 

40C 

tf 

APPLETON 

019' 

04  POPE 

33  25 

92  53 

522 

Si 

: 

RONN I E  BARTLE T T 

ARKADELPMIA 

0220 

0  8 

CLARK 

34  07 

93  03 

20C 

61 

it 

: 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023* 

0< 

DESMA 

33  37 

91  12 

145 

it 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

02*0 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

178 

ss 

ss 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

0  3  0C 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

7» 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

c 

TOMM1E  D*  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0390 

03 

WHITE 

33  18 

91  34 

230 

6P 

6F 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03  INDEPENDENCE 

35  49 

371 

5P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

03 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  3B 

277 

SP 

It 

:  h 

BEEBE 

0  5  M 

03 

WHITE 

33  0* 

91  53 

250 

D.  C*  HENRY 

8EECH  GROVE 

0534 

03  GREENE 

36  a 

90  33 

296 

Bt 

6.  fl.  HAMMOND 

6EE0EV1LLE 

G53o 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

6P 

P,  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582  OS 

SALINE 

34    3  3 

92  37 

265 

5P 

bt 

ETTA  C.  BURKS 

8ENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

36   2  1 

1264 

5P 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

01 

CARROLL 

36  2* 

93  37 

1160 

: 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

04 

POLK 

j 

34  29 

7A 

ANNA  M.  L1LES 

BISMARCK  2  SE 

■:■  7  :  <, 

OS 

HOT  SPRING 

34  16 

93  09 

50( 

70 

MRS*  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAH 

0! 

GA  R  LA  N  D 

34  36 

93  11 

426 

8A 

a* 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SLUE  MOUNTAIN  DAM 

0791 

0* 

YELL 

j 

35  06 

93  39 

426 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

BLUFF  CITY  3  SW 

oac. 

08 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

BLYTKEVlLLE 

03 

MISSISSIPPI 

35  55 

89  53 

252 

5P 

JOE  E*  ATKINSON 

BONNERDALE 

082C 

OS 

HOT  SPRING 

3*  23 

93  23 

7* 

0.  E*  KETCHUM 

BOONEVl LLE  6  SW 

0625 

I    35  12 

93  59 

600 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0626  04 

LOGAN 

1    35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  | 

BOONEVILLE  6  NNE 

08.'  ? 

04 

LOGAN 

1    35  13 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV ILLE 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

TP 

7A 

: 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTH  1NBURG  2  S 

06*2 

0  2 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

: 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGMTON 

08*8  OS 

33  52 

93  20 

235 

TA 

EUNICE   1 NGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

FRANKLIN 

35  21 

470 

: 

U  S  SOIL  COMS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

08881  OA 

FRANKLIN 

93  59 

500 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BfllNKLEY 

0  6 

MONROE 

< 

3*  53 

91  12 

205 

7A 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

.  C  !  ) 

01 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2576 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

0  2 

BAXTER 

36  22 

92  3* 

460 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

69  57 

240 

6P 

CABOT  *  SW 

1102 

PULASKI 

\    34  57 

ill 

u 

6(H 

a.  m.  walther 

CALICO  ROCK 

11  32 

0  2 

IZARD 

7    36  0? 

92  08 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMOEN  1 

1152 

06 

OUACHITA 

3  33  36 

92  49 

116 

SP 

7*V 

MIxON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

115* 

08 

3  33  35 

92  51 

155 

1C 

MARY  REIOER 

CARLISLE  1  SW 

122* 

LONOKE 

1   3*  *7 

91  45 

235 

bt 

JOHN  La  TAIT 

CARPENTER  OAM 

123B 

0^ 

GARLAND 

3  J*  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

L442 

06 

MONROE 

34  *1 

91  18 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

04 

35  28 

93  26 

436 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1*57 

JOHNSON 

35  32 

93  25 

8*0 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1492 

02 

VAN  BuREN 

35  35 

92  28 

EARL  B*  R 1DDICK 

COMBS  3  SE 

15  7i> 

01 

MAD  1  SON 

35  48 

14QC 

c 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

92  26 

316 

5P 

7A 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

0? 

36    2  4 

90  35 

6P 

7A 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

3*  26 

94  25 

1050 

7A 

ci 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

17  30 

09 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5T 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASKI 

3*  4* 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  T1MMING 

DAISY  1  E 

1814 

0  7 

PIKE 

3*  IS 

93  43 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

18  34 

04 

YELL 

35  03 

93  2* 

370 

7A 

L 

JOSEPH  A*  MQUDY.  JR*  | 

DANVILLE  SCS 

1635 

04 

YELL 

1   33  0* 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

183B 

04 

YELL 

1  33  13 

93  09 

330 

6P 

!i 

jack  E.  Burks 

DE  ODE EN 

07 

SEVIER 

*l  3*  02 

-20 

5P 

0.   TUCKER  VASSER 

OERMOTT  3  NE 

1962 

09 

2   33  33 

91  23 

143 

6P 

;a 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

i9te 

06 

PRAIRIE 

3*  58 

91  30 

204 

5P 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

04 

JOHNSON 

35  *3 

93  2* 

M 

TA 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

3*  07 

94  02 

422 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

OUMAS 

.1148 

09 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

t.p 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHET 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

33  13 

92  48 

252 

MID 

M I  D 

u  s  fed  aviation  agency 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

33  07 

91  16 

135 

SP 

5P 

CITY  OF  EuDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

36  2* 

6f 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE    I  NE 

2366 

36   0  5 

91  37 

490 

S5 

7A 

1  « 

OPhA  WOLFE 

F AYETTEVI LLE  FAA  AP 

2-43 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEvlLLE  e*p  STA 

01 

WASHINGTON 

1  36  06 

94  10 

12  70 

5P 

FORDyCE 

2540 

08 

DALLAS 

3  33  49 

92  25 

264 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

L 

LESLIE  P*  CALLENS 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

THOMAS  A*  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

447 

Mil 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT   SMITH  MATE"  PLANT 

l~-7h  Oft 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

793 

bP 

1  A 

JAMES  L.  CR1STEE 

26  TO 

07 

HEMPSTEAD 

3  3    3  7 

93  48 

260 

8A 

1 NA   J*  LOGAN 

GEORGETOWN 

03 

WHITE 

35  oe 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

35  59 

92  *3 

595 

7A 

H 

MRS   IDA  A  K1LLION 

GLENWOOD 

ZB42 

07 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

7A 

CLOIDE  W.  BENEDICT 

GRAVELLY  4  E 

2922 

YELL 

34  53 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  W.  OOGEN 

GRAVETTE 

29  30 

01 

BENTON 

36  24 

94  28 

1250 

ss 

ss 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

29-6 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  La  BANTA 

.REENBRIEh 

2  96  2 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7tt 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

35  13 

9*  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

29 1  a 

0  2 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7fl 

7* 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

CLARK 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S*  ROBBS 

HAMBURG 

ASHLEY 

33  1* 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J*  L1NDER 

HARDY 

3132  02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

: 

THERESA  DONALDSON 

HARRI SON 

3164 

01 

BOONE 

36  1* 

93  07 

I  150 

6P 

7A 

BE  A  GRAY  BEENE 

HARRISON  FA A  AIRPORT 

01 

36  16 

93  09 

1  3  JO 

MID 

MIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

POPE 

35  28 

92  58 

655 

7A 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA   5  NW 

32*2 

06 

PHILLIPS 

3*  3* 

90  40 

220 

7A 

7A 

DURWOOO  E.   JOHNSON.  JR. 

HOPE   3  NE 

07 

HEMPSTEAD 

33  43 

9  3    3  3 

8  A 

8A 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3496 

0  7 

MONTGOMERY 

34  22 

91  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORAT  1 0 

3*42 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

3466  OS 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

ip 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVI LLE 

01 

MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

fA 

MAY  PEARL  MARKLE* 

HUTTIG  OAM 

08 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3sa* 

07 

LITTLE  RIVER 

3  3  35 

9*  03 

300 

TA 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600  01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

657 

7A 

JAMES    S.  VAUGMAN 

JESSIEVlLLE 

370* 

GARLAND 

34  42 

93  0* 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBOftO 

37  3*. 

03 

CRAIGHEAD 

33  50 

90  *2 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KE I  SEP 

3621 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

7* 

7A 

MAXS1E  TAYLOR 

KEO 

3662 

06 

LONOKE 

34  36 

92  00 

2  30 

7P 

ft.  A.  WALLER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

U 
Z 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

PRECIP 

< 

> 

SPECIAL 

KINGSLAMD    3  SS£ 

3904 

oa 

CLEVELAND 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COM»I 

3998 

03 

CRAIGHEAD  ! 

90  26 

230 

TA 

TRESSA  ST.  CLAIR 

' LAKE  MAUMELLE 

05 

34  91 

92  28 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

j  LANGLEY 

406C 

PIKE  3 

34  19 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

01 

BOONE 

81C 

SS 

7A 

ETHEL  PUMPHftEY 

LEOLA 

413*1  05 

GRANT 

34  10 

ss 

7A 

42  49 

05 

PULASKI 

34  44 

297 

Mir 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

.LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250,  05 

PULASKI 

312 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

01 

NEWTON 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

:  MADISON 

4326 

0' 

33  00 

215 

7A 

RAYMOND  D.  BURNETT 

MAGNOLIA  3  N 

-5  48 

oe 

COLUMBIA 

33  19 

319 

6P 

7A 

EARLG  E.  GRAHAM 

4550 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

: 

ARKANSAS  P  +  L  CO* 

MALVEftN 

-562 

05 

HOT  SPRING 

92  49 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

45  72 

02 

FULTON 

36  29 

69{ 

ss 

Tt 

H 

JOHN  H.  MCKEE 

46  38 

LEE 

34  44 

234 

6P 

7A 

C  H 

THOMAS  b.  TURNER 

MARKED  TREE 

03 

POINSETT 

33  32 

229 

SS 

SS 

H 

radio  station  kpca 

4666 

02 

SEARCY 

35  54 

1050 

SS 

7A 

MAUMEE 

46  96 

02 

SEARCY 

36  03 

749 

: 

BARBARA  J.  CRAIG 

I  MELBOURNE  5  WNW 

02 

IZARD 

36  OS 

600 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

-756 

04 

34  35 

1207 

7A 

:  h 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

4839 

LITTLE  RIVER 

33  41 

U  S  ENGINEERS 

HONTICELLO*" 

-900 

09 

DREW 

91  47 

273 

5P 

5P 

:  h 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOROBAY  LOCK    AND   DAM  8 

08 

33  19 

85 

7A 

: 

U  S  COP.PS  OF  ENGINEERS 

,  MORR I LTON 

tUl 

CONWAY 

35  08 

280 

7< 

PERRY  D.  MALLETT 

j  MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

663 

:  h 

;'  MOUNT  MAGAZINE 

9010 

at 

LOGAN 

35  10 

2800 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NMW 

5036 

0  2 

BAXTER 

36  20 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

0  2 

BAXTER 

36  20 

eoc 

8A 

8A 

E 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

02 

35  51 

766 

SS 

U 

NELL  A.  TAPLEY 

50  72 

04 

FRANKLIN 

39  34 

500 

HENRY  G<  ARV1N 

1  NARROWS  DAM 

51  10 

07 

34  09 

93  43 

6A 

at 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

93  56 

55C 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

5114 

07 

HOWARD 

33  57 

373 

: 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

5158 

HOWARD 

3*  07 

350 

°] 

CRAWFORD 

35  36 

673 

7A 

5174 

01 

PIKE 

34  14 

ELSIE  F.  WARD 

9]  86 

03 

JACKSON 

35  36 

225 

6P 

H 

PERRY 

34  57 

480 

3A 

6A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR FORK  DAM 

9228 

0  2 

BAXTER 

36  15 

*" 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354 

01 

WASHINGTON 

1500 

'odenSY* 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

800 

71 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

93  55 

300 

5P 

J.  T.  HARGIS 

| OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

35  43 

245 

6A 

WILLIAM  I  WALLACE 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

34  37 

500 

8A 

MRS.  GUY  Ea  COOK 

35  29 

6P 

OZONE 

5514 

0- 

35  36 

190C 

7A 

MRS*  AMANDA  H.  FRITZ 

■■562 

03 

GREENE 

36  03 

AP 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

5  5  76 

LOGAN 

39  18 

41C 

6P 

6P 

PARIS  4  WSW 

5577 

04 

LOGAN 

35  16 

773 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKJN  2  W 

5586 

06 

CROSS 

35  16 

222 

I NACT I VE  1 0/ I /63 

5591 

04 

SCOTT 

3*  48 

93  57 

668 

11 

8 OMAR  K.  HANSARO 

PARTMENON 

5602 

NEWTON 

33  37 

93  15 

929 

:_ 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

6691 

PERRY 

39  03 

330 

SS 

Ik 

A*  0*  HOL BROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

219 

6P 

: 

pine  bluff  faa  airport 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

206 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

5760 

g7 

MONTGOMERY 

34  35 

840 

7A 

MRS*  WILLIE  GARRETT 

PI  NET  GROVE 

5770 

CLARK 

34  10 

3T. 

MRS •  NORMA  T •  JONE S 

POCAHONTAS  1 

58  20 

03 

36  16 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

SB66 

09 

ASHLEY 

33  14 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

3906 

08 

NEVADA 

33  46 

316 

9P 

TA 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

: 

U*S  SOIL  CONS  SERVICE 

697o 

02 

MARION 

36  13 

92  51 

800 

c 

EULICE  MARKLE 

LOGAN 

1  35  17 

430 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLlFF  5  NE 

35  21 

420 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

t'oo7 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adam.  Held  Little  Rock  Arkansas  72202  or 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS"  *  Arkftn"*  7"w«  or 


DIM  LNSIONAL  UNITS:  Unless  otherwi: 
are  the  sums  of  thr  negative  departures  < 
and  speeds  divided  by  (hi-  number  of  obse 


cipit; 

indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  * 
average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 


miles.  Monthly  degree  day  totals 
the  vector  sum  of  wind  directions 


'  "    -RVAr"N  m  L    K]  '  f"  Ma'"-'n  Ind'"x  3hows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground    tabic  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  .  C.  S.  T     Data  in  ™B*™«"  UbU    "Daily  Precau- 
tion   table.     Daily  Temperature    table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    when  published,  are  for  the  24  hours  en 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  other 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obsen-». 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  slee 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  i 


ending  ai  time  of  observation, 
shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 


e  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measur 
i  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


^\t»U  FALL 
sleet,  and  ict 


Lnli 


I  Of  i 


vfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  : 


and  sleet.    Entries  of  i 


I  taken  from  differ 


i  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletn 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  m  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  ne 


M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  ei 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ed,  less  than  10  days  record  is  missing.  Se 
l  but  may  vary  slightly  from  the  an 


ally  j 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN'  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


wfaU. 

"Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data, 
unts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  v 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separ 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


ilues 


!  processed  for 
ecording  gage, 


ecial  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
cept  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


any  month  indicates  t 


G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  i 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  i 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

re  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov 


i  ground  in  that  month. 


#  Thermometers 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


ed  ground,  howe 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


i  either 


ceived  too  late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposu 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  am 
the  address  shown  above. 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
sue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents 
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20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  An 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docur 


al  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintende 
nts.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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6 

.0 

0 

3 

1 

1 

.15 

16 

.  0 

0 

1 

0 

0 

1.24 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

.80 

6 

.  0 

0 

3 

1 

a 

.46 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

.70 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

.40 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

2.27 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

.0 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

.11 

1» 

.0 

0 

1 

0 

0 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

.39 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

1.00 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

.27 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

.77 

29 

.0 

0 

3 

I 

0 

.41 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORTHWfcST  0 

BENTONVlLLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEV 1 LLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVI LLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 
DIVISION 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 
MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
DIVISION 


WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 
BOONEVlLLE 
CLARKSVlLLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

MORRILTON 


1.96 
1.62 
2.47 
2.60 
2.09 

.79 
1.08 
2,05 

.95 
2.19 

3.25 

1.91 


.25 
,69 
,76 
1.89 
2.78 

.59 
1.12 
1.14 
.66 
.67 

1.08 


.37 
.61 
.83 
.23 
1.95 

2.69 
3.29 
.90 
1.64 
1.06 

1.90 
1.33 
.93 
.30 
1.37 

1.11 


2.33 
.86 
1.61 

1.23 

2, 
.26 

1.93 

1.19 
.81 
.92 
.40 

3.00 

1.28 


.12 
T 

.19 
.42 
.76 


.69 
1.20 


2.47 
3.12 


'  3.57 
-  3,20 


4.21 


-  3.19 


.60 
.62 
2.80 

2.53 

2.19 

2.76 
3.69 

2.44 


3.55 
3.34 

3.12 

4.47 
2.19 

3.40 


-  3.54 

-  3.00 

-  2.92 

-  3.26 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  68 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
JUNE  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

■a 
.1 

la 

5  2 
au. 

Highest 

Date 

S 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

n 

,f 

|z 

a| 
»  2 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  J 

i 

° 

1.00  or  More 

S  1 

si 

"£ 

f  1 

So 

li  1  I1KUU  U«n 

89.9 

61.2 

75.6 

101 

29 

*9 

1 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.09 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRY 

90.7 

61.2 

76.0 

•  .9 

99 

29. 

*5 

1 

1 

20 

0 

0 

0 

.14 

4,40 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

89.7 

62.* 

76.1 

97 

28 

46 

1 

2 

16 

0 

0 

0 

2,35 

2.25 

13 

0 

o 

1 

1 

DIVISION 

76.0 

■  1.9 

.61 

■ 

3*60 

.0 

«       #  # 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

90.7 

61,6 

76.2 

99 

29 

4  5 

J 

4 

19 

0 

0 

0 

.30 

.15 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

8RINKLEY 

90.2 

62.8 

76.5 

•  1.9 

100 

29 

45 

4 

17 

0 

0 

0 

.41 

.28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CABOT  *  SW 

88.9 

62,* 

75.7 

98 

29* 

«6 

1 

2 

1  * 

o 

o 

o 

T 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

62.2 

75  7 

97 

*e 

1 

Q 

17 

0 

0 

0 

3  ■  84 

•  1 3 

13 

1 

0 

0 

DES  ARC 

90.6 

67.9 

79.3 

99 

28 

54 

1 

0 

IB 

0 

0 

0 

.77 

.66 

8 

•  0 

0 

1 

1 

0 

FORREST  CITY 

89.3 

6*,0 

76.7 

98 

28 

*6 

2 

16 

0 

0 

0 

1.15 

.45 

j  3 

.0 

0 

3 

0 

0 

HELENA  5  NW 

89.3 

62.5 

76.0 

-  2.7 

99 

30* 

*4 

8 

1  8 

o 

o 

o 

.38 

- 

2.97 

.11 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEO 

89.* 

62,9 

76.2 

99 

29 

48 

\ 

1 

15 

0 

0 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

90.7 

63,2 

77  q 

-  1.5 

99 

29 

45 

19 

0 

0 

0 

3  •  *  i 

0 

0 

0 

SAINT  CHARLES 

89.8 

63.9 

76.9 

97 

28. 

50 

\ 

2 

19 

0 

0 

0 

.68 

.65 

8 

•  0 

0 

1 

1 

0 

STUTTGART 

89.6 

66,5 

78.1 

-  1.0 

96 

29. 

SO 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

.02 

- 

3.69 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

88.9 

66.6 

77.8 

98 

30* 

51 

1 

1 

16 

o 

o 

o 

.06 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

89.5 

63.5 

76,  5 

97 

28 

46 

1 

2 

1* 

0 

0 

0 

56 

56 

8 

tO 

1 

I 

WYNNE 

89. *M 

63. 1M 

76. 3M 

100 

28 

46 

1 

5 

15 

0 

0 

0 

1.03 

.68 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

76.6 

•  1.6 

.40 

3.16 

.0 

*       #  # 

SOUTHWtST  07 

DE  OUEEN 

89.  3M 

63, 7M 

76.5M 

98 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

1.51 

1.40 

.0 

0 

1 

1 

DIERKS 

91.0 

60.2 

75.6 

100 

27 

47 

1 

0 

2  i 

Q 

Q 

.47 

.34 

14 

.0 

0 

0 

0 

HOPE   3  NE 

88.6 

63.1 

75.9 

-  2.9 

99 

30 

49 

1 

0 

1* 

0 

0 

0 

.65 

3.11 

.65 

14 

.0 

0 

0 

MOUNT  IDA 

88  .  * 

61.5 

75.0 

■  1.* 

99 

28 

48 

3* 

J 

11 

0 

0 

0 

.71 

3,04 

30 

0 

NARROWS  DAM 

89,4 

59.* 

7*.* 

99 

30 

43 

I 

1 

16 

0 

0 

0 

,68 

.56 

30 

.0 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

88.1 

60.2 

T4.2 

98 

30* 

49 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

.Tl 

,60 

14 

.0 

0 

0 

90.3 

65,0 

77.7 

-  1.6 

98 

29 

52 

1 

0 

I  7 

o 

o 

o 

.62 

• 

3.06 

.57 

13 

.0 

0 

0 

STAMPS 

Q8.7 

63,5 

76*1 

98 

29 

51 

2. 

o 

12 

0 

0 

0 

14 

1 

TtXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

89.2 

65,0 

77.1 

-  2.3 

98 

29 

51 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

.78 

- 

3.11 

.57 

13 

.0 

0 

0 

DIVISION 

75,8 

•  2.5 

.93 

2.96 

.0 

#       •  # 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIA 

87,0 

63,6 

75.3 

98 

29 

50 

0 

7 

0 

0 

0 

.47 

- 

3.49 

.47 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMDEN  1 

90,3 

64.3 

77,3 

-  2.1 

98 

29* 

1 

1  B 

o 

Q 

.30 

• 

3.06 

.30 

14 

.0 

0 

I 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

89,7 

63.2 

76.5 

-  3.5 

98 

29. 

} 

2 

17 

0 

0 

0 

.23 

2.88 

.23 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORDYCE 

89,6 

6*,0 

76.8 

97 

29* 

11 

1 

15 

0 

0 

0 

.  08 

,08 

13 

0 

o 

0 

MAGNOLIA   3  N 

69. 5M 

61. 7M 

75. 6M 

-  *.o 

98 

29 

\ 

3 

0 

0 

0 

1.79 

m 

1.50 

1.70 

14 

•  0 

0 

1 

1 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

90.0 

62.8 

76.* 

98 

28. 

47 

1 

2 

18 

0 

0 

0 

.36 

.38 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRESCOTT 

89.1 

65,8 

77,5 

.  2,3 

98 

29 

53 

1 

0 

1  3 

o 

o 

o 

.33 

- 

3.56 

.33 

14 

.0 

0 

I 

0 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

89,  1M 

59. 8M 

7*.5M 

96 

29. 

47 

2 

1 

0 

0 

0 

.44 

.43 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARREN 

90,1 

61.9 

76  0 

-  3.9 

47 

1 

1 

17 

0 

0 

0 

.04 

.04 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

"  3.3 

.45 

3,10 

.  0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

90.* 

63.2 

76.6 

-  1.9 

96 

27 

47 

1 

1 

IB 

0 

0 

0 

.16 

3.27 

.09 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

91.6 

63.6 

77.6 

98 

29. 

43 

3 

22 

0 

0 

0 

.45 

.38 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DUMAS 

91.9 

65,0 

78.5 

-  1.6 

99 

27 

49 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

.80 

2.46 

.80 

30 

•  0 

0 

I 

1 

0 

EUDORA 

91. 9M 

66.  *M 

79, 2M 

96 

29. 

50 

0 

22 

0 

0 

0 

.73 

.53 

30 

.0 

0 

2 

I 

0 

MONT  I  CELLO 

69.8 

6*. 2 

77,0 

96 

28 

48 

1 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PINE  BLUFF 

90.* 

66.* 

76,* 

-  1,5 

100 

29 

50 

0 

17 

0 

0 

0 

.17 

3.21 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

90,8 

66,* 

78,6 

100 

28 

51 

0 

20 

0 

0 

0 

.14 

.14 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTLAND 

68,9 

6*. 9 

76,9 

-  2.2 

97 

28 

52 

0 

16 

0 

0 

0 

1.10 

2.29 

.95 

30 

■  0 

0 

2 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

90.2 

63.7 

77,0 

99 

30. 

47 

2 

18 

0 

0 

0 

.40 

.36 

90 

.0 

0 

1 

0 

0 

STAR  CITY  *  ENE 

90.8 

62,2 

76,5 

100 

29 

44 

2 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

77,7 

-  1.6 

.40 

2.94 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE :      10**  ON   THE   29TH  AT  MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
LOWEST  TEMPERATURE,        38*  ON  THE   1ST  AT  CALICO  ROCK 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:        3.75   INCHES  AT  GREEN  FOREST  *  ESE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:         .00   INCH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      2.27   INCHES  ON  THE  6TH  AT  WHITE  ROCK 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


NORTHWEST  0 

BENTONVI LLE  5  WS» 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEV I  LLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  E«P  ST  A 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  »  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNM 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLS 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 


2.60 
2.  OR 
3.75 


1.31 
.30 
1 .60 


Day  of  Month 


1.53 
1.66 


.66 
.56 
,06 


.60 
•  94 
.  »2 


1.55! 
.  » 
.60 


.15  .05  .21 
.39     .02  T 


T         T         T  T 
T  .01, 


BEEDEVILLE 

1,95 

.65 

.93 

BLACK  ROCK 

.57 

T 

T 

.09 

.32 

BLYTHEV ILLE 

2.69 

.01 

.39 

BUROETTE 

1.66 

.55 

CORNING 

3.29 

.68 

GEORGETOWN 

.61 

T 

.31 

JONESBORO 

.90 

.06 

.13 

KCISER 

1.66 

.66 

LAKE  CITY 

2.26 

.03 

.12 

; MARKED  TREE 

1.06 

.05 

.10 

" NEWPORT 

1.90 

.82 

.22  .82 

OSCEOLA 

1.76 

.30 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

1.33 

,03 

T 

T 

POCAHONTAS  1 

.95 

,08 

,03 

SAINT  FRANCIS 

1.92 

T 

.01 

.76 

SEARCY 

,50 

.20 

T 

- 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.37 

.05 

.26 

WEST  CENTRAL  06 

ABBOTT 

,64 

»LY 

,14 

APPLETON 

.00 

816  FORK 

.39 

BOONEVILLE 

.77 

T 

T 

.47 

CLARK5VILLE 

2.33 

T  T 

.96 

.68 

COVE 

.26 

DANVILLE 

.39 

,21 

DARDANELLE 

.66 

T 

.08 

.34 

T 

DEVILS  KNOB 

1.41 

.89 

.17 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1,23 

T 

T 

.42 

.17 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.74 

T 

T 

2.10 

.06 

GRAVELLY  *  E 

.37 

T 

GREENWOOD 

.91 

.32 

HECTOR 

.98 

.55 

.43 

MENA 

.26 

•  02 

.02 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

2.34 

T 

1.47 

•  30 

NATURAL  DAM 

3.62 

.02 

2.10 

.19 

OZARK 

1.95 

T 

1.26 

.02 

.11 

OZONE 

1.88 

T 

1.36 

.43 

PARIS 

1.19 

,80 

.22 

PARKS 

.58 

RATCL IFF 

1.49 

.51 

.29 

RUSSELLVILLE  6  N 

.81 

.66 

.04 

SUBIACO 

.92 

.70 

.15 

WALDRON 

.40 

T 

T 

WHITE  ROCK 

3.00 

2.27 

.14 

13     14     15      16  17 


I  T 


1.19 
1.92 

.54  T 
•  98 
2.03 


19     20     21     22     23     24     25  26 


Sm  r,(ot,no,  now,  following  Sution  Indoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NJMPOD  DAM 
OwENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRA!  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
8RINKLEY 
CABOT  4  Sw 
CARLISLE    1  5W 

DES  ARC  ,T7 

FORREST  CITY  1.15 

HELENA  5  NW  .3d 

KEO  .05 

MADISON 
MAR  I  ANN A  Z  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1  E 
DE  QUEEN 
DlERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE   3  NE 
HOPPEP 
HORATIO 

INDEX  ,60 
LANGLEY  ,9$ 
MOUNT    IDA  . 71 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIOGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT      / /O 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE  .35 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  5W 
BOUGhTON  1.6fe 
CAMDEN  1 

el  dorado  FAA  AIRPORT 
FOROYCE 
GURDON 

MAGNOLIA    3  N 
MO»OMy  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT  ,33 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR  1,43 
WARREN 


SOUTHEAST  0<) 

ARKANSAS  CITY  1,30 

CROSSETT    7  S  ,16 

DERMOTT   3  NE  .45 

OUMAS  .80 
EUOORA 

HAMBURG 
MONT  I  CELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 


.0  ! 

,02  T 


T  T  T 


13       14  15 


I. 00 
2.00 


19      20      21      22      23      24      25      26  27 


T  ,01  T 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 
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° .  s 
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£  it 
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sky  cover 
sunrise  to  sunset 
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Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

£  « 

§  s 
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Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD 
MID         6  AM  NOON 

TIME 

6  PN 

Trace 

.01-09 

10-49 

66— OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

10 

2.4 

6.* 

39 

w 

15 

81 

89 

53 

48 

2 

1 

5 

0 

0 

0 

8 

69 

5.3 

LITTLE  ROCK.  WB  AIRPORT 

19 

2.2 

6.5 

31 

w 

29 

77 

8* 

48 

8 

0 

3 

0 

0 

0 

11 

73 

5.1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

16 

3.5 

6.5 

76 

88 

52 

53 

5 

4 

0 

1 

0 

0 

10 

4.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


J 

2 

4 

5 

6 

l  ^ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

n      #  « 

NORTHWEST  0 

8ENT0NVILLE   5  WSU 

MAX 

'8 

76 

81 

80 

82 

81 

78 

85 

85 

76 

84 

87 

84 

8  3 

64 

77 

3  1 

8  9 

90 

90 

93 

95 

95 

64,2 

MIN 

48 

61 

56 

63 

65 

60 

62 

64 

57 

55 

59 

69 

62 

55 

60 

64 

54 

54 

55 

57 

5  7 

56 

49 

6  2 

65 

67 

63 

62 

65 

64 

60,0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

79 

84 

85 

84 

85 

82 

8  1 

67 

78 

75 

88 

3  8 

8  2 

83 

65 

84 

6  9 

91 

92 

93 

94 

95 

92 

MIN 

49 

58 

53 

65 

64 

63 

61 

62 

54 

53 

68 

67 

62 

59 

64 

4  2 

45 

56 

55 

58 

60 

64 

62 

64 

66 

70 

70 

69 

70 

61  !» 

FAVETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

T8 

75 

81 

80 

82 

8  1 

75 

66 

75 

79 

84 

68 

80 

83 

85 

60 

8  7 

8  8 

90 

8  9 

93 

95 

93 

MIN 

46 

6  0 

54 

67 

69 

61 

63 

62 

60 

56 

59 

69 

62 

65 

48 

57 

63 

55 

53 

54 

64 

51 

56 

60 

66 

67 

62 

61 

6*. 

64 

"ij 

FAVETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

78 

77 

82 

83 

84 

80 

82 

86 

85 

78 

85 

88 

60 

63 

85 

8  6 

89 

9  1 

9  1 

92 

93 

MIN 

46 

63 

60 

67 

65 

61 

62 

64 

59 

55 

59 

71 

65 

66 

61 

63 

64 

56 

86 

56 

57 

56 

58 

62 

69 

71 

67 

63 

66 

65 

61*1 

GRAVE  TTE 

MAX 

79 

77 

82 

83 

84 

80 

79 

86 

83 

78 

86 

3  7 

81 

8  3 

85 

82 

32 

90 

9  1 

91 

9  3 

9 1 

93 

MIN 

48 

62 

58 

64 

66 

59 

61 

66 

56 

68 

59 

63 

63 

53 

62 

63 

53 

63 

55 

58 

58 

57 

53 

62 

67 

68 

63 

62 

6*. 

63 

60*  1 

HARRISON 

MAX 

84 

79 

85 

80 

84 

82 

79 

8  9 

83 

73 

84 

90 

85 

6  5 

88 

°5 

9 1 

9  5 

96 

97 

92 

93 

86  7 

MW 

43 

55 

55 

66 

65 

6? 

61 

61 

6H 

55 

55 

65 

66 

60 

62 

67 

53 

56 

50 

51 

55 

64 

56 

59 

62 

61 

62 

66 

65 

66 

59*3 

MARR  t  SON  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

77 

83 

80 

63 

8  0 

75 

86 

76 

73 

85 

8  8 

80 

6  3 

36 

79 

7  9 

8  2 

84 

87 

90 

86  I 

MIN 

4  7 

58 

58 

66 

b- 

62 

61 

60 

66 

55 

56 

66 

64 

59 

60 

60 

55 

56 

54 

56 

60 

6  0 

61 

64 

65 

69 

69 

69 

71 

68 

61*9 

HUNTSVILLE 

MAX 

79 

78 

3. 

82 

85 

63 

77 

8  8 

83 

80 

88 

69 

80 

63 

67 

80 

8  0 

79 

65 

8  5 

87 

8' 

87 

91 

92 

MIN 

42 

56 

53 

65 

62 

61 

62 

60 

58 

57 

60 

65 

64 

65 

56 

55 

50 

51 

85 

50 

54 

57 

56 

60 

63 

72 

61 

60 

63 

62 

56*2 

LEAD  HILL 

MAX 

83 

83 

88 

83 

86 

83 

83 

89 

66 

78 

89 

93 

86 

86 

38 

6  3 

8  5 

9  1 

97 

89.3 

MIN 

4  5 

56 

54 

62 

67 

62 

61 

62 

65 

55 

66 

66 

64 

60 

60 

67 

53 

56 

52 

53 

57 

57 

60 

64 

65 

70 

66 

65 

67 

68 

ROGERS 

MAX 

81 

76 

82 

82 

83 

84 

75 

86 

63 

74 

85 

87 

84 

66 

84 

82 

76 

78 

8  2 

83 

84 

85 

85 

84 

88 

89 

90 

91 

92 

91 

83,8 

MLN 

48 

60 

56 

59 

62 

68 

60 

60 

55 

50 

6  8 

65 

59 

58 

5  8 

62 

64 

63 

56.7 

SILOAM  springs 

MAX 

81 

78 

81 

84 

85 

82 

75 

88 

76 

78 

86 

90 

80 

84 

86 

79 

79 

8  2 

86 

86 

87 

86 

87 

93 

6  5  3 

»       •  * 

MIN 

51 

63 

58 

60 

63 

56 

62 

66 

57 

55 

60 

69 

65 

54 

64 

63 

66 

55 

58 

59 

69 

59 

61 

64 

68 

70 

64 

63 

66 

65 

61.1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

86 

85 

8  9 

84 

85 

87 

84 

84 

86 

8 1 

9  1 

96 

8  6 

88 

°3 

8  5 

86 

88 

9  1 

93 

6 

too 

100 

100 

102 

92 

90.7 

MLN 

38 

44 

46 

54 

56 

61 

59 

61 

64 

56 

46 

56 

63 

54 

51 

65 

47 

54 

46 

54 

61 

51 

53 

59 

59 

61 

60 

60 

64 

64 

55,3 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

81 

82 

86 

82 

84 

85 

65 

89 

8  8 

77 

85 

91 

69 

88 

8  9 

64 

84 

8  6 

89 

9  1 

92 

95 

9  1 

9  6 

96 

98 

101 

99 

89.4 

MIN 

41 

«7 

54 

54 

60 

64 

59 

64 

64 

58 

4  7 

56 

66 

57 

43 

66 

51 

56 

50 

4  0 

55 

56 

56 

62 

63 

63 

62 

64 

66 

64 

57.6 

GI LBERT 

MAX 

81 

82 

87 

82 

64 

83 

8 1 

9  1 

8  6 

T8 

88 

91 

3  6 

3  7 

90 

89 

82 

3  4 

87 

8  6 

8  9 

69 

89 

90 

93 

95 

9  5 

98 

94 

87,9 

MLN 

43 

50 

47 

58 

68 

63 

63 

59 

64 

58 

50 

59 

65 

67 

53 

66 

49 

54 

49 

47 

52 

52 

33 

59 

59 

61 

60 

61 

63 

64 

36,9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

76 

78 

79 

8  3 

82 

81 

80 

65 

92 

82 

75 

83 

92 

8  4 

80 

8  7 

8  I 

80 

8  3 

85 

92 

92 

92 

8  7 

90 

9  1 

9  6 

97 

96 

85,6 

MIN 

46 

51 

54 

64 

63 

64 

63 

63 

67 

58 

53 

57 

67 

64 

67 

64 

60 

61 

56 

57 

62 

61 

63 

46 

67 

68 

68 

68 

72 

66 

61,6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

74 

80 

8  6 

60 

8  3 

82 

8  1 

86 

84 

75 

q  | 

39 

85 

84 

36 

83 

80 

R  1 

6  3 

86 

36 

90 

91 

85,6 

MIN 

41 

47 

53 

54 

65 

63 

55 

59 

65 

56 

48 

56 

65 

59 

56 

64 

52 

56 

51 

52 

54 

56 

38 

61 

64 

66 

63 

65 

68 

67 

56.0 

MARSHALL 

62 

80 

8  2 

85 

82 

83 

80 

90 

8  4 

78 

3  7 

90 

86 

86 

85 

33 

B5 

87 

88 

90 

95 

95 

99 

89 

87.4 

MIN 

44 

50 

5. 

59 

67 

62 

61 

67 

70 

57 

57 

67 

71 

68 

56 

61 

53 

55 

51 

51 

67 

57 

61 

66 

69 

69 

64 

65 

65 

66 

60,3 

MOUNT A  I N  HOME   1  NNW 

MAX 

8 1 

80 

8  2 

87 

83 

8  3 

6  3 

79 

88 

80 

78 

3  8 

90 

6  0 

84 

8  7 

8  1 

83 

84 

85 

8  B 

89 

8  8 

8  8 

88 

94 

96 

97 

86,  1 

MIN 

58 

56 

55 

61 

65 

62 

61 

65 

68 

56 

54 

56 

67 

61 

60 

62 

57 

39 

59 

60 

63 

67 

65 

64 

64 

70 

69 

66 

70 

66 

62,3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

76 

80 

8  1 

85 

8  I 

8  2 

0  3 

78 

88 

80 

76 

65 

90 

8  0 

85 

68 

8  1 

80 

83 

8  5 

6  7 

8  9 

68 

8  7 

90 

93 

95 

97 

98 

65,6 

MLN 

43 

50 

52 

58 

67 

63 

61 

64 

68 

57 

57 

62 

68 

6  0 

58 

6  2 

57 

60 

53 

52 

57 

56 

69 

64 

64 

65 

63 

65 

67 

70 

60,2 

MOUNTAIN   VIEW  2  ESE 

MAX 

81 

80 

84 

80 

82 

85 

83 

85 

67 

80 

84 

89 

87 

89 

38 

85 

86 

89 

92 

94 

93 

93 

89 

93 

96 

100 

102 

102 

104 

96 

89,  3 

45 

56 

55 

63 

65 

62 

61 

59 

6  1 

57 

52 

64 

68 

6  3 

6 1 

70 

6  6 

6  7 

53 

59 

6  I 

60 

6  1 

6  5 

6  7 

72 

6  6 

72 

69 

68 

61,6 

YELL V  I LLE 

81 

82 

86 

8  3 

84 

79 

90 

83 

76 

87 

92 

3  6 

86 

3  9 

82 

8  2 

86 

86 

8  9 

90 

90 

89 

92 

95 

97 

9  7 

100 

1  00 

93 

87,6 

MLN 

41 

49 

48 

52 

60 

63 

62 

61 

63 

57 

50 

61 

66 

65 

65 

66 

60 

53 

51 

48 

53 

53 

56 

60 

61 

64 

61 

64 

65 

64 

37.1 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

80 

84 

87 

66 

88 

87 

88 

92 

93 

78 

8  6 

94 

90 

8  6 

92 

3  7 

H  4 

82 

88 

9  1 

9  1 

92 

93 

96 

97 

100 

99 

101 

1  00 

69 

90,0 

MIN 

46 

51 

6  1 

66 

68 

5  6 

64 

64 

68 

59 

49 

58 

64 

61 

57 

66 

57 

62 

54 

55 

69 

62 

61 

65 

71 

68 

66 

69 

69 

70 

61.9 

BALD  KNOB 

80 

8  3 

8  7 

8  7 

86 

85 

89 

92 

q  2 

80 

38 

93 

90 

Q  g 

91 

86 

8  6 

86 

88 

90 

92 

93 

9  1 

93 

96 

96 

9  7 

100 

99 

89 

69,7 

MIN 

46 

51 

56 

64 

72 

68 

67 

65 

65 

60 

53 

6  0 

70 

66 

59 

66 

62 

49 

55 

55 

59 

61 

63 

67 

69 

68 

67 

68 

72 

69 

62,8 

MAX 

84 

90 

82 

87 

86 

87 

89 

87 

3  5 

86 

89 

9  i 

9*. 

93 

92 

96 

97 

97 

98 

100 

98 

91 

89,  3 

MIN 

44 

50 

65 

62 

64 

6; 

61 

62 

71 

57 

50 

60 

66 

61 

57 

69 

60 

58 

53 

56 

59 

60 

61 

64 

65 

68 

66 

69 

71 

66 

61.0 

OH  1  CSV  I  LLC    L    ANU    U  1 

67 

87 

93 

92 

86 

89 

95 

90 

90 

53 

85 

87 

3  8 

91 

9  3 

9t, 

96 

94 

96 

99 

99 

1  00 

101 

101 

94 

91,6 

MIN 

41 

47 

5  1 

61 

64 

66 

61 

61 

66 

60 

47 

57 

65 

59 

53 

64 

52 

57 

50 

50 

55 

56 

57 

62 

64 

64 

62 

63 

65 

67 

56.2 

QtLULVILLt 

MAX 

90 

85 

88 

69 

89 

84 

3  6 

8  1 

90 

91 

92 

9  2 

94 

98 

101 

00 

101 

94 

95 

89,6 

MLN 

47 

53 

61 

67 

64 

65 

67 

68 

4  9 

60 

52 

61 

66 

62 

60 

69 

61 

61 

56 

56 

6  1 

64 

64 

66 

68 

71 

70 

70 

72 

70 

63.4 

8LYTHEVILLE 

92 

90 

88 

l» 

92 

0  8 

8  9 

88 

9  2 

M  7 

91 

92 

94 

95 

93 

95 

96 

101 

03 

102 

99 

92 

92,  1 

MIN 

53 

56 

64 

66 

67 

7  2 

69 

68 

7.' 

60 

54 

62 

64 

65 

64 

71 

63 

65 

62 

64 

67 

70 

68 

69 

70 

71 

73 

74 

76 

72 

66,6 

CORNING 

MAX 

85 

93 

92 

86 

89 

84 

62 

8  4 

8  7 

90 

92 

91 

92 

96 

95 

97 

98 

96 

95 

92 

86,8 

MLN 

47 

53 

62 

65 

66 

6  7 

60 

64 

6  2 

58 

51 

53 

67 

62 

61 

68 

57 

59 

57 

58 

61 

63 

64 

64 

69 

69 

69 

71 

72 

69 

62,5 

JONE5"ORO 

91 

64 

87 

4  } 

90 

85 

9' 

86 

62 

36 

88 

90 

9  3 

94 

93 

95 

96 

99  100 

100 

98 

91 

90,2 

MIN 

51 

54 

4  2 

67 

66 

7C 

68 

66 

7  'J 

58 

53 

4: 

69 

64 

62 

69 

60 

44 

60 

60 

63 

67 

65 

46 

70 

70 

71 

74 

74 

69 

64,7 

KEISER 

73 

87 

93 

6  9 

36 

87 

86 

3  3 

85 

89 

90 

92 

94 

93 

94 

95 

99 

100 

96 

98 

89.4 

MLN 

49 

54 

63 

67 

59 

73 

68 

65 

70 

59 

52 

4  1 

69 

68 

63 

69 

63 

66 

60 

6  0 

63 

67 

66 

66 

70 

69 

71 

74 

74 

73 

65,1 

MARKEO  TREE 

MAX 

79 

83 

i' 

66 

89 

8* 

88 

92 

9» 

91 

86 

94 

89 

°6 

39 

87 

86 

87 

87 

90 

91 

92 

92 

93 

94 

98 

98 

99 

97 

91 

90.2 

MIN 

48 

53 

64 

69 

67 

6  7 

69 

67 

f,7 

60 

52 

59 

69 

6" 

61 

67 

64 

66 

65 

58 

61 

67 

65 

70 

70 

70 

71 

72 

74 

72 

65.1 

NEWPORT 

MAX 

80 

83 

90 

85 

82 

86 

87 

91 

60 

78 

85 

5  1 

88 

88 

91 

85 

83 

88 

82 

92 

92 

93 

92 

94 

98 

96 

97 

98 

97 

90 

89.0 

MLN 

51 

55 

60 

66 

60 

63 

65 

65 

70 

60 

55 

■,3 

71 

65 

61 

71 

61 

63 

58 

58 

62 

65 

65 

66 

72 

71 

69 

70 

71 

70 

64.1 

PARAC-OULD  RADIO  KDRS 

MAX 

79 

82 

88 

86 

68 

8  6 

90 

91 

i  3 

87 

87 

54 

92 

86 

9  0 

89 

62 

85 

38 

91 

92 

93 

93 

95 

96 

98 

91 

100 

97 

92 

90,3 

MIN 

52 

55 

66 

68 

69 

4  i 

65 

67 

7  0 

59 

52 

62 

68 

65 

62 

69 

62 

63 

61 

59 

63 

66 

65 

67 

71 

70 

71 

74 

75 

71 

65.3 

Seft  H«(«w •DC*  Not**  Following  Station  IneUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIM 

78 
50 

82 
60 

78 
60 

61 
60 

81 
60 

85 
67 

86 
62 

89 
64 

90 
67 

88 
59 

86 
49 

92 
51 

89 
61 

85 
64 

68 
59 

84 
65 

a  1 

57 

82 
60 

85 
57 

88 
57 

90 
59 

91 

62 

91 
60 

93 
62 

94 
67 

96 
67 

97 
68 

98 
69 

97 
71 

91 

70 

87,9 
61,5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

80 
46 

82 
52 

86 
55 

85 

61 

85 
67 

86 
67 

88 
68 

9  0 
65 

93 
67 

88 
60 

85 
52 

92 
61 

90 
70 

89 
66 

91 
66 

90 
68 

83 
61 

85 
62 

88 
56 

90 
61 

90 
59 

91 
61 

90 
63 

92 
66 

95 
65 

98 
68 

96 
68 

100 
68 

101 

70 

93 
68 

89.8 
62,9 

WALNUT  RIDGE  FAA 
•      •  » 

AP 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
94 

86 

63 

84 
68 

87 

70 

85 
68 

88 
63 

92 
66 

9  1 

64 

77 
59 

87 
53 

94 
61 

90 
66 

36 
65 

90 
63 

83 
67 

83 
59 

8  3 
63 

86 
60 

91 
61 

92 
63 

92 
66 

92 
65 

94 
67 

95 
75 

99 
71 

98 
71 

100 
72 

99 
73 

88 
71 

89.2 
64,6 

WEST  CENTRAL 

APPLETON 

MAX 

Mm 

81 

8  2 

84 

86 

84 

88 

89 

86 

91 

93 

39 

93 

92 

94 

95 

69 

94 

95 

98 

95 

96 

98 

97 

96 

94 

91,2 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
49 

81 
59 

88 

86 

66 

90 
66 

84 

6  1 

87 

94 

8  3 

85 

93 

97 

90 

90 

95 

65 
63 

83 
5  6 

67 
5  9 

89 
63 

90 
53 

93 
57 

91 
6  4 

91 
61 

94 
61 

95 
65 

99 
68 

97 
62 

99 

99 
68 

97 
67 

90,6 
61,9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
5  1 

79 
60 

8'- 
55 

S3 
65 

38 

83 
60 

83 

91 

37 
6  8 

8  0 

87 

93 

86 

86 

9  1 

85 

62 

86 
61 

88 
60 

89 

90 
62 

89 
5  9 

89 
63 

91 
69 

94 
6  7 

96 
70 

96 
66 

97 

98 
70 

93 
70 

88.3 
63,8 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

61 
49 

8  0 
5  5 

86 

52 

84 

62 

87 

83 

«► 

91 

9H 

3  2 

9  0 

9  3 

88 

90 

9  2 

3  9 

8  2 

89 
62 

39 
5  7 

91 
53 

92 

92 
5  7 

91 
61 

92 
64 

94 

6  5 

98 
6  7 

98 
66 

99 
6  5 

98 
73 

90 
68 

89.5 
62,0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

75 

7  2 

79 

77 

BO 

77 

75 

84 

81 

74 

79 
57 

79 

84 

65 

82 
6  4 

84 
5  7 

79 
65 

80 
65 

81 
6  5 

78 
65 

83 
66 

88 
69 

91 
70 

91 
71 

92 
7  3 

92 
75 

88 

66 

81.7 
63.3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
55 

79 
59 

85 

56 

85 
68 

86 

6  8 

82 

81 

6d 

92 

30 
62 

91 

91 

93 

87 

87 

93 

83 

80 

85 

86 

38 

69 

86 

66 

91 

92 

95 

95 

96 

96 

96 
69 

87,7 
63,7 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

79 

78 

3  3 

9  3 

88 

84 

79 

9  9 

88 

60 

86 

91 

85 

85 

90 

86 

80 

84 

5  6 

84 

6  6 

85 
6  2 

66 
54 

86 
53 

85 
56 

88 

60 

92 
6  3 

93 

93 
60 

95 

95 
64 

93 
63 

86,4 
59.1 

MENA 

MAX 

Mm 

80 

78 

91 

8  1 

32 

77 

83 

87 
6  9 

36 
6  7 

86 
58 

B9 

60 

89 
72 

87 

83 
63 

89 
6  0 

83 
62 

76 

60 

83 
60 

87 
57 

86 
65 

88 
6  1 

87 
66 

87 
59 

88 
6  1 

91 
66 

94 
68 

94 
63 

96 
65 

96 
65 

96 
65 

86,4 
62.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

OZARK 

MAX 

Mm 

81 

78 

85 

81 

86 

83 

60 

90 
65 

62 

79 

85 

6  1 

91 

87 

89 

90 

86 

80 

85 
61 

87 

68 

89 

86 

87 
66 

91 
66 

92 

95 
70 

95 
65 

98 

99 
70 

94 
68 

87.5 
63.2 

PARIS 

MAX 

Mm 

8  2 

8  0 

86 

95 

88 

85 

8  5 

9  2 

85 

90 

5  E 

8  9 

94 
65 

85 

88 

93 

88 

31 

66 
6  1 

97 

60 

90 
6  3 

92 
5  9 

90 
56 

90 
60 

95 
61 

95 
6  3 

9  7 

97 

6  3 

96 

96 
69 

96 
67 

89.2 
61.0 

RUSSELLV I LLE  4  N 

Mm 

85 
45 

8  2 
52 

86 
49 

84 
57 

87 

6  2 

88 
59 

86 

62 

93 
61 

87 
62 

85 
52 

89 
54 

94 
6  2 

92 
67 

90 
56 

93 
55 

85 
65 

31 

51 

83 
53 

90 
54 

90 
50 

92 
57 

91 

55 

90 
57 

93 

62 

94 
62 

98 
63 

97 
63 

99 
63 

98 
67 

91 
63 

89,8 
58.1 

SUBIACO 

MAX 

81 
53 

78 
5  5 

87 

56 

85 
67 

87 
66 

61 
61 

85 
66 

91 
66 

87 

69 

80 
56 

89 
60 

93 
65 

85 
68 

9  9 
64 

93 
61 

88 
65 

SI 
66 

87 
62 

85 
61 

88 
82 

92 
58 

89 
60 

86 

63 

93 
66 

92 
69 

96 
71 

95 
68 

95 
69 

96 
74 

92 
69 

88,3 
63,5 

wALORON 

MAX 

Mm 

84 
49 

84 
56 

88 
51 

86 
69 

88 
73 

83 
65 

87 
65 

93 
73 

92 
67 

87 
58 

94 

69 

95 
69 

90 
72 

9  0 

63 

96 
58 

93 
65 

34 

57 

87 
61 

89 
60 

91 
53 

92 
58 

90 
55 

90 
58 

93 
60 

94 
61 

99 
69 

98 
62 

100 

64 

100 
67 

98 
67 

91.2 
62.1 

WHITE  ROCK 

MAX 

Mm 

75 

75 

78 

73 

8C 

75 

76 

83 

a  i 

30 

66 

91 

82 

80 

73 

80 

81 

63 

83 

81 
6  3 

AO 
6  3 

89 

90 

91 
7  i 

89 
71 

81.2 
61.6 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

65 

32 

85 

87 

65 

84 

9  0 

91 

94 

89 

90 

9  i 

92 

9  0 

93 

90 

84 

87 

9  9 

91 

90 

90 

90 

92 

94 

97 

98 

97 

96 

90 
68 

90.2 
62.9 

BENTON 

MAX 

Mm 

80 

81 

85 

8  4 

B4 

84 

90 

69 

94 

87 

86 
s  2 

92 

86 

98 

91 

37 

8  2 

86 

98 

90 

91 

91 

89 

92 

93 

95 

97 

98 

100 

87 
63 

88.9 
60,0 

BLAKELY  MOUNTAIN 

0AM 

MAX 

Mm 

79 

B] 

79 

66 

86 

88 

81 

9  0 
6  6 

9  2 

91 

59 

86 
5  6 

9  0 

94 

83 

39 

94 

3  7 

81 

85 

89 

89 

91 

90 

90 
60 

94 

95 

98 
62 

9  9 

99 
65 

100 
64 

89.2 
59.9 

CONWAY 

MAX 

Mm 

80 

82 

85 

84 

85 

33 

as 

90 

90 

66 

87 

93 

89 

89 

93 

9  0 

8  3 

as 

B9 

91 

91 

9  2 

91 

92 

95 

98 

98 

98 

100 

90 
68 

89.7 
62.4 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

81 

92 

86 

64 

84 

32 

8  9 

89 

90 

79 

87 

92 

87 

87 

91 

85 

32 

67 

88 

90 

90 

91 

90 

93 

96 

98 

99 

99 

100 

91 
68 

89.0 
60.2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

64 

81 

87 

34 

87 

33 

9  9 

92 

96 

88 

92 

95 

86 

93 

93 

91 

85 

86 

9  3 

9  2 

93 

93 

89 

92 

95 

99 

99 

100 

100 

85 
69 

90,7 
64,7 

LEOLA 

MAX 

Mm 

81 
44 

83 
4  8 

87 
50 

87 

86 

84 
70 

92 

93 
6  5 

91 

82 

83 
5  3 

93 

86 

89 

93 

90 

84 

86 

S3 

89 

89 

89 

90 

90 
62 

94 

95 

95 

97 

98 
7  J 

66 

69 

69,4 
61.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
49 

85 

88 
5  3 

88 

89 

38 
72 

92 

92 
7  2 

96 

78 

9  0 
5  5 

96 

65 

92 

93 

90 

85 

89 

91 

93 

94 

95 

93 

96 

97 

100 

100 

101 
71 

101 

91 
69 

91.6 
64,4 

MALvERN 

MAX 

Mm 

8  2 

84 

87 

85 

8  6 

84 

93 

92 

95 

89 

90 

9  3 

87 

91 

92 

92 

85 

86 

89 

69 

90 

90 

90 

92 

94 

96 

96 

100 

101 

85 

65 

90.2 
59,6 

MORRILTON 

Mm 

85 
49 

83 
57 

88 

57 

35 
67 

88 
70 

82 
66 

90 
69 

91 
68 

39 
67 

83 
59 

89 
57 

94 
67 

92 

70 

90 
67 

94 

59 

90 
70 

85 
61 

69 
64 

92 
58 

90 
55 

92 
64 

92 
63 

91 
66 

93 
67 

97 
68 

101 
68 

100 
70 

102 
70 

99 
72 

68 

64^4 

NIMROD  DAM 

MAX 

80 
49 

8  2 
51 

80 
50 

88 
63 

85 
63 

88 

64 

81 
67 

90 
68 

95 

69 

91 
56 

80 
54 

42 
64 

96 
63 

87 
65 

90 
57 

95 
63 

96 
57 

79 
59 

88 
58 

90 
53 

91 

60 

93 
58 

91 
61 

93 
63 

93 
64 

94 
64 

100 
66 

98 
66 

101 
74 

100 
68 

89.9 
61.2 

PERRY 

MAX 
MTN 

82 
45 

8  1 

55 

69 
57 

34 

60 

S5 

64 

90 
66 

91 
66 

92 
65 

91 
66 

78 
56 

3  8 
54 

93 
65 

89 
67 

90 

62 

92 
55 

90 
89 

89 
58 

aa 

56 

90 

59 

91 
53 

92 
58 

92 
58 

94 

62 

96 
64 

99 
64 

97 
66 

98 
65 

98 

64 

99 

72 

92 
72 

90.7 
61.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

Mm 

60 

84 

83 

38 

88 

8  6 

96 

92 

94 

60 

98 

9  6 

85 
67 

92 

93 
6  1 

90 

85 
65 

89 

91 
59 

86 

89 
69 

90 
58 

90 
65 

92 
65 

93 
6  7 

95 
66 

96 
66 

97 
68 

92 

89 

64 

89,7 
62.4 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

79 
43 

8  1 
49 

88 
57 

85 
68 

87 
69 

91 
73 

93 
64 

94 
65 

95 
63 

92 
61 

87 
49 

93 
59 

8  9 
69 

89 
65 

92 
57 

93 
65 

87 
60 

87 
59 

88 
53 

90 
55 

90 
56 

91 
56 

90 
64 

93 
68 

93 
70 

96 
61 

97 
65 

98 
68 

99 
70 

91 
66 

90,7 
61.6 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

77 
45 

60 
52 

85 
61 

86 
66 

88 
64 

87 
73 

88 
66 

93 
65 

93 
65 

93 

59 

75 
55 

68 
60 

93 
69 

90 
65 

89 
57 

93 
68 

90 
61 

84 

60 

87 
54 

69 
56 

91 
60 

93 
60 

93 
65 

93 
66 

94 
69 

97 
66 

99 
68 

99 
69 

100 
71 

98 
68 

90.2 
62.8 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

 JUNE  1966 


Station 

Day  of  Month 

age  c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

CABOT  4  Sm 

MAX 
MIN 

T9 
46 

82 
54 

86 
53 

85 
64 

86 
62 

86 
70 

90 
68 

90 
68 

93 
65 

84 

58 

85 
55 

93 

62 

88 

69 

89 

64 

92 
58 

88 
68 

80 
62 

36 
59 

87 
62 

89 

54 

90 
60 

90 
6  9 

90 
63 

90 
6  5 

94 

96 

96 

96 

96 

70 

88,9 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

81 
48 

80 
52 

86 
61 

83 
67 

95 
66 

86 
70 

90 
68 

91 
69 

93 
65 

90 
59 

87 
49 

91 
6  9 

89 
67 

90 
64 

■JO 
58 

90 
67 

83 

60 

88 
62 

87 
57 

39 
57 

90 
59 

90 
61 

90 
64 

92 
61 

94 

6  2 

90 
66 

96 
66 

96 

97 
66 

« 

89,1 
62,2 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

ao 

54 

84 
59 

88 
68 

88 
70 

86 
74 

89 
71 

92 
70 

92 
70 

93 
71 

91 
63 

86 
58 

12 
65 

90 
73 

39 
6  6 

92 
65 

90 
72 

83 
64 

88 
68 

88 
60 

91 

89 

92 

6^ 

92 
66 

91 

70 

93 
73 

96 
75 

96 
72 

98 
7  3 

99 
75 

96 

77 

•5 

90,6 
67,9 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

79 
46 

S3 
52 

87 
65 

So 
69 

87 
69 

4  7 
'  3 

90 
68 

91 
67 

3  3 

68 

86 
59 

86 
,e 

91 
65 

90 
70 

87 

66 

89 
60 

90 
67 

83 
59 

85 
61 

87 
55 

90 

56 

90 
61 

91 

63 

91 
67 

92 
6  6 

95 

73 

96 
6  8 

97 

6  6 

98 

70 

97 

72 

89.3 
64,9 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

78 
44 

79 
50 

83 
61 

87 
64 

87 
70 

86 
69 

90 
64 

9  2 
65 

93 
67 

94 
61 

74 
4  7 

99 
56 

92 
66 

90 

65 

86 
39 

91 

64 

9  2 
60 

83 
61 

85 
64 

88 

60 

90 
59 

91 

63 

91 
66 

99 
70 

93 
7  1 

93 
64 

97 

70 

97 

97 
69 

11 

89.3 
62,5 

KEO 

MAX 
MIN 

80 
48 

83 
54 

55 

85 
63 

85 
67 

a0 
70 

90 
67 

89 
70 

92 
66 

37 
59 

87 
53 

92 
62 

90 
69 

89 

64 

91 
60 

90 
67 

83 
60 

86 
62 

88 
68 

91 
6  6 

90 
61 

91 
61 

89 
64 

91 

65 

94 
6  7 

9  6 

96 
67 

97 

99 
7  I 

11 

89,4 
62,9 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

79 
45 

83 
^0 

89 
6  3 

88 
67 

88 
62 

90 
7  2 

93 
65 

94 
68 

94 

66 

90 
59 

86 
46 

92 

6  0 

89 
70 

39 
66 

92 
59 

93 
66 

85 

60 

87 
62 

88 
56 

91 

60 

91 

61 

91 
64 

91 

69 

92 
69 

92 
69 

97 
66 

38 
68 

97 
70 

99 
70 

90.7 
63,2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

Mm 

78 
50 

80 
55 

82 
62 

87 
66 

88 
66 

3  6 

73 

89 
66 

91 
70 

9  2 
67 

92 
62 

75 
53 

91 
66 

92 
64 

87 
66 

89 
62 

91 
68 

9  2 
62 

92 

6  3 

93 
61 

86 

60 

91 
62 

91 
6  1 

92 

6  3 

92 
68 

94 

66 

95 
6  7 

97 

70 

97 
72 

96 
71 

89.8 
63,9 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

81 
50 

83 
57 

n  i 
62 

86 
68 

87 
70 

"8 
72 

91 
69 

93 

71 

94 

69 

84 
62 

88 
55 

93 
66 

34 

73 

88 

67 

92 
62 

90 
71 

84 

64 

36 
66 

87 
60 

90 
63 

90 

64 

90 
65 

90 
6  9 

93 
69 

93 
72 

95 

72 

96 
71 

96 
73 

96 
74 

90 

89,6 
66.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

77 
51 

79 
57 

8  3 
63 

87 
69 

85 
71 

88 
69 

8  3 
68 

90 
70 

9  3 
67 

94 

62 

75 
56 

86 
63 

92 
74 

g  7 
66 

83 
64 

9  1 
71 

91 
64 

84 
66 

86 
62 

87 

62 

90 
65 

91 
67 

91 

70 

90 
70 

92 
72 

93 
71 

96 
72 

98 
73 

97 
74 

68.9 
66.6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

79 
46 

82 
50 

88 
52 

87 
61 

38 
63 

88 
62 

86 
55 

90 
60 

93 
63 

91 
5a 

86 
5  2 

9  0 
61 

88 
70 

36 

68 

89 

64 

91 

70 

3  6 
66 

86 

67 

88 
65 

87 
6  1 

91 
60 

89 
60 

92 
65 

93 
75 

93 
72' 

94 
71 

96 
71 

97 
70 

95 
75 

7' 

69.5 
63,5 

WYNNE 

•       *  * 

MAX 

Mm 

80 
46 

83 
55 

87 
66 

86 
69 

87 
69 

88 
68 

90 
67 

92 
67 

94 

70 

90 
59 

76 

46 

92 
65 

89 
68 

86 
67 

8  9 
6  1 

85 
70 

84 

60 

90 
85 

39 
56 

89 
64 

92 
62 

92 
67 

91 

65 

90 
65 

97 

60 

98 
67 

100 
7  J 

99 
65 

11 

89.6 
63,1 

SOUTHWEST  01 

OE  OUEEN 

MAX 

Mm 

82 
51 

81 
54 

85 
58 

85 
65 

87 
6  7 

B5 
70 

87 
69 

90 
68 

92 
66 

88 
63 

63 

92 
72 

87 
63 

84 
65 

88 
56 

39 
56 

91 
6  3 

89 
56 

89 
6  1 

90 
65 

93 
67 

94 

65 

95 
6  3 

96 
66 

98 

69 

96 

69 

89,3 
63,  7 

DIERK5 

MAX 

Mm 

84 
47 

3  3 
50 

87 
51 

83 
58 

88 

86 

6  3 

88 
64 

92 
63 

94 
62 

90 
60 

93 
60 

94 
64 

90 
68 

90 
61 

93 
57 

90 
67 

85 

60 

87 
60 

91 
56 

91 

52 

93 
69 

92 
54 

02 
55 

92 
62 

93 
63 

97 
62 

100 
60 

99 
65 

96 
66 

94 
66 

91,0 
60,2 

MOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

80 
49 

81 
51 

83 
55 

86 
63 

85 
66 

86 
6  8 

87 
66 

HO 

67 

90 
67 

92 
63 

87 
61 

9  0 
64 

91 
71 

80 
65 

88 
62 

90 
67 

88 
65 

80 

64 

89 
39 

87 
57 

89 
60 

91 
58 

90 
60 

90 
66 

91 
66 

92 
64 

94 
65 

97 
68 

98 

70 

99 
66 

88.6 
63,1 

MOUNT  IDA 

MAX 

80 
48 

80 

50 

85 
48 

83 
6  a 

86 

81 
70 

87 
64 

89 

71 

89 
6  9 

86 
68 

90 
65 

92 
72 

85 
68 

8  3 

60 

91 
55 

86 

68 

81 
56 

85 
58 

88 
58 

83 
55 

90 
57 

68 
53 

89 
37 

91 
60 

93 
63 

95 
62 

96 
60 

99 
63 

98 

66 

91 
63 

88.4 
61,5 

NARROWS  DAM 

MAX 

82 
45 

83 
48 

82 
48 

85 
59 

86 
65 

86 

6  6 

84 
62 

88 
65 

90 
62 

96 
62 

91 
57 

91 
63 

93 
66 

81 
60 

92 
57 

91 
66 

92 
65 

80 
5  9 

86 
56 

89 
62 

90 
59 

92 
53 

89 
56 

89 
60 

91 
6  1 

93 
6  1 

96 
59 

97 
63 

98 
6  3 

65 

89.4 
39.4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

80 
50 

80 
49 

82 
50 

85 
57 

85 

86 
63 

85 
65 

87 
62 

89 
64 

92 

60 

38 
59 

89 
59 

91 
66 

34 

60 

S3 

59 

89 
60 

39 

62 

79 

60 

84 
60 

87 
58 

83 
62 

90 
57 

38 
56 

89 
61 

90 
62 

93 
62 

94 

62 

96 
63 

98 
67 

98 

88.  1 
60,2 

OKAY 

MAX 

Mm 

88 

52 

85 
56 

85 
61 

85 
65 

88 
69 

87 
69 

89 
69 

90 
68 

93 
70 

92 
65 

90 
62 

90 
72 

90 
69 

89 

65 

91 
6  3 

90 
67 

89 
65 

88 
66 

86 
60 

89 
58 

90 
64 

89 
56 

91 
63 

92 
68 

94 

71 

95 
66 

96 
65 

96 
69 

98 

71 

94 

67 

90,3 
65.0 

STAMPS 

MAX 

Mm 

80 
51 

83 
51 

85 
57 

86 
58 

87 
64 

88 
68 

90 
70 

89 
67 

95 
62 

89 
62 

91 
61 

90 
62 

83 
66 

87 

67 

90 
64 

87 
68 

33 
65 

8  3 
6  5 

36 

62 

87 
58 

89 
65 

87 
61 

36 
62 

90 
66 

92 
68 

93 
64 

93 
6  6 

97 
70 

96 
71 

93 
63 

88.7 
63,5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft       ft  ft 

MAX 
MIN 

81 
51 

82 
52 

86 
6  1 

87 
65 

87 
68 

87 
70 

92 
70 

90 
70 

92 
69 

88 
67 

93 

64 

93 
73 

3  3 
70 

38 

66 

91 

62 

90 
69 

76 

67 

84 
64 

83 
61 

88 
57 

91 
63 

89 
60 

89 
61 

91 
65 

93 
68 

93 
63 

96 
65 

97 
69 

96 

7  1 

93 
68 

89.2 
65,0 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIA 

MAX 

79 
50 

78 
52 

84 
53 

84 

85 

84 

89 
66 

88 
68 

91 
67 

89 
61 

86 
58 

87 
67 

86 
70 

85 

6  4 

38 

60 

86 
67 

85 
63 

83 
63 

84 
61 

86 
58 

87 
65 

86 
59 

86 

64 

83 
66 

90 
67 

92 

66 

95 
67 

96 
66 

98 

70 

91 
68 

87,0 
63,6 

CAMDEN  1 

MAX 

82 
4  5 

81 

52 

86 

55 

85 

85 

87 
7 1 

89 
70 

92 
68 

93 
68 

92 
63 

98 
53 

98 
68 

91 
69 

90 
69 

92 
u 

90 
69 

86 
63 

36 
65 

88 
61 

90 
58 

90 
62 

89 
60 

8  3 
63 

90 
67 

93 
68 

95 

65 

96 
68 

97 
68 

93 
73 

93 
68 

90,3 
64.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 
46 

82 
50 

85 
52 

86 

89 

90 

91 
69 

91 
64 

93 
64 

87 
66 

90 
60 

93 
67 

82 
69 

89 
66 

92 
63 

88 
63 

83 

65 

84 
65 

SH 

59 

90 
57 

91 

60 

87 
57 

91 
60 

93 

65 

96 
67 

95 
61 

97 

67 

98 

6  7 

98 
71 

94 

67 

89.7 
63.2 

FORDYCE 

MAX 

80 

12 
52 

86 
55 

86 

87 

88 

91 
68 

91 
67 

93 

91 
62 

88 
57 

91 
67 

89 
71 

89 
67 

92 
6  2 

37 
68 

86 
61 

85 

e  3 

38 
60 

90 
68 

90 
63 

88 
60 

89 
62 

92 
66 

93 
6  9 

95 
65 

96 
68 

97 
71 

97 
73 

90 
68 

89.6 
64.9 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

79 

82 

85 

85 

86 

88 

90 
67 

90 
65 

93 

90 
64 

89 
59 

92 
68 

89 
66 

87 
64 

91 
60 

90 
66 

4  4 

89 
55 

88 

56 

89 

57 

39 
62 

94 

63 

94 

60 

95 
63 

96 
65 

96 

67 

91 
63 

89.5 
61,7 

MOPOPAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

78 
47 

83 
51 

86 
53 

86 

87 

90 

92 
68 

91 
65 

93 
65 

88 
67 

90 
56 

93 
67 

82 
65 

90 
66 

92 
62 

86 
72 

85 
62 

84 
65 

89 
59 

90 
57 

90 
59 

89 
58 

92 
59 

94 
64 

94 

66 

96 
61 

98 
65 

98 
67 

97 
7  1 

96 
66 

90,0 
62,8 

PRESCCTT 

MAX 

Mm 

80 
53 

82 
55 

3r 
58 

85 
65 

86 
69 

86 
69 

90 
69 

90 
70 

93 
70 

9  1 
63 

89 
60 

9 1 
71 

9  1 

69 

88 
66 

3  0 
65 

89 
71 

88 
65 

66 

63 

61 

89 
62 

63 

68 

66 

69 

68 

69 

71 

74 

93 
69 

bi'.t 

SPARkMAN    3  WSW 

MAX 

Mm 

83 
48 

81 
47 

86 
49 

87 

87 

87 

90 

90 
65 

93 
65 

90 
62 

88 
56 

90 
63 

63 

59 

90 

86 
61 

85 

6  0 

88 
58 

88 

55 

89 
60 

89 
56 

38 

57 

90 
63 

92 
63 

94 
62 

95 
63 

96 
66 

9  6 
6  9 

67 

65 

89.1 

WARREN 

... 

MAX 

Mm 

81 

83 

89 

87 
62 

87 
56 

88 
'1 

91 
63 

92 
64 

90 

87 
60 

88 
53 

93 

89 
68 

90 
62 

92 
62 

89 
66 

86 
60 

"6 
61 

89 
57 

91 

58 

91 
60 

91 
60 

90 
61 

92 
67 

91 
63 

96 

60 

97 
67 

97 
71 

97 
71 

93 
66 

90.1 
61.9 

SOUTHEAST  0? 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

81 
47 

85 
50 

86 
54 

86 
64 

87 
69 

92 

92 
68 

92 
65 

93 
65 

87 
66 

89 
56 

11 

6  ) 

87 
71 

3  0 
67 

93 
63 

92 
67 

85 
66 

85 
65 

89 
59 

92 
57 

92 
60 

89 

60 

91 

6: 

93 
65 

94 
66 

95 
59 

98 
69 

96 
67 

97 
71 

93 
66 

90.4 
63.2 

DERMCTT  3  NE 

MAX 

Mm 

80 
43 

84 

53 

88 
58 

89 
68 

88 
60 

91 
74 

93 
68 

94 

65 

94 
66 

91 
64 

91 
54 

95 
59 

91 
70 

90 
61 

93 
61 

93 
67 

88 
62 

87 
68 

89 
56 

92 
59 

91 
39 

91 
60 

92 
69 

95 
68 

95 
68 

97 
61 

98 
68 

98 
66 

98 
69 

92 
63 

91,6 
63,6 

DUMAS 

MAX 

Mm 

83 
49 

85 
53 

87 
60 

87 
68 

86 
68 

90 
73 

94 
69 

92 
67 

95 
67 

91 
62 

91 
54 

95 
63 

89 
71 

92 
68 

94 
63 

93 
69 

88 
63 

SS 

65 

90 
59 

93 
62 

93 
63 

93 
63 

92 
70 

95 
68 

95 

70 

97 
65 

99 
70 

97 
73 

98 
69 

93 
67 

91,9 
65,0 

S«e  Reference  NotaB  Following  SuUoa  tnd»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

Day  of  Month 

jraqe 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDOPA 

MAX 
MIN 

81 

50 

85 
53 

90 
65 

91 
6  8 

91 
73 

95 

9  5 

95 

88 
56 

75 
69 

94 
72 

89 
70 

95 
66 

92 
70 

89 
65 

85 
69 

88 
60 

90 
61 

90 
65 

90 

65 

96 

70 

95 
68 

95 
70 

96 
64 

97 
72 

98 

70 

98 
71 

91 
68 

91, 
66, 

9 

4 

MONT  I  CELLO 

MAX 
NUN 

80 
48 

83 
53 

87 
5  B 

86 

B3 

90 

92 

92 

94 

85 
62 

89 
55 

93 
67 

85 

70 

90 
67 

92 
62 

91 
67 

B7 

62 

86 
65 

90 
57 

90 
59 

90 
61 

89 
61 

90 
65 

92 
68 

93 
69 

96 
63 

92 
68 

98 
71 

97 
71 

93 
66 

89 
64 

8 

2 

pine  bluff 

MAX 
MIN 

81 
50 

84 

5  8 

87 

58 

87 

87 

87 

93 

91 
7 1 

94 

39 
■j>  J 

89 
55 

92 
66 

88 

74 

90 
66 

92 
63 

91 
70 

34 
64 

86 
67 

89 
61 

91 
61 

91 
65 

91 
53 

90 
69 

95 
69 

95 
71 

96 

70 

97 
71 

98 
73 

100 
74 

88 

69 

90 
66 

4 
4 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 
MIN 

80 
51 

86 
56 

B9 
60 

37 
66 

88 

72 

90 
72 

94 
69 

95 
70 

95 
69 

79 
64 

90 
59 

35 
66 

83 
70 

90 
66 

93 
64 

90 
70 

35 
65 

87 
67 

89 
63 

91 
62 

92 
66 

92 

53 

93 
69 

93 
69 

96 
70 

97 
69 

97 
71 

100 
73 

98 

72 

90 
70 

90 
66 

8 
4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

78 
5? 

80 
54 

83 
60 

B6 
65 

86 
66 

87 
72 

90 

6e 

91 
6  ? 

92 
66 

92 
65 

85 
56 

86 
57 

92 
67 

87 
69 

88 
65 

90 
67 

92 
66 

36 
68 

37 
62 

88 
63 

90 
63 

90 
63 

88 
69 

90 
67 

91 
69 

92 
63 

94 
72 

97 
69 

95 
71 

95 
67 

88 
64 

9 

,9 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

78 
4  1 

no 
53 

84 

55 

B8 
61 

B7 
68 

88 
69 

91 

69 

93 
69 

96 
66 

96 
64 

78 
53 

91 
54 

93 

5  b 

87 
69 

89 
61 

93 

69 

95 
65 

86 
68 

85 
68 

88 
56 

91 
60 

90 
61 

91 
70 

90 
69 

94 

70 

93 
63 

96 

69 

99 
70 

97 
74 

99 
66 

90 
63 

,2 

,7 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

B  1 

8.1 
49 

87 
55 

88 
64 

87 
69 

90 
73 

92 
64 

92 
66 

93 
65 

8  5 
6  ) 

89 
57 

93 
60 

8t 
71 

90 
63 

93 
59 

91 
66 

B6 

52 

88 
61 

89 
55 

91 
55 

93 
58 

94 
58 

91 
64 

94 
65 

94 

66 

97 
62 

98 
62 

99 
69 

100 
71 

91 

69 

90 
62 

.8 

,2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


June  represented  a  continuation  of  the  dry  spell 
that  began  last  October  in  Arkansas.  The  Palmer 
Drought  Index  reached  moderate  intensity  for  most 
sections  of  the  State  by  the  end  of  the  month. 
The  rain  at  Little  Rock  on  the  23d  broke  a 
35- day  continuous  stretch  of  daily  rainfall  amounts 


of  trace  or  less.  Record  breaking  cool  weather 
at  the  beginning  of  June  gave  way  to  an  excessive 
heat  wave  the  last  10  days  of  the  month.  Maxi- 
mum temperatures  (100°  or  higher)  were  com- 
mon throughout  the  State  during  the  last  week 
of  June. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


Station 

Day  of  month 

• 

| 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
71 

B6 
71 

87 
73 

87 
74 

85 
77 

88 
79 

90 
79 

93 
80 

93 
78 

92 
81 

92 
80 

91 
ei 

89 
81 

90 
80 

92 
79 

89 
80 

89 
81 

90 
79 

91 
79 

93 
78 

94 
79 

90 

00 

91 
80 

93 
80 

93 
Bl 

95 
81 

95 
84 

95 
34 

91 
84 

94 
83 

90.8 
79.2 

l^rSroSAScTcL  LEVEL  AT  STATI0N-  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE.  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER  i  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS.      MAX  AND  MIN  FOR   24   HOURS  END  I NG  AT   7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CFNTRAL 

32 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

.28 

.21 

.21 

.14 

.17 

.25 

.17 

.16 

.26 

.34 

.16 

.24 

.23 

.16 

.27 

.22 

.24 

.24 

.28 

.28 

.27 

.32 

.23 

.28 

.23 

.30 

.26 

.30 

.27 

.32 

7.31 

13 

5 

5 

8 

10 

30 

12 

9 

22 

40 

7 

10 

21 

21 

23 

31 

11 

26 

20 

11 

10 

13 

7 

15 

4 

20 

10 

10 

0 

10 

439 

MAX 

9  ] 

9  1 

93 

87 

8S 

90 

79 

98 

91 

85 

96 

98 

82 

92 

90 

B  7 

87 

91 

9] 

91 

91 

88 

90 

100 

102 

103 

102 

102 

102 

92.2 

MIN 

53 

54 

58 

59 

66 

66 

65 

67 

68 

59 

59 

61 

74 

65 

65 

65 

53 

56 

62 

59 

62 

65 

65 

67 

69 

70 

72 

71 

TO 

71 

63.9 

WEST  CEMkAL 

04 

RUSSELLV I LLE  4  N 

EY'P 

.14 

.25 

.18 

.17 

* 

.34 

.07 

.26 

.21 

.19 

.21 

.22 

.13 

.17 

.30 

.11 

.01 

.09 

.1! 

.20 

.28 

.29 

.23 

.16 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.16 

5.75 

WIND 

21 

17 

22 

1 3 

21 

2f 

1: 

2( 

43 

1  8 

22 

15 

12 

669 

MAX 

88 

88 

90 

87 

91 

90 

74 

96 

89 

93 

96 

98 

94 

99 

94 

90 

90 

9t 

97 

86 

91 

89 

89 

91 

95 

98 

96 

99 

97 

92 

91,9 

MIN 

55 

60 

56 

64 

74 

74 

62 

65 

72 

61 

62 

71 

73 

66 

60 

68 

S9 

62 

60 

58 

63 

61 

63 

68 

67 

69 

68 

68 

71 

70 

65.0 

•      •  • 

CENTRAL 

8LAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.22 

.22 

•  15 

.24 

.16 

.21 

.07 

.17 

.25 

.  18 

.23 

.21 

.25 

.10 

•  27 

.21 

.24 

.16 

.13 

.19 

.22 

.29 

.26 

.22 

.22 

.27 

.29 

.28 

.30 

.28 

6.52 

WIND 

21 

13 

16 

25 

40 

29 

11 

25 

35 

42 

27 

20 

28 

8 

23 

16 

12 

24 

25 

27 

26 

27 

27 

25 

39 

7  363 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.12 

.12 

.06 

.04 

.08 

.12 

.04 

.06 

.17 

.17 

.16 

.10 

.11 

.07 

.19 

.15 

.11 

.11 

.13 

.13 

.14 

.18 

.12 

.14 

.11 

.10 

.16 

.15 

.15 

.IT 

3.66 

WINO 

- 

7 

8 

11 

1 

4 

9 

9 

4 

2 

6 

2 

7 

7 

6 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

4 

6 

1408 

•       «  « 

EAST  CFNTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESFJ 

EVAP 

.28 

.25 

.31 

.42 

.29 

.30 

.27 

.26 

.46 

.40 

.20 

.27 

.35 

.13 

.27 

.34 

.13 

.26 

.26 

.31 

.27 

.30 

.30 

... 

.33 

.28 

.30 

.27 

.36 

9.10 

WIND 

39 

20 

43 

119 

148 

148 

63 

115 

154 

104 

48 

41 

76 

54 

31 

50 

or 

47 

24 

29 

27 

•s 

31 

30 

37 

24 

20 

32 

92 

1866 

MAX 

90 

92 

92 

90 

84 

85 

93 

94 

93 

98 

88 

93 

93 

87 

95 

98 

93 

90 

94 

92 

93 

94 

94 

97 

93 

100 

101 

101 

101 

93.6 

MIN 

57 

57 

63 

65 

67 

69 

73 

71 

70 

63 

61 

62 

70 

70 

69 

70 

66 

66 

66 

67 

69 

69 

U 

72 

73 

75 

77 

76 

70 

66.0 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  rif 

EVAP 

.14 

.12 

.26 

.30 

.16 

.23 

.18 

.25 

.23 

.28 

.26 

.26 

.28 

.12 

.25 

.25 

.25 

.10 

.22 

.27 

.12 

.32 

.21 

.21 

.2T 

.28 

.27 

.27 

.22 

6. 78 

WIND 

18 

14 

19 

37 

51 

55 

23 

43 

42 

36 

23 

19 

29 

15 

20 

29 

37 

17 

" 

13 

, 

13 

12 

1 

16 

19 

15 

11 

14 

2T 

692 

NARROW  5  DAM 

EVAP 

.23 

.20 

.14 

.22 

.28 

■  13 

.07 

.20 

.26 

.26 

.22 

.16 

.23 

.12 

.29 

.22 

.21 

.05 

.15 

.19 

.24 

.27 

.23 

.23 

.20 

.22 

.33 

.26 

.28 

.23 

6.36 

WIND 

11 

11 

15 

33 

52 

47 

11 

27 

36 

20 

12 

17 

25 

9 

15 

29 

IS 

7 

14 

15 

17 

23 

19 

IB 

12 

23 

21 

19 

16 

16 

610 

MAX 

94 

95 

82 

87 

88 

88 

83 

90 

96 

96 

94 

96 

95 

81 

97 

96 

92 

88 

89 

92 

93 

90 

88 

91 

92 

96 

96 

96 

92 

91.1 

MIN 

57 

58 

59 

53 

55 

60 

57 

60 

68 

68 

65 

66 

71 

66 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

63 

63 

60 

66 

69 

60 

69 

71 

69 

63.5 

•       •  # 

SOUTH  CFNTRAL 

OS 

WARREN 

EVAP 

.29 

.26 

.23 

.20 

.36 

.18 

.26 

.31 

.34 

.31 

.22 

.24 

.07 

.26 

.16 

.13 

.2, 

.24 

.34 

.27 

.21 

.27 

.29 

.27 

.26 

.06 

.20 

7.32B 

WIND 

12 

5 

5 

18 

33 

18 

15 

21 

12 

11 

2 

9 

4 

6 

4 

6 

100 

2 

7 

*6 

17 

11 

5 

9 

8 

2 

3 

4 

5 

281 

MAX 

91 

92 

92 

101 

92 

98 

98 

105 

102 

105 

93 

105 

91 

104 

106 

93  102 

'! 

96 

8, 

95 

98 

98 

100 

100 

100 

105 

98,2 

MIN 

59 

59 

62 

57 

68 

74 

s 

72 

65 

69 

63 

63 

68 

65 

64 

65 

62 

61 

68  S9 

6S 

69 

69 

69 

71 

72 

74 

73 

75 

64 

66.6 

See  lelerenc*  note,  following  Station  Index 

-  69  - 


pinet  grove 

october  196s 
pinet  grove 

november  1mb 
pinet  grove 

•      *  • 

DECEMBER  196! 


JANUARY  1966 
PINET  GROVE 

APRIL  1966 
LAKE  CITT 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7      8      9    i  10     11  12 


■  9*     .0?     ,02  ,19 


13     14  15 


.76    l.*5  .09  ,60 

•  »2  T  .70 


25     26  27 


.09  1.18 


ARKANSAS 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


NAY  1966 
LAKE  CITY 


3.00     .01  1.00 
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STATION  INDEX 


b  I A 1 1UIN 

6 
z 

B 

2 

0 

1  MTV 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

O 
P 

5 

Ej 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

PRECIP 

. 

& 

SPECIAL 

ABBOTT 

0' 

scon 

)5  0* 

9*  12 

62* 

7A 

JAMES    V.  -ILLJAHS 

35  5* 

«l  05 

7A 

: 

S*  *8 

5P 

S*  *7 

08 

J*  17 

473 

3*  02 

e* 

S*  58 

35  25 

522 

ss 

I 

3*  07 

200 

bp 

ARKANSAS  CITY 

33  S7 

1*9 

A                 •                   LA  D 

ARKANSAS  POST 

02*0 

06 

ARKANSAS 

3A    0  2 

91  21 

ITS 

ss 

SS 

NATIONAL  PAR*  SERVICE 

3*  19 

93  98 

960 

7* 

7  35  18 

218 

71  35  18 

230 

6P 

BATESVILLE  LI  VEST OCR 

T    35  -.9 

571 

5P 

9P 

BATESVILLE   L  AND  D  1 

T   3^  *5 

ip 

TA 

7    35  0* 

250 

BEECH  GROVE 

7  36  11 

296 

6A 

BEEDEV ILLE 

221 

BEN  ON 

6  3*  33 

285 

3P 

ft* 

BENTQNVILLE    5  WSW 

05  at 

:i 

BENTON 

94  IT 

126* 

5D 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

1    36  2* 

9S  37 

11*0 

TA 

1100 

7A 

Si  3*  16 

500 

7A 

7  36  07 

239 

7A 

3  3*  36 

*26 

8a 

1    3*  06 

*26 

Si  33  *1 

360 

T» 

5  35  55 

232 

5P 

TA 

HOT  SPRING 

3*  23 

1000 

TA 

0*    £•  KEICHUM 

BOONE VtLLE  6  NW 

0823 

i* 

LOGAN 

35  12 

93  99 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

39  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

311 

TP 

TA 

CLEO  E*  YANDELL 

7  35  39 

1200 

MARY  C*  PEARSON 

3  33  52 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

1  S5  21 

*T0 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

l!  35  16 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

7  3*  53 

205 

7A 

7A 

BUFFALO  TOWER 

7  35  52 

2578 

7A 

BULL   SHOALS  DAH 

1020 

02 

BAXTER 

7  36  22 

92  3* 

•60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

2  35  *9 

89  57 

2*0 

6P 

1   3*  37 

2S9 

tP 

6P 

T,  36  07 

*00 

TA 

3   33  36 

» 

TA 

S|  33  35 

153 

CARLISLE  1  SW 

1   3*  *7 

233 

8A 

CARPENTER  DAM 

S  3*  27 

*03 

76 

CLARENDON 

172 

3P 

CLARKSVILLE 

* 

1    35  28 

-36 

6P 

TA 

DR.    IRVING  t.  6EACM 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1*57 

J* 

JOHNSON 

1  35  32 

93  23 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

7  35  35 

91  28 

510 

7A 

EARL    8-  RlDDICK 

71  35  *8 

1*00 

OTTO  DAVIS 

LS62 

7   36  05 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

316 

BILL  JOHNSON 

CORN1 NG 

T   36  2* 

7* 

*;  S*  26 

1050 

TA 

CRCSSETT   T  S 

173 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1  S*  *2 

350 

DAISY   1  E 

0 

* 

3  3*  15 

650 

! 

F£RNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

IBZ* 

05 

FAULKNER 

1  39  22 

92  25 

703 

WILLIAM  A.  BROWN 

93  2* 

370 

JOSEPH  A.  MOUOY ■   JR • 

DANVILLE  SCS 

1   35  0* 

370 

:: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OARDANELLE 

1    35  13 

330 

6P 

JACK  E.  BURKS 

*20 

7  A 

0.  TUCKER  VASSER 

OERHOTT  3  NE 

J    3  3    3  3 

1*3 

6P 

7A 

DES  ARC 

7   3*  58 

20* 

3P 

TA 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

1    35  43 

2350 

3P 

*   3*  07 

*22 

SP 

TA 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMA  5 

DESHA 

162 

6P 

1 

C  H 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

oe 

UNION 

J    3  3  13 

92  *e 

252 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

Zj  33  07 

91  16 

133 

5P 

5P 

EUREKA  SPR  t  NGS 

7|  36  2* 

1*65 

WALTER  H i  PETERSON 

2)46 

36  05 

*90 

SS 

36  00 

1251 

MID 

MID, 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

36  06 

1270 

3P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

264< 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

*  33  *3 

5  35  01 

5P 

5P 

ThOMAS  a.  mOORE 

FORT   SMITh  WB  AIRPORT 

0* 

N 

1  35  20 

MID 

Mir 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2S7B 

°* 

CRAWFORD 

1  35  39 

9*  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CR 1  ST  EE 

*j  3)  37 

93  *8 

260 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

7l  35  08 

200 

7A 

7  35  59 

TA 

HPS    IDA    A  KlLLlON 

GLENWOOD 

Si  3*  20 

93  32 

5*7 

TA 

l!  3*  53 

*51 

TA 

GEORGE  w,  ODGEN 

1    36  2* 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  a  ESE 

CARROLL 

7   36  IS 

1300 

7A 

GREENBRI ER 

11  35  1* 

360 

TP 

7A 

GREENWOOD 

2976 

0* 

SEBASTIAN 

35  13 

9*  15 

51S 

7A 

GREERS  FERRY  DAM 

2  978 

02 

CLEBURNE 

527 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S*  R0BB5 

HAMBURG 

33  1* 

9i  *e 

177 

6P 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

7  36  1* 

93  07 

6P 

7A 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

7    36    1  6 

93  09 

1  370 

MID 

MID 

1    35  28 

92  68 

555 

7A 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

3*  3* 

90  *0 

220 

7A 

7A 

DURWOOO  E.   JOHNSTON ■  JR 

33  *3 

93  33 

375 

BA 

9A 

8A 

C  M 

RUTH  HAMILTON 

3*  22 

93  *1 

700 

7A 

AVAOELLE    WMI SENHUNT 

3**2 

SEV  |ER 

33  5„ 

9*  22 

337 

6A 

ELJ2ABETH  w.   F  R  |  DAT 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

05 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

01 

MADISON 

36  05 

93  ** 

1*53 

6P 

TA 

MAY   PEARL  MARKLEY 

MUTT |G  DAM 

3556 

08 

UNION 

3  33  02 

92  03 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

07 

LITTLE  RIVER 

H     3,  35 

9*  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

it.  CO 

NEWTON 

7    3ft    0  1 

93  11 

657 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVJLLE 

370* 

GARLAND 

93  0* 

7A 

LL'RA    B.  SYKES 

JONESBORO 

373* 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  *2 

Hi 

7A 

BENEDICT INE  SISTERS 

KE1SER 

1821 

MISSISSIPPI 

35  *1 

90  05 

7t 

TA 

MAKS1E  TAYLOR 

KEO 

3862 

0* 

LONOKE 

3.  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

O 

OBSERVATION 

U 

z 

0 

TIME  AND 

STATION 

0 

COUNTY 

AG 

a 

i 

P 
< 

TABLES 

s 

OBSERVER 

LAI 

ON 

< 

5  \ 

P 

NGSLAND  3  SSE 

390* 

06 

CLEVELAND 

3  90 

2  16 

ii* 

ARKANSAS   FORESTRY  COr* 

LAKE  CITY 

|«f| 

as 

CRAIGHEAD 

i  . 

210 

TA 

TRESSA   ST.  CLAIR 

LAKE  NAUNELLE 

♦010 

35 

PULASKI 

303 

MIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANOLEY 

07 

PIKE 

*  19 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  MILL 

<.10t 

01 

BOONE 

3  : 

6  23 

810 

7A 

ETHEL  PUMPhR ( T 

LI  OLA 

*1  3. 

09 

GRANT 

A     1  0 

TA 

PIERCE  A.  REEOER 

TTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

62*1 

03 

PULASKI 

237 

MID 

MIO 

C  MJ 

M  %  WEATHER  BUREAU 

L 

TTLE  ROCK  FILT  PLANT 

09 

PULASKI 

312 

MID 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

A3B6 

01 

NEw TON 

;  is 

2007 

LOLA  D  JOHNSON 

MAO I  SON 

*5>8 

0  6 

ST  FRANCIS 

*  00 

\ 

0  »3 

215 

7* 

RAYMOND  D.  6URNCTT 

GNOLIA  1  H 

A-.AB 

0  8 

COLUMBIA 

3  1* 

315 

6P 

7A 

EARLl    C.  GRAHAM 

GNOLIA  3  N 

01 

COLUMBIA 

1  20 

360 

ARKANSAS   P  *   L  CO. 

LVERN 

*5t: 

03 

HOT  SPRING 

311 

3P 

SP 

RAOI0  STATION  K60K 

MMOTH  SPRING 

*•■  •! 

02 

FULTON 

6  2* 

690 

5S 

TA 

JOHN  H.  MCKEE 

R 1  ANNA   J  S 

AO  38 

0  6 

LEE 

n ''■ 

23* 

6P 

A 

THOMAS  6*  TURNER 

RKEO  TREE 

«6'. 

POINSETT 

3  : 

I  1? 

229 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

R SMALL 

66(1 

02 

SEARCY 

^  5A 

1030 

SS 

MINNIE  MORTON 

UMEE 

SEARCY 

6  OS 

;i 

BARBARA  J.  CRAIG 

LflOURNE    9  WNW 

0.' 

IZARD 

I  Dl 

600 

M»S.    JUAN  I T  A  COOPER 

»75b 

0* 

POLK 

*  S3 

1207 

6P 

RICHARD  W,   ST.  JOHN 

M 

LLWOOO  DAM 

*8iv 

OT 

LITTLE  RIVER 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT ICELLO 

♦900 

DREW 

1 

i  ! 

273 

3P 

SP 

RADIO  STATION  KHflM 

« 

-NT  ROSE 

A  9  Oft 

0 1 

ASHLEY 

123 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  and  DAM  8 

*Mi 

OS 

CALHOUN 

i  18 

(  27 

65  SS 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR ILTON 

•  a  jfl 

09 

CONWAY 

i 

9  08 

280 

If 

PEART  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4911 

MONTGOMERY 

*  SS 

66  3 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

9010 

9  10 

2600 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3036 

02 

BAITER 

6  .'0 

600 

RADIO  STATION  KlLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

50  Jfl 

02 

BAITER 

600 

•  A 

i: 

•« 

U  6  CORP*  OF  [NGINEtAS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

30** 

o: 

STONE 

9  91 

7*6 

" 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

3072 

0* 

FRANKLIN 

9  3* 

*  01 

500 

MENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

A  ov 

*25 

BA 

«- 

MA 

: 

U  S  CORPS  OF  CNGINELRS 

N 

SHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3112 

07 

HOWARD 

1  56 

330 

" 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

51  14 

C  I 

HOWARD 

S  9T 

373 

: 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

NATHAN   *  WNW 

5158 

HOWARD 

3 

*  07 

350 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  0AM 

5ieO 

0* 

CRAWFORD 

g  in 

673 

MRS.  NONA  L.  HAtLCT 

NEWHOPE   3  E 

317., 

PIKE 

'j 

*  1* 

S50 

ELSIE  F.  WARD 

N 

WPORT 

5106 

JACKSON 

9  36 

226 

6P 

I 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROO  OAM 

S20C 

0! 

PERRr 

*  97 

*80 

18 

U  1  CORPS  OF  ENGI NEtRS 

NORFORK  DAM 

5??8 

JZ 

8A*T&R 

6  19 

*25 

J 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL  3  N 

333* 

WASHINGTON 

5  *6 

1900 

MRS •    CLARA   W.  HURST 

OOEN  2  W 

5356 

MONTGOMERY 

*  38 

>  *e 

BOO 

7* 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

53Tft 

HOWARD 

300 

5P 

J.   T,  HARGIS 

OSCEOLA 

5«s: 

03 

MISSISSIPPI 

5  *3 

2*5 

WILLIAM   T  WALLACE 

OWENSV1LLE 

5*99 

05 

SALINE 

3 

*  3T 

500 

MRS.   OUT  £.  COOK 

0 

ARK 

5506 

0* 

FRANKLIN 

! 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

551* 

0* 

1900 

\ 

MRS.  AMANDA  H.  FRITZ 

PARAGOULD  radio  kdrs 

3362 

GREENE 

6  03 

2T( 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

55T6 

LOGAN 

9  16 

6P 

c 

FRANK  TAYLOR 

RtS  *  WSW 

55TT 

0. 

LOGAN 

3  16 

* 

1 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RKIN  2  ■ 

35S6  06 

CROSS 

3  16 

0  39 

222 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

3391 

OA 

SCOT  T 

*  *' 

666 

7? 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

3602 

01 

NEWTON 

926 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

3691 

05 

PERRY 

5  OS 

2  *e 

330 

SS 

A.  0.  HOL BROOK 

PINE  BLUFF 

575* 

09 

JEFFERSON 

i 

»    I  1 

213 

6P 

PINE   BLUFF    FAA  AIRPORT 

5756 

09 

JEFFERSON 

■*  10 

1  5* 

206 

Hit 

U   S   'ED  AVIATION  AGtNCY 

PINE  RIDGE 

5  760 

MONTGOMERY 

\ 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

P 

NE Y  GROVE 

01 

*  Lfl 

3  12 

175 

MRS.    NORMA    T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5«;o 

OS 

RANDOLPH 

T 

SIC 

6P 

6P 

BENEDICT  1 NE  SISTERS 

PORTLAND 

5  8^6 

09 

ASHLEY 

3 

3  1* 

I     3  0 

SP 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5V08 

08 

NEVADA 

3  23 

318 

Ip 

!» 

c  M 

R.    P.  HAMflT 

PRESCOTT  SCS 

5?1  J 

0  8 

NEVADA 

J 

'  .8 

J  11 

316 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT 

02 

MARION 

2  31 

600 

EUL  ICE  MARKLE 

TCLIFF  2  S 

6003 

0* 

9  IT 

3  -.3 

*50 

RATCLIFF  3  NC 

0* 

FRANKLIN 

1 

5  21 

*20 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  3  NNH 

tool 

0* 

640 

RATCLIFF 

tcoe 

0* 

LOGAN 

| 

I     1  8 

*6  3 

7A 

LUL A   M.  WEEKS 

HAVANA 

6016 

07 

MILLER 

* 

3  0* 

250 

PANSY  LA  RUTH  TERRY 

REMMEL  DAM 

tioi 

HOT  SPRING 

*  26 

315 

1  A 

aRk  POWER  and  light  CO 

ROGERS 

62*8 

01 

BENTON 

6  20 

*  07 

1367 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROMWE  R  i  NNE 

6293 

0* 

DESMA 

150 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL VI LLE  *  N 

6S92 

0* 

POPE 

5  10 

I  oi 

360 

91 

9P 

3P 

J.  H.  FONOREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

1  08 

200 

7A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILL1S  R.  NEELE* 

SAINT  FRANCIS 
SALEM 

6360 

03 

Clay 

FULTON 

T 

6  27 

6  23 

;  K 

66( 
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3P 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 
AOAM  C.  MELTON 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

6>06 
6566 

9) 

WHITE 
GRANT 

I 

5  15 
A  17 

I  21 

290 

6P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6566 

02 

VAN  BUflEN 

533 

REED  1 S  ALLEN 

s 

LOAM  SPRINGS 

66;- 

01 

BENTON 

6  11 

k  33 

1150 

7P 

" 

DR.    IRVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6  7ft  8 

o« 

DALLAS 

3 

S  5* 

152 

SS 

MATT  IE  0.  MIZELL 

STAMPS 

t"  :■* 

97 

LAFAYETTE 

22 

S  29 

270 

5  '> 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  *  ENE 

682  1 

09 

L  INCOLN 

3  37 

1  67 

182 
660 

SS 

SS 
TA 

BURN  ICE  FR1ZZELL 
NORA   L.  MAYBLRRY 

STORY 
STUTTGART 

ft  8 'JO 

6911 

07 

SI 

MONTGOMERY 
ARKANSAS 

> 

u  19 

1  12 

21* 

ss 

S  A  L  L  Y  E  HAVE  S  BORCMfRT 

STUTTGART  9  ESE 

6?  20 

I 

A  21 

1  25 

198 

TA 

'A 

C  M 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6??S 

OA 

LOGAN 

S     l  8 

SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

T038 

01 

COLUMBIA 

j 

3  )l 

3  27 

2*1 

IOELLA  0.  NORWOOD 

r 

X ARK  ANA   WB  AIRPORT 

70*8 

07 

MILLER 

*  00 

3T2 

MIC 

MIC 

u  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7  A  96 

0* 

*  3* 

*  06 

675 

WILLIAM  p.  6IVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

OS 

LAWRENCE 

6  08 

272 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

158; 

BRadlE* 

>  it, 

2  0* 

206 

6P 

.'" 

CHARLEY  l.  Sharp 

WEST  FORK 

7ft9* 

01 

WASHINGTON 

| 

*  11 

1  1*0 

CLOSED  */12/66 

WEST  MEMPHIS 

7Ti; 

Oft 

CRITTENDEN 

3  06 

-.   1  1 
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5P 

W  MEMPHIS  UT|L  COMM 

WHEELING 

7  7 -A 

02 

FULTON 

i  *; 
S  5T 

660 
2269 

IP 

: 

THOMAS  w.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

I Tt  ROCK 

77T2 

7  9  5.". 

0» 

0* 

FRANKLIN 

YELL 

9  *l 
*  37 

S  26 

330 

: 

miles  b  turner 

8032 

06 

CROSS 

9  1* 

)  *T 

>: 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

80  8* 

01 

MARION 

T 

6  IS 

760 

Si 

CARL  WALK E A 

CLOSED  STATIONS 

CAMDEN  2 

113* 

0« 

> 

S  S3 

92  31 

135 

WEST  FORK 

769* 

01 

WASHINGTON 

7 

3  39 

9*  11 

13*0 
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J    DRAINAGE  CODE:     1  -ARKANSAS  2-MISSISSIPPI  3-OUACHITA  4-RED  5-SAINT  FRANCIS 


-SALINE  7-WHITE 


CORR  ECTIOh 


JANUARY  1965 
JUNE  1965 
JUNE  1965 

JUNE  1965 
JANUARY  1966 

JANUARY  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

TEMPERATURE  ANO 
E*TREM£S 

CL IMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CL IMATOLOGICAL  OAT A  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


GREEN  FOREST 


STUTTGART 

MOUNT  MAGAZINE 


MOUNT  MAC A2 INE 


AMOUNT  QN  JO  .22, 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  89.2,  AVERAGE 
TEMPERATURE  79. T,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  ». 
HIGHEST  TEMPERATURE  96,  OATE  30TM 


*TH  9*.  AVERAGE 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  21. OM,  AVERAGE 
TEMPERATURE  30. 2M,  TOTAL  DEGREE  DAYS  1076, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  0 
OR  BELOW  3 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  9F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry      time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DAT, 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTR 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  / 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Average 

|1 

5  *a 

>  J3 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

| 
O 

Lowest 

1 
Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Max. 

Mis. 

.  a 

11  I 
!  .," 

NORTHUtST  01 

BENTON V I LL  E  5  W5  W 

93.3M 

69  7M 

81. 5M 

100 

14 

0 

eureka  springs 

93.  7 

70.2 

82.0 

2.5 

io<. 

14 

64 

0 

. 

n 

n 

FAvETTEvIlLE  faa  AP 

91.5 

69.3 

80.4 

100 

14 

63 

3 

0 

FAYETTEVlLLE  EXP  STA 

92  .  6 

70.9 

81.fi 

14 

3. 

g 

GRAvETTE 

93.9 

68.9 

81.4 

I  .  9 

103 

19 

63 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

M  APR i SON 

94.  7 

82.0 

105 

1  L 

60 

_ 

0 

2  4 

0 

0 

0 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

70  9 

81.3 

14* 

22 

1 8 

0 

0 

0 

nui i  jv 1  LLC 

92.7 

66.9 

102 

11 

62 

22. 

2  1 

0 

0 

0 

CAP)    m  T  i 

97.1 

U.l 

84,1 

_ 

105 

14 

6 1 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

ROGERS 

90.7 

66.4 

78.6 

99 

14 

62 

29. 

0 

2  1 

0 

0 

0 

5IL0AM  SPRINGS 

94.5 

70.5 

82.'' 

105 

15 

64 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

DIVISION 

H  1 

«       #  # 

CALICO  rock 

66.  1M 

ft?  *  a'"1 

13 

1 1 

22 

2  ^ 

0 

0 

E vEN I NG  ShAOE  1  NE 

68.5 

111 

15 

22 

, 

GILBERT 

05  ■> 

8n  q 

1  n5 

14. 

Sfl 

■? 

23 

c 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

918 

7n"i 

81  1 

102 

1  5 

64 

* 

18 

0 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

94.3 

A7  o 
67.9 

81.1 

1.9 

104 

15* 

53 

0 

2  5 

0 

MARSHALL 

95.0 

70.6 

82.8 

10* 

15. 

57 

22 

0 

24 

fj 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

94.0 

72.0 

83.0 

3.3 

103 

16* 

62 

23 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

7n"^ 

8  2.1 

1 5 

2  1 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

95.5 

6ft  ^ 

83.0 

107 

J 

56 

0 

23 

0 

0 

0 

vFi  I  u  1 1  I  F 

96.3 

68.5 

82.4 

106 

* 

56 

0 

2  ' 

0 

0 

0 

8?  0 

* 

ft          ft  ft 

NORTHEAST  03 

A|_  ICIA 

71.3 

6  3.7 

107 

15 

58 

22 

0 

27 

c 

0 

0 

8AL0  knob 

95*0 

70.8 

105 

15 

5c, 

22 

r 

25 

G 

0 

0 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

96.2 

69.6 

82.9 

106 

J5* 

56 

0 

29 

0 

0 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

68.4 

8  3.1 

15* 

54 

rj 

30 

0 

0 

0 

BEEDE V I LLE 

94.8 

'1.6 

83.2 

10*. 

59 

0 

26 

c 

0 

0 

(3 L  Y  TMt  V  I  LL  C 

96.  1 

74.3 

6  5.2 

3.9 

105 

13 

65 

22 

2  9 

0 

0 

0 

r  r  n  aj  1  btr. 

93.9 

71.2 

82.6 

1  •  6 

10* 

13 

w 

22 

2  3 

c 

0 

0 

J0NESB0R0 

95.1 

2.6 

105 

1 5 

63 

2  6 

0 

0 

0 

KEISER 

9  3.8 

72.7 

83*3 

22 

26 

0 

0 

0 

HlOrFn  fOff 
^*KKCU  IKtC 

96.0 

73.5 

84.8 

3.9 

105 

1 5 

6  3 

22 

0 

0 

NEWPORT 

94.4 

72.4 

83.4 

1.6 

104 

18. 

59 

22 

0 

n 

0 

PASAGO'  LD  RADIO  KDRS 

94.6 

73. 7M 

84. 2M 

103 

15 

63 

22 

0 

2  ^ 

r; 

g 

0 

POCAHONTAS  1 

93  .7M 

7  1  .OM 

82. 4M 

1.7 

105 

1  5 

60 

22 

<  3 

c 

-> 

0 

SEARCY 

93.6 

70.9 

82.3 

.6 

102 

15. 

60 

2  2 

0 

0  2 

0 

0 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

94,7 

72.8 

83.8 

107 

61 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

DIVISION 

8  3  .  K 

2.7 

«       •  • 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

96.7 

73.2 

15 

64 

31 

jr. 

0 

0 

0 

BOONEv I LLE 

97.5 

70.2 

1  .  s 

lor" 

15 

2'. 

c 

CLARKSVtLLE 

95.8 

73.0 

8  4 

103 

19. 

6C 

\ 

0 

27 

0 

0 

0 

OARDANELLE 

95.9 

71.4 

8  3*7 

I  a  1 

1 0 

^  * 

22 

27 

0 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

90. 4M 

70  •  4M 

80. 4M 

100 

14 

64 

22. 

0 

0 

0 

0 

fort  sw i tm  wb  airport  //r 

95.6 

73.2 

84.4 

1  .4 

105 

15 

68 

3 

0 

2  ^ 

0 

0 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

94.7 

67.8 

81.3 

103 

15 

63 

3 

0 

i  6 

0 

0 

MENA 

92.4 

69.5 

81.0 

.3 

102 

64 

0 

22 

0 

0 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

15* 

26 

OZARK 

95.5 

72.1 

83.8 

1.5 

104 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

PARI  5 

97.0 

72.  7M 

84.  9M 

106 

15* 

65 

2. 

0 

29 

0 

0 

0 

RUSSELLVlLLE  4  N 

96.7 

68.0 

82.4 

105 

14 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

subiaco 

95.1 

72.2 

83.7 

1.0 

104 

1  3 

67 

23. 

0 

2  6 

0 

0 

0 

WAlDRON 

98.4 

71.1 

84.8 

106 

15 

66 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

WH I TE  ROCK 

90.  ?M 

67. 3M 

78.  8M 

99 

12 

57 

22 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

83.0 

2.1 

•       »  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

96.1 

70.7 

93.4 

106 

10 

65 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

BENTON 

95.1 

68.8 

82.0 

104 

15 

63 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

95.4 

68.4 

81.9 

106 

16 

65 

9» 

0 

26 

0 

0 

0 

CONWAY 

95.7 

70.8 

83.3 

.9 

104 

19 

6  1 

22 

0 

0 

0 

0 

GREENBRIER 

95.9 

69.9 

82.9 

107 

15 

57 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

95.4 

72.0 

83.7 

.9 

105 

15 

66 

22. 

0 

28 

0 

0 

0 

leola 

95.3 

'0.4 

82.9 

103 

15 

61 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

LITTLE  ROCK  WB  A IRPCRT//R 

95.1 

73.3 

84.2 

2.3 

105 

15 

67 

22. 

0 

25 

0 

0 

0 

MALVERN 

95.7 

67.4 

81.6 

105 

15 

63 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

MQRRILTON 

97.3 

'2.1 

84.7 

2.7 

106 

15 

62 

22 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  urn 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 
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Date 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No,  ol  Days 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

0  I 

s  * 

£.  J 

S  3 

1 

_ , 

"o  J 

NIMROD  DAM 

96.7 

;  o .  3 

83.5 

106 

16  + 

63 

22 

0 

28 

0 

0 

I 

2.64 

1  .44 

16 

•  0 

0 

1 

PERRY 

96.0 

71.0 

83.5 

2.8 

104 

15 

65 

3 

0 

29 

0 

n 

0 

3.27 

-  .43 
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.0 

0 

4 

3 

2 
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82.6 
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EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

95,2 

82,4 
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19* 
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2.20 
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0 
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BRINKLEY 

95.2 

82.9 

1.6 
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60 
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15 
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0 

23 

0 

0 

c 

3.44 
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.0 
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CLARENDON 
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63 
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1  5 
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,0 

o 

7 

3 

1 

forrest  city 

93.8 

7  1.1 

82.5 
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15 

64 

22 

0 
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STAMPS 

94.6 
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29 

0 

0 

0 

3.24 

2.04 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

94.0 
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2 
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.96 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

WARREN 

95.3 

70.2 

82.8 
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2.9 
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3 
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94.7 

71.  1 

83.2 

102 

15 

67 

22 

0 

28 

0 

0 
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3.85 
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4 

2 

2 
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96.2 

72.2 

84.2 

1.2 
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19* 

66 

22 

0 
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0 

0 

0 

1.29 
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.55 
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.0 
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1 

0 

EUDORA 
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19* 

68 
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2.35 

.67 
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.0 
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1 
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MONTICELLO 

95.0 
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83.2 

101 

15 
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22 
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27 

0 

0 
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4.82 

2.30 
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.0 

0 
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2 

2 

PINE  BLUFF 

96. 3M 

73.1". 

84.711 

1.6 

103 

1  3 

69 

22* 

0 

29 

0 

0 

0 

4.61 

.77 

1.78 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

95.7 

73.9 

84.8 

104 

12 

69 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

2.65 

.79 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

PORTLAND 

92. 4M 

72.1 

82.  3H 

.6 

100 

19. 

68 

31. 

0 

24 

0 

0 

0 

3.43 

-  .59 

1.20 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

94.6 

72.2 

83.4 

102 

15 

66 

2 

0 

2Q 

0 

0 

0 

1.08 

.68 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

94, 5M 

71. 2M 

82.9M 

102 

15 

65 

26. 

0 

26 

0 

0 

0 

4.02 

2.12 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

83. 7 

1.6 

3.16 

-  1.24 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE :     113*  ON  THE   15TH  AT  EVENING  SHADE   1  NE 
LOWEST  TEMPERATURE,       51*   ON   THE   22D  AT  CALICO  ROCK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     8.60   INCHES  AT  PARAGOULO  RADIO  KDRS 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION:        .71   INCH  AT  DANVILLE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,       5.95   INCHES  ON  THE  24TH  AT  PARAGOULD  RADIO  KORS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  NSH 
BCRRYV1LLE  4  NW 
BUFFALO  TOwER 
EUREKA  SPRINGS 
PAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVRLE  EXP  STA 
6RAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 


.31  T 
.0*     .31  .12 


13     14     15      16     17     IB     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.11  i.u  ,i» 


.56 
.99 
.56 

1.90 

1.65 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  PERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  MNM 
MOUNTAIN  HOME   1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEM  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


2.6* 
4.07 
-.01 
2.14 
3.90 

2.a« 

2.0 
1.53 
2,49 
2.25 

6.09 


1.13 

.19 

.03  T 
.57 


.34     T  .16 


1.40 
l.U 


1.22 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
RATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
SLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


4.76 
6.65 
1.29 
1.70 
4,0$ 

6.74 
4.98 
2.67 
4.J4 
2.20 

4.79 
1.60 
9.60 
5.49 
3.04 


.44 
.35 
.32 


.16 
.52 


.11  T 


.63 
.96 


.07  T 
.05  .06 
.28  .06 


.05  2.76  T 


•  60 

.01 

.07  .03 


.07  1.07 
.86 
2.14 


.40 

.84  1.3/ 

.10  .30 
.37 

1.05  .87 

.08  .17 

1.76  1.68 

.28  .10 

2.45  .32 


.72  2.39 
.  15 

.50  5.95 


.37 
.23 


.42 
.54! 

.50 


.14  1.84 

•  T4 

1.44 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
»LY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGA2INE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  OAM 
02ARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 


.16     .10  .04 
.05 
.24 

•14  .03 


.12  T 
1.47  .05 


3.07 

5.80 
3.84 
3.94 
2.49 
2.11 

3.39 
4.11 
2.92 


.30  1.06 
1.27 
.03  .68 


1.10 
.31  1.62 
.35 


.25   1.4«  2.67 

.05 
.03   1.28  T 
•        1.10  .87 


.20  1.30 
.02     .18  .22 
1.26  .69 


.25  .09 
2.63  .94 
1.03  .26 


CENTRAL 
ALUM  FORK 

APlIN  1  w  1.69 
BENTON 

BISMARCK  2  SE  6,11 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  3,91 

BONNERDALE 

CARPENTER  OAM  3.32 

CONWAY  2.99 

CRYSTAL  VALLEY  1.58 

DAMASCUS  4.77 

GREENBRIER  2.40 
MOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVlLLE  2.80  .60 

LAKE  MAUMELLE  3.64  .05 

LEOLA  2.21  .03 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT  4.26 

MALVERN  I  .  1  a 

•ORRILTON  1.29 


.32     .031  .10 


1 .03 
1.29 
2.83 


4.00 
1.80 
1.50 


1.35 
.04 
.22 


.52  .1' 
.1'  .4« 
.03     T  .04 


1.35     T  I 

.05  .25 


S*«  i«i«r.ncn  not*.  toUowing  b'i 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

3 

4  | 

5      6      7      8      9  10 

11 

12 

13  [  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  [  27 

28 

29 

30 

31 

MMROO  DAM 
□WENSVILlE 
PERRY 

BEM^EL  DAM 
SHERIDAN  TOwER 

2.6* 
5.93 
3.2T 
3.56 
2.61 

.02 
.08 
.12 
T 

.80 

.60 

.02 
.43 

.07 

.12 
.02 
.40 

.07  .IB 
T  I 
1.05  .02 

.12 

.04 
.17 

1  .*«. 

2.50 
.8* 

2.15 
.87 

■  1* 
.2* 

.38 

.48 

7 

,44 

1.90 

.12 
.07 

.58 
T 

.37 

.02 

1.09 

.05 

7 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
RR [  NKLE  Y 
CABOT  <,  SW 
CAWLI5LF    I  Sw 

5.92 

2.  «.5 
3.12 

3.  ** 
2.10 

1.20 

.12 
T 

2.20 
.311 
.45 
.08 

.01 
.12 

.is 

T 

.40 

.16 

.*2 
.05 

.2* 

.44 

2.02 
.12 

1.85 
.39 

T 

.32 
.8* 

.32 

.05 

.32 
.58 
.71 

.44 
.18 

.18 
.33 
.99 

7 

.07 

.'0 

.17 

CLARENDON 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NtN 
KEO 

i\v- 

2.28 
2.52 
2.02 

.59 
•04 

.42 
.20 

U03 

.40 
.06 
.10 
.49 
1.25 

.15 

.03 
.10 

.20 
.10 

•02 

.  U 

.17 
.60 
.  02 

.40 

.95 
1.16 
•  33 
.26 

.08 

.08 
•  18 

.02 

.02 

.15 
.01 

.72 

MAO  I  SON 
MARIANNA   2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

1.23 
2.33 
3.61 
5.36 
5.20 

.20 

T 

.85 
1.67 

.  1 4 

.51 
l.'l 

.10 
.49 
.85 
.80 
.58 

T 

.02 

.02 

1.56 
1.77 

.07 

.08 
.05 
1  .86 
.71 
.29 

.08 
.76 
1.71 
,85 

wEST  MEMPHIS 
WYNNE 

3.16 
1.77 

.43 

1.20 

.97 

.30 

.35 

.09 

.99 
.20 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 

DAISY   1  E 
OE  QUEEN 
OIEPKS 

1.57 
5.«5 
2.21 
3.33 
*.25 

.  lb 
.45 
.37 

1  .66 

.52 

.21 
.51 

T 
T 

T 

.32 
.  16 

.10 
T 

T 

.18  7 

.18 
.87 
.35 

.1^ 

.49 
.52 
.30 
.  1 1 

.10 
1.12 

L*8Q 
•  05 

1.05 
7 

.08 
.08 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.47 

.02 

.11 

1.48 
.24 
.05 

1.49 

FULTON 

HOPE   3  NE 
HOPPER 
HOSAT 10 

3.a3 

1.0* 
*.83 
3.7* 
2.75 

.*7 
.19 

T 

.59 

.20 

.40 

T 

1.07 
.25 
.08 

.05 
7 

.16 
.14 

T 

.20 

1.55 

.03 
.85 
.04 
.20 
.81 

T 

•  27 

.09 
.04 
.  7*. 

1.64 

•  98 
T 

1.12 

7 

T 

.20 
.1! 

.79 

2.07 
.08 

INDEX 

MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST4 

1.69 

<-.99 
2.95 
7.60 

.10 
.55 

1.16 
.31 

1.21 

T 

.02 
1.64 

Il3 
.16 

.25 

.34 

.14 

.64 

1 

.08 
1.57 

.  72 

.37 

,65 

T 

,03 

T 

T 

.20 
.07 

.10 
1.45 

.1' 

.71 

.12 

7 

.20 
.09 

.40 

.20 
2^99 

NATHAN    -  WNM 
NEWMOPE   3  E 

OKAY 

PINE  RIDGE 

*.2* 
2.99 
5.3? 
5.26 
4,<t5 

1.02 

.59 
.20 
.17 

.05 

. .  1 

.15 

.3" 
.33 

.12  .11 
.07 

.01 

2.71 
.*0 
1.80 

1.20 
1  .08 
.44 

•  48 

•  18 

.04 

•  42 
3.20 
.08 

.47 

.42 
T 

.05 
.15 

.  1  1 
.18 

.97 

.56 

•  46 
.45 

.49 
1.49 
.01 

.10 

STAMPS 
STORY 

TtJXARKANA  WR  AIRPORT  //R 

3.2* 
<..*8 
5.53 

1.57 

T 

2.04 

T 

.97 

.15 

1 
1 

3.10 
.12 

.32 
T 

T 

1.22 

1.01 
T 

.37 

1.33 

.04 
.32 

SOUTH  CENTRAL  09 

1 

AMITY   3  NE 
ARK  ADELPH I  A 
BLUFF  CITY   3  SW 
80UGHT0N 
CAMOEN  1 

*.99 
3.39 
1.63 

3^81 

.07 
.02 

.60 
.50 

.05 
.79 

i.ao 

.31 

.20 
.03 

.07 

.50 

1.90 
.12 

.31 
.  18 
•  49 
.21 
1.25 

.11 

.05 

T 

.24 

1.82 

1.75 
.11 

.74 

.10 

.08 
.21 

:i? 
.12 

EL  DORADO  F A A  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

2.21 
2.98 
2.47 
1.31 
3.61 

.19 
.20 
T 

.21 
.60 

.02 

.04 

.11 

1.04 
.07 
.50 

.02 
.09 
T 

.09  T 

.20 

.71 
.58 
.02 

.0  1 
1.13 

.10 

•  14 

.05 
•  04 

T 

.24 

.  18 
.30 

1.20 

.05 
.03 

2.37 

,60 
.02 

.57 

.64 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3  WSh 
TAYLOR 
WARREN 

L,«6 
3.65 
1.88 
3.*2 
2.86 

.20 

.04 

.01 

.06 
.50 
.96 
1.11 
1.71 

.08 
.75 
.04 
.05 

T 

.19 

.11 

.90 

.27 
.1* 

.32 
.  10 
.08 

.37 

.15 
•  48 
.15 
.41 

.67 

.07 

.27 
•  09 

.95 
.44 

.22 

.47 

T 

.01 

.08 
.80 

.05 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT    7  S 
OERMOTT    3  NE 
OUMAS 
FUOORA 

2.30 
3.<.9 
3.85 
1.29 
2.35 

.  10 

T 
T 

1.0* 

1.11 
I55 

.40 

.25 
.  39 

.39 

.16  .34 

T 

T 

.30 
.03 

.93 

T 

.06 

.03 
.  1 1 
.33 

.64 

1.39 
.32 

T 

.2) 

.67 

1.12 
.07 

HAMBURG 

monticello 
pine  bluff 

pine  Bluff  faa  airport 
portland 

3.51 
*.82 
*.6l 
2.65 
3.^3 

.38 
.*! 
.07 
.10 

2^30 
.11 
.2* 

1I2O 

.05 

.  10 

.25 

.69 
.35 

1.78 
.71 

.47 
.09 
.13 

.10 

1.15 

•  05 

1.64 
.45 
.33 

T 

1.30 
.79 

2.14 

T 

.58 

ROHWER  I  NNE 
STAR  CITy  4  ENE 

1.08 
*.02 

.*3 

.6* 
.80 

.08 

.40 

2.12 

.21 
.10 

.19 

T 

7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relatl 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Dale  of 
lastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

66  I— 00  1 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

0) 
-c 
C 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

11 

1.9 

6.2 

26 

NE 

16 

79 

89 

52 

48 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

8 

67 

5.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

18 

2.3 

6.1 

33 

w 

04 

83 

88 

16 

59 

3 

3 

2 

4 

0 

0 

12 

71 

4.8 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

19 

2.7 

5.9 

82 

90 

60 

63 

3 

0 

2 

1 

3 

0 

9 

4.8 

^ee  rc!t>rence  noles  lollowins  Sudor,  Indox 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 



December 

January 

February 

March 

April 

May 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BENTONV 1 LLE   5  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 

5.8 

BERRYV 1 LLE   4  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
6 

5.2 
4 

BUFFALO  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

3.0 

1 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

*.o 

" 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

5 

6.1 

3 

T 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.6 

3 

6.3 

3 

T 

&RAVETTE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2 

5.5 

GREEN  FOREST  *  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

2 

~ 

HARRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

4 

1.0 

1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.8 

2 

5.5 

3 

T 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

3.3 

5 

5.8 

3 

.3 

JASPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

* 

3 

1  .0 

1 

LEAD  HILL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

3.0 

1 

LURTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.5 

6.5 

OOELL    3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2.5 
1 

ROGERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.4 

5.8 

5 

SILOAM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

6.1 

3 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK. 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 

2.1 

3 

2 

: 

CLINTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.5 

EVENING   SHADE    1  NE 

SNOWFALL  i 
1    IN   ON  GDI 

1 

3.0 

7.0 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

4 

2 

T 

GREERS  FERRY  DAM 

1 

SNOWFALL  j 
1    IN  ON  60 

2.0 

1 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

T 

T 

MARSHALL 

SNOWFALL  ] 
1    IN  ON  GD 

3.5 

5.0 

MELBOURNE   5  WNW 

SNOWFALL  , 
1    IN   ON  GDI 

4.0 

T 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

SNOWFALL 

i  in  on  go; 

2.0 

2.5 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

SNOWFALL 

i  in  on  go; 

.7 

1 

2.6 

1 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2 

3.0 

2 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.3 

- 

SHIRLEY 
YELLVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.9 

3 

2.6 

3 

5.  8 

3 

5.1 

2 

T 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.1 

3 

" 

8.8 

2 

T 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

SKOwFALL 
I    IN  ON  GD 

1.5 

3 

3.5 

1 

S*e  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 

July 

August 

Septembe 

r  October 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BATESVILLE   L  AND  D  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

4.5 

8.3 

12.8 

BEECH  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GC 

5.6 

7.5 

13.1 

BEEDEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

2.4 

7.8 

10.2 

BLACK.  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GC 

4.0 

9.0 

T 

13.0 

BLYTHEVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

6.5 

2.4 

6.9 

BURDETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.0 

- 

CORNING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.5 

6.5 

10.0 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

8.5 

13.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.3 

7.0 

T 

14.3 

REISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

2.5 

9.5 

lake  city 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.6 

3.6 

T 

11.2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

5.0 

- 

OSCEOLA 

SNOWFALL  i 
1    IN  ON  GD 

9.5 

1.5 

11.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.6 

8.8 

19.4 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.0 

7.0 

12.0 

SAINT  FRANCIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

5.0 

9.0 

SEARCV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.5 

8.5 

14.0 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.6 

- 

.        •  • 

WEST   CENTRAL  04 

ABBOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3.3 

10.3 

ALY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.0 

- 

APPLE  TON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.8 

2.0 

2.8 

BIG  FORK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

5.0 

- 

BOONEV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.2 

6 

- 

T 

- 

8 

CLARKSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

2.3 
1 

5.6 

5 

COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.3 

6 

1.2 

3 

7.5 

9 

DARDANELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 
4 

4.1 

3 

7.7 
7 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.6 

8 

4.1 

7 

9.7 

15 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.8 

5 

1.9 

3 

T 

7.7 
8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD| 

2.5 

2 

GRAVELLY  4  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.7 

3 

3.0 

2 

6.7 

5 

HECTOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  Go! 

1.7 

3 

3.3 

2 

5.0 

5 

MENA 

SNOWFALL  i 
1    IN  ON  GD 

7 

3.5 
4 

11 

MOUNT  MAGAZINE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD! 

9.5 

13 

7.5 

7 

17.0 

20 

MULBERRY   6  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 

i  j 

1 

3.4 
4 

1 

2.0 

3 

5.4 

7 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAY  a 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


Aprrl 


May 


NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUS5ELLV1LLE   4  N 


WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 
ALUM  FORK 

APL1N   1  U 

BENTON 

BISMARCK   2  SE 
BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 
BONNEROALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

JESSIEV1LLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

OWENSVILLE 

PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 

EAST  CENTRAL  06 
ARKANSAS  POST 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD| 

SNOWFALL  1 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD, 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD| 

SNOWFALL  j 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD| 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL  ] 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD| 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


5.0 

11.0 
6 

7.0 


5.9 

6 

15.0 

12.0 
9 

13.0 


2.5 

2 


4.0 

2 


2 


2 


3.5 
1 


2 

i.  - 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


cabot  u  sw 

CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA   5  NW 
K.EO 

MAD  1  SON 

MAR  I  ANNA   2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

SOUTHWEST  07 
ANTOINE 

ATHENS 

DAISY    1  E 

DE  QUEEN 

DIERKS 

FULTON 

GLENWOOD 

HOPE   3  NE 

HOPPER 

HORAT 10 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE    3  E 


PINE  RIDGE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GDi 


5.0 
1 


5.5 

2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


TEXARKANA  wb  airport 


SOUTH  CENTRAL 
AMITY    3  NE 


ARH.ADELPH1A 


BLUFF   CITY   3  SW 


EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GUROON 

MAGNOLIA    3  N 

MOROBAY   LOCK.  AND   DAM  8 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPARKMAN    3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

SOUTHEAST  09 
ARKANSAS  CITY 

CROSSETT    7  S 

DERMOTT 

DERMOTT   3  NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTI  CELLO 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROMWER   2  NNE 
STAR   CITY  4  ENE 


July 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  | 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL  | 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


August 


September 


January 


3.1 

2 

11.2 

14.  0 

7 

13.8 
9 

10.9 
11.0 


20.5 
9 


February 


3.0 

2 


1.0 

1 


4.0 

1 


4.6 
1 


April 


May 


See  Relerence  Notefl  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1964 


Station 

Day  of  Month 

jrage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

< 

NORTHWEST  01 

BENTONVTLLE  5  USW 

MIN 

64 

67 

95 

93 

96 

66 

70 

72 

69 

7  2 

70 

70 

72 

95 
72 

72 

69 

70 

68 

71 

68 

71 

70 

68 

70 

72 

69 

70 

93  •  3 
69.7 

EUREKA  5 PR  J  NG5 

M1N 

65 

66 

65 

68 

69 

70 

96 

97 

100 

72 

75 

76 

1  0  2 
74 

75 

74 

8 1 
69 

93 
70 

96 
73 

98 
76 

97 
74 

72 

64 

64 

8  5 
70 

69 

68 

69 

71 

89 
68 

87 

67 

68 

93  7 
70^2 

rAYcT  ItvILLC    PC*  *»r 

MIN 

6* 

6- 

63 

68 

67 

71 

93 

9  2 

95 

66 

71 

73 

66 

1  0  0 
72 

73 

8  8 
72 

92 
70 

93 
72 

73 

9  1 
69 

71 

87 
67 

70 

69 

73 

70 

65 

67 

74 

69 

90 
69 

91  5 
69^3 

pfiVt  1  ItUILLt    t  A  r*    9 1 « 

MIN 

65 

66 

66 

68 

7  1 

73 

94 

9  3 

97 

71 

73 

77 

75 

100 
77 

76 

86 
69 

71 

93 
74 

75 

95 
69 

90 
70 

68 

66 

70 

70 

93 
72 

68 

68 

94 

73 

87 
66 

91 
69 

92  6 
70.9 

GRAVE  T  TE 

MIN 

65 

65 

63 

66 

67 

7  0 

94 

95 

97 

67 

70 

74 

71 

1  C  1 
72 

'73 

88 
69 

70 

72 

103 
73 

68 

70 

91 
67 

69 

67 

69 

92 
68 

67 

69 

71 

68 

9 1 
68 

68^9 

HARR I  SON 

MIN 

65 

66 

66 

65 

69 

67 

96 

97 

98 

69 

73 

74 

70 

74 

70 

72 

71 

71 

73 

72 

68 

60 

69 

71 

70 

70 

66 

70 

92 
71 

66 

67 

69^2 

MAKK I  SUN    f  MM    MibPVP 1 

MIN 

64 

66 

67 

66 

69 

74 

95 
74 

94 
73 

96 
70 

74 

74 

80 

78 

80 

69 

71 

71 

73 

76 

71 

67 

63 

70 

71 

66 
70 

9  1 

70 

69 

72 

69 

66 

68 

91.6 
70,9 

HUM  1  5V [LLt 

Mm 

93 
62 

»' 

63 

88 
62 

88 
64 

9* 
66 

95 
67 

96 
70 

95 
67 

98 
67 

100 
65 

102 
69 

101 
70 

101 

68 

101 
69 

98 
69 

87 
68 

93 
68 

96 
70 

90 
72 

86 
66 

89 
66 

90 
62 

83 

68 

90 
47 

88 
68 

90 
66 

92 
65 

95 
71 

88 

69 

86 
65 

90 
66 

92.7 
66.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

98 
65 

95 
68 

9^ 

68 

93 
68 

99 
69 

102 
73 

99 
75 

98 
70 

95 
72 

101 
72 

104 

75 

103 
75 

102 
73 

105 
76 

102 
75 

90 
73 

99 
74 

100 
74 

100 
75 

99 
72 

92 
67 

94 
61 

90 
71 

94 
72 

93 
70 

95 
69 

99 
71 

98 

71 

96 

73 

90 
69 

93 
68 

97.1 
71.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

93 
65 

90 
65 

85 
62 

86 
6<> 

92 
65 

93 

66 

90 

93 

95 

96 
68 

9  8 
70 

9  8 
70 

96 
72 

99 
74 

96 
68 

85 
65 

90 
64 

93 
68 

93 
70 

92 
63 

84 
68 

92 
62 

86 
66 

80 
65 

80 
65 

87 
65 

88 
63 

92 
70 

90 
62 

90 
65 

87 
65 

90.7 
66.4 

SiLOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 

66 

86 
64 

66 

69 

72 

96 

96 

99 

100 
68 

1  0  1 
73 

1  02 
74 

1  0  3 
71 

1  0  3 
74 

105 
74 

9  1 

70 

95 
72 

98 
73 

102 
74 

68 

90 
72 

71 

69 

88 
70 

72 

9  3 
70 

69 

70 

91 
7* 

88 

70 

71 

94  5 
7o!s 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  POCK 

MIN 

q  5 
62 

8  7 
66 

64 

102 
66 

100 

101 

101 

66 

68 

68 

109 
66 

1  0  8 
68 

107 

69 

92 
70 

98 
70 

1  02 
69 

101 
69 

70 

9  I 
61 

51 

82 
60 

84 

68 

68 

95 
64 

98 
62 

100 
66 

68 
71 

91 
66 

94 
70 

97  2 
66.1 

evening  shade  i  ne 

MIN 

1  0  1 
63 

67 

66 

63 

68 

70 

98 

99 

100 

1  0  3 
70 

70 

70 

1  0  5 
71 

1  05 
71 

113 
72 

102 
74 

95 
73 

100 
72 

100 
75 

?4 

65 

90 
53 

60 

72 

69 

92 
67 

66 

70 

85 

72 

88 
69 

88 
62 

68.5 

GI L8ERT 

MIN 

65 

85 
64 

B  6 
67 

9  1 
64 

9  7 
65 

97 

6  6 

98 

9  8 

99 

1  0  3 
65 

1  05 
67 

104 

68 

103 

65 

1  05 
67 

10  3 
67 

92 
72 

96 
68 

1  0  1 
69 

1 00 
66 

95 
71 

8  7 
66 

58 

64 

70 

69 

94 
65 

64 

1 00 
66 

87 
72 

89 
69 

9  1 
65 

95  2 
66.5 

GREERS  FERRY  DAM 

MIN 

8  6 
66 

92 
6« 

79 

66 

70 

69 

74 

95 

95 

96 

72 

70 

73 

74 

1  o  1 
75 

102 
77 

1  0  1 
70 

71 

9  3 
74 

97 
76 

74 

66 

64 

65 

67 

70 

68 

69 

71 

93 
72 

85 
71 

65 

7o!3 

MAMMOTH  SPRING 

MIN 

65 

87 
6  7 

8  8 
65 

67 

9  5 
66 

68 

95 

97 
67 

97 
66 

100 
70 

101 
69 

102 
70 

1  0  4 

69 

104 
69 

I  04 

71 

90 
71 

71 

100 

70 

95 
71 

75 

9  1 
67 

53 

60 

69 

76 

68 

65 

66 

90 
71 

65 
68 

8  8 

63 

96  3 
67^9 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

9? 

8  3 
66 

85 
68 

9  1 
69 

9  6 
68 

98 
74 

97 

74 

9  9 
71 

97 

71 

1  04 
71 

1  04 
74 

103 
73 

1  0  3 
73 

1  0  4 
75 

1  0  4 
72 

93 
71 

9  5 
70 

100 
75 

100 
75 

70 

67 

9 1 
57 

8  3 
67 

71 

73 

68 

100 
73 

100 
75 

86 
72 

86 

72 

91 
70 

95.0 
70.6 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 
MIN 

8g 
68 

l- 
67 

88 
69 

86 
68 

94 

69 

96 

74 

98 
72 

9  8 
76 

98 
70 

98 
71 

98 
76 

102 
75 

103 
76 

103 

76 

102 

77 

103 
80 

102 
72 

89 
73 

94 
74 

98 
77 

97 
71 

66 
67 

89 

62 

90 
71 

80 
71 

86 
71 

86 
71 

90 

70 

94 
73 

97 
75 

84 
69 

94,0 
72.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

90 
65 

93 
67 

87 
68 

87 
67 

93 
68 

98 
70 

100 
73 

97 

70 

99 
68 

98 
71 

102 
72 

103 
72 

103 
72 

103 
73 

104 
76 

102 
73 

89 
75 

95 
73 

99 
74 

98 
72 

86 
69 

88 
56 

90 
67 

81 
69 

66 
72 

89 
68 

92 
66 

95 
70 

99 
75 

85 

70 

88 
66 

94.2 
70,0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

100 
63 

88 
66 

89 
66 

92 
68 

95 
71 

99 
74 

98 

101 
73 

98 

107 

74 

102 
73 

103 
75 

1  34 
76 

105 
76 

106 
73 

95 
71 

102 
73 

102 
76 

103 
79 

66 
69 

91 
65 

86 
56 

91 
56 

34 
70 

89 

70 

92 
68 

95 
71 

95 
7* 

86 
74 

88 
68 

90 
68 

95.5 
70,4 

YELLVlLLE 

«          •  • 

MAX 
MIN 

qt, 

65 

8  7 

65 

8  7 
64 

93 
65 

66 

100 
67 

98 

101 

100 

1  0  5 
70 

7  0 

105 
71 

105 
69 

106 
70 

L  04 
72 

74 

71 

1  02 
72 

100 
72 

74 

66 

56 

67 

72 

71 

67 

67 

69 

88 

72 

90 
70 

67 

96  3 
68.5 

NORTHEAST  03 

AL ICIA 

MAX 
MIN 

96 
68 

8  9 
68 

8  9 
68 

9  3 
71 

97 
70 

75 

99 

98 

100 

75 

103 
73 

75 

75 

105 
75 

107 
74 

74 

74 

74 

76 

76 

65 

58 

62 

72 

72 

70 

71 

73 

9 1 
73 

71 

90 
64 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

9  6 
69 

8  1 
67 

8  7 
67 

68 

95 
70 

73 

97 

9  9 

9  9 

103 
71 

l7l 

75 

1  0  2 
73 

103 
72 

105 
75 

74 

70 

74 

76 

72 

69 

59 

64 

72 

71 

95 
70 

71 

73 

74 

73 

90 
67 

7o|e 

BATESv I L LE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

9  7 
64 

9  4 
65 

88 

66 

92 
69 

96 
68 

97 
74 

9  8 

99 

99 

10  5 
73 

'°2 

103 
73 

77 

106 
74 

76 

92 
70 

74 

72 

77 

72 

64 

56 

63 

70 

69 

66 

68 

71 

70 

69 

63 

6^6 

BATESvILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

98 

63 

93 

67 

9  0 

64 

95 
68 

1  00 
67 

100 
70 

100 

102 

101 

105 
69 

105 
70 

70 

71 

[70 

107 
73 

72 

73 

73 

74 

75 

63 

54 

61 

71 

69 

96 
66 

66 

70 

95 
73 

69 

64 

68.4 

BEEDcVILLE 

MAX 
MIN 

95 
71 

9  4 

70 

90 
68 

9 1 
72 

93 
73 

75 

97 

9o 

99 

74 

102 
72 

102 
76 

103 
75 

103 
75 

77 

70 

71 

78 

78 

75 

65 

59 

61 

68 

9 1 
70 

94 

69 

72 

99 
73 

75 

72 

65 

n'.t 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

9  5 
74 

84 

70 

9  0 

72 

92 
71 

97 

74 

76 

99 

99 

99 

103 
76 

I  0  2 
77 

78 

105 
78 

77 

79 

74 

75 

78 

80 

76 

67 

65 

74 

73 

72 

73 

75 

76 

93 
77 

74 

9  3 
68 

96  1 
74I3 

CORNING 

MAX 
MIN 

69 

70 

7  0 

70 

71 

74 

97 

98 
7  1 

99 

76 

74 

75 

76 

76 

73 

71 

93 
73 

96 
74 

95 
77 

91 
73 

8  8 
62 

9  1 
58 

88 

65 

8  0 
71 

90 
71 

92 
70 

95 
72 

95 
73 

90 
72 

69 

62 

7U2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

n 

6  7 

69 

70 

74 

75 

97 

96 

98 

76 

74 

102 
78 

103 
79 

10  3 
77 

105 
79 

74 

95 
73 

98 
76 

98 
78 

97 
76 

90 
67 

94 
63 

93 
67 

80 
70 

92 
71 

95 
71 

97 
73 

98 
76 

91 
76 

87 
70 

88 
65 

95.  1 
72.9 

KE I  SEP 

MAX 
MIN 

71 

70 

7  1 

75 

74 

76 

97 
75 

96 
69 

96 
75 

76 

75 

99 
76 

101 
76 

10  3 
74 

102 

76 

103 
75 

90 
74 

91 
75 

97 
78 

96 
75 

94 
67 

69 
61 

90 
68 

92 
72 

78 
71 

9  1 

72 

93 
72 

94 
74 

96 
76 

87 
73 

87 
64 

93.8 
72.7 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

96 
69 

93 
69 

89 

74 

9  3 
70 

96 
73 

97 
74 

96 
74 

98 
74 

101 

75 

102 
76 

101 
74 

102 
77 

102 
78 

104 
77 

105 
77 

101 
74 

94 
75 

100 
77 

100 
78 

93 
77 

92 
69 

92 
63 

95 
76 

82 
72 

92 
72 

92 

71 

95 
74 

97 
74 

96 
77 

88 

72 

91 
68 

96.0 
73.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

94 
70 

9,? 

70 

93 
69 

90 
72 

94 
72 

96 
76 

96 
76 

96 
73 

98 
71 

100 
77 

100 

75 

101 
77 

102 
76 

102 
74 

104 
75 

92 
74 

95 
75 

104 
77 

101 
79 

86 
77 

89 
67 

91 
59 

92 
64 

80 

70 

91 
71 

92 
71 

95 
73 

96 
75 

85 
77 

68 

69 

88 
62 

94,4 
72.4 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

96 
71 

93 
69 

88 
71 

9  7 
72 

95 
74 

99 
76 

96 
75 

97 
73 

99 
76 

101 
76 

101 
75 

102 
77 

102 
80 

102 

8  1 

103 
79 

89 
73 

94 
70 

96 
77 

96 
79 

92 
76 

91 
67 

93 
63 

93 
69 

77 

92 
73 

94 
73 

95 
75 

96 
77 

93 
76 

87 

72 

89 
67 

94.6 
73.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POCAHONTAS  1 

MAX 

92 

89 

88 

92 

95 

98 

97 

95 

97 

101 

100 

102 

102 

102 

105 

87 

95 

93 

96 

91 

1) 

90 

89 

79 

90 

92 

9* 

9* 

90 

8  7 

93.7 

MIM 

69 

72 

67 

70 

69 

72 

74 

69 

71 

7ft 

7ft 

73 

7ft 

74 

73 

72 

7* 

73 

76 

76 

6  6 

60 

66 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

6  3 

71.0 

SEARCY 

MAX 

95 

81 

87 

89 

93 

99 

99 

99 

95 

102 

98 

100 

100 

101 

102 

91 

95 

97 

100 

85 

88 

92 

8  9 

82 

90 

93 

95 

97 

8  9 

88 

91 

93.6 

MIN 

67 

67 

69 

70 

70 

73 

72 

73 

70 

73 

72 

7« 

'3 

73 

75 

73 

69 

75 

76 

74 

69 

60 

64 

73 

70 

69 

70 

73 

74 

72 

66 

70,9 

WALNUT  UIDGE  FAA 

AP 

MAX 

97 

8ft 

90 

96 

99 

9  1 

97 

90 

92 

90 

80 

91 

9  3 

96 

97 

8  3 

87 

86 

9*. 7 

«  • 

• 

M1N 

70 

70 

69 

72 

72 

75 

7ft 

72 

75 

77 

76 

77 

ft 

78 

75 

73 

75 

76 

78 

75 

67 

6l 

66 

73 

73 

7* 

7* 

7  5 

73 

70 

65 

72,8 

WEST  CENTRAL 

0* 

APPLETON 

MAX 

97 

100 

9*. 

9  5 

9  8 

96 

99 

9  7 

9  6 

98 

91 

96 

9  f 

99 

9  1 

89 

94 

96,7 

68 

73 

71 

75 

76 

75 

'3 

7* 

76 

73 

77 

75 

74 

79 

76 

'7 

74 

75 

74 

75 

76 

73 

7  1 

71 

70 

65 

74 

73 

74 

66 

6* 

73,2 

SOONEVlLLE 

MAX 

So 

96 

105 

105 

107 

9  7 

99 

1  0  1 

9* 

94 

9ft 

8  3 

8  6 

92 

99 

96 

99 

92 

96 

99 

97.5 

69 

6B 

66 

70 

»P 

6  1 

6B 

69 

68 

72 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

73 

73 

76 

75 

68 

69 

69 

72 

67 

66 

70 

75 

71 

72 

70.2 

CLARKSVtLLE 

MAX 

100 

9  6 

1  00 

10  3 

95 

9  1 

9ft 

8  9 

8  9 

88 

94 

96 

98 

9  3 

9  1 

93 

95.8 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

'1 

73 

Si 

76 

76 

72 

73 

77 

76 

7ft 

76 

76 

75 

77 

7  3 

71 

73 

70 

70 

72 

75 

77 

73 

74 

73.0 

OARDANELLE 

MAX 

1 0 1 

10* 

103 

103 

10  3 

9  3 

9  2 

9s 

88 

9  3 

91 

95 

9  7 

97 

94 

9  3 

95 

95.9 

68 

68 

71 

69 

69 

71 

73 

71 

71 

68 

7  2 

72 

70 

71 

75 

73 

73 

75 

76 

76 

75 

63 

69 

71 

72 

68 

70 

73 

75 

7* 

72 

71.* 

DEVILS  KNOB 

MAX 

86 

91 

91 

91 

95 

98 

100 

90.* 

6ft 

69 

71 

70 

71 

72 

75 

76 

75 

75 

75 

70 

6  6 

72 

75 

66 

66 

6* 

66 

70 

73 

6  9 

69 

70,* 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

96 

97 

00 

1  0  3 

104 

102 

103 

10  2 

55 

I  00 

102 

92 

91 

94 

80 

86 

91 

96 

98 

1  0  1 

92 

96 

97 

95.6 

71 

70 

68 

71 

71 

72 

73 

71 

7* 

73 

73 

75 

71 

72 

77 

75 

75 

76 

75 

79 

75 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

72 

79 

74 

73 

73  2 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

93 

90 

90 

90 

05 

1 00 

101 

1  0  2 

102 

103 

95 

93 

9*. 7 

69 

6* 

63 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

65 

67 

68 

65 

67 

71 

71 

69 

70 

70 

75 

71 

69 

66 

66 

71 

65 

64 

66 

74 

68 

70 

67,8 

MENA 

MAX 

86 

87 

93 

9  2 

95 

97 

102 

97 

95 

89 

90 

92.* 

66 

65 

6ft 

69 

67 

69 

69 

TO 

72 

6  9 

69 

72 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

71 

-M 

67 

69 

70 

70 

67 

65 

71 

7* 

71 

70 

69.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

OZARK 

MAX 

101 

103 

102 

0* 

1  ft 

100 

9  5 

8  9 

94 

98 

95.5 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

7  1 

73 

75 

72 

73 

7* 

75 

76 

75 

70 

7  5 

71 

73 

72 

70 

72 

76 

71 

73 

72  1 

PARIS 

MAX 

102 

10 

103 

10 

105 

91 

99 

93 

95 

97.0 

MD) 

65 

65 

69 

68 

67 

72 

77 

69 

70 

75 

81 

77 

75 

81 

73 

Bl 

7* 

'72 

77 

75 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

73 

76 

7ft 

71 

72.7 

RUSSELLVlLLE  *  N 

MAX 

96 

93 

90 

92 

9  6 

100 

98 

97 

1 00 

103 

103 

102 

103 

105 

103 

90 

97 

100 

103 

98 

91 

95 

89 

91 

92 

95 

97 

97 

92 

92 

95 

96.7 

Mm 

65 

6ft 

69 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

65 

69 

70 

67 

68 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

61 

67 

68 

68 

65 

66 

69 

72 

69 

69 

68,0 

SUBIACO 

MAX 

93 

90 

90 

87 

96 

97 

98 

96 

101 

101 

101 

101 

10ft 

102 

102 

88 

95 

101 

102 

93 

92 

9* 

85 

86 

88 

95 

97 

98 

91 

92 

93 

95.1 

Mm 

69 

67 

71 

69 

70 

73 

73 

72 

73 

72 

76 

76 

72 

76 

80 

72 

72 

73 

75 

76 

74 

68 

67 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

74 

72.2 

WALORON 

MAX 

97 

97 

92 

92 

100 

99 

98 

98 

102 

105 

105 

102 

105 

102 

106 

10* 

95 

99 

101 

100 

90 

93 

93 

93 

92 

9  7 

99 

101 

96 

99 

98 

98.* 

70 

66 

66 

72 

67 

69 

70 

69 

72 

69 

72 

70 

70 

71 

7* 

72 

72 

74 

76 

77 

75 

70 

72 

71 

72 

68 

67 

71 

76 

73 

69 

71  1 

WHITE  ROCK 

MAX 

9  7 

81 

90 

8  7 

8  5 

90. 2 

•  * 

ft 

59 

58 

66 

68 

70 

72 

69 

62 

65 

73 

74 

76 

72 

76 

65 

60 

69 

7* 

67 

68 

57 

60 

69 

61 

70 

7* 

72 

59 

67  3 

CENTRAL 

09 

ALUM  FORK 

MAX 

95 

9  3 

89 

96 

98 

97 

95 

106 

102 

1 0ft 

102 

1  0  2 

103 

90 

9  1 

9  7 

99 

90 

93 

96.1 

67 

67 

65 

68 

69 

71 

73 

71 

So 

70 

71 

73 

73 

73 

75 

69 

72 

'3 

'6 

73 

73 

68 

69 

7  2 

71 

68 

70 

70 

71 

73 

69 

70  ■  7 

BENTON 

MAX 

95 

85 

86 

92 

9ft 

95 

96 

97 

103 

101 

1  0  1 

101 

96 

9  7 

9 1 

99 

90 

95,1 

65 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

68 

66 

69 

73 

69 

69 

71 

'1 

71 

72 

7* 

7  3 

72 

63 

6* 

72 

70 

6* 

68 

70 

70 

71 

69 

68  6 

BLAkELV  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

96 

9  5 

a  6 

86 

7  5 

96 

9  8 

102 

9  6 

95 

100 

93 

a  6 

98 

94 

65 

66 

6B 

68 

67 

65 

66 

67 

65 

66 

67 

68 

67 

66 

69 

71 

7  1 

73 

72 

73 

1  1 

66 

68 

73 

7  2 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

6  A  ,  * 

CONWAY 

MAX 

96 

8  3 

9  I 

99 

LI 

103 

103 

90 

101 

10* 

92 

89 

90 

98 

9  1 

6  8 

9  3 

95.7 

Mm 

65 

68 

67 

71 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

7ft 

73 

i  2 

7ft 

76 

73 

'4 

61 

67 

74 

67 

6  g 

72 

'4 

75 

71 

71 

70.8 

GREENBRIER 

MAX 

98 

8  I 

85 

91 

97 

98 

98 

101 

1 0 1 

1  0  3 

I  Oft 

103 

95 

97 

100 

92 

9  1 

9* 

95.9 

Mm 

66 

67 

67 

71 

67 

70 

71 

71 

68 

68 

70 

70 

70 

7  0 

73 

72 

'1 

7ft 

75 

71 

73 

5  7 

6  6 

7.. 

'1 

68 

69 

71 

73 

73 

69 

69  1 9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

9ft 

88 

8  3 

8  5 

93 

96 

95 

1  0  1 

102 

102 

105 

90 

95 

98 

96 

95 

96 

95.* 

Mm 

68 

67 

66 

68 

69 

72 

73 

75 

7* 

71 

72 

77 

77 

78 

79 

72 

73 

74 

75 

74 

72 

66 

7  0 

73 

71 

69 

'0 

71 

7* 

74 

69 

72,0 

LEOLA 

MAX 

9ft 

81 

8  9 

92 

9ft 

9ft 

96 

96 

99 

9  9 

101 

1  00 

103 

95 

9  9 

94 

9* 

95.3 

Mm 

61 

65 

66 

67 

71 

73 

73 

72 

69 

68 

69 

7ft 

72 

73 

74 

73 

71 

72 

76 

76 

71 

65 

66 

72 

70 

65 

68 

7* 

7* 

73 

69 

70  * 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

86 

89 

93 

95 

96 

96 

98 

1  0  3 

101 

1 02 

103 

103 

105 

9  5 

98 

91 

90 

9* 

95.1 

Mm 

70 

71 

67 

71 

72 

7ft 

7* 

74 

*72 

72 

7* 

77 

75 

75 

77 

75 

73 

77 

79 

7* 

71 

67 

6  9 

75 

73 

70 

72 

77 

75 

77 

72 

73  3 

MALVERN 

MAX 

94 

85 

8  7 

90 

95 

95 

96 

97 

100 

102 

1  00 

102 

103 

1  00 

105 

9  5 

B  9 

9  2 

100 

9  5 

93 

96 

95.7 

Mm 

65 

67 

65 

66 

65 

68 

68 

67 

66 

6ft 

67 

69 

67 

66 

6ft 

71 

71 

69 

72 

73 

70 

6ft 

64 

70 

68 

6  3 

66 

68 

69 

70 

68 

67.* 

MORRILTON 

MAX 

95 

90 

90 

91 

100 

101 

100 

100 

100 

105 

105 

105 

105 

105 

106 

86 

97 

101 

104 

95 

89 

93 

r 

90 

93 

96 

99 

103 

97 

91 

9* 

97.3 

Mm 

68 

68 

69 

72 

69 

73 

77 

7ft 

72 

72 

74 

75 

7ft 

75 

77 

72 

73 

75 

78 

73 

73 

62 

68 

73 

72 

68 

70 

73 

7* 

73 

70 

72.1 

NIMROD  OAM 

MAX 

9ft 

97 

86 

86 

93 

99 

100 

99 

98 

103 

106 

105 

102 

106 

106 

106 

8* 

9* 

100 

103 

91 

91 

95 

93 

9  0 

91 

93 

100 

96 

96 

9* 

96.7 

Mm 

67 

68 

65 

67 

68 

71 

73 

70 

66 

67 

70 

72 

70 

71 

75 

72 

71 

73 

76 

75 

73 

63 

6  7 

72 

71 

66 

68 

72 

73 

73 

71 

70.3 

PERRY 

MAX 

90 

86 

89 

90 

95 

99 

95 

96 

99 

101 

102 

102 

103 

101 

10ft 

92 

9* 

98 

102 

9ft 

92 

93 

9* 

92 

96 

96 

98 

98 

99 

92 

95 

96.0 

Mm 

66 

66 

65 

69 

68 

70 

72 

72 

69 

68 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

'0 

75 

77 

7ft 

73 

66 

70 

72 

72 

69 

76 

76 

72 

74 

70 

71.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

98 

82 

88 

9  1 

9ft 

9ft 

9ft 

5  8 

102 

105 

95 

95 

98 

101 

90 

92 

92 

90 

92 

a  6 

9  6 

98 

9  1 

9  0 

9* 

95.* 

•  • 

« 

66 

66 

65 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

7ft 

71 

'0 

62 

65 

73 

69 

6  6 

72 

75 

76 

77 

72 

69.8 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

92 

83 

90 

96 

9* 

9ft 

95 

97 

100 

99 

99 

101 

1  )  1 

100 

102 

100 

9  3 

99 

102 

92 

85 

89 

94 

90 

92 

96 

95 

98 

96 

90 

92 

95.2 

Mm 

65 

67 

67 

68 

70 

71 

70 

70 

70 

7ft 

69 

71 

71 

70 

'1 

71 

7C 

71 

76 

68 

6  9 

62 

67 

76 

65 

66 

70 

70 

73 

73 

6  7 

69.6 

BRINKLEv 

MAX 

89 

9ft 

83 

88 

93 

96 

96 

93 

99 

101 

10* 

102 

101 

102 

102 

10* 

30 

96 

98 

100 

•<8 

90 

92 

94 

90 

-.3 

97 

96 

99 

93 

91 

95.2 

Mm 

63 

67 

66 

69 

70 

72 

72 

67 

72 

73 

71 

73 

73 

73 

7ft 

7ft 

72 

7* 

76 

73 

68 

60 

67 

7C 

72 

73 

70 

73 

73 

72 

65 

70.5 

S<m  R«fer»DC«>  Nolo*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

age 

Station 

a 

! 

2 

3 

4 

s 

6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 . 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30  1 

1 

31 

< 

CABOT  4  Sw 

MAX 

94 

82 

89 

93 

96 

100 

99 

1  0  1 

1  00 

104 

101 

102 

103 

103 

105 

92 

96 

101 

103 

86 

87 

89 

92 

87 

91 

94 

95 

95 

91 

87 

89 

95. 1 

MIN 

68 

66 

68 

70 

68 

70 

72 

70 

69 

74 

69 

72 

7  1 

7  1 

73 

69 

69 

73 

79 

70 

66 

64 

72 

70 

71 

69 

72 

73 

73 

69 

70,4 

CLARENDON 

MAX 

90 

8  1 

S6 

89 

92 

9  1 

92 

95 

°8 

ino 

98 

95 

98 

97 

100 

90 

90 

95 

98 

94 

88 

93 

95 

95 

95 

98 

89 

89 

92 

93,2 

MIN 

65 

65 

65 

67 

68 

71 

71 

10 

69 

71 

69 

71 

7  1 

70 

72 

70 

70 

67 

71 

71 

66 

67 

65 

75 

7  1 

65 

65 

70 

69 

69 

63 

68.7 

DES  ARC 

MAX 

91 

80 

87 

92 

9  6 

97 

98 

99 

99 

101 

10  1 

102 

101 

101 

103 

98 

94 

96 

101 

94 

92 

90 

92 

87 

92 

94 

94 

99 

91 

89 

90 

94,8 

MIN 

70 

69 

68 

73 

74 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

80 

79 

79 

81 

74 

73 

78 

73 

7  3 

70 

70 

70 

76 

71 

7  1 

73 

76 

76 

74 

68 

74,2 

FORREST  CITY 

MAX 

92 

n  1 

88 

90 

93 

93 

95 

96 

98 

100 

99 

99 

100 

100 

1  0  1 

90 

94 

98 

100 

88 

89 

92 

93 

85 

93 

96 

96 

98 

90 

90 

90 

93,8 

MIN 

68 

66 

66 

70 

70 

72 

72 

74 

73 

75 

7l 

72 

73 

73 

74 

74 

71 

75 

75 

7  4 

68 

64 

7  2 

73 

71 

67 

66 

73 

7  3 

70 

6  7 

71,1 

HELENA  5  NW 

MAX 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

9  3 

94 

97 

100 

97 

99 

99 

100 

98 

101 

91 

96 

97 

100 

90 

90 

92 

94 

92 

93 

97 

96 

97 

95 

92 

94,7 

MIN 

66 

6  8 

70 

69 

68 

7  1 

71 

73 

75 

72 

69 

72 

73 

69 

70 

77 

69 

73 

75 

74 

69 

62 

64 

71 

69 

66 

70 

72 

72 

71 

68 

70.3 

KEO 

MAX 

9* 

83 

86 

90 

9* 

93 

92 

96 

97 

100 

98 

99 

100 

99 

102 

92 

95 

97 

100 

82 

88 

91 

92 

88 

92 

96 

97 

98 

93 

89 

93 

93,7 

MIN 

67 

67 

66 

68 

69 

72 

70 

70 

71 

71 

7  1 

7  2 

72 

7  1 

73 

71 

69 

7  1 

75 

68 

70 

62 

66 

72 

67 

65 

68 

71 

71 

7  3 

67 

69.5 

MART  ANNA    2  S 

MAX 

94 

83 

87 

90 

93 

92 

94 

97 

98 

100 

98 

1  )0 

100 

100 

I  o  l 

97 

94 

97 

100 

90 

91 

93 

93 

90 

94 

97 

96 

98 

95 

91 

92 

94.7 

MIN 

68 

66 

67 

69 

70 

7  1 

72 

74 

73 

74 

70 

7  3 

7  3 

7  1 

72 

76 

71 

74 

76 

7  3 

6  7 

60 

68 

75 

69 

6  7 

70 

72 

72 

72 

66 

70,6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

91 

91 

84 

87 

39 

92 

92 

93 

95 

100 

102 

98 

98 

102 

99 

101 

89 

95 

97 

100 

85 

87 

90 

93 

90 

90 

94 

95 

97 

94 

88 

93,5 

MIN 

b9 

68 

68 

69 

70 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

7  4 

74 

74 

77 

72 

75 

78 

74 

70 

64 

68 

7  5 

67 

67 

72 

74 

75 

7* 

69 

71.8 

STUTTGART 

MAX 

93 

83 

86 

91 

9  3 

94 

95 

96 

100 

100 

101 

102 

100 

100 

103 

90 

93 

95 

97 

85 

88 

90 

92 

92 

92 

95 

97 

98 

95 

90 

92 

94.2 

MIN 

69 

67 

70 

72 

72 

74 

73 

75 

75 

76 

74 

76 

76 

76 

76 

73 

79 

70 

7  3 

65 

7  1 

77 

71 

70 

74 

77 

75 

7  7 

70 

73.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

90 

93 

83 

86 

89 

91 

92 

94 

95 

9  6 

100 

97 

97 

98 

97 

100 

83 

93 

93 

96 

85 

87 

89 

90 

90 

91 

94 

95 

95 

93 

89 

92.3 

MIN 

70 

6  8 

70 

71 

73 

75 

74 

76 

76 

7  7 

7  6 

77 

76 

76 

76 

77 

70 

79 

7  7 

7  1 

66 

71 

76 

7  3 

72 

74 

75 

75 

72 

7  1 

73.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

95 

89 

93 

91 

93 

95 

97 

98 

99 

100 

9  9 

100 

101 

101 

101 

99 

95 

98 

99 

95 

87 

91 

94 

94 

94 

98 

98 

98 

97 

89 

90 

95,7 

MIN 

77 

71 

70 

73 

72 

75 

78 

76 

80 

86 

75 

74 

79 

80 

79 

73 

75 

75 

74 

75 

74 

78 

79 

77 

70 

69 

71 

74 

77 

74 

78 

75,4 

WYNNE 

MAX 

94 

94 

90 

91 

93 

96 

1  10 

97 

98 

no 

100 

101 

101 

100 

102 

97 

95 

98 

99 

3  9 

91 

93 

94 

84 

94 

97 

97 

98 

87 

94 

94 

95,4 

ft  » 

ft 

MIN 

68 

62 

61 

60 

66 

74 

75 

75 

73 

76 

71 

75 

76 

75 

76 

73 

73 

76 

77 

76 

68 

62 

70 

73 

70 

70 

73 

74 

73 

73 

6  3 

71.2 

SOUTHWEST 

07 

DE  OUEEN 

MAX 

91 

87 

88 

90 

34 

92 

93 

94 

97 

99 

38 

9  8 

99 

98 

102 

94 

93 

99 

101 

97 

86 

91 

90 

87 

93 

95 

97 

97 

97 

96 

,4 

94.5 

MIN 

70 

68 

6  B 

72 

69 

70 

71 

72 

74 

71 

6  9 

74 

7  1 

73 

73 

77 

75 

74 

75 

75 

74 

70 

72 

75 

74 

71 

69 

73 

72 

75 

70 

72.1 

DIERKS 

MAX 

91 

89 

88 

91 

93 

92 

93 

94 

96 

100 

9  9 

100 

LOO 

98 

103 

98 

95 

98 

100 

94 

90 

94 

93 

95 

94 

98 

102 

101 

99 

99 

95 

95,9 

MIN 

b  9 

68 

8 

66 

67 

69 

7  0 

71 

7 

68 

7 

6  8 

70 

70 

73 

74 

71 

74 

74 

74 

70 

70 

76 

73 

67 

67 

7  1 

70 

73 

7 

70.1 

HOPE  3  ME 

MAX 

95 

95 

90 

87 

93 

9". 

94 

94 

95 

97 

100 

98 

99 

99 

99 

100 

85 

95 

9B 

99 

94 

94 

92 

94 

93 

94 

95 

99 

97 

98 

96 

95.2 

MIN 

68 

6  9 

69 

69 

7  1 

72 

73 

73 

75 

70 

70 

7  3 

7  1 

74 

73 

76 

73 

72 

72 

76 

74 

70 

70 

7  3 

74 

67 

70 

73 

75 

76 

70 

72.0 

MOUNT  IOA 

MAX 

93 

89 

39 

36 

9  4 

93 

95 

93 

98 

100 

100 

101 

102 

1.01 

105 

96 

95 

97 

100 

95 

90 

91 

88 

90 

93 

95 

97 

96 

95 

96 

93 

95.0 

MIN 

66 

67 

65 

70 

66 

68 

68 

69 

68 

65 

68 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

7  1 

73 

7* 

7  3 

6  7 

67 

70 

71' 

67 

66 

70 

70 

7  1 

70 

69.0 

NARROWS  DAM 

MAX 

93 

93 

8  6 

88 

90 

94 

94 

95 

97 

98 

106 

100 

100 

100 

99 

103 

86 

95 

100 

102 

93 

91 

94 

93 

90 

92 

93 

98 

100 

99 

98 

95.5 

MIN 

6  7 

6  7 

64 

68 

65 

65 

66 

68 

68 

65 

^6 

68 

66 

68 

68 

73 

72 

69 

72 

7  3 

7  3 

68 

67 

75 

73 

65 

66 

69 

68 

72 

69 

68.5 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

94 

91 

85 

87 

89 

93 

92 

93 

93 

97 

99 

98 

98 

9  8 

97 

101 

84 

93 

98 

100 

95 

91 

91 

93 

91 

91 

9* 

97 

97 

98 

98 

94.1 

MIN 

6  1 

6  5 

65 

68 

6  6 

67 

68 

69 

69 

67 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

72 

7  3 

71 

67 

69 

72 

70 

67 

68 

69 

70 

70 

68.4 

OKAY 

MAX 

94 

90 

37 

91 

94 

95 

95 

94 

9  7 

100 

99 

98 

9  8 

98 

102 

100 

95 

98 

101 

96 

91 

91 

95 

92 

95 

94 

98 

97 

98 

96 

94 

95.6 

MIN 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

75 

70 

72 

76 

72 

75 

74 

75 

76 

74 

76 

76 

72 

72 

72 

77 

75 

69 

72 

75 

75 

74 

7  1 

73,1 

STAMPS 

MAX 

93 

84 

86 

91 

91 

92 

94 

95 

97 

99 

96 

98 

98 

96 

101 

92 

94 

97 

101 

97 

90 

91 

92 

94 

92 

96 

97 

96 

99 

99 

94 

94.6 

MIN 

68 

67 

69 

69 

70 

70 

72 

74 

74 

70 

69 

73 

70 

75 

72 

74 

72 

71 

75 

75 

74 

71 

71 

74 

75 

68 

71 

75 

75 

75 

70 

71.9 

texarkana  we  airport 

MAX 

92 

86 

87 

91 

92 

91 

92 

92 

95 

98 

97 

97 

98 

96 

100 

87 

94 

99 

101 

100 

37 

91 

93 

93 

91 

95 

96 

97 

98 

96 

93 

94.0 

ft  ft 

MIN 

70 

70 

72 

73 

73 

74 

76 

75 

73 

7 

7 

77 

77 

77 

74 

75 

80 

7  7 

73 

73 

72 

7  8 

75 

69 

71 

78 

78 

73 

72 

74.0 

SOUTH  CENTRAL 

oe 

ARKADELPHIA 

MAX 

92 

89 

85 

90 

91 

91 

91 

93 

97 

100 

99 

97 

9  9 

97 

102 

99 

95 

95 

97 

96 

91 

92 

92 

95 

92 

95 

96 

97 

97 

96 

94 

94.6 

MIN 

69 

6  9 

66 

67 

70 

72 

71 

71 

71 

69 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

77 

73 

69 

7  1 

74 

71 

68 

71 

74 

73 

73 

7  1 

71.6 

CAMOEN  1 

MAX 

97 

82 

85 

91 

92 

92 

95 

95 

97 

96 

102 

104 

95 

98 

101 

101 

95 

95 

96 

96 

91 

87 

96 

95 

95 

96 

98 

99 

99 

98 

95 

95.3 

Mm 

6  8 

68 

70 

69 

7 1 

73 

74 

75 

72 

72 

7  1 

75 

73 

7  1 

73 

73 

73 

72 

7  7 

77 

7  3 

70 

7  3 

72 

68 

71 

76 

75 

78 

70 

70 

72.4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

80 

8  6 

93 

93 

94 

94 

97 

101 

102 

1O0 

99 

100 

99 

103 

88 

95 

38 

102 

97 

9  2 

95 

96 

96 

96 

98 

98 

99 

100 

98 

96 

96.0 

68 

67 

71 

69 

7 1 

7 1 

73 

74 

71 

72 

6  9 

72 

72 

7  3 

72 

74 

72 

72 

76 

76 

74 

72 

70 

74 

72 

66 

72 

75 

79 

72 

70 

72.0 

EORDYCE 

MAX 

94 

79 

88 

92 

94 

93 

94 

97 

99 

100 

100 

99 

100 

99 

1  02 

97 

95 

97 

100 

98 

91 

93 

96 

93 

95 

97 

98 

100 

97 

95 

95 

95,7 

67 

6  9 

6  6 

71 

72 

74 

73 

71 

74 

7  2 

7  5 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

78 

71 

70 

70 

69 

69 

6  7 

72 

73 

74 

69 

69 

71,5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

92 

83 

89 

93 

94 

95 

95 

98 

100 

mi 

9  9 

99 

100 

98 

101 

95 

97 

100 

102 

99 

93 

95 

96 

96 

94 

99 

99 

99 

99 

99 

94 

96,5 

6 

8 

66 

67 

9 

69 

70 

70 

67 

67 

7 1 

68 

73 

69 

74 

69 

70 

70 

73 

73 

69 

66 

70 

70 

69 

69 

74 

73 

70 

68 

69.5 

MOROBAY  LOCK  AND 

DAM  8 

MAX 

96 

8  1 

89 

92 

95 

94 

97 

99 

111 

102 

1  0  0 

102 

99 

100 

104 

90 

98 

99 

102 

95 

94 

98 

97 

98 

97 

102 

101 

99 

99 

98 

96 

97,2 

72 

72 

70 

6  9 

70 

7  1 

70 

76 

71 

7  0 

7  5 

71 

74 

69 

67 

72 

67 

65 

70 

73 

74 

72 

69 

70.4 

PRESCOTT 

MAX 

91 

92 

86 

91 

94 

93 

94 

94 

96 

100 

100 

98 

98 

38 

100 

100 

95 

96 

99 

98 

91 

92 

94 

93 

93 

96 

96 

98 

98 

98 

94 

95.4 

72 

70 

70 

7  7 

73 

74 

75 

76 

73 

7  2 

76 

74 

75 

76 

74 

75 

72 

78 

79 

74 

70 

72 

75 

75 

71 

73 

76 

76 

76 

72 

73.8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

92 

83 

86 

9  0 

92 

92 

92 

95 

96 

98 

97 

98 

97 

96 

100 

92 

96 

97 

96 

96 

94 

96 

94 

95 

97 

99 

98 

96 

97 

94 

94.8 

MIN 

65 

69 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

68 

68 

70 

71 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

75 

68 

67 

71 

71 

65 

68 

72 

72 

74 

71 

69.8 

WARREN 

MAX 

93 

79 

89 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

1  10 

100 

100 

99 

98 

101 

97 

97 

98 

98 

89 

89 

92 

95 

92 

95 

97 

99 

97 

98 

98 

97 

95.3 

ft  * 

« 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

70 

73 

73 

74 

70 

7  1 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

70 

74 

74 

66 

68 

72 

66 

67 

70 

72 

72 

74 

68 

70.2 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  7  s 

MAX 

93 

82 

9  1 

95 

95 

96 

96 

98 

100 

99 

101 

101 

100 

101 

104 

95 

96 

98 

101 

90 

91 

95 

96 

97 

97 

99 

100 

100 

102 

99 

95 

96.8 

MIN 

66 

70 

71 

68 

68 

69 

71 

73 

70 

73 

71 

73 

72 

72 

71 

77 

73 

72 

75 

76 

71 

71 

71 

72 

68 

68 

71 

74 

76 

79 

69 

71.6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

91 

81 

9  0 

93 

93 

94 

95 

97 

5  9 

98 

98 

99 

99 

98 

102 

99 

95 

99 

101 

87 

89 

91 

92 

9  1. 

92 

93 

96 

98 

99 

95 

93 

94.7 

MIN 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

72 

7  2 

72 

73 

72 

78 

71 

72 

75 

73 

72 

67 

72 

73 

68 

68 

71 

73 

73 

76 

70 

71.7 

DUMAS 

MAX 

93 

82 

90 

93 

93 

94 

95 

97 

9  9 

99 

100 

100 

100 

101 

102 

94 

98 

98 

102 

92 

92 

93 

95 

3  5 

95 

98 

99 

100 

100 

96 

98 

96.2 

Mm 

68 

68 

70 

69 

7  0 

72 

72 

73 

73 

76 

73 

74 

74 

75 

73 

75 

71 

73 

78 

71 

70 

66 

72 

75 

67 

70 

73 

74 

75 

75 

72 

72.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   86  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

2-1 

EuDORA 

MAX 

90 

83 

93 

93 

95 

96 

98 

101 

100 

99 

100 

102 

1  00 

103 

97 

95 

09 

103 

It 

92 

95 

98 

94 

94 

96 

99 

102 

101 

94 

9? 

96.4 

MIN 

70 

68 

68 

68 

7  I 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

7*. 

74 

77 

74 

'2 

77 

74 

72 

70 

73 

73 

70 

71 

7  1 

74 

77 

'4 

69 

72.5 

MONTICELLO 

MAX 

93 

78 

88 

93 

94 

95 

96 

97 

99 

98 

98 

99 

98 

98 

101 

92 

)  1 

1  "0 

1  00 

86 

99 

96 

0- 

0  3 

95 

96 

98 

100 

99 

97 

94 

95.0 

MIN 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

71 

73 

74 

75 

72 

72 

72 

71 

73 

76 

69 

72 

77 

71 

71 

66 

69 

72 

68 

68 

72 

73 

78 

7". 

70 

71.3 

PINE  "LUFF 

MAX 

94 

B  * 

89 

94 

96 

96 

97 

100 

101 

102 

102 

101 

103 

1  00 

102 

97 

95 

98 

102 

0  0 

91 

96 

96 

93 

95 

97 

100 

9  7 

90 

96.3 

MIN 

70 

69 

7C 

70 

71 

73 

73 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

76 

74 

74 

79 

74 

74 

69 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

73.1 

PINE  BluFF  FAA  AIRP0R1 

MAX 

96 

87 

92 

95 

97 

97 

98 

LOO 

102 

102 

102 

103 

101 

103 

86 

q  7 

1  0  3 

98 

ft  9 

9  1 

95.7 

MIN 

70 

70 

71 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

77 

75 

77 

75 

76 

" 

75 

78 

75 

n 

t  V 

73 

Ft 

72 

71 

74 

76 

74 

76 

75 

73,9 

PORTLAND 

MAX 

98 

88 

84 

87 

90 

89 

92 

94 

94 

95 

95 

96 

95 

0  0 

LOO 

90 

94 

96 

ion 

82 

87 

91 

90 

90 

92 

9  3 

94 

98 

99 

91 

92.4 

MIN 

71 

7  0 

68 

68 

69 

70 

72 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

74 

77 

73 

72 

75 

76 

72 

68 

72 

73 

68 

71 

73 

72 

'5 

77 

68 

72.1 

ROHWER   2  NNE 

MAX 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

94 

96 

98 

100 

98 

98 

100 

98 

102 

93 

95 

100 

97 

100 

|« 

87 

91 

95 

92 

93 

97 

99 

91 

91 

94.6 

MIN 

68 

66 

69 

67 

69 

69 

78 

72 

72 

75 

71 

75 

74 

73 

72 

78 

71 

72 

77 

76 

72 

74 

72 

7J 

68 

19 

73 

74 

75 

71 

70 

72.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

94 

B  1 

89 

93 

94 

94 

96 

98 

99 

100 

98 

99 

98 

101 

102 

BS 

93 

97 

98 

88 

89 

00 

93 

93 

93 

96 

98 

98 

91 

03 

94.5 

MIN 

65 

67 

68 

69 

72 

72 

7- 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

75 

73 

74 

71 

73 

76 

73 

71 

65 

68 

74 

66 

65 

72 

74 

75 

70 

71.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  .. » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

•       •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

3F  ENS 

EVAP 

.16 

.31 

.24 

.15 

.27 

.31 

.34 

.24 

.28 

.29 

.37 

.37 

.35 

.38 

.39 

.  32 

.17 

.26 

.34 

.33 

.16 

.27 

.28 

.09 

.13 

.18 

.25 

.28 

.30 

.  1 1 

,26 

8.18 

WIND 

20 

10 

20 

10 

10 

20 

40 

30 

16 

17 

14 

14 

13 

19 

14 

10 

13 

18 

27 

41 

35 

28 

22 

20 

20 

20 

10 

20 

10 

10 

10 

590 

100 

102 

97 

108 

106 

107 

97 

100 

101 

1  00 

ioo 

101 

05 

91 

102 

96 

93 

8 1 

91 

93 

95 

99 

98 

69 

96 

97.4 

MIN 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

77 

78 

75 

69 

65 

67 

71 

73 

74 

74 

74 

76 

73 

72 

73.2 

•      *  • 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV  tLLE  4  N 

EvAP 

.10 

.20 

.20 

.25 

.21 

.32 

.23 

.25 

.19 

.26 

.32 

.30 

.29 

.51 

.31 

.16 

.13 

.28 

.29 

.16 

.30 

.22 

.11 

.05 

.12 

.18 

.21 

.24 

.13 

.18 

.25 

6.75 

WIND 

15 

27 

12 

11 

7 

14 

18 

8 

7 

12 

14 

19 

28 

19 

18 

• 

15 

» 

22 

9 

30 

23 

6 

6 

4 

8 

15 

13 

4 

31 

24 

450 

MAX 

97 

92 

93 

95 

100 

100 

99 

97 

100 

103 

103 

102 

100 

104 

102 

91 

100 

101 

102 

100 

97 

95 

95 

91 

90 

100 

99 

100 

95 

95 

0  9 

98.0 

MIN 

69 

70 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

75 

74 

72 

73 

78 

'5 

75 

77 

78 

77 

57 

68 

69 

72 

73 

71 

71 

75 

83 

75 

73 

73.0 

»      •  # 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.17 

.23 

.13 

.12 

.06 

.26 

.30 

.21 

.12 

.30 

.22 

.31 

.29 

.31 

.27 

.05 

.16 

.22 

.24 

.19 

.23 

.24 

.16 

.20 

.24 

.25 

.25 

.24 

.25 

.19 

6. 626 

WIND 

22 

29 

26 

22 

19 

27 

37 

30 

17 

30 

21 

25 

25 

27 

26 

48 

10 

20 

15 

26 

23 

22 

17 

23 

26 

17 

18 

21 

22 

23 

23 

735) 

NIMR00  DAM 

EVAP 

.10 

.15 

.12 

.05 

.10 

.11 

.13 

.08 

.15 

.18 

.19 

.17 

.10 

.19 

.21 

■  27 

.00 

.10 

.13 

.19 

.11 

.14 

.18 

.04 

.04 

.14 

.12 

.15 

.07 

.12 

.16 

3.98 

WIND 

3 

t 

6 

3 

3 

6 

1 

6 

4 

7 

5 

5 

4 

5 

8 

1 

4 

6 

6 

3 

■ 

3 

2 

0 

1 

3 

4 

4 

- 

10 

14, 

•       •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTbART  9  ESE 

EvAP 

.20 

.46 

.10 

.23 

.29 

.32 

.36 

.30 

.30 

.35 

.33 

.32 

.34 

.38 

.36 

.39 

.37 

.26 

.31 

.22 

.09 

.26 

.25 

.26 

.24 

.28 

.23 

.28 

.22 

.28 

.29 

9.86 

WIND 

52 

29 

60 

66 

74 

97 

74 

45 

46 

34 

38 

43 

58 

53 

57 

30 

30 

55 

40 

R2 

33 

20 

77 

43 

22 

16 

31 

52 

53 

31 

1441 

MAX 

93 

96 

91 

94 

99 

100 

99 

100 

103 

103 

106 

104 

103 

103 

103 

104 

82 

104 

101 

102 

84 

98 

99 

100 

97 

100 

100 

104 

104 

93 

99 

99.0 

MIN 

71 

70 

71 

74 

75 

75 

75 

76 

78 

78 

76 

77 

79 

75 

76 

78 

75 

76 

80 

78 

74 

69 

70 

76 

74 

74 

76 

78 

77 

77 

75 

73.3 

«      •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.18 

.13 

.13 

.24 

.27 

.26 

.19 

.16 

.30 

.30 

.29 

.28 

.33 

.17 

.29 

.09 

.19 

.28 

.25 

.24 

.18 

.21 

.17 

.21 

.22 

.25 

.20 

.18 

.29 

6.93B 

WIND 

22 

27 

8 

23 

19 

31 

29 

21 

19 

19 

18 

2  1 

19 

20 

25 

24 

13 

12 

12 

15 

20 

17 

4 

a 

12 

7 

12 

11 

23 

27 

20 

557 

narrows  oau 

EVAP 

.13 

.29 

.15 

.16 

.10 

.28 

.31 

.25 

.27 

.31 

.33 

.3! 

.28 

.36 

.27 

.12 

.17 

.24 

.24 

.16 

.18 

.18 

.19 

.14 

.12 

.24 

.22 

.21 

.30 

,20 

6.93B 

WIND 

12 

16 

10 

20 

11 

27 

31 

26 

26 

28 

23 

21 

24 

27 

27 

26 

5 

12 

15 

17 

15 

9 

6 

1  1 

13 

10 

20 

10 

17 

26 

14 

557 

MAX 

90 

89 

87 

90 

88 

96 

97 

98 

94 

98 

100 

97 

99 

100 

97 

96 

97 

97 

103 

101 

98 

92 

94 

97 

91 

89 

97 

96 

98 

ioo 

01 

95.0 

MIN 

70 

70 

71 

71 

64 

72 

72 

72 

75 

76 

76 

72 

'3 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

72 

75 

76 

72 

75 

65 

72 

72 

73 

73 

72 

72.7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EvAP 

.1  = 

.11 

.13 

.42 

.14 

.31 

.32 

.27 

.29 

.21 

.10 

.29 

.20 

.38 

.21 

.23 

.23 

.29 

.17 

.10 

.36 

.29 

.19 

.29 

.30 

.24 

.24 

.32 

.23 

7.71B 

WIND 

2 

2 

1 

4 

5 

7 

28 

17 

7 

4 

2 

2 

3 

7 

8 

5 

4 

3 

3 

3 

6 

6 

5 

11 

3 

4 

5 

7 

9 

27 

12 

212 

MAX 

100 

96 

79 

100 

100 

100 

106 

102 

102 

106 

103 

103 

103 

102 

103 

111 

98 

101 

105 

99 

92 

100 

103 

103 

93 

99 

101 

107 

97 

ioo 

102100,5 

MIN 

70 

72 

71 

67 

74 

74 

68 

75 

76 

77 

79 

78 

'8 

77 

77 

69 

75 

77 

76 

78 

77 

68 

68 

75 

74 

73 

74 

70 

77 

77 

75 

74,0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

•  1  month 

e 

L* 
0 

i 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
82 

83 
81 

87 
60 

92 
80 

92 
82 

93 
79 

94 
80 

96 
62 

98 
83 

98 
84 

98 
87 

99 
86 

99 
87 

99 
67 

99 
86 

90 
87 

96 
86 

96 
86 

95 
B5 

91 
87 

85 

98 
64 

IS 

H3 

95 
84 

97 
83 

96 
82 

97 

95 
83 

98 
67 

98 
86 

97 
86 

95.0 
83.9 

SLOPE  OF  GROUND i  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE i  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER.  GRASS.  INSTRUMENTATION, 
SOIL    THERMOMETERS .      MAX  AND  MIN  FOR   24   HOURS   ENDING  AT   7  A.  M. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966  ARKANSAS 


Station 

July 

Auausl 

S     t  be 

October 

Novembe 

J 

F  b  arv 
ru 

March 

April 

M 

ay 

J  e 

T  tal 

Normals 
July-June 

»  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  0AM 

0 

a 

46 

248 

BENTONVILLE    5  WSW 

0 

0 

23 

202 

340 

632 

998 

754 

453 

255 

85 

2 

3744 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

36 

180 

307 

569 

995 

730 

418 

226 

65 

2 

3526 

3670 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

0 

0 

44 

245 

376 

654 

1054 

759 

498 

285 

92 

3 

4010 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

0 

0 

25 

191 

306 

608 

989 

712 

434 

223 

74 

3 

3565 

3794 

GRAVETTE 

0 

0 

8 

206 

343 

635 

1030 

767 

482 

247 

88 

1 

3807 

3999 

HARRISON 

0 

0 

29 

194 

341 

599 

3849 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

0 

0 

36 

186 

362 

597 

1053 

776 

472 

280 

88 

3 

3853 

HUNTSVI LLE 

0 

0 

37 

219 

317 

617 

996 

747 

460 

254 

85 

4 

3738 

LEAD  HILL 

0 

0 

20 

176 

301 

589 

962 

724 

396 

220 

58 

1 

3467 

3980 

ROGERS 

0 

0 

30 

176 

303 

604 

992 

745 

434 

2  30 

67 

3 

3604 

3816 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

25 

184 

286 

603 

960 

717 

436 

226 

67 

0 

3504 

#       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

0 

0 

28 

2  84 

369 

646 

1022 

769 

261 

76 

3 

EVENING  SHADE    1  NE 

0 

1 

45 

305 

638 

949 

707 

445 

223 

58 

4 

GILBERT 

0 

0 

34 

263 

311 

609 

978 

718 

440 

217 

55 

3 

362  8 

GREERS  FERRY  DAM 

0 

0 

20 

175 

306 

632 

950 

739 

498 

217 

77 

5 

3619 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

645 

755 

469 

261 

82 

8 

3876 

MARSHALL 

0 

0 

20 

190 

282 

566 

994 

725 

392 

203 

54 

2 

3428 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

0 

0 

31 

194 

637 

1010 

785 

489 

254 

79 

0 

3729 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

0 

0 

38 

247 

400 

688 

1042 

791 

513 

269 

92 

5 

4085 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

0 

0 

24 

165 

268 

556 

1026 

717 

389 

203 

63 

2 

3413 

YELLV I LLE 

0 

0 

44 

275 

358 

621 

1029 

751 

44  7 

269 

67 

* 

3865 

*       •  • 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

0 

0 

23 

192 

305 

975 

695 

395 

165 

28 

2 

BALD  KNOB 

0 

0 

1  3 

152 

268 

559 

881 

654 

387 

145 

40 

2 

3101 

BATESVI LLE  LIVESTOCK 

0 

o 

26 

196 

293 

624 

960 

700 

407 

192 

60 

3 

3461 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

0 

0 

26 

220 

317 

597 

944 

704 

409 

182 

48 

2 

3449 

BEEDEVILLE 

0 

0 

21 

165 

278 

568 

917 

660 

389 

157 

31 

1 

3187 

blytheville 

0 

0 

21 

127 

244 

531 

938 

653 

355 

156 

27 

0 

3052 

3366 

CORNING 

0 

a 

22 

223 

338 

598 

997 

728 

410 

209 

50 

1 

3576 

3635 

JONESBORO 

0 

a 

16 

146 

268 

544 

940 

699 

379 

172 

41 

0 

3205 

3331 

KEISER 

0 

0 

21 

200 

313 

636 

979 

724 

460 

208 

65 

4 

3610 

MARKED  TREE 

0 

0 

16 

165 

250 

541 

90  3 

648 

360 

173 

36 

1 

3093 

3539 

NEWPORT 

0 

0 

17 

153 

248 

544 

90  5 

666 

357 

163 

28 

0 

3081 

3197 

PARAGOULO   RADIO  KDRS 

0 

0 

17 

157 

2  70 

570 

942 

699 

377 

172 

34 

0 

3238 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

24 

211 

339 

629 

982 

737 

428 

214 

51 

1 

3616 

3575 

SEARCY 

0 

0 

16 

131 

248 

525 

879 

639 

376 

142 

39 

2 

2997 

3185 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

0 

0 

2 1 

1 92 

333 

602 

992 

740 

422 

226 

54 

0 

3582 

*       »  • 

WEST   CENTRAL  04 

APPLETON 

0 

0 

19 

112 

278 

6  36 

860 

705 

415 

211 

74 

BOONE  V 1 LLE 

0 

1 2 

250 

562 

873 

633 

359 

123 

27 

0 

2980 

3044 

CLARKSV I LLE 

0 

0 

13 

141 

246 

573 

876 

637 

349 

116 

27 

0 

2978 

DARDANELLE 

0 

0 

11 

144 

254 

587 

890 

643 

358 

129 

29 

0 

3045 

2995 

DEVILS  KNOB 

0 

0 

51 

184 

333 

616 

1018 

778 

478 

261 

88 

2 

3809 

FORT   SMI TH  WB  AIRPORT 

0 

0 

16 

144 

286 

576 

938 

659 

384 

152 

30 

0 

3185 

3292 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

22 

193 

292 

591 

909 

654 

394 

164 

50 

2 

3271 

MENA 

0 

0 

20 

165 

258 

579 

861 

650 

366 

138 

44 

0 

3101 

3045 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

60 

266 

361 

667 

1076 

786 

519 

326 

OZARK 

0 

0 

8 

125 

255 

559 

873 

624 

356 

126 

31 

0 

2957 

3275 

PARIS 

0 

0 

11 

128 

264 

590 

900 

650 

363 

134 

35 

0 

3075 

RUSSELLVILLE   4  N 

0 

0 

21 

174 

283 

623 

92  3 

673 

416 

154 

40 

0 

3307 

SUBIACO 

0 

0 

12 

109 

245 

542 

860 

616 

335 

119 

31 

0 

2889 

3070 

WALDRON 

0 

0 

e 

141 

244 

563 

873 

631 

339 

133 

32 

0 

2964 

WH I TE  ROCK 

0 

0 

31 

157 

318 

620 

965 

743 

455 

216 

73 

1 

3579 

»       «  » 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

0 

0 

10 

102 

197 

499 

864 

606 

333 

103 

32 

0 

2746 

BE  NTON 

0 

0 

18 

142 

234 

543 

864 

602 

315 

114 

38 

3 

2873 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

21 

157 

266 

611 

902 

672 

456 

174 

55 

4 

3318 

CONWAY 

0 

0 

11 

130 

231 

562 

870 

614 

355 

118 

36 

1 

2928 

2955 

GREENBRIER 

0 

0 

19 

161 

292 

609 

927 

671 

405 

169 

54 

2 

3329 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

12 

75 

179 

456 

829 

579 

312 

76 

27 

0 

2545 

2692 

LEOLA 

0 

0 

18 

163 

247 

529 

864 

399 

358 

124 

35 

2 

2939 

LITTLE  ROCK  Wb  AIRPORT 

0 

0 

19 

1  37 

257 

561 

916 

611 

327 

115 

42 

0 

2985 

3219 

MALVERN 

0 

0 

22 

134 

219 

535 

861 

599 

353 

115 

28 

2 

2868 

MORRILTON 

0 

0 

7 

100 

197 

511 

840 

598 

314 

92 

31 

0 

2690 

3181 

NIMROD  DAM 

0 

0 

24 

138 

278 

607 

934 

675 

417 

143 

61 

0 

3277 

PERRY 

0 

0 

14 

143 

252 

580 

886 

576 

361 

142 

29 

1 

2984 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

24 

145 

220 

615 

850 

596 

327 

96 

35 

2 

2810 

»       »  * 

EAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

0 

0 

16 

139 

217 

533 

844 

574 

322 

124 

28 

4 

2801 

BR INKLEY 

0 

0 

22 

188 

278 

571 

902 

656 

383 

164 

60 

4 

3228 

3019 

CABOT   4  SW 

0 

0 

21 

137 

241 

570 

887 

643 

357 

128 

39 

2 

302  5 

CLARENDON 

0 

0 

15 

142 

236 

569 

886 

633 

351 

120 

33 

0 

2985 

DES  ARC 

0 

0 

16 

108 

188 

503 

836 

590 

296 

102 

26 

0 

2665 

FORREST  CITY 

0 

0 

25 

154 

250 

560 

936 

640 

356 

126 

34 

2 

3083 

HELENA   S  NW 

0 

0 

29 

185 

274 

647 

931 

660 

420 

178 

42 

8 

3374 

2810 

KEO 

0 

0 

19 

145 

235 

524 

857 

603 

346 

112 

35 

1 

2877 

MAR  I  ANNA    2  S 

0 

0 

23 

149 

233 

602 

981 

615 

364 

31 

3 

3032 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

14 

130 

223 

548 

877 

62  3 

361 

169 

45 

2 

2992 

STUTTGART 

0 

0 

8 

82 

196 

502 

850 

589 

326 

113 

28 

0 

2694 

2797 

STUTTGART  9  ESE 

0 

0 

19 

151 

238 

588 

893 

632 

386 

145 

46 

1 

3099 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

20 

104 

220 

590 

949 

615 

376 

135 

28 

2 

3039 

WYNNE 

0 

0 

22 

155 

258 

552 

934 

644 

348 

159 

38 

5 

3115 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966 


SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
MOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

T  EXARKANA   WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL  08 

ARK AOELPHI A 
CAMDEN  1 

EL   DORAOO   FAA  AIRPORT 

FORDVCE 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK  ANO   DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT   3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONT ICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER   2  NNE 
STAR   CITY  4  ENE 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

F  h 
e  ruary 

March 

A  1 
April 

May 

June 

Total 

ARKANSAS 

Norma  la 
July-June 

0 

0 

6 

111 

204 

512 

785 

675 

308 

99 

15 

0 

2615 

0 

0 

7 

137 

243 

541 

843 

596 

374 

1  35 

22 

0 

2898 

0 

0 

16 

137 

195 

570 

924 

634 

372 

132 

35 

0 

2914 

2810 

0 

0 

12 

155 

273 

566 

917 

651 

401 

155 

32 

1 

3163 

3307 

0 

0 

14 

138 

239 

577 

849 

659 

433 

155 

37 

1 

3102 

0 

0 

10 

137 

233 

580 

858 

669 

411 

160 

43 

0 

3101 

0 

0 

5 

100 

159 

467 

751 

529 

278 

91 

17 

0 

2397 

2452 

0 

0 

9 

107 

150 

457 

797 

551 

287 

97 

31 

0 

2486 

0 

0 

a 

100 

136 

437 

749 

534 

281 

82 

22 

0 

2349 

2533 

0 

0 

10 

103 

183 

494 

787 

559 

320 

103 

32 

0 

2591 

0 

0 

8 

108 

159 

449 

748 

520 

281 

79 

19 

1 

2372 

2645 

0 

0 

17 

123 

186 

517 

804 

581 

327 

104 

23 

2 

2684 

2402 

0 

0 

10 

114 

189 

483 

794 

539 

286 

89 

25 

1 

2630 

0 

0 

14 

122 

227 

461 

763 

622 

283 

91 

24 

3 

2610 

2299 

0 

0 

18 

136 

189 

541 

795 

568 

353 

104 

12 

2 

2718 

0 

0 

9 

82 

157 

466 

753 

532 

279 

84 

20 

0 

2382 

2627 

0 

0 

15 

142 

222 

531 

812 

55? 

331 

IS 

1 

0 

0 

13 

103 

175 

476 

794 

535 

298 

99 

21 

1 

2515 

2424 

0 

0 

11 

106 

139 

469 

736 

493 

283 

83 

14 

1 

2335 

2462 

0 

0 

15 

134 

168 

519 

810 

531 

287 

101 

19 

3 

2587 

0 

0 

11 

115 

182 

499 

827 

548 

298 

104 

17 

0 

2601 

2605 

1 1 

125 

435 

0 

0 

13 

96 

162 

456 

766 

543 

295 

87 

22 

1 

2430 

0 

0 

7 

88 

152 

451 

782 

511 

280 

74 

22 

0 

2367 

2538 

0 

0 

13 

113 

199 

499 

860 

577 

312 

101 

30 

0 

2704 

0 

0 

10 

100 

155 

492 

777 

532 

282 

98 

25 

0 

2471 

2484 

0 

0 

19 

126 

187 

526 

813 

537 

297 

148 

32 

2 

2687 

0 

0 

16 

128 

189 

501 

816 

554 

324 

115 

30 

2 

2675 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
JULY  1966 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LUUIN  I  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbLnVLn 

PHECIP 

EVAP 

SPECIAL 

JAMK  r    v  ■    WILL  I  AM 5 

85' 

°] 

28' 

OWEN   B*   HENDR I  X 

H06ART  WATTS 

522 

ss 

°ONN 1 E  BARTLETT 

AOKADELPHJ A 

I't 

CLAPK 

20C 

6P 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ABU  ANSA  S  CITY 

023* 

DESHA 

; 

33  3T 

91  12 

145 

7; 

Clarence  l. Westmoreland 

178 

SS 

HOWARD 

7i 

PA"L|NF    A  PINKEPTON 

210 

230 

f." 

6P 

INDEPENDENCE 

571 

5P 

UNIVERSITY  of  apkanSAS 

I  NDEPENDENCE 

277 

7A 

DONNIE  BPYANT 

250 

n.  c.  hfnpy 

298 

0A 

0EEOEV1 LLE 

JACK  SON 

221 

p!  m*  rSfc^fnrioge 

BENTON 

03 

SALINE 

3*  33 

92  37 

203 

6A 

ETTA  C.  BUPKS 

BENTONVILLE    5  WSW 

BENTON 

■ 

7* 

CFNTERTON    STATF  HTCHRY 

8ERRYVILLE  4  NW 

CARROLL 

■ 

1160 

7* 

EOWIN  L*  CHAMPLIN 

B IG  FORK 

04 

"  in 

1 1  on! 

7A 

P, | ^Hipr(   2  SE 

072* 

HOT  SPRING 

: 

3no 

7A 

L0U1 SE  H ,  YATES 

0746 

LAWRENCE 

289 

7* 

WIlLIAM  R«  WILLIAMS 

GARLAND 

426 

OA 

OA 

U  S  CORPS  OF  ENGINFEPS 

07  98 

4261 

BLUFF  CITY  3  St* 

7A 

BLYTHFVILLE 

MISSISSIPPI 

252 

" 

7A 

JOE    F.  ATKINSON 

BONNEPDALE 

'■' 

HOT  SPRING 

: 

34  2  3 

93  23 

1000 

7A 

O.   E.  KFTCHUM 

BOONEVJLLE  6  NW 

0023 

04 

35  12 

SO 

60O 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

0i26 

i 

35  13 

730 

: 

35  n 

610* 

511 

7P 

i 

1 

Rntl  |  NBURG    J  S 

0842 

0? 

33  39 

1200 

c 

0040 

3 

33  52 

235 

EUNICE  INGfRSOLL 

F  RANK  L 1 N 

1 

35  2  1 

470 

BRANCH   3  SW 

FPANXL I N 

1 

35  16 

5om 

• 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR1NKLEY 

7 

70! 

7A 

:  m 

BICHAOO    ».  WIES 

BUFFALO  TOWER 

ioio 

01 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

t3 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  OAM 

1020; 

BAKTER 

1 

.„„ 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1082 

MISSISSIPPI 

1 

S  11 

240 

CABCT  A  SW 

o* 

34  57 

289 

B»  M,  wALTHEP 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

7 

36  07 

6F 

AUSTIN  D>  HARPIS 

11  V 

no 

OUACHITA 

3 

11' 

3P 

7A 

C  H 

M I ION  M,    BA I LF  y 

CAPl.  |  ?LE  1 

LONOKE 

1 

8  A 

CARPENTER  DAM 

1231 

GARLAND 

34  2  7 

405 

7A 

CLARENPON 

14  42 

MQNPOE 

1 

34  41 

172 

5P 

JOE  V«  HAVFNER 

CLARKSVILLE 

04 

1 

33  20 

436 

6P 

J] 

DR.    IRVING   T.  BEACH 

CLARK  Sv 1 LLE  6  NNE 

1457 

1 

33  32 

93  23 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

M 

VAN  BUR EN 

7 

33  35 

510 

7A 

F APL  R*  p  1 DD ICK 

C  OM  B  S  3  S  E 

1574 

?! 

MAO  1  SON 

1400 

COMPTON 

1502 

01 

NEWTON 

1 

36  03 

?166 

1596 

f>5  FAULKNEP 

33  05 

7* 

CORNING 

1632 

01 

CLAY 

1 

36  2* 

291 

5 

i 

C  H 

POLK 

* 

34  26 

1050 

CROSSETT  7  S 

ASHLEY 

33  02 

175 

5P 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

0« 

PULASKI 

36  42 

35o 

DAISY  I  E 

1814 

PIKE 

1 

34  15 

650 

c 

FERNA    JONES  TEPOEP 

DAMASCUS 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  B»OWN 

DANVILLE 

]  flK. 

YELL 

1 

35  03 

93 

370 

JOSEPH  A.  mOUPt ,  jr. 

DANVILLE  SCS 

1835 

1 

35  o* 

370 

iC 

DARDANELLE 

!«•' 

YELL 

1 

35  13 

6P 

7A 

PE  QUEEN 

SFVIER 

\ 

34  n? 

*20 

3P 

0<   TUCKFP  VASSEP 

OERMOTT   3  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

1*3 

6P 

PA0IO  STATION  KVSA 

PPAIP1E 

1 

34  58 

204 

SP 

i 

DEVILS  K NOB 

[902 

JOHNSON 

35  43 

2350 

IP 

mrs>  Gloria  ■■.  vickers 

0  IERKS 

2015 

a?; 

SP 

DUMAS 

2140 

DFSHA 

33  33 

6P 

a 

TPAVI 3  C.  KFAHFY 

EL  DORADO  FaA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

33  13 

92  4R 

232  MID 

■"I 

U   S  FFO   AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2353 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

133 

3Pl 

EUREKA  SPRINGS 

2336 

01 

CAR POLL 

36  24 

1  465 

6P| 

C  H 

0? 

SHARP 

1 

SS 

F AYETTEVI LLP    FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

1231 

MID 

Miri 

FAyETTEVILLF  exp  sta 

01 

WASHINGTON 

36  06 

1270 

3P 

80 

c 

1  IN  1  VF»<:  1  T  V  OF  APKAN^AS 

FORDYCE 

2340 

DALLAS 

5 

264 

3P 

,P 

FOREMAN 

LITTlF  DIVER 

4 

41 

c 

LESL1F    P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

st  Francis 

261 

5P 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

MIC 

-! 

CHJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

i  e 

1 

35  19 

94  09 

79? 

" 

JAMES  I.  CPISTFE 

FULTON 

2*70 

HEMP  S IE AO 

4 

33  37 

91  48 

26f 

», 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760  03  WHITE 

35  08 

200 

7A 

BESSIE  E.  AkERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

" 

!i  5" 

595 

3P 

7A 

■ 

MPS  I  DA  A  > I LL 1  ON 

:«<•;> 

07 

PIKE 

34  20 

5*7 

7A 

WOODPOW  TACkETT 

GRAVELLY  o  E 

YELL 

34  53 

*51 

GPAVETTE 

0] 

BENTON 

36  24 

1250| 

SS 

GREEN  FOREST  *  F  SE 

01 

CARROLL 

1 

1  300 

7A 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

1 

35  14 

7A 

CHARLES  F,  FOPO 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

33  13 

Si 

7A 

DOROTHY  M,  SEEN 

CREEPS  FERRY  DAM 

2970 

02  CLEBUPNF 

33  3  1 

92  on 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

GUP  DON 

3 

33  33 

93  io 

i 

HAMBURG 

3006 

09 

ASHLEY 

33  14 

9]  48 

6P 

HARDY 

3132 

?2 

SHARP 

7 

36  19 

91  29 

c 

HARRISON 

01 

BOONE 

1 

36  14 

93  07 

1150 

7* 

HECTOR 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

137C 

"IC 

12  35 

0* 

POPE 

35  2" 

92  5ft 

7A 

HELENA  5  NW 

12*2 

PH1LL IPS 

7 

III 

7A 

HOPE  3  NE 

3420 

Mf MP STEAD 

3 

33  43 

93  33 

8  A, 

0A 

C  H 

HOPPER 

3430 

MONTGOMERY 

34  22 

93  M 

70C 

7A 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

3442 

SEVIER 

33  56 

9*  22 

6  A, 

EL12ABFTH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

05 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

MAO  I  SON 

3ft  05 

14S3 

so 

7A 

c 

MAY  PFAPL  MAOKI.EY 

HUT  T [G  DAM 

* 

33  02 

g;  05 

60 

c 

U  S  COOPS  OF  ENGlNFEos 

INDEX 

3584  07 

LITTLE  RIVFR 

4 

'i  35 

9*  03 

300 

7A 

W.  E*  MCDOWELL 

JASPER 

•  t  0" 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

JAMES    S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

370*1 

OS 

GARLAND 

34  4? 

93  0* 

730 

7A 

LURA  6.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

01 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

f.s 

?A 

» 

BENEDICTINE   S 1  STEPS 

KEISER 

MISSISSIPPI 

2 

55  41 

90  03 

232 

7A 

MAKSIE  TAYLOR 

KEO 

3062 

06 

LONOKE 

1 

34  16 

92  00 

230 

K  INGSLAND  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

3 

33  5C 

92  16 

• 

ARKANSAS   FOPESTRY  COMM 

STATION 

1     INDEX  NO.  I 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP 

PRECIP. 

E 

SPECIAL 

LAKE  CITY 

3990 

03 

CRAIGHEAD 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

0* 

PULASKI 

LITTLE  POCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

34  19 

93  31 

mabel  l.  Forrester 

LEAD  HILL 

4 1  06 

01 

BOONE 

ETHEL  PUMPHREY 

1  LEOLA 

4134  08 

PIERCE  A*  PFEDEP 

LITTLE  ROCK  WB  A1RPO0T 

PULASKI 

M  rr 

LI    S  WEATHFP  BUREAU 

LITTLE  P.OCK  F1LT  PLANT 

423< 

0! 

M1C 

LITTLE   POCK    WATFPWOPK  S 

L UPTON 

4386 

O: 

NEWTON 

■ 

TA 

LOLA   D  JOHNSON 

j  MADISON 

4521 

ST  FRANCIS 

It 

JAMES   C.  HODGES 

MAGNOLIA    3  N 

4-i48  08 

COL UMBI A 

33  19 

93  1* 

313 

6P 

H 

EARLE  F.  GRAHAM 

]  MAGNOLIA    5  N 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

|  MALVERN 

MOT  SPPING 

4» 

°ADIO   STATION  KBOK 

I  MAMMOTH  SPR ING 

4572 

0; 

FULTON 

36  29 

91  32 

SS 

7A 

JOHN  H.  MCKEE 

MAPI ANNA   2  S 

06 

LEE 

90  46 

6P 

TA 

C  H 

HENRY  CARL05  STATON 

MARKEO  TREE 

<.C"-4 

03  POINSETT 

5S 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

02 

SEARCY 

■ 

SS 

7A 

MINNIE  HORTON 

SEAPCY 

: 

BARBARA  J.  CPAIG 

1  MELBOURNE  5  WNW 

*7f| 

0; 

IZARD 

76 

MRS.  JUANITA  COOPFR 

MENA 

POLK 

6R 

7A 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  OAM 

4039 

LITTLE  RIVER 

33  4  ] 

93  38 

316 

U  S  ENGINEERS 

1  MONT IC6LL0 

09 

DREW 

1 

33  3B 

91  *7 

273 

3P 

5P 

:  m 

PAOIO  STATION  tHBM 

MONTROSE 

4906  no 

ASHLEY 

• 

33  19 

17< 

c 

ARK    POwFP  AND   LIGHT  CO 

MOP OB AT    LOCK    ANO   DAM  8 

CALHOUN 

SS 

c 

u  5  coop^  of  engineers 

1  MORRILTON 

0! 

35  06 

92  44 

20< 

,0 

71 

.  MOUNT  IDA 

MONTGOMEPY 

3*  3  3 

93  30 

9P 

7A 

C  H 

WIlLIAm  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

son 

04{  LOGAN 

2800 

5f 

SP 

ARKANSAS   FOPESTRY  COMM 

MOUNTAIN   HOMF    1  NNW 

02 

BAXTER 

BOO 

7A. 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

800 

OA 

V  S  CORPS  OF  ENGINFEPS 

MOUNTAIN  VIEW  2  E  SE 

0; 

STONE 

33  51 

92  05 

76  8 

Ts 

7A 

NELL    A.  TAPLEY 

MULBE°PT    6  NNE 

307; 

04 

FRANK  L I N 

l 

35  34 

94  01 

900 

HENRY   G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

PIKE 

3 

34  09 

93  *3 

425 

OA 

OA 

BMC 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

*  1 1; 

HOWARD 

550 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

HOWARD 

33  57 

93  52 

I 

CLOSED  2/20/66 

NATHAN  4  WNW 

HOWARD 

3*  07 

£ 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

COAWFORp 

70 

MRS.   NONA   '  .  HAILEY 

NEWHOPE    3  E 

PIKE 

1. 

93  50 

050 

7a 

Elsie  f,  ward 

NEWPORT 

■  1  B( 

35  36 

91  17 

225 

7A 

LEVI    W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5200  05 

PERRY 

3*  57 

*80 

OA 

8* 

r 

u  s  corps  of  engineers 

KOOFOO,  OAM 

3228 

BAXTER 

- 

36  1- 

92  15 

4  23 

= 

U  S  CORPS  OF  ENGINFEPS 

OOELL  3  N 

5334 

94  24 

180O 

7*1 

MPS.  CLARA  w.  HURST 

ODEN  2  W 

3350 

MONTGOMERY 

- 

3*  36 

93  48 

800, 

7J 

U  S  FOREST  SERVICE 

337< 

HOWAPD 

33  46 

93  35 

300 

1  OSCEOLA 

03 

MISSISSIPPI 

245 

WILLI  AM  T  WALLACE 

1  OWENSVILLE 

SALINE 

\ 

34  37 

92  49 

500i 

MRS.  GUY  E.  COOK 

S3  = 

FPANKl IN 

35  29 

H 

BURNS  WAKEFIFLO 

OIONE 

"1*  04 

JOHNSON 

19O0 

VIRGIL  0.  MELSON 

PAPAGOULD  PAOIO  KDRS 

3562 

GREENE 

\ 

36  03 

90  29 

27( 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

3376 

LOGAN 

35  10 

s 

PARIS  4  WSW 

3577 

LOGAN 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

3386 

ok 

CROSS 

! 

18  16 

90  35 

III 

ri 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

3391 

0* 

SCOTT 

34  40 

93  57 

66  8 

,J 

BOMAP  K.  HANSARD 

PARTHENON 

3602 

01 

NEWTON 

■ 

35  37 

925 

ETHFL  CARLTON 

PEPPY 

3691 

PERRY 

330 

SS 

tj 

r 

A .  0.  MOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

o< 

JEFFERSON 

213 

6P 

PINE  BLUFF  F  *  A  AIOPOPT 

5736 

o*> 

JEFFERSON 

20*  MID 

.9 

<  h 

II    S  FTO   AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

3760 

MONTGOMFR Y 

840 

71 

PINEY  GROVE 

CLARK 

! 

H  10 

375 

MRS.   NOPMA   T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

0': 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

6P 

Ip 

BENEDICT  INF  SISTERS 

PORTLAND 

3B66 

ASHLFT 

33  14 

B 

3P 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

3908 

NEVADA 

93  23 

5P 

7A 

P.   P.   HAMS Y 

PRE  SCOTT  SCS 

5910 

00 

NEVADA 

1 

33  48 

93  23 

: 

U  S  SOIL  CONS  SFRV1CF 

597o   02  MARION 

7 

36  13 

92  31 

800 

c 

EUlICE  MARKLE 

RATCLIFF  2  S 

^ 

<:u 

LOGAN 

\ 

35  17 

93  33 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

R ATCL IFF   5  NE 

FPANKL IN 

35  21 

420 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF    5  NNW 

6001 

FRANKLIN 

35  22 

93  59 

46  ( 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

LOGAN 

\ 

33  10 

93  53 

7* 

LULA  m,  WEEKS 

601C 

M ILLFP 

i 

94  02 

250 

7A 

c 

REMMEL  DAM 

0! 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

ARK   POWER   AND   LIGHT  CO 

ROGERS 

01 

36  20 

94  07 

1387 

HOWARD  FOWLFR 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

1 

33  40 

9]  16 

130 

52 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL V  1  LLF  *  N 

6332 

POPE 

1 

39  20 

91  09 

360 

3P 

5P 

IP 

SAINT  CHARLES 

6376 

0( 

ARKANSAS 

7 

34  2  3 

20O 

8a 

U  S  FISH  AND  WILOLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6300 

03 

CLAY 

, 

36  27 

90  08 

300 

GIlLIS  p.  NFELFy 

SALEM 

6*03 

02 

FULTON 

7 

36  23 

91  50 

7/ 

ALGER  B.  PO-FROY 

SEARCY 

ft506    03  WHITE 

7 

35  13 

91    4  5 

2*5 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6966 

OS 

GRANT 

, 

3*  2  7 

92  21 

290 

3 

ARKANSAS   FORFSTPY  COMM 

SHIRLEY 

02 

7 

33  39 

92  19 

533 

It 

REFDIS  ALLFN 

SILOAM  SPRINGS 

66?* 

01 

8ENTON 

36  11 

94   3  3 

1  !50 

SPARKMAN    3  WSW 

DALLAS 

92  54 

152 

MATTIE  0.  MIZFLL  $  1 

STAMPS 

LAFAyETTF 

J 

33  22 

93  29 

270 

HUBERT  A  0AKFP 

STAR  CITY  4  ENE 

6023 

L  INCOLN 

j 

33  37 

91  47 

182 

SS 

SS 

BURN1CF  FRIZZELL 

STORY 

MONTGOMEPY 

34  42 

93  31 

630 

STUTTGART 

6916 

ARKANSAS 

34  29 

91  3Z 

214 

7A 

STUTTGART  9  ESE 

ARKANSAS 

j 

34  20 

91  25 

198 

3 

7A 

:* 

MNIVFPSITY  OF  ARKANSAS 

TAYLOR0 

6926 

LOGAN 

1 

33  10 

91  39 

300 

It 

NEW  5UBIACO  ABBEY 

7030 

M 

COL UMBI A 

33  06 

93  27 

247 

IDELLE  0.  NOowoOO 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MILLER 

4 

33  27 

94  00 

M|C 

M][ 

C  HJ 

U    S  WEATHER  BURFAU 

WALDRON 

SCOTT 

1 

675 

>P 

C  H 

WILLIAM   p.  BIVFNS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

T,  10 

03 

LAWRENCF 

36  08 

90  36 

272 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

1 

92  04 

206 

6P 

7fl 

T( 

g" 

CHARLEY   L.  SHARP 

WFST  MEMPHIS 

7712 

06!  CP  I  TTENOFN 

2 

90  1  1 

220 

3P 

W   MFMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

77*4 

FULTON 

36  19 

91  52 

600 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

04  FRANKLIN 

1 

35  *1 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bur 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 


i  Airport  Station,  Adams  F  ield,  Little  Rock,  Arkan* 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total* 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Repliant  wind  ll  the  vector  sum  of  wind  direction! 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


'  'H  >LH\  A  I  ION  TIME  The  Mat 
and  Snow  on  Ground"  table 


x  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  EAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Preciplta- 
table.     Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  ai  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


ttATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  ret 


e  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  meas 
i  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entr 


.   Df  - 


vfteU 


i the  "Clu 


ological  Data    table,  the  "Snowfall  and  Snow  ( 


1  table 


and  j 


al  Snowfall"  table. 


and  sleet.  Ent 


tents  are  taken  from  different  points 
■tcs  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directior 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dat 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 

s  missing.    See  "Daily  Tempei 


from  the  post  office. 


M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


I  of  this  bulletin. 


i  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 


wfall. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  ( 
be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


Statu 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valu 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


e  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  I 
recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


i  of  data  in  any  month  indicate 


snowfall  and/o 


G      Soil  Temperature  table. 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  C 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

■e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however 


ground  in  that  month. 


Thermome 
building. 

s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ; 


ce  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


;  listed  in  the  tables 


Either 


sing 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Informatu 
informal 
the  addre: 


i  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
.  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents 
I  shown  above. 


per  copy  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  I  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402.  
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86.5 

64.4 

75.5 

98 

2 

52 

25 

2 

0 

n 

0 

14.03 

3.17 

22 

.0 

0 

1  1 

' 

6 

CONWAY 

88.5 

66.0 

77.3 

-  4,7 

98 

1 

55 

25 

0 

12 

0 

a 

0 

4.84 

1.86 

1  .00 

14 

.0 

0 

1 

4 

1 

GREENBRIER 

87.6 

65.2 

76.4 

98 

1 

52 

25 

0 

1 1 

0 

0 

5.63 

1.69 

11 

,0 

0 

10 

3 

2 

hot  springs  i  nne 

87.2 

65.4 

76.3 

-  6.7 

98 

1 

53 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

12.80 

9.56 

3.66 

13 

.0 

0 

1  1 

8 

4 

leola 

87.9 

65.5 

76.7 

97 

1 

S3 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

7.58 

2.47 

22 

.0 

0 

6 

4 

4 

LITTLE  ROCK  wB  A  I RP0RT//R 

87.2 

68.5 

77.9 

-  3.4 

97 

16. 

62 

26. 

0 

10 

0 

3 

c 

14.46 

1  1  .64 

6.79 

13 

.0 

0 

9 

6 

4 

MALVERN 

87.4 

63.  1 

75.3 

95 

16 

52 

25 

a 

1 1 

0 

a 

0 

13.97 

5.69 

13 

.0 

0 

0 

6 

4 

MORRILTON 

89.  1 

66.5 

77.8 

-  3.6 

103 

1 

56 

25 

0 

L2 

0 

0 

0 

3.83 

.68 

.87 

14 

.0 

0 

7 

5 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

01  ^ 

rtl 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

• 
0 

Snow.  Steel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  J 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  S 

S  » 

h  2 

s  * 
%  i 

N 1 MROD  DAM 

87.5 

65,5 

76.5 

99 

9, 

56 

?6  * 

: 1 

0 

) 

4.95 

1.77 

22 

r 

PERRY 

89.5 

66,9 

78.2 

-2.3 

96 

16. 

55 

25 

0 

17 

c 

0 

c 

5.56 

2.31 

1  .52 

!o 

0 

10 

4 

2 

SHERIDAN  TOWER 

87.5 

64,4 

76.0 

97 

1 

53 

,6 

0 

0 

0 

0 

14.36 

5.75 

1  3 

.0 

0 

9 

6 

5 

DIVI 5 1  ON 

76.  ts 

-  4,7 

9.79 

6,62 

.  0 

#      *  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

88.6 

64.4 

76.5 

96 

16. 

5  7 

25  + 

10 

0 

0 

0 

9  •  6C 

5.09 

3 

fi 

BRINKLEY 

8  7.4 

64.8 

76.1 

-  4.7 

96 

17. 

55 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

8.78 

2.84 

13 

!c 

c 

1  1 

5 

3 

CABOT  4  SW 

85.3 

65.5 

7  5.4 

95 

16. 

55 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

9.05 

2.23 

1  3 

.0 

0 

10 

6 

5 

Clarendon 

86.5 

61.8 

74.2 

93 

18. 

53 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

8.25 

5.65 

2.26 

1  6 

.0 

0 

9 

3 

3 

DES  ARC 

86.4 

67,8 

77.  1 

96 

16 

60 

26. 

0 

10 

0 

0 

0 

12.20 

3.17 

1  3 

.  0 

0 

7 

£ 

FORREST  CITY 

85.9 

64.9 

75.4 

94 

16. 

55 

25 

0 

7 

0 

1 

0 

7.90 

1  ,98 

14 

■  c 

0 

- 

5 

4 

HELENA  5  NW 

87,2 

63.6 

76.4 

-  5,7 

94 

19. 

51 

25 

I 

10 

0 

0 

0 

5.94 

3.15 

1,91 

13 

.  0 

B 

3 

KEO 

35.8 

64.6 

75.2 

96 

1 

56 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

10.35 

4.75 

.0 

c 

t) 

5 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

86. 8M 

64.2 

76. 5M 

-  4.7 

93 

16. 

53 

26  <■ 

0 

10 

0 

0 

0 

3.96 

1.11 

1.66 

3 

.0 

0 

1 

saint  Charles 

86*4 

6b. 8 

76.6 

93 

1  7* 

57 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

4.45 

1.41 

12 

fj 

0 

6 

3 

2 

STUTTGART 

86.4 

67,7 

77.1 

-  4.8 

95 

16. 

57 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

7  •  54 

4.49 

2,93 

14 

■  0 

_ 

2 

STUTTGART  9  ESE 

85.0 

67.8 

76.4 

93 

it* 

57 

25 

0 

7 

0 

0 

0 

5.50 

2.35 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

WEST  MEMPHIS 

86.2 

68.5 

77... 

93 

i 

59 

24 

3 

9 

0 

0 

0 

2.00 

1 2 

.0 

0 

WYNNE 

8  7.2M 

66. 3M 

7  7  .  OM 

95 

l 

57 

23* 

0 

0 

0 

0 

0 

9.91 

1  .98 

21* 

.0 

0 

7 

6 

5 

DIVISION 

76.  1 

-  4.7 

7.96 

5.17 

.0 

»       •  • 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

87.6 

67.  7 

77.7 

96 

i 

53 

25 

0 

1  1 

0 

0 

0 

6.  34 

3.55 

14 

rj 

c 

3 

1 

DIERKS 

88.6 

66.  1 

77.4 

95 

17. 

53 

25 

12 

0 

0 

0 

3.  16 

2,33 

14 

■  0 

1C 

2 

HOPE   3  NE 

88.4 

66.4 

77.4 

-  4.6 

95 

18. 

55 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

9.33 

6.12 

2.32 

.0 

0 

12 

6 

4 

MOUNT  IDA 

87.4 

63.7 

75.6 

-4.1, 

95 

18. 

50 

25 

0 

1  1 

0 

0 

0 

8.90 

5.44 

1.98 

11 

.0 

0 

10 

7 

3 

NARROWS  0AM 

88.3 

64.8 

76.6 

96 

9 

5  1 

25 

I 

13 

0 

0 

0 

13.16 

4,35 

21 

0 

0 

10 

6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

8  7.3 

63.8 

75.6 

95 

2 

5? 

25 

11 

0 

0 

0 

10.27 

3,65 

1  4 

•  0 

0 

7 

4 

OK  AY 

83.7 

68.4 

73. 6 

-  3.6 

96 

1 

57 

25 

0 

1  - 

0 

0 

0 

9.50 

6.54 

3.76 

1 2 

.0 

0 

8 

5 

4 

STAMPS 

88.4 

66.9 

77.7 

98 

8 

56 

25 

u 

1  6 

0 

0 

n 

5.06 

1.38 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

TExARKANA  WB  AIRPORT  //R 

38.2 

69.  1 

73.7 

-  3.9 

96 

3 

57 

25 

0 

14 

n 

0 

0 

3.62 

5.55 

2.20 

1 2 

.0 

0 

7 

6 

3 

DIVISION 

77.3 

-  4.3 

8.82 

5.76 

.0 

•       #  # 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

86.9 

66.6 

76.8 

94 

1 

55 

25 

J 

1  1 

0 

0 

0 

8.02 

5,21 

2.94 

13 

0 

_ 

3 

CAMDEN  1 

89.  1 

67.2 

78.2 

-  3.7 

96 

18. 

57 

24. 

17 

0 

3 

0 

6.70 

3.97 

1.76 

13 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

88.5 

67.3 

73.2 

-  4.3 

97 

1 

5  6 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

4.27 

1.22 

1.47 

.0 

0 

8 

3 

2 

FORDYCE 

88.2 

67.3 

7  7.3 

96 

1 

54 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

3.60 

1.25 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAGNOLIA   3  N 

83.5 

64.2 

76.4 

-  6.  1 

99 

1 

52 

26 

1  4 

0 

0 

0 

8.57 

6,18 

2.67 

23 

.0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

88.9 

66.  7 

77.9 

96 

17. 

56 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

10.74 

3,43 

3 

0 

0 

5 

4 

PRESCOTT 

89.4 

68.5 

79,0 

-  3,3 

96 

13 

57 

25 

15 

0 

0 

0 

8.19 

5,40 

3,02 

1  4 

1 1 

SPARKMAN   3  WSW 

83. 2M 

64,  7M 

76. 5M 

56 

27. 

0 

0 

0 

0 

5.79 

1.67 

14 

.0 

0 

8 

5 

3 

WARREN 

89.0 

64.  3 

76.7 

-  5.9 

5  8 

1 

53 

26. 

0 

1  0 

0 

0 

0 

2.18 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

77.5 

-  4.3 

6.99 

4.13 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  5 

89.9 

67.5 

78.7 

-  2.6 

97 

1 

56 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

6.16 

2.79 

2.03 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

OERMOTT   3  NE 

37.9 

66.0 

77.0 

96 

i 

53 

26 

0 

10 

0 

3 

0 

5.26 

2.86 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

Dumas 

89.9 

67.  1 

7R.5 

-  3.9 

99 

i 

57 

26. 

0 

17 

0 

0 

0 

4.81 

1.73 

1.22 

12 

.0 

0 

7 

5 

2 

EUDORA 

90. 6M 

67  ,  6M 

79.  1M 

96 

16. 

59 

29. 

0 

22 

'.1 

0 

0 

6.08 

1.98 

3 

.0 

0 

5 

1 

MONT  I  CELLO 

89.0 

65.  7 

77.4 

97 

1 

54 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

6.47 

1.81 

2 

.0 

0 

B 

7 

2 

PINE  BLUFF 

83.3 

67.7 

73.0 

-  5.2 

97 

16 

57 

27. 

0 

12 

0 

0 

n 

4.66 

2.24 

1.81 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

86.3 

68.9 

77.6 

96 

16 

59 

26. 

0 

9 

0 

1 

0 

6.17 

1.96 

1  1 

.0 

0 

7 

5 

2 

PORTLAND 

87.3 

66.  7 

77.0 

-  4.2 

95 

18. 

58 

26. 

u 

1  1 

0 

1 

0 

2.90 

.21 

1.65 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROHWER  2  NNE 

88.6 

66.5 

77.6 

99 

1 

54 

26 

0 

i: 

n 

0 

0 

3.98 

1.19 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

STAR  CITY  *  ENE 

88. 4M 

65.9" 

77. JM 

97 

1  . 

55 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

7.16 

1.52 

18 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

77.3 

-  4.0 

5.37 

2.54 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MORRILTON 

103 

DATE 

LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSvILLE 

46 

DATE 

GREATEST   TOTAL  PRECIP 
AMITY  3  NE 

18.97 

LEAST  TOTAL  PRECIP 
CORNING 

1.76 

GREATEST   1   DAY  PRECIP 
BISMARCK  2  SE 

7.55 

DATE 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS     -     AUGUST  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Arkansas  was  for  the  most  part  cool  and  wet 
in  August.  It  averaged  the  coolest  in  approximately 
15  years,  and  for  the  central  sections  it  was  the 
wettest  of  record.  One  particularly  wet  weekend, 
the  12th  through  the  14th,  inundated  Little  Rock 
with  an  average  of  10  inches  of  rain.  A  24-hour 
total  rainfall  of  7.32  inches  set  a  new  Little  Rock 
August  rainfall  record.  Considerable  flooding 
was  experienced,  and  in  one  low  section  of  north 
Little  Rock,  evacuation  by  boat  was  necessary. 

The  major  rainstorm  of  the  month,  although  still 
local  in  nature,  occurred  on  the  21st  and22d,  and 
was  centered  in  an  area  25  miles  southwest  of 
Hot  Springs.    Bismarck  in  Hot  Spring  County, 


and  Amity  in  northern  Clark  County,  received 
nearly  10  inches  of  rain  in  the  24-hour  period 
ending  on  the  morning  of  August  22.  The  central 
sections  of  the  Ouachita  River  flooded  and,  in 
particular,  one  of  the  tributaries,  the  Caddo 
River,  sustained  considerable  flooding.  The  De 
Gray  Dam,  an  earthern  structure  recently  com- 
pleted, came  within  less  than  1  foot  of  overflow. 
The  pool  above  the  dam  rose  70  feet,  but  the 
dam  held,  and  the  lower  reaches  of  the  Ouachita 
River  was  spared  a  more  serious  flood.  In 
spite  of  these  two  excessive  rains,  the  west- 
central  and  extreme  southeast  sections  of  the 
State  failed  to  reach  normal  August  rainfall 
amounts. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  1  14  I  15 


northwest  0 

bentonv  tlle  5  wsw 
berryville  4  nw 
Buffalo  tower 
eureka  springs 
fayettev ille  faa  ap 

fayetteville  exp  sta 
gravette 

green  forest  4  ese 
harrison 

harrison  faa  airport 
huntsville 

JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL    3  N 


3.66 
2.46 
2.00 


1.10 
.37 
,2* 


.  1 1 
.57 


.45 
.1* 
.45 


.  1 1 
•  29 
.Ob 
.10 


.90     .72  .51 


.19 
.06 
.06 


.96 
.01 

1.05 

1.41 

U25 

1.11 
2.14 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE    1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNw 
MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


1,14! 
.20 
.33 


•  83|  1.28  .47  ,34 

.18     T  .27  T  .09  T 

T  1.07  J 

.T8      .15  .48  .47  .32 

.10     .25;  .33  .04  .06  ,85 

.26,  .97 

!  .50  T  T 

.07     .14  1.00  .05  .33  .83 

.19.  1.17  .14  .08  .84 


.28 
.02 
.07 


NORTHEAST  0 
ALICIA 

Bald  knob 

batesv ille  livestock 
batesv ille  l  ano  0  1 
beech  grove 

beedev  ille 
black  rock 

BLYTHEvlLLE 

BURDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  K DPS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


4,34 
11.69 
2.65 


3.92 
6.(12 
6.32 
1.76 


3.98 
2.71 
2.93 


.26      .01  .75 


.09     ,02  2,93 


.68    1.30   1.10  1.20 


.44      .08  2.39  ,14 


2.63 
2.00 
1.07 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
800NEVILLE 

CLARK SVILLE 
COVE 

04NV ILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY   6  NN£ 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 

parks 

RATCL1FF 

RUS5ELLV I LLE  4  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


3.15 
7.51 
5.66 


3.04 
3.98 
3.71 


.02 
.24 
.05 


.14    1.56  .60 


.15  2.90 
*  13 
.80  2.32 


.41  .56 

.10  ,76 

T  1,99 

.65  1.08 


.36  .23 


.40 


.62 


1.35 
1.15 
.25  .35 
•30     .34  ,22 
06    1.04   1.61  4.04 


.17  .13 
.34 
.26  1.25 


.41 


,67 


.06     .02  .04  .83 

.38  2.38 

.06  T  ,82  T 

1.54  .03  1.20  .13 

.67     .09  T 
.12  T  ,36  T 

T        1.04  T 
2.03 

.26  ,10  .82 

,04      .05     .05  1.00 

1.33 
.82 
1.90  .23 


.57  .85 
.13 


1.01 
1.38 
1.06  ,60 


,09  ,05  ,36  ,33 
.02  .13  .55 


CENTRAL 

ALUM  FORK 
APLIN   1  W 

Benton  12.74 
bismarck  2  se  18,93 
blakely  mountain  dam  14.03 

bonneroale 
carpenter  dam 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCU5  6,12 

GREENBRIER  5,63 

HOT    SPRINGS   1  NNE  12.80 

JESSIEVlLLE  10.61 

LAKE  MAUMELLE  8.71 

LEOLA  7,58 

LITTLE  ROCK  wB  A  I RPORT / /R  14,46 

LITTLE  ROCK  F I L  T  PLANT 
MALVERN 
MORRtLTON 


.6*. 
.65 

1.20 
.04    I. 12 


.40     .55  .63  .82 

.44  .25  .40 

.16   1.56  4.80  ,57 

.28   1*56  3.65  .63 

2.60  2.20  1.20  1.18 


3.10 


,78   2,55  1.20 

.32     .701  2.06  ,30 

.11     .40     .42  1.00 

.12     .68'  4,76  .66 

•53   1,50     ,53  ,85 


1.81 
6,79 


.40 
.14 


1.47 
.90 


.21  1.22 
.25  3.00 
1.35  7.55 


5.08 
.62  3.48 
T  .80 
1.75 


.20  3.65 
1.73 

2,*7 


.01     ,04  ,05 


b  following  Sianon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


N1MR0D  DAM 
OaENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
8RINKLEV 
CA80T  4  Sw 
CARLISLE   1  Sa 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  N» 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NE 


INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  aNa 
NEaHOPE   3  E 
ODEN  2  a 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TFxARKANA  hB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 

bluff  city  3  sa 

BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  ooraoo  faa  airport 

FORDYCE 
GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOHOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSa 

Taylor 
WARREN 


12.01 
5.56 
11.99 
14,36 


9.60 
12.96 
8.78 
9.05 
12.95 


4.45 
'.56 
5.50 


12.29 
11.29 
13.56 
6.36 
8.15 

7.26 


7.10 
9.56 
8.90 
13.16 
10.27 

11.87 
11.27 
6.61 


13.80 
8.19 
5.79 
3.49 


10       11  12 


.05  1.12 
.19  .10 
1.51 

1.00 


.38  5.09 
2.38 
.03  1.85 
1.36 
.62 


3.70 

1.66 
1.09 
T  1.81 
.02  2.35 


1.20 
.25  1.27 
T  1.891 
.06 

.391 
•  T*l 


.47 
.01  1.03 
1,50  T 

1.25 


13     14  |  15 


16     17  18 


.77 


1.20  2.23  1.01 
•  60!  6 


2.00  1.10  1.02 
.9*1  1.25  1.80 


.60  2.201  2.35  1.08 

.17     .77)    .36  3.51  3.19 

.19     ,57|  2.05  3.56  .77 

.60     .70:    .75  3.55  .18 

.63     ,63!    .65  2.83  .63 

.11    1.15     .93  1.39  T 

.13  2.1.'   1.29  1,80  ,11 

,30     .01     ,30  1,00  1.00 

15|  1.08  2,58  .02 


.20  1 


.35  2.85;  1.30  1.15 
,21     .TBI    .31  3.75 

1.98  ,53|  ,16  ,7) 
.22     .751  1,12  2.50 

1,25   1.05     .87  3.65 


.  1» 


.89  2.03  3.90 

■36  1.71  3.20 

.51  .27  ,38 

.76  t.57  ,40 


1,61   2.  16  2.20; 


.78  2,00  2.50  1.60 
.05   1.62  2.96  .30 


.75  2,66  3,65 


.05     .37  1.30 


19  I  20     21     22  |  23  24 


25     26  27 


I  1.77 
.98  3.35 
1.19 
.12  6.92 


28  29  30 
.37    ,01  T 


5.57 


.03  .14  1.89  ,46  2,26 
.46  1.16  3.17  1.73  1.01 
.15   1.771  1.26  1,98 

1,601  1,91  ,02  ,06 
,27  2.37;  6,75  ,30 


,03  1.50  1,00  2,20 


1,30  1.42 
25   1.18  .12 

1.52  2.01 

0'  1.77  .13 

47  1.03  1.40 


."2 


.09 


.98  1.04 
.98  4.32  .55 
.05  .03 


.5« 


.65  ,30 

.07     T  1.50  1,10 

.40  1.95  .12  1.62 

.88  6.33  2.61 

.54  1,83  ,60 

.45     .12  1.90  1.21 

.25   1.06  .05  2,56 

,U     .08  ,07  2.94 

.02  1,25 

,1*  ,10  1,90 


.65 

.08  2,67 
.18  2,16 


,86     .03     ,29  ,09 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   7  $ 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

mont icello 
pine  Bluff 

pine  bluff  faa  airport 
portland 

rohher  2  nne 
star  city  4  ene 


5.26 
6,81 
6.08 


2,86 
1.13 
.66  1.9 

2.67 

1.81  1.07 
1.26 
1.80 

1.65 

1.19 


.181  1.02 

1.22  .55 

.25     .731  .06 

1.96  .21 

.59     .60  T 

1.81     .24  .58 

1.96     .60  .53 


.47 
.38 
.20 


.18 
.'0 
.  '5 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

mile 

JS 

o  a 

Jo! 
S  1 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

I 

H 

60-10 

.10-49 

66  -OS 

1  OO-l  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

■unshine 

Hi 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

8 

1.7 

5.7 

w 

21 

84 

90 

57 

54 

4 

2 

3 

3 

U 

12 

54 

6.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

17 

1.2 

5.7 

31 

NU 

18 

84 

88 

61 

65 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

15 

55 

6.2 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

14 

87 

94 

64 

68 

6 

3 

1 

3 

1 

2 

16 

6.2 

S«"»  rotorvoc*  ooMa  toOowtng  S««uon  Imim 

-   97  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

age 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |   8  |  9 

,0 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  * 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

90 

89 

90 

88 

0  1 

79 

84 

34 

87 

92 

9  0 

88 

87 

88 

85 

80 

72 

74 

78 

8  1 

61 

80 

85 

66 

85 

84,5 

MIN 

70 

72 

61 

58 

60 

60 

65 

66 

61 

65 

65 

67 

64 

70 

71 

72 

71 

66 

66 

71 

68 

62 

58 

58 

51 

54 

57 

61 

58 

61 

64 

63,5 

EUREKA  SPRINGS 

90 

9  1 

91 

85 

3  3 

74 

82 

85 

87 

93 

90 

90 

87 

86 

85 

8 1 

7  1 

73 

77 

36 

81 

80 

60 

83 

8  4 

84.2 

Mm 

68 

69 

6  I 

56 

66 

62 

6  4 

64 

6  2 

65 

65 

67 

66 

69 

72 

73 

73 

65 

67 

72 

67 

61 

56 

57 

53 

58 

58 

62 

60 

62 

65 

6  3*8 

PAYETTEVILLE  FAA  AP 

92 

89 

93 

87 

77 

79 

83 

86 

92 

3  0 

87 

91 

87 

8  I 

67 

7 

no 

81 

82 

84 

8  1 

83.5 

MIN 

71 

65 

59 

8  3 

67 

56 

62 

4 

60 

67 

68 

69 

67 

70 

72 

74 

7  1 

69 

68 

71 

70 

63 

61 

55 

49 

6  3 

54 

60 

57 

60 

65 

63.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

9' 

36 

91 

90 

92 

38 

3  1 

80 

8  = 

S3 

87 

31 

90 

3  8 

87 

87 

83 

82 

72 

72 

7  6 

80 

80 

84 

86 

3  3 

64.6 

MIN 

72 

72 

63 

56 

60 

62 

67 

62 

65 

67 

69 

66 

70 

7  1 

75 

7 

67 

67 

71 

70 

65 

59 

59 

52 

56 

59 

62 

59 

62 

65 

64.8 

GRAvETTE 

9  0 

83 

8  4 

88 

1 1 

95 

94 

55 

6  T 

7  8 

78 

87 

8  5 

89 

94 

91 

85 

84 

69 

84 

77 

7  1 

75 

80 

82 

8  3 

30 

82 

87 

87 

85.5 

MIN 

66 

70 

88 

6  2 

57 

5  7 

4 

63 

'9 

64 

63 

66 

62 

68 

69 

70 

71 

64 

65 

69 

67 

60 

56 

56 

48 

52 

56 

60 

58 

60 

63 

61.7 

HARRISON 

9  3 

89 

79 

88 

88 

90 

90 

92 

93 

89 

o  2 

76 

3  7 

8  4 

89 

96 

91 

0  7 

92 

90 

88 

82 

75 

73 

79 

66 

65 

80 

8  5 

89 

88 

86,1 

MIN 

65 

71 

61 

55 

58 

6  9 

6 

65 

6 

61 

66 

66 

67 

7  0 

69 

74 

7  1 

70 

65 

71 

69 

64 

59 

59 

50 

53 

55 

61 

59 

60 

60 

63.2 

ulDDltnU    CAA  AtSDODT 

9  ). 

8  2 

80 

83 

86 

6  9 

88 

90 

90 

8  5 

7  6 

72 

66 

6  3 

88 

93 

90 

66 

89 

67 

66 

78 

67 

73 

78 

32 

82 

8  1 

86 

85 

85 

83.6 

MIN 

6? 

70 

61 

56 

60 

6  2 

64 

66 

62 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

77 

70 

70 

66 

70 

68 

62 

58 

56 

54 

56 

58 

61 

61 

61 

62 

64.0 

HUN  T5V I L  LE 

83 

81 

S3 

85 

3) 

83 

89 

90 

6  5 

8  0 

76 

6  6 

88 

9  4 

91 

87 

3  0 

90 

87 

80 

68 

73 

80 

84 

S3 

8  6 

67 

85 

84.6 

MIN 

67 

68 

56 

52 

55 

66 

67 

6  2 

58 

63 

65 

65 

63 

66 

67 

72 

67 

66 

62 

68 

66 

62 

55 

55 

46 

51 

54 

60 

85 

59 

58 

60.5 

LEAD  HILL 

MAX 

95 

89 

8  4 

86 

88 

91 

89 

94 

94 

88 

84 

73 

87 

87 

89 

95 

13 

86 

91 

90 

91 

85 

75 

75 

79 

84 

85 

83 

a  7 

68 

68 

86.9 

MIN 

68 

64 

60 

66 

61 

62 

65 

67 

64 

66 

66 

69 

69 

71 

70 

74 

70 

70 

6  7 

69 

66 

64 

60 

60 

52 

55 

58 

63 

61 

63 

63 

64.4 

ROGERS 

MAX 

91 

88 

80 

77 

81 

85 

87 

88 

88 

86 

80 

33 

86 

82 

85 

'2 

90 

85 

85 

08 

88 

85 

72 

72 

77 

80 

80 

78 

62 

85 

65 

83.6 

MIN 

65 

63 

56 

53 

66 

68 

64 

59 

60 

60 

65 

63 

65 

65 

67 

69 

60 

62 

65 

65 

57 

56 

52 

48 

50 

84 

60 

54 

55 

65 

59.8 

5IL0AM  SPRINGS 

MAX 

87 

85 

82 

83 

89 

91 

94 

9  2 

95 

38 

77 

79 

87 

68 

90 

96 

94 

87 

87 

90 

35 

79 

69 

74 

83 

85 

84 

78 

86 

88 

8  1 

85.7 

MIN 

71 

72 

61 

55 

61 

60 

62 

66 

66 

68 

66 

71 

71 

72 

67 

68 

72 

67 

64 

64 

63 

52 

57 

58 

62 

60 

64 

65 

64,7 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

98 

86 

65 

8  7 

90 

92 

9  1 

96 

97 

9  1 

o  1 

77 

79 

6  8 

92 

97 

08 

8  6 

92 

90 

68 

8  3 

7  5 

75 

82 

86 

86 

87 

90 

9  1 

90 

87,5 

MIN 

5  9 

70 

59 

51 

53 

64 

64 

64 

6  2 

66 

66 

5 

65 

47 

62 

64 

64 

65 

65 

56 

55 

50 

52 

54 

58 

60 

62 

61 

60.3 

evening  shade  i  ne 

MAX 

9  1 

85 

82 

6  4 

6  6 

89 

88 

39 

91 

88 

77 

77 

88 

65 

88 

93 

85 

3  T 

90 

6.  7 

8  1 

8  6 

77 

75 

82 

86 

84 

85 

6  7 

88 

89 

65.4 

MIN 

6  0 

68 

63 

52 

57 

58 

67 

68 

68 

70 

70 

67 

69 

68 

65 

69 

66 

70 

69 

60 

57 

51 

54 

53 

56 

58 

59 

58 

62.5 

GILBERT 

MAX 

96 

90 

6  4 

86 

68 

90 

38 

95 

93 

92 

8  8 

8  8 

84 

91 

98 

36 

8  6 

9  1 

90 

87 

84 

7  6 

75 

8  1 

84 

84 

8  7 

8  7 

36 

87.3 

Mm 

61 

74 

60 

52 

65 

56 

58 

63 

59 

65 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

6  9 

65 

66 

66 

69 

65 

56 

56 

49 

51 

52 

57 

56 

60 

62 

61.4 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

8  8 

9  3 

8  3 

82 

3  3 

8  5 

3  7 

36 

69 

90 

89 

3  1 

7g 

8  4 

80 

86 

9  0 

3  6 

84 

90 

86 

89 

79 

74 

79 

81 

8  I 

84 

35 

84,3 

Mm 

64 

70 

65 

6  1 

59 

61 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

T0 

70 

66 

66 

68 

69 

69 

61 

60 

54 

57 

53 

61 

60 

62 

63 

64,4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

90 

8  8 

8  1 

6  3 

O  6 

8  6 

85 

90 

69 

8  7 

3  3 

73 

86 

83 

86 

90 

87 

3  7 

89 

88 

84 

81 

83 

84 

86 

8  6 

84,3 

Mm 

60 

72 

62 

5  7 

59 

60 

65 

66 

69 

67 

67 

70 

70 

69 

6  9 

70 

67 

70 

68 

70 

6B 

69 

67 

51 

54 

55 

59 

59 

60 

60 

63,5 

MARSHALL 

MAX 

95 

85 

8  5 

8  6 

9  0 

9  2 

89 

95 

91 

90 

80 

76 

6  7 

35 

90 

37 

35 

90 

66 

87 

82 

82 

80 

88 

65.5 

Mm 

70 

71 

64 

55 

57 

61 

67 

6  8 

62 

65 

68 

69 

67 

7  2 

75 

72 

68 

67 

65 

68 

71 

60 

57 

56 

55 

50 

53 

58 

60 

62 

60 

63,9 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

88 

9  3 

84 

6  4 

3  4 

86 

8  9 

8  6 

93 

90 

8  7 

76 

7  6 

6  5 

83 

88 

95 

86 

85 

89 

8  8 

84 

8 1 

72 

75 

78 

8  1 

85 

8  6 

84.6 

Mm 

68 

71 

62 

61 

6  1 

63 

6» 

68 

63 

67 

68 

68 

66 

68 

67 

72 

73 

69 

68 

70 

69 

66 

59 

59 

54 

57 

60 

60 

64 

64 

64 

65.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

90 

95 

85 

84 

94 

86 

89 

a? 

94 

31 

88 

77 

74 

87 

85 

90 

95 

87 

86 

90 

69 

85 

87 

73 

74 

80 

85 

83 

82 

86 

86 

85.6 

Mm 

65 

72 

63 

58 

69 

60 

63 

66 

63 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

70 

74 

67 

67 

70 

69 

66 

60 

60 

52 

55 

57 

60 

61 

62 

62 

64.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

92 

84 

84 

86 

86 

3  9 

91 

9  2 

94 

86 

6  2 

76 

86 

60 

86 

93 

90 

84 

86 

34 

85 

83 

74 

75 

81 

87 

85 

85 

84 

89 

91 

85.2 

Mm 

66 

73 

61 

58 

58 

63 

71 

6  8 

69 

68 

70 

70 

72 

68 

68 

69 

72 

71 

6  8 

60 

59 

52 

58 

62 

60 

62 

61 

60 

65.2 

YELLVILLE 

MAX 

98 

88 

83 

85 

88 

9  0 

89 

95 

94 

9  1 

81 

75 

38 

67 

93 

97 

87 

89 

90 

92 

89 

85 

73 

74 

81 

65 

83 

82 

86 

85 

87 

86.8 

•          «  • 

Mm 

63 

74 

61 

54 

57 

86 

58 

65 

60 

68 

69 

'0 

66 

69 

69 

70 

6  9 

67 

67 

70 

70 

67 

60 

60 

50 

51 

53 

58 

58 

60 

63 

63.1 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

95 

88 

8 1 

84 

6  7 

B  6 

90 

92 

93 

9  1 

7  7 

8 

62 

87 

92 

°5 

90 

89 

88 

85 

84 

8  5 

86.  1 

Mm 

61 

7  1 

62 

60 

59 

60 

60 

66 

68 

6b 

68 

69 

71 

70 

72 

70 

67 

68 

70 

71 

70 

60 

6  0 

55 

54 

66 

57 

63 

63 

62 

64,3 

BALD  KNOB 

MAX 

94 

8  8 

8  2 

83 

84 

87 

87 

9  0 

91 

64 

78 

86 

95 

°B 

78 

75 

84 

85 

85.5 

Mm 

65 

65 

67 

66 

62 

63 

67 

64 

69 

69 

70 

71 

'1 

71 

72 

66 

68 

69 

70 

72 

71 

64 

61 

57 

56 

59 

64 

66 

64 

69 

66,3 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

95 

89 

8  6 

86 

6  6 

90 

90 

9  1 

94 

9  1 

°0 

77 

9  8 

82 

88 

95 

87 

85 

91 

a 

80 

5 

8  8 

90 

86.2 

MIN 

6  1 

71 

63 

58 

56 

6  9 

62 

69 

67 

68 

69 

69 

69 

72 

68 

65 

66 

69 

70 

68 

56 

58 

52 

56 

57 

58 

59 

59 

59 

63.4 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

96 

88 

35 

86 

6  6 

90 

90 

9  4 

9  5 

9  3 

6  1 

79 

90 

65 

90 

95 

86 

88 

86,0 

Mm 

61 

72 

63 

60 

55 

59 

66 

6  t 

68 

70 

7  0 

68 

7  1 

69 

68 

68 

68 

70 

68 

56 

57 

51 

53 

54 

59 

61 

61 

60 

63,2 

BEEDEVILLE 

MAX 

95 

88 

81 

6  3 

8  6 

6  7 

94 

95 

9  2 

9  0 

a  3 

75 

33 

78 

36 

95 

8  7 

0 

87 

65.9 

Mm 

65 

72 

64 

63 

60 

62 

69 

73 

65 

69 

69 

70 

70 

69 

72 

73 

6  7 

66 

70 

70 

70 

71 

61 

59 

56 

67 

6  9 

66 

65 

63 

62 

66,  1 

BLYTHEVTLLE 

MAX 

95 

92 

86 

8  3 

90 

92 

91 

94 

95 

94 

88 

8  0 

69 

93 

92 

79 

8  4 

68.3 

Mm 

68 

71 

63 

63 

65 

64 

69 

70 

69 

70 

70 

7  2 

72 

72 

6  7 

72 

73 

72 

72 

72 

62 

58 

56 

54 

62 

67 

67 

65 

67 

67,4 

CORNING 

MAX 

9  0 

84 

8  1 

8  3 

85 

6  8 

85 

90 

92 

86 

7  7 

87 

90 

83 

78 

8  5 

85 

85.1 

Mm 

63 

70 

59 

58 

59 

6  0 

6 1 

66 

66 

70 

66 

6  8 

66 

70 

69 

72 

70 

65 

6  3 

72 

6  3 

69 

60 

56 

54 

57 

57 

61 

6  2 

61 

61 

64.2 

JONESBORO 

MAX 

9  3 

8  9 

80 

84 

8  6 

8  8 

88 

93 

92 

90 

7  7 

88 

93 

85 

8  2 

79 

75 

85 

83 

85.8 

Mm 

65 

70 

62 

63 

62 

6- 

64 

69 

70 

63 

67 

69 

66 

7  0 

71 

74 

67 

67 

70 

71 

70 

69 

60 

57 

56 

59 

60 

64 

64 

63 

65 

65,7 

KEISER 

MAX 

90 

9  3 

8  2 

3  2 

8* 

86 

3  3 

»3 

92 

90 

81 

38 

93 

89 

88 

87 

85 

8 1 

75 

76 

60 

84 

83 

30 

86 

85.2 

MIN 

66 

7  2 

63 

61 

61 

60 

62 

66 

72 

70 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

68 

69 

74 

72 

70 

71 

62 

56 

55 

56 

58 

58 

65 

62 

64 

65.9 

MARKED  TREE 

MAX 

95 

93 

32 

3' 

87 

92 

92 

8 1 

82 

8  1 

88 

93 

92 

89 

88 

87 

66 

86 

80 

76 

80 

84 

84 

82 

86 

85 

88 

86.2 

MIN 

67 

72 

65 

63 

62 

6  3 

61 

67 

70 

70 

69 

6  9 

70 

71 

72 

74 

66 

70 

72 

73 

71 

70 

63 

59 

59 

58 

60 

66 

67 

64 

65 

66.7 

NEWPORT 

MAX 

92 

35 

85 

83 

85 

6  7 

87 

90 

90 

89 

81 

76 

85 

78 

86 

95 

36 

90 

89 

87 

64 

83 

77 

76 

81 

84 

84 

86 

88 

87 

86 

85.2 

MIN 

65 

65 

65 

64 

61 

63 

64 

70 

67 

71 

69 

71 

70 

72 

72 

74 

66 

69 

70 

72 

72 

70 

62 

60 

58 

69 

62 

64 

68 

65 

65 

66,6 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

92 

91 

82 

33 

86 

87 

89 

90 

92 

90 

77 

77 

84 

83 

88 

92 

91 

01 

90 

69 

92 

»3 

82 

76 

62 

85 

84 

82 

85 

85 

87 

86.0 

MIN 

66 

72 

62 

63 

63 

63 

63 

70 

72 

71 

69 

70 

69 

72 

71 

75 

70 

68 

71 

72 

71 

72 

62 

59 

59 

59 

61 

65 

65 

64 

66 

66.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

(rage 

1 

2 

3 

4 

« 

7 

1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

Mm 

90 
62 

8  4 
71 

62 

61 

60 

60 

51 

66 

69 

69 

68 

69 

70 

8  3 
71 

8  T 
70 

89 

71 

0  6 
'1 

8  9 

67 

8  8 
70 

B  6 

-  9 

82 
71 

8  i 

70 

79 

61 

76 
59 

8 1 
44 

84 

46 

83 

57 

84 

6  1 

84 

4  7 

88 
63 

96 
65 

84.4 
65.2 

SEARCY 

MAX 
M1N 

92 
6  * 

91 
72 

83 

84 

«. 

87 

99 

90 

91 

89 

9  5 

79 

"5 
7  1 

79 
6  9 

76 

70 

95 
7  1 

90 

68 

91 
67 

90 

gg 

?  0 

85 
71 

8  1 

fO 

77 
62 

'6 

60 

80 

57 

85 

4  7 

a  3 
60 

97 

4  3 

85 

6  7 

36 
64 

88 

67 

85.6 
65.8 

WALNUT  RIDGE  FAA 
•  * 

AP 
• 

MAX 
MIN 

91 
66 

83 

70 

81 
63 

94 
61 

86 
62 

99 
64 

88 
64 

90 
68 

91 
69 

88 

69 

78 
69 

79 
70 

86 
71 

8  2 

72 

37 

72 

99 
75 

85 
72 

90 
49 

89 
'0 

87 
72 

80 
71 

64 
67 

7  8 

60 

76 
69 

»3 

56 

85 

40 

J5 
4  1 

84 
64 

St 

44 

8  6 
64 

87 
65 

65.0 
66,4 

WEST  CENTRAL 

04 

APPLETON 

MAX 
MIN 

BOCNEVILLE 

MAX 
MIN 

100 
70 

99 
73 

90 

62 

90 
55 

97 
62 

9  5 
59 

97 
64 

99 
55 

99 

60 

95 
69 

92 
49 

3  0 
68 

93 
67 

97 
69 

92 
71 

97 

70 

95 

70 

90 
71 

95 
66 

92 

67 

98 
71 

81 
68 

30 
49 

75 

4  0 

84 

6  0 

87 

5  3 

87 
56 

84 

65 

79 

60 

90 
64 

88 
63 

89.2 
64.6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

97 

74 

93 
77 

86 
68 

88 
58 

90 
63 

93 
63 

91 
69 

96 
68 

94 

63 

91 
71 

83 

69 

'8 

70 

85 

70 

90 
71 

90 

76 

96 
72 

93 
73 

89 
73 

93 
63 

89 
70 

84 
72 

79 
66 

78 
63 

75 

42 

9  1 

53 

96 

58 

85 
61 

91 

65 

88 
63 

88 

65 

84 

73 

87.4 
67.2 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

98 
69 

90 
77 

98 
63 

89 
57 

97 

63 

96 
62 

93 

65 

100 
66 

94 
63 

91 
71 

9  1 

70 

82 
71 

85 
71 

90 
71 

89 
72 

95 
71 

91 
74 

88 

72 

90 
69 

89 
68 

85 

'3 

80 
69 

80 
61 

75 
6  2 

66 
55 

86 
57 

85 

60 

64 
66 

87 
63 

89 

65 

89 
67 

87.8 
66.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

90 
67 

8  0 
69 

76 
61 

80 
61 

9  2 
53 

97 
65 

85 
66 

89 
68 

91 
68 

97 
65 

84 
49 

90 
70 

89 

69 

96 
69 

87 
67 

92 
78 

79 
67 

7» 

57 

70 

55 

66 
56 

73 
58 

79 
61 

77 
61 

79 
65 

79 
65 

81.6 
64.4 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
75 

90 
72 

89 
65 

87 

60 

99 
65 

94 
63 

97 
6  8 

96 

68 

99 

57 

91 
70 

92 

70 

82 
72 

80 
71 

87 
72 

92 
73 

96 
72 

94 

73 

95 

73 

33 
71 

90 
72 

87 
73 

81 
65 

74 
67 

75 
69 

33 

64 

65 
57 

85 
64 

31 
67 

87 

64 

88 
6  7 

9  ' 
70 

87.8 
67.5 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

9* 

68 

93 
73 

85 
59 

96 
54 

9t 
58 

93 
58 

94 
61 

95 
62 

94 
5  9 

32 
67 

89 
63 

92 
70 

83 
68 

94 

69 

89 
72 

94 
67 

92 
49 

90 
69 

93 
67 

3  0 

68 

86 
72 

61 
66 

76 
60 

75 
68 

B2 
50 

84 
5  1 

83 
56 

81 

62 

87 
37 

89 
60 

87 
68 

87.4 
63.2 

MENA 

MAX 

Mm 

93 
71 

9  6 

74 

84 

67 

94 
59 

82 
62 

89 
61 

92 

64 

92 
65 

89 
61 

90 
69 

80 
66 

76 
69 

75 
69 

83 
68 

95 
72 

91 
71 

91 
49 

99 
71 

88 
66 

85 

69 

84 
71 

82 
69 

77 
62 

69 
61 

79 
5  2 

86 

55 

81 

'9 

78 
62 

82 
63 

83 
65 

33 
67 

84.1 
65.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

OZARK 

MAX 

Mm 

96 
72 

90 
70 

87 
67 

86 
59 

89 
59 

93 

64 

92 
69 

95 
68 

96 
63 

92 

74 

97 
70 

90 
70 

83 

71 

79 

71 

90 
73 

95 
72 

95 
74 

92 

74 

92 
69 

35 
70 

85 
73 

82 
69 

83 
62 

7* 
62 

81 
54 

85 
57 

84 
42 

37 

64 

87 
63 

87 

66 

96 
71 

87.8 
67.2 

PARIS 

MAX 

Mm 

98 
69 

92 
74 

88 
64 

89 
56 

99 
6  1 

92 
61 

95 
62 

99 
63 

98 
62 

9  4 

70 

88 

69 

8  2 
69 

85 
69 

82 
6  3 

3  0 
71 

95 
70 

93 
72 

90 
71 

93 
'0 

JO 

69 

91 

69 

80 
67 

78 
59 

73 
59 

8  3 
53 

5  5 
44 

85 
45 

63 
55 

87 
56 

88 
63 

87 
66 

86.5 
64.4 

P.USSELLVILLE  *  N 

MAX 

m™ 

99 
66 

93 
73 

88 
60 

89 
53 

91 
59 

94 

59 

92 
62 

9  9 
63 

93 
60 

91 
67 

83 

67 

81 
68 

84 
65 

80 
67 

99 
69 

95 
66 

93 
70 

90 
69 

91 
65 

89 
65 

86 
69 

83 
65 

79 
56 

75 
58 

88 
41 

67 

54 

85 
56 

8  1 
62 

89 

60 

89 
62 

89 

63 

88. 1 
62.8 

SUBlACO 

MAX 

Mm 

70 

8  7 
74 

67 

59 

64 

9  3 
65 

9  5 
68 

67 

63 

70 

9  4 

68 

7  3 

70 

69 

69 

'2 

71 

75 

70 

69 

69 

95 
72 

66 

6  2 

6  2 

8  2 
56 

56 

'a 

85 
60 

8  9 
64 

9  9 
66 

9  8 
67 

87.3 
66,4 

WALDRON 

MAX 

Mm 

98 
72 

93 
7  5 

98 
64 

87 
5  7 

87 
6  2 

95 
60 

95 
63 

96 

96 
63 

95 

70 

91 

69 

91 

70 

33 
6  9 

87 

70 

91 
7  9 

93 
71 

94 
7  I 

93 
7  2 

92 

69 

91 
6  8 

99 
73 

88 
69 

79 
6  1 

73 
6  1 

84 
53 

36 

64 

85 
6  ) 

84 
65 

86 
62 

97 
63 

86 

69 

88.5 
65,9 

WHITE  ROCK 

•  • 

MAX 

Mm 

91 
63 

85 

69 

80 
63 

83 

61 

8  3 
63 

97 
64 

87 
62 

93 
68 

92 
65 

95 
64 

81 

64 

72 

66 

78 
67 

82 
69 

98 
70 

66 

71 

8  2 
70 

87 

67 

34 

68 

77 
80 

74 

60 

69 
56 

66 
57 

70 
57 

73 
64 

76 
5  3 

31 

62 

83 
64 

31 

65 

81.4 
63.7 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

96 
67 

95 
74 

85 
66 

86 

58 

88 

63 

91 

63 

94 
65 

94 

57 

95 
62 

94 
70 

85 

65 

94 

69 

85 
47 

90 
6  9 

89 
72 

96 
73 

93 
72 

92 
69 

89 
6  5 

87 
68 

36 

70 

8  0 

66 

79 

63 

79 
61 

84 
44 

86 
57 

84 
59 

«3 
64 

94 
64 

87 

64 

3  8 

67 

87.7 
65,6 

BENTON 

MAX 
MIN 

97 
63 

90 
71 

84 

64 

86 
56 

9  7 

6C 

90 
60 

97 
62 

91 
66 

92 
61 

92 

67 

86 
66 

79 
61 

95 
69 

84 

68 

3C 
71 

95 
71 

92 

71 

92 
68 

91 
66 

85 

7  0 

60 
69 

82 
68 

79 
60 

76 
59 

82 
81 

85 

64 

82 
57 

94 

47 

65 
67 

8' 
52 

87 
65 

86.5 
64,1 

BLAKELY  mountain 

DAM 

MAX 

Mm 

94 
66 

98 
71 

88 
63 

85 
55 

87 
62 

97 
61 

92 
63 

82 
64 

95 
64 

92 
66 

92 
67 

95 
68 

91 
63 

86 
7C 

85 

70 

89 
68 

96 
69 

9  3 

68 

75 
65 

84 
66 

87 
69 

83 

7  1 

84 

63 

82 
63 

73 

52 

84 
55 

84 
58 

■i 

60 

9  3 
64 

95 
62 

88 

66 

86.5 
64,4 

CONWAY 

MAX 

Mm 

98 
64 

9* 
75 

95 
67 

8  9 
59 

89 

61 

93 
61 

94 

64 

97 
69 

9  5 
62 

93 
71 

87 

49 

87 

71 

87 
71 

81 

70 

91 
73 

96 
70 

93 
71 

92 
69 

3  2 
66 

9  9 

70 

88 

72 

82 
69 

79 
62 

77 
63 

82 
55 

86 
57 

84 
59 

86 
65 

87 

65 

98 
44 

88 

63 

88.5 
66.0 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

98 
64 

87 
75 

95 
66 

87 
61 

90 
60 

9  2 
59 

9  3 
63 

96 
67 

97 
62 

95 

4  7 

85 

49 

82 
70 

9.5 
71 

81 

70 

90 
70 

95 
69 

87 

70 

3  0 
66 

3  2 
68 

89 
68 

81 
73 

81 
70 

BC 
61 

76 
61 

62 
52 

86 

4  6 

84 

85 
•  1 

87 
62 

86 

64 

87 

67 

87.6 
65.2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

98 
70 

88 
75 

98 
63 

88 
60 

85 

6' 

92 
63 

90 
66 

94 
67 

93 
63 

92 
70 

» 

44 

79 
68 

82 
66 

83 
67 

86 
72 

95 
74 

96 
74 

91 

47 

30 
6  6 

87 
68 

82 

1  3 

84 
67 

9  | 

60' 

75 
59 

83 

6  3 

04 

57 

84 

6: 

97 

62 

84 
►  4 

98 
64 

8  7 
67 

87.2 
65.4 

LEOLA 

MAX 

Mm 

97 
64 

91 

74 

94 

66 

86 
58 

87 
61 

89 
60 

92 
64 

94 
65 

94 
62 

95 
70 

89 

7  0 

79 
70 

98 
71 

86 

70 

93 
72 

95 
72 

95 
73 

93 
71 

31 

67 

90 
70 

82 
71 

86 
70 

79 
* 

75 
59 

°2 
6  3 

85 
55 

94 

85 
62 

66 
4  2 

87 

63 

87 
67 

87.9 
65.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
67 

82 

72 

14 
67 

86 
67 

86 
65 

89 
65 

91 
66 

94 
68 

92 
65 

93 
73 

87 

7  0 

9  1 

71 

83 

71 

64 
72 

92 
74 

97 
74 

38 
73 

91 
•r 

91 
69 

90 
73 

79 
69 

84 
71 

80 
66 

77 
64 

84 

6  2 

86 
62 

63 

65 
70 

87 
68 

97 
6  8 

38 

70 

87.2 
68.5 

MALVERN 

MAX 

Mm 

92 
63 

89 

'1 

84 
63 

83 
55 

9- 

60 

90 
58 

90 
61 

93 
64 

93 
*G 

94 
65 

89 
65 

62 
68 

82 

5. 

85 

»8 

92 
70 

95 
69 

94 
6  3 

91 

49 

93 
64 

»« 
67 

82 

70 

83 

6  3 

82 
59 

76 
68 

95 
52 

87 

!  1 

84 
56 

84 

63 

86 

60 

8  / 
61 

88 
6  5 

87.4 
63.1 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

103 
67 

97 
76 

9  7 
67 

89 
60 

89 
64 

95 
62 

95 
66 

100 
68 

95 

64 

92 
70 

85 

6" 

85 
70 

36 

'O 

9  2 
67 

3  0 
70 

36 

70 

89 
75 

9  3 

70 

93 
68 

3  0 

69 

85 
73 

83 
70 

80 
62 

75 
61 

98 
56 

It 

57 

84 

62 

85 
6  6 

7  9 
64 

3  V 
65 

89 

6  5 

89.1 
66,5 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

65 

74 

64 

57 

6  2 

64 

q  5 
65 

67 

63 

9  6 
67 

9  | 

67 

82 
69 

80 
69 

83 
69 

82 

7r 

3  Q 
72 

96 
72 

9  7 

70 

91 
68 

3  3 
67 

-  V 

74 

85 
70 

rt 

61 

80 
61 

73 
56 

83 
56 

1 0 
58 

8  3 
63 

BO 

64 

■  4 
64 

87 
66 

67.6 
65.5 

PERRY 

MAX 

Mm 

95 
65 

92 
73 

95 
6  3 

94 

68 

95 

7  C 

96 
72 

96 

9' 

94 

9  0 

94 
70 

9  2 

85 

77 

87 

89 

96 

72 

94 

7  2 

92 
7  1 

92 
72 

94 

4  V 

87 
'0 

80 
7 1 

79 
*■  1 

75 
6 1 

"2 
55 

65 
60 

»  3 

6  D 

85 
6  2 

87 
64 

87 
64 

83 

6S 

89.6 
66,9 

SHERIDAN  TOWER 
•  • 

• 

MAX 

Mm 

97 
67 

99 
68 

84 

64 

85 
59 

88 
60 

91 
60 

93 
62 

96 
61 

93 
61 

94 
68 

19 
69 

8  0 
68 

81 
68 

87 

6» 

92 
70 

95 
70 

90 
70 

94 
69 

93 
65 

it 

68 

30 

69 

86 
68 

60 

7* 
58 

82 
53 

85 
55 

84 

59 

85 
65 

7  4 

64 

87 
64 

87 
66 

87.5 
64.4 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

96 
60 

93 
70 

83 
69 

86 
62 

87 
62 

88 
57 

89 
53 

94 
61 

94 
63 

93 
6  8 

88 
68 

85 
69 

87 
69 

»  3 
" 

94 

72 

96 
73 

94 
70 

M 

67 

91 
67 

Fl 

88 

70 

87 
66 

85 
62 

77 
»7 

61 

53 

85 

55 

36 

62 

89 

62 

87 

62 

87 

61 

3  ' 
43 

88.6 
64.4 

BR INKLEY 

MAX 

Mm 

93 
62 

96 
69 

85 
66 

82 
64 

84 
59 

85 
60 

88 
61 

89 
65 

93 
66 

93 
68 

91 
68 

87 
69 

77 
67 

82 
69 

84 
69 

9  2 
73 

96 
64 

84 
67 

94 
67 

92 
69 

89 
70 

65 
66 

68 
63 

7e 

58 

S3 
55 

82 
56 

37 

58 

88 
6* 

67 
67 

87 
63 

87 

84 

67.4 
64.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

3rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CABOT  *  Sw 

MAX 
MIN 

95 

65 

87 
72 

87 
67 

83 
6  2 

84 

61 

88 

60 

88 
62 

9  0 
66 

92 
63 

91 
6  3 

84 

68 

79 
69 

84 
70 

79 
69 

88 
72 

95 
71 

D6 

69 

0  1 
69 

89 
65 

88 
70 

78 
70 

82 

69 

78 
62 

75 
60 

82 
55 

84 

58 

83 
58 

82 
65 

84 
64 

84 
65 

85 
67 

85.3 
65.5 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

93 
57 

93 

67 

82 
63 

84 

59 

86 
59 

88 

67 

90 
57 

91 
61 

90 
64 

99 
65 

84 
65 

76 
65 

78 
66 

84 
6  7 

90 
69 

93 
69 

92 

63 

93 

65 

90 

64 

88 
66 

83 
66 

86 
65 

82 
59 

76 
55 

83 
53 

85 
54 

85 
55 

86 
58 

86 
62 

68 
60 

89 
61 

86.5 
61.6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

94 

67 

88 
73 

81 

67 

84 

65 

86 
6  2 

89 
63 

93 
66 

92 

70 

34 

68 

92 

72 

82 
71 

78 

70 

82 
72 

80 
'0 

91 
76 

96 
74 

90 

69 

90 
72 

3  1 
70 

88 
72 

88 
72 

83 
70 

79 
64 

74 
62 

82 
60 

85 
60 

84 
62 

84 

65 

87 

67 

86 
67 

87 
66 

86.4 
67.8 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

94 
66 

84 

70 

83 
65 

85 
60 

86 

57 

88 
58 

90 
58 

94 

64 

92 
67 

89 
70 

84 
69 

78 

67 

80 
69 

83 
6  9 

89 
72 

94 
71 

86 

47 

91 
66 

90 
67 

88 
70 

84 
6  9 

85 
69 

78 
62 

77 
58 

79 
55 

85 
60 

84 
58 

84 
65 

87 
64 

85 
65 

88 
65 

85.9 
64.9 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

93 
65 

94 
69 

94 
68 

83 
63 

85 
62 

88 
57 

8  7 
58 

90 
61 

93 
5  8 

92 
68 

31 

85 
68 

83 
67 

9  3 

70 

"6 
7  2 

92 
70 

64 
70 

99 
68 

94 
65 

31 

68 

8B 
69 

86 
67 

89 
61 

78 
55 

77 
51 

80 
52 

85 
56 

85 
60 

86 
61 

87 
61 

86 
61 

87.2 
63.6 

KEO 

MAX 
MIN 

96 

62 

Q0 
72 

84 

64 

85 
61 

at. 

61 

89 
60 

10 
62 

92 
65 

91 

62 

9  1 

6  8 

86 

67 

78 
67 

80 
68 

83 
69 

91 

70 

93 
70 

85 
68 

3  1 

69 

88 
66 

87 
68 

80 
69 

82 
68 

79 
61 

76 
58 

80 
55 

83 
58 

83 
59 

82 
64 

86 
64 

86 
64 

86 
65 

85.8 
64.6 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

93 
64 

86 
69 

83 
66 

85 
63 

86 
60 

86 
57 

90 
6  9 

91 

63 

32 
67 

90 
68 

84 

70 

81 
6  9 

68 

»4 

69 

31 
7  1 

93 
70 

88 

68 

92 
67 

90 
66 

86 
69 

86 
68 

86 
67 

ei 

61 

78 
56 

81 
53 

85 
53 

85 
56 

87 
64 

87 
63 

87 
62 

90 
63 

86.9 
64.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

90 
67 

93 
70 

8  0 
69 

82 

64 

93 

6  4 

85 

6  1 

86 

66 

98 

66 

91 
68 

90 
69 

89 
73 

85 
69 

84 

69 

8  3 
70 

85 
73 

90 
70 

93 

7  1 

92 

7  1 

91 
69 

90 
70 

88 
70 

84 
70 

87 
64 

79 
63 

77 
57 

81 
58 

83 
61 

85 
61 

87 
66 

89 
65 

88 
66 

86.4 
66.8 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 

66 

85 
7  3 

81 

6R 

85 
65 

M6 
66 

89 

64 

91 

65 

92 
69 

92 
69 

90 
72 

82 
70 

'8 
70 

90 
71 

95 

7  0 

3  2 
74 

95 
74 

87 

40 

92 
71 

90 
69 

30 
72 

79 

71 

85 

70 

78 
64 

77 
60 

81 
57 

85 
60 

86 
61 

85 
67 

88 

68 

88 
66 

88 
68 

86.4 
67.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
75 

79 

69 

81 

66 

83 
66 

84 
64 

86 

65 

89 
69 

90 
70 

90 
71 

98 
73 

8  3 
69 

'9 
70 

80 
72 

84 
72 

90 
74 

93 

71 

85 
70 

92 
69 

09 
71 

86 
71 

83 
70 

84 
64 

77 

60 

76 
57 

80 
59 

83 
61 

84 

67 

83 
68 

87 
65 

86 
67 

85.0 
67,8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 

68 

85 
66 

8  3 
65 

9  6 
t4 

86 
63 

89 

66 

9  1 

66 

91 

65 

98 
67 

99 
71 

87 
70 

86 
74 

83 
72 

3  1 
75 

92 
78 

90 

74 

91 
75 

91 
77 

88 
75 

89 
73 

92 
73 

77 
65 

76 
59 

79 
60 

90 

62 

79 
64 

79 
65 

85 
68 

87 
67 

87 
66 

86.2 
68.5 

WYNNE 

•  * 

# 

MAX 
MIN 

95 
67 

86 
7  I 

84 
65 

8  6 
61 

Og 

57 

91 

60 

88 
59 

91 

65 

88 
63 

90 
67 

90 

68 

80 
69 

84 

68 

81 

69 

98 
72 

94 
73 

86 
71 

94 
73 

9  2 
72 

00 
71 

88 
67 

84 
65 

79 
57 

76 
60 

84 

85 
64 

89 
71 

87 
72 

90 
73 

87.2 
66,8 

SOUTHWEST 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

96 
7  3 

87 
76 

86 
6  8 

88 
62 

87 

64 

93 
68 

94 
65 

9  5 
68 

91 
65 

92 
69 

94 
67 

75 
'0 

79 
?1 

84 

68 

07 

74 

94 
70 

95 
71 

93 
74 

93 
69 

88 

70 

91 
72 

88 

70 

82 

68 

75 
63 

82 
53 

85 
57 

84 

62 

87 
66 

86 
68 

86 
68 

88 
70 

87.6 
67.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

95 
74 

92 
74 

88 
66 

88 
59 

88 

61 

90 
60 

95 
65 

94 
6  0 

92 
64 

04 

67 

98 
69 

'8 
71 

81 
71 

87 
69 

"9 
73 

94 
70 

95 
69 

94 

71 

93 
67 

89 
67 

89 
72 

89 
70 

82 
63 

76 
61 

84 

53 

85 
55 

86 

61 

86 
66 

87 
66 

88 
66 

92 
69 

88,6 
66.1 

HOPE  )  NE 

MAX 
MIN 

94 

72 

95 
74 

86 
68 

86 

59 

87 

62 

87 
6  1 

91 

64 

94 
69 

94 

65 

92 
67 

92 

48 

87 

6  9 

7  9 
68 

83 

49 

95 
69 

91 
74 

93 
7  3 

95 
72 

34 

66 

92 

67 

89 
71 

88 
71 

89 
66 

82 
60 

74 
65 

82 
68 

89 

60 

90 
65 

85 
65 

86 
66 

89 
67 

88.4 
66.4 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

94 

67 

89 

7  3 

88 
62 

88 

54 

86 
61 

94 
69 

95 
61 

91 

66 

92 

60 

92 
67 

84 

65 

81 
68 

80 
68 

85 
►  7 

91 

62 

96 
64 

93 
63 

95 
7  1 

92 
66 

97 
66 

85 
70 

81 
69 

80 
67 

78 
59 

83 
50 

85 
53 

84 

57 

83 
61 

85 

63 

87 
62 

86 
67 

87,4 
63,7 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

95 
6  9 

95 
72 

90 
65 

90 
66 

89 

60 

88 
59 

92 
61 

94 
63 

96 
64 

91 
65 

92 
67 

87 
'0 

80 
70 

85 
68 

94 

69 

88 
68 

94 
48 

95 
70 

93 
65 

91 

66 

87 
71 

88 
68 

86 
67 

83 

61 

72 
51 

94 

55 

84 
59 

84 
66 

96 
64 

85 
64 

88 
6  9 

88.3 
64,8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

92 
68 

96 
71 

87 
65 

86 
69 

88 

62 

86 
59 

92 
61 

94 

6  4 

93 
62 

90 
62 

91 

64 

86 
65 

78 
68 

84 

66 

85 
67 

86 
67 

9  3 

68 

94 
70 

94 
65 

90 

66 

88 
68 

88 
66 

89 

64 

81 

59 

69 
52 

82 
55 

83 
59 

84 
62 

84 
63 

87 
65 

86 
67 

87.3 
63,8 

OKAY 

MAX 
MIN 

96 
74 

93 
77 

85 
70 

83 
62 

99 

64 

92 
62 

95 
66 

95 
68 

90 
67 

92 
72 

80 

69 

79 
69 

85 
71 

83 
70 

91 
74 

95 

74 

95 
73 

94 
72 

93 
69 

89 
72 

90 
72 

90 
73 

86 
68 

78 
63 

83 
57 

84 
59 

84 

64 

87 
68 

85 
65 

88 

67 

88 
70 

88.7 
68.4 

STAMPS 

MAX 
MIN 

97 
72 

89 
75 

87 
68 

88 
58 

90 
63 

93 
61 

96 
65 

98 

57 

92 
65 

9  2 
71 

84 
68 

78 
68 

9  5 
70 

3  1 
70 

90 
72 

84 
75 

96 
72 

95 
71 

}  1 
57 

90 

70 

9  1 
70 

90 
73 

8  3 
68 

74 

60 

8  1 

55 

83 
56 

85 

62 

84 
67 

B5 
66 

88 
68 

90 
70 

88.4 
66.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
7  3 

98 
77 

86 
69 

87 
64 

88 
65 

91 
63 

9  3 
66 

96 
70 

93 
67 

93 
72 

85 
68 

77 
68 

85 
71 

90 

71 

91 
75 

94 
76 

96 
75 

95 
74 

93 
70 

99 

72 

91 
74 

91 
72 

83 

67 

72 
61 

80 
57 

94 
60 

84 
66 

96 
69 

85 
68 

86 
70 

88 

72 

88.2 
69.1 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ARKAOELPHIA 

MAX 

94 
6  9 

91 
78 

84 

66 

85 
60 

86 

64 

89 
63 

91 
66 

92 
67 

90 
6  3 

61 

69 

90 
68 

79 

'0 

83 
69 

83 
69 

90 
72 

93 
73 

92 

73 

03 
72 

89 
67 

86 
69 

83 

7  1 

86 

70 

86 

63 

79 
59 

a  1 

55 

9  4 
57 

82 
61 

82 
65 

87 
65 

87 
67 

85 
69 

86.9 
66.6 

CAMDEN  1 

MAX 

96 
72 

9* 
68 

85 
62 

8  6 
6  3 

85 

63 

90 
67 

9  1 

68 

94 

6  7 

92 
70 

92 
7  1 

88 
7  1 

81 
'0 

83 
70 

92 
73 

94 
75 

96 
74 

94 

73 

96 
68 

92 
69 

91 
71 

83 
72 

90 
66 

8  6 
67 

80 
57 

83 
58 

85 
61 

86 
63 

85 
64 

90 
65 

90 
68 

89 
67 

89.1 
67,2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

97 
7  1 

84 
74 

86 
67 

8  7 
61 

87 
6  2 

91 
63 

93 

66 

95 

68 

91 
66 

92 
71 

85 

74 

90 
'1 

90 
71 

92 
71 

94 
73 

95 
76 

05 
73 

94 
71 

9  2 
67 

84 

71 

87 
74 

31 

73 

84 
65 

77 
60 

81 
58 

8  4 

56 

94 

61 

86 
68 

89 
65 

89 
66 

89 
6  8 

88.5 
67.8 

FOROYCE 

MAX 

96 
67 

92 
75 

85 
68 

85 
62 

86 
64 

90 

63 

91 

66 

92 

69 

92 
67 

91 
70 

8  9 
71 

78 
71 

85 
71 

89 
70 

92 
72 

95 
75 

95 
75 

93 
71 

92 
67 

88 

71 

83 
71 

89 
70 

87 

65 

78 

60 

82 
56 

84 
54 

95 
60 

83 
66 

89 
65 

89 
65 

90 
68 

88.2 
67.3 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

99 
68 

90 
7  3 

86 
66 

87 

56 

89 
6  9 

91 

58 

94 

60 

97 
64 

91 
62 

33 

62 

8? 
68 

80 
68 

89 
68 

91 
68 

93 
70 

95 
72 

96 
69 

96 
70 

92 
64 

87 
67 

84 
69 

90 
70 

82 
65 

75 
57 

80 
53 

93 
52 

83 
58 

82 
63 

87 
63 

87 
64 

87 
66 

88.5 
64.2 

MOROBAY  LOCK  AND 

dam  e 

MAX 

96 

69 

83 
73 

84 

70 

88 
61 

97 

63 

90 
63 

91 
64 

93 

65 

96 
66 

91 

69 

85 
70 

82 
71 

91 

72 

93 
70 

94 
71 

96 
71 

96 
70 

95 

7  0 

92 
68 

85 

71 

87 
71 

90 
70 

84 
67 

80 
59 

83 
58 

85 
56 

84 
60 

89 
67 

88 
64 

90 
65 

89 
65 

88.9 
66.7 

PRE5C0TT 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 
78 

89 

68 

86 
64 

86 
65 

91 

65 

93 
68 

95 
69 

91 
66 

92 
72 

92 
68 

89 
70 

82 
70 

85 
70 

91 
73 

95 
74 

95 
75 

96 

74 

93 
68 

93 
72 

87 

72 

90 
72 

88 
66 

81 
60 

82 
57 

85 
60 

85 
63 

96 
67 

87 
66 

89 
69 

88 

70 

89.4 
68.5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

95 

66 

9  1 
72 

84 
66 

86 
58 

8  7 
61 

9  1 
61 

92 
63 

9  3 
64 

9  1 
67 

97 
69 

69 

71 

'2 

71 

67 

69 

71 

6  1 

61 

56 

56 

56 

86 
60 

63 

65 

8  7 
67 

64.7 

WARREN 

•  • 

MAX 
MIN 

98 
63 

90 
69 

85 
65 

83 
61 

88 
63 

90 
60 

90 
62 

93 
65 

92 
65 

90 
5  9 

87 
69 

80 
69 

91 
69 

92 
69 

93 
67 

95 
74 

95 

70 

94 
68 

91 
68 

89 

69 

85 

64 

90 
68 

85 
63 

80 
56 

83 
53 

85 
53 

85 
57 

89 
66 

90 
62 

90 
63 

90 
65 

89.0 
64.3 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

97 
70 

92 
72 

82 
72 

88 

62 

87 

6  6 

90 
63 

89 
63 

93 

6  5 

93 
67 

94 
68 

85 
73 

84 

71 

92 

71 

92 

71 

96 
72 

96 

74 

96 
73 

95 

70 

9  4 

70 

88 
71 

91 
72 

90 
72 

84 
69 

81 

60 

83 
59 

86 
66 

85 
60 

90 
67 

91 
63 

91 
66 

91 

66 

89,9 
67.5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

96 

63 

89 
73 

82 
70 

85 
63 

85 
64 

87 
61 

8  9 

60 

91 
64 

90 
66 

90 

70 

85 
72 

87 
71 

88 
73 

90 
71 

93 
73 

95 
75 

93 
72 

02 

70 

91 
68 

89 
70 

88 
68 

88 
69 

84 
65 

79 
58 

80 
56 

83 
53 

85 
57 

87 
64 

87 
62 

88 

62 

89 
63 

87,9 
66.0 

DUMAS 

MAX 
MIN 

99 
65 

91 
74 

87 
70 

89 
66 

89 
66 

91 
62 

92 
62 

93 
66 

93 
68 

9  2 
70 

89 
70 

83 
71 

89 
70 

91 
71 

95 
73 

97 
75 

95 
73 

95 
70 

92 
69 

90 
70 

89 
69 

89 
70 

83 
64 

80 
59 

84 
57 

85 
57 

86 

60 

87 
66 

90 
65 

90 
65 

91 

67 

89.9 
67.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  of  Month 

Average  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8  ]  9 

10 

12 

13 

14 

15 

.6 
IB 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.9 

30 

31 

EuDORA 

MAX 

96 

9* 

81 

86 

87 

88 

89 

91 

93 

95 

92 

90 

93 

92 

95 

96 

95 

95 

92 

94 

91 

90 

8s 

81 

83 

90 

90 

89 

95 

M1N 

69 

74 

70 

64 

66 

64 

63 

64 

68 

70 

71 

70 

69 

70 

73 

75 

73 

69 

68 

70 

68 

70 

66 

60 

59 

59 

69 

67 

73 

67^6 

MONT ICELLO 

MAX 

97 

87 

80 

87 

87 

91 

89 

94 

92 

92 

86 

84 

S9 

92 

94 

96 

96 

95 

94 

89 

89 

90 

82 

80 

83 

85 

85 

86 

89 

89 

91 

89  0 

M1N 

66 

71 

68 

63 

62 

60 

61 

67 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

72 

74 

72 

69 

68 

59 

69 

68 

68 

58 

54 

55 

55 

65 

63 

6'. 

65 

65^7 

bine  bluff 

MAX 

96 

95 

83 

87 

8  7 

89 

91 

93 

92 

90 

86 

79 

81 

98 

93 

97 

94 

92 

92 

9  3 

84 

88 

85 

76 

85 

86 

86 

85 

88 

88 

89 

88  3 

MIN 

71 

72 

69 

60 

65 

63 

63 

70 

68 

74 

70 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

71 

69 

69 

69 

69 

65 

62 

57 

57 

57 

68 

66 

68 

70 

67^7 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 

95 

78 

84 

8  3 

86 

8  6 

90 

94 

9  2 

89 

82 

79 

81 

86 

93 

96 

90 

92 

92 

88 

83 

87 

79 

74 

80 

84 

86 

84 

87 

87 

87 

86,3 

MIN 

68 

1  3 

70 

65 

67 

65 

66 

70 

6  9 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

75 

71 

70 

72 

72 

70 

66 

62 

59 

69 

63 

69 

68 

68 

69 

68.9 

PORTLAND 

MAX 

89 

94 

81 

80 

a* 

83 

86 

86 

90 

89 

90 

84 

94 

90 

91 

93 

95 

95 

92 

90 

88 

89 

85 

8  2 

80 

8  2 

85 

85 

85 

90 

89 

87.3 

69 

J  3 

70 

65 

66 

64 

6* 

65 

68 

69 

71 

70 

68 

70 

72 

74 

73 

69 

68 

69 

68 

70 

66 

58 

58 

62 

60 

60 

59 

66 

65 

66.7 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

09 

89 

85 

84 

B5 

94 

96 

93 

91 

86 

91 

88 

89 

87 

90 

93 

93 

91 

91 

90 

87 

89 

87 

89 

79 

80 

85 

85 

87 

86 

87 

88.6 

MIN 

63 

69 

6* 

64 

6? 

61 

63 

62 

70 

60 

67 

72 

7* 

74 

74 

75 

'3 

70 

73 

76 

74 

69 

65 

69 

57 

54 

58 

65 

63 

63 

65 

66.5 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

9V 

96 

83 

86 

86 

89 

90 

92 

92 

88 

84 

87 

90 

94 

95 

93 

93 

92 

89 

87 

88 

81 

77 

82 

8* 

80 

86 

87 

86 

89 

88.4 

MIN 

61 

71 

71 

63 

63 

59 

60 

66 

65 

69 

71 

71 

70 

73 

74 

73 

7C 

69 

71 

70 

70 

64 

60 

56 

65 

58 

65 

63 

63 

65 

65.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

.26 

■  30 

.20 

.26 

.25 

.22 

.22 

.18 

.29 

.22 

.14 

.15 

.06 

.18 

.13 

.23 

.19 

.08 

.24 

.21 

.19 

.28 

.16 

.13 

.16 

.20 

.17 

.16 

.19 

.20 

6.06 

WIND 

10 

20 

30 

30 

10 

0 

6 

5 

10 

10 

i? 

20 

10 

20 

10 

30 

10 

10 

10 

0 

10 

-30 

30 

20 

10 

0 

10 

1 

1 

3 

3 

378 

MAX 

96 

98 

88 

90 

93 

102 

101 

96 

102 

105 

97 

89 

81 

100 

95 

97 

105 

100 

98 

98 

94 

91 

91 

77 

79 

86 

93 

89 

85 

93 

95 

93.6 

MIN 

70 

70 

66 

64 

64 

65 

67 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

73 

71 

75 

64 

73 

73 

73 

76 

64 

62 

60 

60 

63 

65 

64 

67 

69 

67.9 

•       ft  • 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV I LLE  4  N 

EVAP 

.23 

.16 

.22 

.24 

.23 

.22 

.18 

.27 

.16 

.15 

.11 

.09 

.08 

.18 

.17 

.It 

.15 

.11 

.13 

.13 

.11 

.14 

.10 

.23 

.12 

.09 

.16 

.15 

4.866 

WIND 

18 

25 

23 

24 

30 

8 

11 

18 

14 

15 

11 

13 

4 

7 

4 

23 

14 

''J 

12 

4 

9 

7 

4 

16 

9 

34 

8 

11 

14 

18 

414 

MAX 

100 

97 

95 

89 

91 

91 

90 

95 

95 

92 

95 

80 

84 

83 

88 

100 

96 

91 

95 

92 

90 

82 

81 

80 

86 

84 

91 

84 

92 

91 

93 

90.1 

MIN 

69 

76 

65 

61 

65 

66 

69 

72 

66 

75 

72 

72 

70 

73 

72 

76 

74 

70 

71 

74 

71 

65 

65 

58 

56 

61 

62 

66 

66 

69 

68.4 

•       ft  • 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.24 

.16 

.23 

.18 

.16 

.2* 

.15 

.20 

.2* 

.26 

.05 

.13 

.19 

.25 

.08 

.17 

.11 

.18 

.25 

.10 

.16 

.18 

.14 

.13 

.15 

'It 

5.266 

WIND 

16 

21 

13 

34 

18 

13 

21 

20 

25 

38 

13 

16 

14 

9 

13 

1« 

24 

14 

13 

23 

18 

29 

45 

15 

21 

13 

12 

7 

11 

575 

NIMR0D  DAM 

EVAP 

.14 

.13 

.00 

.14 

.11 

.10 

.06 

ft 

.09 

.04 

.00 

* 

.03 

.01 

.06 

.11 

.03 

.08 

.06 

.07 

.08 

.06 

.08 

.10 

.06 

.01 

.05 

.07 

2.01B 

WIND 

6 

5 

2 

6 

•l, 

3 

3 

3 

5 

6 

* 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

7 

2 

5 

2 

5 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

ft       ft  « 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.27 

.30 

.28 

.26 

.25 

.20 

.22 

.19 

.24 

.29 

.17 

.09 

.09 

.12 

.09 

.26 

.27 

.16 

.23 

.22 

.21 

.11 

.20 

.23 

.18 

.20 

.21 

.16 

.13 

.22 

.21 

6.26 

WIND 

19 

39 

71 

61 

34 

27 

23 

14 

43 

5* 

112 

40 

59 

51 

52 

56 

59 

28 

35 

54 

94 

82 

59 

61 

61 

27 

16 

11 

21 

18 

24 

1384 

MAX 

100 

103 

80 

92 

92 

95 

99 

100 

97 

99 

91 

90 

80 

83 

91 

98 

102 

94 

103 

100 

3 

s 

88 

84 

90 

97 

92 

91 

100 

98 

93.5 

MIN 

73 

74 

71 

67 

" 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

76 

74 

71 

71 

64 

61 

61 

66 

69 

70 

71 

71 

70.6 

*       •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.20 

.24 

.24 

.11 

.16 

.24 

.08 

.18 

.22 

.21 

.24 

.05 

.21 

.23 

.24 

.25 

.19 

.21 

.u 

.26 

.26 

.05 

.20 

.16 

.19 

.16 

.13 

•li 

5.7|B 

WIND 

19 

31 

30 

a 

8 

7 

13 

28 

14 

31 

12 

20 

15 

16 

22 

19 

12 

18 

3 

26 

35 

36 

32 

29 

15 

5 

7 

8 

7 

539 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.20 

.21 

.11 

.20 

.17 

.19 

.19 

.15 

.13 

.19 

.22 

.08 

.07 

.22 

.22 

.17 

.28 

.25 

.13 

.20 

.12 

.15 

.17 

.15 

.14 

.17 

.10 

.16 

5.25B 

WIND 

10 

16 

14 

8 

4 

9 

10 

19 

14 

32 

12 

15 

9 

8 

12 

17 

8 

10 

11 

34 

16 

13 

9 

4 

6 

5 

9 

7 

8 

6 

372 

MAX 

97 

97 

90 

90 

90 

88 

93 

92 

92 

95 

94 

89 

87 

"5 

89 

92 

97 

97 

93 

92 

88 

84 

97 

89 

72 

85 

89 

90 

94 

86 

92 

90.5 

MIN 

72 

76 

71 

65 

65 

77 

67 

69 

68 

68 

70 

71 

68 

63 

59 

74 

69 

72 

71 

70 

72 

63 

61 

65 

64 

63 

62 

64 

69 

71 

71 

68.0 

ft        ft  ft 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.30 

.25 

. 

.20 

.19 

.23 

.22 

.18 

.23 

.20 

.12 

.05 

.11 

.06 

.22 

.35 

.  14 

.04 

.22 

.13 

.07 

.18 

.23 

.13 

.19 

.19 

.17 

.15 

.19 

.22 

5.52B 

WIND 

10 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

I 

14 

3 

5 

8 

6 

7 

11 

4 

5 

3 

8 

11 

3 

9 

5 

3 

1 

2 

1 

2 

4 

148 

MAX 

105 

101 

83 

89 

97 

96 

94 

101 

96 

103 

95 

8  7 

84 

95 

100 

103 

106 

106 

103 

97 

91 

93 

94 

97 

90 

96 

97 

94 

94 

100 

98 

96.3 

MIN 

67 

67 

64 

68 

61 

63 

69 

66 

68 

65 

74 

73 

66 

66 

68 

70 

71 

70  65 

72 

72 

66 

71 

57 

55 

54 

57 

68 

65 

64 

65 

66.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

• 
a 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

95  87 
85  73 

87 
82 

87 
80 

87 
78 

90 
80 

89 
80 

91 
82 

89 
81 

90 
80 

86 
83 

83 
81 

85 
80 

88 
79 

90 
81 

92 
83 

93 
85 

92 
85 

91 
84 

88 
83 

84 
82 

87 
82 

87 
82 

83 
80 

r« 

85 
75 

85 
76 

87 
77 

87 
80 

88 
80 

88 
80 

87.9 
80.5 

SLOPE  OF  GROUND  1  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE  1  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi  GRASS.  INSTRUMENTATION.  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


S».  R.Ur.ne.  Not*.  Following  Sutioa  Iodftx 
-  101  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  j 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

PRECIP 

04 

SCOTT 

1 

39  04 

94  12 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

03 

LAWRENCE 

39  54 

251 

SS 

RUBY  8.  OWENS 

ALUM  FORK 

01  )C 

09 

SALINE 

34  48 

92  52 

78( 

5F 

5P 

: 

LITTLE    ROCK  WATERWORKS 

'-'136 

04 

34  47 

93  29 

654 

7A 

c 

REBA  Y.  SWA1M 

AMITY  3  NE 

0130 

08 

34  17 

93  25 

475 

7  A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

07 

PIKE 

: 

34  02 

93  25 

285 

Sa 

: 

OWEN  B.  HENDRlX 

APLIN  1  w 

-1  fib 

05 

PERRY 

34  56 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

0196 

04 

POPE 

35  25 

92  53 

622 

SS 

SS 

: 

RONNIE  BARTLETT 

ARKADELPHIA 

0220 

98 

CLARK 

■ 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

: 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

7A 

CLARENCE  L ■ WEST MORE LAND 

ARKANSAS  POSI 

ARKANSAS 

l 

34  02 

91  21 

178 

S3 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

HOWARD 

34  19 

PAULINE  A  P1NKERTON 

AUGUSTA 

L  3  26 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

211 

6A 

c 

TUMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0  3 

WHITE 

33  18 

91  34 

230 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATE  SV 1  CLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

5P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

6ATESV ILLE  L  AND  D  1 

INDEPENDENCE 

7  35  45 

91  36 

277 

5P 

7A 

DONNIE  BRYANT 

8EEBE 

05  30 

WHI  T£ 

33  04 

91  33 

250 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0)34  03  GREENE 

36  U 

90  38 

298 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEV 1 LLE 

0  'j  16 

33  26 

91  06 

221 

6P 

P*  M.  BRECKENR IOGE 

BENTON 

0362 

0! 

34  33 

92  37 

265 

5P 

ETTA  C*  BURKS 

BENTONVILLE  5  WSW 

01 

BENTON 

36  21 

94  17 

SP 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRYVl LLE    -  NW 

)616 

01 

CARROLL 

7    36  24 

1160 

EDWIN   L.  CHAMPL1N 

BIG  FORK 

0664 

06 

3    3-  29 

93  56 

1100 

7A 

ANNA   M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

07*6 

LAWRENCE 

7  36  07 

91  06 

259 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

076* 

CAR LAND 

3   34  36 

93  11 

426 

6A 

Bl 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

1    35  06 

93  39 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

38  GO 

NEVADA 

3|  33  41 

93  09 

360 

7A 

BLYTHEVILLE 

..  8  06 

M1SSI SSI PP 1 

51  35  55 

69  55 

232 

M 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

bonnerdale 

0920!  05 

3i  34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

0823 

1  33  12 

93  39 

600 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE VI LLE  ^  NE 

08.6 

s 

1  33  13 

730 

U  S  SOIL  CONS  StRVlCE 

BOONEVILLE  6  NNE 

ll  35  13 

93  34 

610 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE 

0830 

04 

LOGAN 

L  33  09 

93  55 

911 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTH 1N8URG  2  S 

VAN  BUREN 

7  33  39 

92  26 

1200 

: 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0166 

:e 

3l  33  32 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  1N6ERS0LL 

BRANCH  4  NW 

0687 

FRANKL 1 N 

1   35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

uaea 

FRANKL IN 

1    33  16 

93  59 

500l 

;  H 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0  9 )  i 

MONROE 

7l  34  33 

91  12 

205 

7A 

7A 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0, 

NEW TON 

7    ib  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

02 

7    36    2  2 

92  34 

480 

6P 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1-J52 

03 

2   35  49 

24Q 

G.   A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1  1  02 

ll  34  37 

92  04 

289 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROC K 

1  132 

0  2 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

6P 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1  1  52 

0  6 

OUACHI TA 

3'  33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

:  h 

M1XON  M.  BAILEY 

CARLISLE    1  SW 

L224 

06 

11  34  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  0AM 

1238 

3  34  27 

93  01 

405 

7* 

ark  power  and  light  co 

CLARENDON 

MONROE 

7;  34  41 

91  IB 

172 

SP 

7A| 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSV ILLE 

L  4  5  5 

5  4 

11  35  26 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

C 

JOHNSON 

1   33  32 

93  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1  492 

7  35  35 

92  28 

510 

' 

EARL    B.  R1D0ICK 

COMBS  3  SE 

1574 

7  33  46 

i4oo; 

OTTO  DAVIS 

COHPTON 

1  38! 

01 

NEWTON 

7  36  05 

93  18 

2166! 

: 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

05 

FAULKNER 

ll  35  05 

92  26 

316!  5P 

7*1 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

0  3 

7  36  24 

90  35 

293 

6P 

7A| 

C  H 

WINFRE0  D.  POLK 

COVE 

POLK 

34  26 

94  25 

10901 

7A' 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

1  7?0 

3:  33  02 

91  56 

175 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

05 

1    34  -2 

92  27 

330 

;i 

WALTER   C.    1 1 MM  1 NG 

DAISY  1  E 

iei4 

0  7 

PIKE 

3  34  15 

93  43 

650 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

L629 

FAULKNER 

1    35  22 

92  25 

705 

"i 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

ll  33  03 

93  24 

370 

1 

JOSEPH  A>             ■ -  JR. 

DANVILLE  SCS 

.835 

04 

YELL 

1   35  04 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OARDANELLE 

1838  04 

YELL 

1   35  13 

93  09 

t>c 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

0? 

SEVIER 

34  02 

94  21 

0.  Tucker  vasslR 

DERMOTT   3  NE 

.V62 

09 

CHICOT 

2  33  33 

91  23 

bP 

1: 

RADIO   STATIUN  (.VSA 

DES  ARC 

1966 

PRAIRIE 

7  34  58 

■'i  JO 

204 

SP 

C.  J*  RJSTER 

DEVILS  KNOB 

1  9  B2 

0  4 

JOHNSON 

1 

35  43 

9  3    2  4 

2  350 

3P 

MRS.  GLORIA  M.  WICKERS 

01ERKS 

2015 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

2148  09 

DESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

z 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

0  8 

UNION 

3 

33  13 

92   4  8 

252 

MID 

M10 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

0  9 

CHICOT 

2  33  07 

9]  ,6 

135 

5P 

9P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2336 

01 

CARROLL 

7  36  24 

1465 

6F 

7A, 

WALTER  H«  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 
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REFERENCE   NOTES  ARKANSAS 

AUGUST  1966' 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  "w«»«™i  taoie  Directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lim,     rw,„„  ,u 

and  Snow  on  Ground"  table  ,s  a,  observat.on  „me  for  aU  except  Weather  Bur^u  and  FAA'sta^n"  8  &TZS^~J%£ZXZ  ire  a'"  oo'a  m"  "cITd^  St  °"  '"^  ""  "Sn°W"" 

t.o„   table.    Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  ,„  the  "Snowfall  and  Snow  on  ^und"  I.ble'Xn  ^bUshc"  are  "or  °„e"i,  L^endX-lmc  S^^''  ^ 

K^^^^  *  «™  -  "evaporation  and  Wind"  table.    Ma,  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

rorLTce^"'eVobLservTa,roiUseS  tc^Ti^r^^T^"  Tl'S  "  — '  ""«•  "  '«  °"  *«  '«  *-»■-«  ™  are  taken  from  different  p.toU 

ooservations.   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Si;,  En,r'"  °'  S"OW,a"  "        "C"ma' <"°8'"'  D«>"  ^  *'  *»"  -  «->»..  »d  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  Entries  o,  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  Station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  earned  only  in  the  June  and  December  issues  of  thil  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  wmdspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing.   11  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
nave  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage^Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the    Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

V  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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56.2 

67.6 

-  4,6 

89 

26 

38 
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.75 

-  3.77 

•  56 

4 

.0 

0 

1 

0 

HARRISON 

79.8 

54.6 

67,2 

•  3,8 

90 

3* 

43 

24. 

26 

2 

0 

0 

0 

2.71 

,76 

4 

.0 

0 

3 

0 

HARRISON  F AA  AIRPORT 

77.5 

56,3 

66,9 

89 

3 

43 

30 

38 

o 

0 

0 

0 

2.09 

•  98 

30 

.0 

0 

2 

0 

huntsville 

80.1 

51.9 

66,0 

91 

25 

38 

23 

42 

3 

0 

0 

0 

.90 

•  30 

5 

.0 

0 

0 

0 

LEAD  H ILL 

80.3 

56,2 

68,3 

-  3,0 

90 

25* 

44 

24 

17 

2 

0 

0 

0 

2.37 

.86 

.62 

30 

.0 

0 

2 

0 

ROGERS 

79,8 

52,6 

66.2 

-  5.3 

90 

4 

43 

30* 

44 

I 

0 

0 

0 

1  .88 

-  2,76 

1.10 

4 

•  0 

0 

1 

1 

SILOAM  SPRINGS 

80.2 

57,0 

68.6 

92 

3 

45 

23* 

18 

3 

0 

0 

0 

2.31 

.93 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

67.4 

-  4.0 

1.72 

-  2.36 

•  0 

•       •  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

81.1 

55,3 

68.2 

93 

3 

*,1 

24 

26 

5 

0 

0 

0 

2.12 

-  1,10 

1.00 

4 

.0 

0 

1 

evening  shade  i  ne 

80.6 

54,9 

67,8 

9  1 

2 

41 

17 

30 

2 

0 

0 

c 

1.11 

.73 

15 

•  0 

0 

0 

GILBERT 

83.4 

52,2 

67,8 

95 

3 

38 

24* 

23 

<■ 

0 

0 

0 

1.03 

.35 

30 

.0 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

80.7 

57.2 

69.0 

90 

4 

47 

17 

13 

I 

0 

0 

0 

2.08 

1.28 

5 

•  0 

0 

1 

MAMMOTH  SPRING 

'8.1 

55.8 

67,0 

-  4.0 

89 

3 

42 

17 

36 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.02 

2  " 

.0 

0 

1 

MARSHALL 

ei.i 

56.0 

68.6 

92 

3 

43 

17 

2 1 

i 

0 

0 

0 

1,60 

1.03 

30 

•  0 

0 

1 

MOUNTAIN  HONE   1  NNW 

78.9 

56.7 

67.8 

-  4.2 

89 

4 

47 

17 

26 

0 

0 

0 

0 

3. 14 

.20 

1*15 

4 

•  0 

0 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

79.2 

55.4 

67.3 

91 

4 

44 

24, 

29 

1 

0 

o 

0 

3.43 

1.14 

4 

.0 

0 

1 

mount a  in  view  2  ESE 

81.3 

57.3 

69.3 

91 

3 

43 

17 

19 

2 

0 

o 

0 

1.14 

•  45 

11 

•  0 

0 

0 

0 

YELLV  J  lle 

79.9 

54.7 

67.3 

93 

3 

40 

24 

33 

1 

0 

0 

0 

4*67 

1*45 

2 

.0 

0 

4 

1 

D I V I S 1  ON 

68.0 

-  3.8 

2.44 

,64 

•  0 

ft      ft  ft 

NORTHEAST  03 

Alicia 

80.0 

57.6 

68,8 

92 

3 

44 

17 

18 

2 

0 

0 

0 

4.91 

3.84 

4 

•  0 

0 

1 

BALD  KNOB 

80.6 

59.6 

70.2 

90 

3* 

-» ft 

17 

9 

2 

c 

0 

0 

5.03 

2,  32 

4 

•  0 

0 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

81,6 

56.  7 

69,2 

92 

3* 

42 

17 

25 

3 

0 

0 

0 

1  .96 

•  98 

30 

•  0 

0 

0 

BATESvILLE  L  AND  D  I 

82.7 

54,6 

68,7 

95 

3 

40 

17 

23 

4 

0 

0 

0 

•  88 

-  2.35 

•  52 

5 

.0 

0 

0 

"tt  JCV I  LLC 

80.7 

58.8 

69.8 

91 

3 

48 

17 

15 

2 

0 

0 

0 

3.55 

1*61 

30 

.0 

0 

1 

82.7 

60.5 

71.6 

-  1.9 

93 

3* 

48 

16 

3 

0 

0 

0 

1.11 

-  2.10 

.73 

19 

.  0 

0 

0 

CORNING 

81.0 

56.3 

68.7 

-  4.0 

93 

2 

42 

17* 

30 

J 

0 

0 

0 

3,42 

,49 

1.94 

26 

•  c 

0 

1 

JONESBORO 

80.7 

59.3 

70,0 

-  3.7 

92 

3* 

47 

17 

12 

c 

0 

0 

•  55 

-  2*55 

.12 

4 

•  0 

0 

0 

80.2 

58.9 

69.6 

92 

u 

47 

17* 

21 

2 

0 

0 

0 

3,53 

2.65 

19 

.0 

0 

1 

VJQ,Cn  TOCt 

"■NKtU    I Ktt 

81.2 

59.8 

70.5 

-  2.3 

92 

3 

49 

16 

7 

2 

0 

c 

0 

3,70 

.67 

.87 

30 

.0 

0 

0 

NEWPORT 

80.7 

59.5 

70.1 

92 

3 

48 

17 

2 

0 

0 

0 

1.17 

.67 

15 

.0 

0 

0 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

80.9 

59.8 

70,4 

91 

3 

49 

17* 

6 

2 

0 

n 

0 

2.53 

1,40 

30 

.0 

0 

1 

POCAHONTAS  1 

79.2 

58.4 

68.8 

-  4.2 

90 

2 

47 

17* 

16 

1 

0 

0 

0 

4.79 

2.05 

1.08 

30 

•  0 

0 

1 

SEARCY 

81.  5 

58.9 

70.2 

-  4.3 

91 

48 

22 

7 

2 

0 

o 

0 

4,04 

1.17 

3.14 

5 

.0 

0 

1 

liai  m1  it   q  i  nr.F   c  fl  A  AD 

79.* 

58.1 

68." 

90 

3* 

46 

17* 

23 

4,75 

1.28 

18 

.0 

0 

1 

n*  i/i  ci  AN 
w I v 1 5 1  ON 

69.7 

-  3.4 

3.06 

.10 

WEST  CENTRAL  0* 

APRLETON 

BOONEVILLE 

86.0 

57.2 

71.6 

-  3.4 

97 

25 

45 

23* 

0 

11 

0 

0 

0 

1.03 

•  2.  34 

•  30 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

CLARKSvILLE 

83.4 

59.1 

71.3 

92 

25* 

««7 

22 

3 

5 

0 

0 

0 

2,76 

1.68 

4 

.0 

0 

2 

1 

OARDANELLE 

83.1 

58.8 

71.0 

-  4.3 

93 

3 

47 

22 

8 

6 

0 

0 

0 

2,38 

-  .58 

1*25 

5 

.0 

0 

2 

1 

DEVILS  KNOB 

75.  AM 

57,  7W 

66, 7M 

85 

25 

46 

30 

42 

f) 

0 

e 

0 

2*02 

•  66 

5 

.0 

0 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

as.; 

59.1 

71.3 

-  3.6 

94 

25 

45 

23 

8 

4 

0 

e 

c 

1.26 

-  2.38 

.73 

>0 

■  0 

0 

1 

0 

fort  s"!th  water  plant 

82.8 

56.1 

69.5 

91 

25 

44 

23 

4 

2 

0 

0 

0 

2.62 

•  70 

30 

.0 

0 

3 

0 

MENA 

80.3 

59.1 

69.7 

-  4.4 

88 

6 

46 

22 

6 

0 

0 

0 

0 

1.70 

-  2.44 

.60 

11 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

-  .95 

1.90 

1 

OZARK 

83.4 

60.0 

71.7 

-  3.2 

93 

25 

51 

22* 

0 

3 

0 

0 

0 

2.34 

5 

.0 

0 

1 

PARIS 

84.8 

58.  9M 

71. 9M 

95 

25 

50 

30. 

0 

7 

0 

0 

0 

1.56 

.72 

30 

.0 

0 

2 

0 

RUSSELLVILLE  4  N 

83.3 

55.0 

69.2 

91 

25* 

44 

22 

9 

5 

0 

0 

0 

2.72 

-  2.71 

.0 

0 

2 

1 

SuBIACO 

83.7 

59.8 

71.8 

-  3.3 

94 

25 

51 

22. 

1 

5 

0 

0 

0 

.71 

.30 

3 

.0 

0 

0 

0 

W A  LORON 

85.6 

58.3 

72.0 

94 

6 

46 

23* 

1 

9 

0 

0 

0 

.58 

.40 

11 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  ROCK 

78. OM 

5R.4W 

68. 2M 

85 

25 

47 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1.02 

3 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

70.5 

-  3.4 

1.88 

-  1.75 

.0 

•       •  • 

CENTRAL  05 

alum  fork 

85.0 

60.5 

72.8 

92 

6  • 

49 

17 

2 

' 

0 

0 

0 

1.10 

.35 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BENTON 

82.5 

57.7 

70.1 

90 

45 

22. 

8 

1 

0 

0 

0 

1.68 

.45 

19 

.0 

0 

' 

0 

0 

BLAKELY  mountain  dam 

83.6 

57.7 

70.7 

92 

46 

22 

9 

5 

0 

0 

0 

.53 

-  1.02 

.27 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CONWAY 

83.6 

59.0 

71.3 

•  4.0 

93 

46 

17 

5 

» 

0 

0 

0 

2.24 

1.42 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENBRIER 

82.3 

57,3 

69.8 

93 

43 

2  2 

16 

5 

0 

0 

0 

1.60 

.71 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

82.8 

59.9 

71.4 

-  4.9 

91 

48 

17 

4 

4 

0 

0 

0 

1.6« 

-  2.14 

.45 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

LEOLA 

82.8 

59.9 

71.4 

92 

47 

22 

3 

5 

0 

0 

0 

1.33 

-  1.81 

.59 

19 

•  0 

0 

3 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

82.2 

61.8 

72.0 

-  2.3 

93 

50 

17 

3 

0 

0 

0 

1.42 

.80 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MALVERN 

83.1 

56.6 

69.9 

9? 

45 

22. 

8 

4 

0 

0 

0 

2.26 

-  .70 

.85 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

MORRILTON 

84.2 

60.1 

72.2 

-  2.2 

93 

45 

17 

S 

* 

0 

0 

0 

2.31 

1.18 

» 

.0 

0 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  ? 
£ 

si 

5  « 

3  2 

5  1 
E.I 

N I MROD  DAM 

84.0 

59.3 

71.7 

92 

23. 

49 

22. 

8 

10 

0 

0 

0 

.69 

.31 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PERRY 

82.8 

58.8 

70.8 

-  2.7 

91 

3 

46 

22 

6 

2 

0 

0 

0 

1.76 

1.56 

.74 

5 

.0 

0 

* 

2 

0 

SHERIDAN  TOMER 

82.9 

59.2 

71.1 

91 

3. 

48 

17 

7 

0 

0 

0 

4.03 

1.89 

18 

.0 

o 

it 

2 

2 

DIVISION 

71.2 

-  3.4 

1.7* 

m 

1.58 

.0 

•      •  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

83.6 

59.4 

71.5 

93 

3 

47 

17 

6 

4 

0 

0 

0 

5.94 

1.84 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

9RINKLEY 

81.6 

58.1 

69.9 

-  4.2 

92 

4 

49 

22. 

19 

0 

0 

0 

2.74 

1.02 

19 

.0 

0 

4 

3 

I 

CABOT  *  SW 

81.0 

59.7 

70.4 

91 

3 

48 

17 

8 

I 

0 

0 

0 

2.23 

1.01 

30 

.0 

0 

7 

1 

1 

CLARENDON 

82.6 

54.9 

68.8 

91 

1 

45 

1  7 

1  3 

4 

0 

o 

0 

3.09 

.27 

1.15 

15 

,0 

o 

it 

3 

DES  ARC 

82.4 

62.1 

72.3 

93 

3 

51 

17 

4 

? 

0 

0 

0 

2.32 

1,21 

5 

,0 

o 

3 

2 

1 

FORREST  CITY 

81.5 

60.  3 

70.9 

91 

3. 

48 

17 

9 

3 

0 

0 

0 

3.24 

1,10 

30 

,0 

o 

5 

2 

2 

HELENA  5  NW 

81. AM 

55. 7M 

6  8.6M 

-  6.5 

46 

29 

27 

4 

0 

0 

0 

4.09 

1.14 

.0 

0 

KEO 

80.5 

58.3 

69.4 

90 

3 

47 

22 

10 

1 

0 

0 

0 

1.72 

1.15 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

82.5 

56.9 

69.7 

•  4.1 

92 

6. 

47 

22 

13 

5 

0 

0 

0 

2.71 

,18 

.96 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAINT  CHARLES 

83.5 

60.  3 

71.9 

93 

4 

52 

29 

8 

0 

0 

0 

2.01 

.81 

28 

.0 

o 

3 

0 

STUTTGART 

83.0 

61.5 

72.3 

-  3.2 

92 

3. 

52 

17 

4 

4 

0 

0 

0 

1.90 

- 

1.33 

.66 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

STUTTGART  9  ESE 

81.1 

60.9 

71.0 

90 

44 

52 

22. 

12 

2 

0 

0 

0 

2.59 

1.08 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

WEST  MEMPHIS 

81.8 

62.1 

72.0 

92 

1 

51 

30 

2 

4 

0 

0 

0 

1.25 

30 

.0 

0 

2 

l 

WYNNE 

83.0M 

61.9M 

72. 5M 

93 

1 

51 

30. 

7 

5 

0 

0 

0 

3.66 

1.10 

1  8 

•  0 

o 

7 

3 

DIVISION 

70.8 

-  3.6 

2.94 

.U 

.0 

ft       ft  ft 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

83.3 

60.9 

72.1 

92 

5 

48 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

3.28 

.97 

28 

.0 

0 

4 

4 

0 

01 ERKS 

83.3 

59.7 

71.5 

92 

64 

47 

22 

0 

0 

0 

0 

3.89 

1.72 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOPE  3  NE 

82.6 

60.4 

71.5 

-   4.  1 

92 

4 

51 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

3.53 

.60 

1.33 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOUNT  IDA 

84,4 

57.6 

71.0 

-  1.7 

92 

6 

46 

22 

3 

4 

0 

0 

0 

•  78 

3.04 

.45 

1 1 

.0 

o 

2 

0 

0 

NARROWS  DAM 

84.0 

59.3 

71.7 

92 

7. 

47 

22. 

2 

5 

0 

0 

0 

2.21 

.74 

10 

•  0 

o 

5 

2 

0 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

82.5 

58.2 

70.4 

90 

7. 

49 

22 

3 

2 

0 

0 

0 

2.93 

1.03 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

OKAY 

84.2 

62.6 

73.4 

-  2,8 

92 

1 

52 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

2.56 

.85 

.97 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

STAMPS 

83.4 

61.5 

72.5 

92 

3 

50 

22 

0 

* 

0 

0 

0 

3.56 

2.03 

11 

.0 

0 

4 

3 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

82.5 

64.3 

73.4 

-  3,1 

91 

3 

55 

22. 

0 

5 

0 

0 

0 

2.74 

,01 

1.33 

10 

•  0 

o 

7 

2 

j 

DIVISION 

71.9 

-  3,3 

2.83 

_ 

.66 

.0 

•       ft  « 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

83.0 

61.0 

72.0 

90 

4* 

50 

24. 

1 

2 

0 

0 

0 

1.80 

1,56 

.65 

11 

,0 

o 

it 

2 

0 

CAMDEN  1 

85.3 

60.2 

72.8 

-  2,7 

92 

3. 

47 

30 

2 

f 

0 

0 

0 

2.11 

- 

1.01 

1.27 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

83.0 

61.8 

72.4 

-  4,2 

91 

64 

51 

24. 

1 

4 

0 

0 

0 

2.62 

.13 

.81 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORDYCE 

84.6 

61.2 

72.9 

93 

3 

50 

22 

0 

6 

0 

n 

0 

2.87 

1  .06 

30 

.6 

o 

6 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

82.  8M 

57. 8M 

70. 3M 

-  6.4 

45 

22 

2 

6 

0 

0 

0 

3.18 

.77 

1.52 

19 

•  0 

o 

3 

2 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

84,4 

61.5 

73.0 

92 

1 

49 

22 

1 

5 

0 

0 

0 

2.64 

1.12 

3 

.0 

o 

3 

3 

1 

PRESCOTT 

85.1 

62.9 

74,0 

-  2.4 

92 

3* 

53 

22 

0 

10 

0 

n 

0 

2.27 

.95 

1.20 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPARKMAN  3  WSW 

82. 7M 

60. 2M 

71. 5M 

91 

1 

48 

22 

0 

0 

0 

0 

1,30 

.85 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARREN 

84.  B 

60.0 

72.4 

-  3.9 

93 

3 

48 

30 

2 

1 

0 

0 

0 

1.85 

.89 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

72.4 

-  3.7 

2.29 

.70 

.0 

•      *  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

84.6 

62.8 

73.7 

-  2.2 

94 

6 

49 

22 

2 

0 

0 

0 

2.01 

.88 

.76 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

DERMOTT  3  NE 

84.0 

60.3 

72.2 

92 

3 

48 

29 

1 

4 

0 

0 

0 

3.08 

1.35 

19 

.0 

0 

J 

2 

1 

DUMAS 

84.9 

61.0 

73.0 

-  2.9 

94 

3 

51 

24. 

2 

7 

0 

0 

0 

2.77 

.31 

1.90 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

EUDORA 

85. BM 

63. 4M 

74. 6M 

95 

3 

53 

29 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.03 

.48 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONT  I  CELLO 

84.4 

62.3 

73.4 

93 

3 

52 

17 

2 

9 

0 

0 

0 

1.6S 

.51 

30. 

.0 

0 

4 

2 

0 

PINE  BLUFF 

85.0 

61.0 

73.0 

-  3.9 

95 

2 

52 

24. 

0 

b 

0 

0 

0 

5.15 

2.05 

1.57 

30 

.0 

0 

7 

4 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

82.1 

62.2 

72.2 

93 

3 

52 

22. 

5 

4 

0 

0 

0 

3.54 

1.34 

30 

.0 

0 

t 

4 

1 

PORTLAND 

83. 9M 

61.3 

72. 6K 

-  2.6 

96 

3 

50 

29 

2 

5 

0 

0 

0 

1.62 

1.27 

1.15 

19 

.0 

0 

3 

1 

l 

ROHWER  2  NNE 

82.9 

58.2 

70.6 

93 

2 

49 

24. 

10 

4 

0 

0 

0 

.93 

.32 

2B 

.0 

0 

4 

0 

0 

STAR  CITY  *  ENE 

84.4 

60.6 

72.5 

94 

3 

48 

22 

3 

4 

0 

0 

0 

3.6* 

1.90 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

72.8 

-  2.9 

2.64 

.42 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BOONEVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

AUGUSTA 

LEAST  TOTAL 

PRECIPITATION 

HECTOR 

greatest  1  day 

precipitation 

Augusta 


6.56 


DATE 
DATE 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

2 

3 

4 

 L 

5  1 

6 

7   1  8 
 1  

9 

10 

 L- 

11 

 L 

12 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE  5  WSW 

.•1 

BERRYVILLE  4  NW 

2.53 

_ 

.  0  3 

Buffalo  tower 

l.lt 

.  30 

EUREKA  SPRINGS 

2.69 

14 

*  5* 

FAYETTEvILLE  FAA  AP 

l.SI 

.51 

•  02 

.07 

T 

FAYETTEv ILLE  EXP  STA 

•  93 

GRAVETTE 

.73 

T° 

.07 

!s* 

T 

T 

GREEN  FOREST  *  ESE 

2.T2 

HARRISON 

2.71 

!20 

T 

.13 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.09 

.01 

.11 

.33 

.01 

•  10 

HUNTSVILLE 

.90 

T 

*  iii 

•  10 

T 

•?  * 

•  1  0 

.  1  o 

LEAO  HILL 

2!sT 

"  (9 

*  fcrt 

•  06 

* 1 1 

LURTON 

1.40 

*  18 

.  34. 

ODELL   3  N 

2.0* 

1.10 

•  06 

,48 

ROGERS 

i.ee 

19 

SILOAM  SPRINGS 

Z .  i\ 

JO 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

2.12 

'  1 

• 

•  -\ 

.02 

CLINTON 

.  88 

. 

*  5> 

Evening  shaoe  i  ne 

1.11 

*  22 

GILBERT 

1.03 

.02 

.06 

•  05 

!l2 

•03 

GREER5  FERRY  DAM 

2. OS 

T 

1  .28 

.  1  F 

•  02 

MAMMOTH  SPRING 

4.03 

.  JO 

.30 

T 

.09 

•  IS 

MARSHALL 

1.60 

.27 

.  31 

MELBOURNE  S  WNW 

1.11 

20 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

3.1* 

,  08 

1  1 
.  *  J  ? 

"I? 

"n* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.43 

.  '.  8 

'  _ 

n* 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

1.14 

.2  7 

.45 

SALEM 

3.73 

.05 

1,98 

.16 

SHIRLEY 

.74 

* 

I 

yellvillE 

4.67 

1  . 6 1 

•  87 

1 

* 

•      •  • 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

4.93 

.  1  ^ 

3,84 

•  12 

BALO  knob 

5.03 

T 

2.32 

* 

BATE5V I LLE  LIVESTOCK 

1.96 

*  -n 
* 

BATESV I LLE  L  AND  D  1 

,89 

28 

BEECH  GROVE 

2.36 

.02 

.85 

BEEDEV I LLE 

3.53 

•  18 

* 

05 

BLACK  ROCK 

2.22 

_ 
I 

'  n  T 

10 

BLYTHEVILLE 

1.11 

•  0 

BUROETTE 

3.92 

*  16 

38 

CORNING 

S.42 

.50 

.01 

GEORGETOWN 

1.26 

03 

63 

T 

JONESBORO 

.33 

•  12 

.09 

in 

.01 

KEISER 

3 .51 

LAKE  CITY 

4.13 

.10 

.10 

MARKED  TREE 

5.70 

.18 

.T3 

.04 

.35 

.04 

NEWPORT 

1.17 

.  1  * 

OSCEOLA 

2.90 

,  1  •> 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

•  28 

•  02 

•  12 

.  0  3 

POCAHONTAS  1 

.  ?8 

SAINT  FRANCIS 

2.  BO 

1*3 

.02 

T 

SEARCY 

4.04 

,3? 

3»  1* 

.  2  1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4,75 

* 

T 

■  08 

' 

WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 

1.44 

•  27 

l  'it 

.  3^ 

,76 

•  17 

- 

.  33 

.  0* 

APPLETON 

BIG  FORK 

. 

.  46 

B00NEV1LLE 

1.03 

.11 

.08 

!zo 

.16 

!03 

.30 

.06 

CLARKSV I LLE 

2.76 

05 

0*. 

.02 

* 

•  01 

.12 

,60 

.  04 

DANVILLE 

3.66 

2*00 

j. 

■  20 

.OT 

DAROANELLE 

2.31 

T 

.20 

.  03 

DEVILS  KNOB 

2.02 

.  36 

.66 

T 

,07 

fort  smith  wb  airport  //r 

1.26 

* 

•  05 

.  Dl 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

.  1  5 

*67 

66 

.02 

■  04 

GRAVELLY  4  E 

* 

y 

.40 

GREENWOOD 

1.96 

1.10 

.iO 

•  11 

HECTOR 

.27 

.18 

MENA 

1.70 

•  27 

•  *T 

•  1 1 

.03 

•  12 

•  60 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

2.70 

T 

,80 

**3 

.71 

.  56 

.'4 

NATURAL  DAM 

I. ST 

i*7 

.19 

•  13 

. r* 

OZARK 

2.34 

.  0  t 

1  90 

T 

.  LO 

.  34 

020NE 

1.6B 

T 

T 

T 

T 

T 

PARIS 

1.56 

•  11 

.  0  9 

• 

RATCL IFF 

i63 

■ 

•  17 

•  39 

RUSSELLV ILLE  A  N 

2.72 

03 

"8 

58 

* 

*03 

- 

•  1 1 

•  09 

SUBIACO 

.71 

.  30 

.06 

.01 

•  25 

.  02 

WALORON 

.38 

07 

T 

•  40 

.CP 

WHITE  ROCK 

2.78 

L«Oi 

34 

.  I a 

•      •  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

1.10 

.  >( 

,05 

.05 

.27 

T 

.  ^  3 

•  13 

.  LO 

.11 

BENTON 

U6I 

.40 

,0; 

T 

T 

•  25 

.33 

BISMARCK  2  SE 

2.52 

.40 

,55 

•03 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.53 

T 

•02 

!o5 

!o5 

.02 

.27 

•03 

BONNERDALE 

•  10 

* 

•  04 

m 

CARPENTER  DAM 

1*38 

08 

.39 

.  3! 

CONWAY 

2.24 

19 

1**2 

.  1  6 

■  02 

CRYSTAL  VALLEY 

:.)=> 

!l8 

.01 

•  52 

•  30 

•02 

DAMASCUS 

2.22 

.04 

1.37 

.29 

GREENBRIER 

1.60 

T 

.10 

.71 

.61 

.13 

.15 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.69 

,24 

.31 

.01 

.26 

.01 

JES5IEVILLE 

.66 

•  12 

T 

•  35 

LAKE  MAUMELLE 

1.18 

.08 

T 

.19 

.08 

.05 

LEOLA 

1.33 

.10 

.05 

•  54 

LITTLE  ROCK  uB  AIRPORT//R 

1.62 

•  0« 

.03 

.21 

.11 

.06 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.46 

T 

,20 

.25 

.06 

MALVERN 

2.26 

.1* 

•  43 

.25 

MORR I L  TON 

2.31 

.71 

1.18 

.18 

T 

Day  of  Month 


13     U     15      16     17  |  18     19     20  21 


27     28     29     30  31 


,61 
.12 


■  IS 

1.17 


.70  1.02  .21 

.14 
.06  ,20 
.20     .75  .04 
.33  .78 


.09  .36 
.17     .04  ,57 


.12 

.28     .08  T 


.!! 
.16 

.10 
.03 
2.63 
.10 
.63 

2.TS 


.22     .65  .07 
.10 


.04  .03 

.07 


1.61 
1.40 


1.46 

.72 
1.60 

1.71 


.43 

.15 


Sm  rabwaac*  ocm«  tallowing  Subob  Ioom. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


NIMROO  0AM 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  S  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  b 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  WNW 
NEWHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
80UGHT0N 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

M0R08AY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   T  S 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONTICELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  8LUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 


.69 
1.58 
1.76 
2. OA 
A.  03 


3.09 
2.32 
3.2A 
A. 09 
1.T2 

2.98 


3.26 
3,28 
3,69 

2.83 
3.68 
3.53 
2.50 


3.56 
.AO 
2,74 


1.61 

1.  eo 

1.61 
3.63 
2.11 

2.62 
2.6T 
1.68 
3.18 

2.  66 

1.78 
2.27 
1.90 
2.62 


.38  1.21 
.OA 

•  2.32 


,64 
.46 
.95 

,60 

1.12 
.77 
.67 

1.22 


.2! 
1.05 


.55 
.29 
.04 


1.65 
5.15 
3.5A 


Day  of  Month 

1  1 
7       8  9 

1 

10 

1 

1 1 

1 1 

1Q  1   i  a   1   1 1; 
lo  |   14   |  is 

16  | 

17 

18 

19  1  20  j 

21     22  |  23  |  24     25  |  26  j  27     28  29 

30 

31 

T 

.31 

.01 

.07 

.01 

.10 

.01 

•  26 

.02 

T         T  .08 

■  01 

.25  T 

T 

OA 

•  10 

.  1  3 

.03 

.04 

.15 

I.ST 

,3A 

.  7  3 

•  89 

T 

.  30 

.  56 

.03  .13 

T 

.90 

.10 

.01  .33 

1.72 

x 

T 

.35 

.55 

.65 

.05 

•  16 

.02 

T 

1.01 

.19 

.18 

.11 

T 

.17 

.39 

•  72 

•  07 

.75 

.08 

1.15 

.35 

T 

.51 

.03 

.07 

•  06 

.06 

T 

1.10 

.05 

.65 

1.06 

.15 

.35  .OA 

•  66 

.15 

.85 

.31  T 

1.19 

.18 

.25 

.03 

.11 

T 

1.75 

.60 

.10 

.72 

.06 

.73 

.1A 

.05 

.  05 

.75 

.55 

.61 

.50 

.08 

.05  .66 

.31  T 

T  .0* 

T 

•  63 

.26 

1.08 

.A3 

.01  .1 

.45 

.61 

1.25 

.AO 

.13 

.27 

1.10 

•  91 

.28 

.72 

.22 

.02 

•  23 

•  54 

.02 

T 

.07 

T 

,31 

.71 

T 

.06 

1.12 

.03 

.55 

.62 

.08 

.05 

.08 

.08 

.97 

•  55 

•  66 

.03 

•  02 

.  06 

1.72 

.15 

•  39 

1*10 

.02 

.03 

T 

.05 

•  25 

.67 

T 

.02 

T 

.03 

T 

1.15 

.  T 

.23 

1.3  3 

.05 

T 

T 

1.04 

.20 

• 

.55 

.25 

T 

.A* 

•  53 

.05 

.05 

.08 

.32 

•  15 

•  AO 

1.20 

.10 

.05 

.05 

.10 

.OA 

.10 

•  25 

.88 

T 

.OB 

.20 

T 

.09 

•  65 

.06 

.02 

.76 

•  09 

T 

.21 

T 

.59 

.56 

.02 

.01 

T 

.0' 

.30 

.12 

.56 

.68 

.02 

T 

.OA 

.70 

.02 

1.29 

.62 

.10 

.OA 

.  39 

.02 

T 

.01 

.05 

T 

•  97 

.11 

.10 

.17 

.02 

.02 

.20 

•  12 

1.44 

.06 

•  12 

2.03 

.05 

.0' 

T 

.71 

.20 

•  20 

| 

.12 

.09 

1.33 

.  1 1 

.04 

T 

,21 

.16 

1 

.27 

.31 

T 

.37 

.15 

.65 

.  05 

.31 

•  OA 

1.A5 

.12 

.12 

1.08 

.  3' 

.47 

T 

.'5 

1.27 

T 

•  70 

.25 

T 

T 

.73 

!  T 

.11 

.22 

.67 

.01 

.30 

.34 

1*06 

.03 

.52 

.  1 . 

T 

.29 

1.40 

»0i 

.02 

1.32 

•  75 

.02 

.71 

.22 

.51 

T 

T 

.A3 

.12 

1.20 

•  It 

.60 

.85 

.01 

.22 

•  33 

1.74 

T 

•  06 

.36 

T 

T 

.54 

.0 

T 

.Al 

.20 

.9< 

.06 

.A7 

.10                                                             .03  . 

01 

.20 

.03 

.60 

.53 

.41 

.2 

.66 

1.35 

.03 

•  26 

.1 

.02 

.15 

.01  l.'O 

.42 

.4 

.06 

.OA 

T 

.13 

.Al 

.20 

.0 

.51 

.11 

.39 

T 

.45 

.51 

.51 

.25 

.82 

.21 

.62 

1.92  T 

1.57 

.23 

.53 

.07 

.63 

T  T 

T  .57 

1.34 

.12 

.2 

T 

1.15 

.05 

.27 

.1 

.19 

7  .32 

T 

.60 

.0 

,46 

T 

.OA 

1  .90 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  wrth  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  ST ANOARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

.50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT   SMITH  W8  AIRPORT 

3 

1.9 

6.4 

28 

N 

04 

82 

87 

53 

54 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

56 

6.0 

LITTLE  ROCK  WR  AIPPORT 

36 

1.5 

6.7 

24 

w 

03 

85 

88 

60 

66 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

60 

5.2 

T "XAPKANA   UB  AIRPORT 

6 

0.8 

6.4 

88 

94 

66 

72 

2 

2 

5 

1 

1 

0 

11 

5.3 

Nfamn  notes  following  Slauon  IndM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

0 
01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 B 

19 

20 

2 1 

79 

23 

2  1 

2S 

26 

28 

29 

I 

Ave 

*          *  * 

NORTHWEST  01 

BENT0NV1LLE  5  WSW 

MAX 

86 

B4 

89 

86 

84 

BO 

80 

'9 

9  0 

77 

74 

80 

84 

82 

75 

69 

77 

71 

70 

7S 

77 

80 

85 

at 

86 

85 

"1 

74 

04 

81 

90,1 

min 

69 

68 

6  5 

57 

" 

55 

6* 

6  5 

55 

56 

6  1 

56 

64 

69 

52 

47 

5R 

54 

66 

'.9 

48 

44 

4  . 

66 

59 

8  9 

49 

60 

49 

55.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

87 

9t 

88 

84 

82 

78 

78 

75 

78 

76 

75 

77 

85 

79 

71 

70 

73 

72 

67 

72 

76 

63 

82 

8  } 

86 

B9 

■0 

72 

04 

75 

78*9 

MIN 

62 

6  3 

6  7 

65 

5  7 

6  8 

5* 

64 

55 

57 

8  8 

89 

69 

67 

68 

50 

49 

67 

53 

60 

81 

51 

52 

50 

62 

60 

56 

49 

52 

38 

56,2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

8* 

83 

86 

85 

85 

8  2 

79 

78 

76 

T5 

71 

79 

83 

83 

76 

66 

76 

75 

69 

74 

77 

80 

BS 

86 

89 

86 

71 

75 

86 

70 

79.  1 

MIN 

6 1 

6  9 

68 

6  3 

58 

55 

57 

52 

56 

57 

61 

59 

55 

63 

58 

52 

4  7 

57 

57 

50 

44 

46 

42 

46 

55 

62 

3( 

6  0 

48 

40 

54.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

86 

81 

98 

85 

82 

81 

80 

79 

7  7 

75 

71 

80 

85 

83 

74 

71 

76 

73 

69 

75 

76 

80 

85 

86 

68 

67 

83 

74 

83 

60 

79.8 

MIN 

64 

70 

6  9 

67 

s  B 

57 

57 

66 

57 

58 

6  0 

59 

56 

64 

59 

51 

48 

59 

56 

68 

43 

50 

45 

48 

62 

63 

61 

49 

51 

49 

56.8 

GRAVETTE 

MAX 

85 

86 

90 

86 

83 

81 

81 

80 

80 

77 

75 

82 

86 

82 

75 

69 

re 

75 

72 

76 

77 

80 

80 

68 

90 

6  6 

60 

74 

96 

71 

80.3 

MIN 

6  3 

67 

66 

63 

5*. 

56 

53 

53 

6  A 

52 

5  3 

57 

55 

6  2 

58 

50 

46 

6, 

8  1 

52 

40 

45 

39 

4  ' 

60 

59 

55 

46 

51 

49 

53.6 

HARR I  SON 

MAX 

90 

94 

90 

84 

85 

81 

78 

77 

80 

73 

78 

83 

82 

75 

7  1 

75 

73 

70 

75 

77 

64 

8  6 

87 

86 

87 

75 

72 

64 

74 

79.8 

MIN 

" 

65 

6  8 

67 

8  9 

66 

51 

A  9 

5  3 

58 

60 

60 

5  7 

6  1 

6  0 

45 

4  6 

56 

86 

57 

50 

45 

43 

43 

49 

59 

61 

50 

49 

48 

54.6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

82 

89 

9  3 

83 

79 

78 

7  6 

8  0 

79 

66 

79 

82 

78 

73 

65 

74 

72 

64 

73 

75 

81 

84 

87 

99 

79 

71 

71 

83 

64 

77.5 

MIN 

6 

67 

6  9 

66 

60 

5  8 

6  3 

6*. 

6  5 

59 

60 

61 

58 

63 

64 

49 

4  7 

56 

56 

56 

6  2 

52 

52 

49 

57 

61 

5  6 

50 

54 

43 

56.3 

HUNTSVILLE 

MAX 

89 

86 

9  0 

86 

8* 

8  3 

80 

78 

79 

77 

70 

79 

86 

83 

73 

67 

7  6 

73 

66 

75 

78 

8  2 

65 

69 

91 

to 

72 

75 

85 

71 

80.1 

MIN 

57 

63 

64 

65 

55 

52 

49 

-7 

8  0 

54 

57 

56 

53 

58 

87 

43 

4  3 

52 

54 

66 

19 

43 

38 

41 

51 

55 

68 

49 

40 

49 

51.9 

LEAD  HILL 

MAX 

8  9 

98 

90 

87 

8  3 

81 

80 

81 

8  0 

80 

75 

7V 

95 

75 

75 

67 

75 

76 

69 

7ft 

8  1 

65 

99 

90 

82 

77 

73 

65 

79 

80.3 

MIN 

62 

64 

67 

68 

60 

68 

53 

51 

55 

60 

61 

62 

61 

60 

60 

46 

47 

57 

56 

•  8 

53 

49 

45 

44 

54 

63 

62 

51 

6? 

60 

56.2 

ROGERS 

MAX 

85 

BS 

88 

90 

81 

«n 

80 

80 

77 

77 

78 

78 

84 

'9 

73 

71 

76 

70 

66 

73 

76 

80 

64 

B  8 

88 

8  6 

9  1 

76 

65 

79 

79.8 

MIN 

62 

65 

6  5 

60 

55 

56 

55 

60 

55 

62 

55 

65 

55 

65 

52 

47 

43 

64 

46 

60 

44 

46 

4  6 

50 

6' 

60 

8  0 

44 

54 

43 

52.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

90 

83 

92 

85 

83 

81 

80 

79 

79 

76 

73 

81 

86 

81 

73 

70 

76 

73 

71 

76 

77 

80 

85 

6  9 

91 

89 

76 

74 

86 

70 

80.2 

»          •  # 

MIN 

65 

70 

69 

63 

6  7 

59 

57 

57 

58 

57 

69 

60 

59 

65 

60 

55 

50 

69 

55 

56 

45 

49 

45 

51 

60 

61 

61 

49 

51 

49 

57.0 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

92 

92 

93 

87 

86 

82 

91 

SO 

93 

78 

70 

82 

87 

83 

76 

62 

72 

69 

68 

76 

78 

87 

86 

88 

91 

82 

6  1 

73 

66 

73 

91.1 

MIN 

58 

67 

66 

67 

6  1 

57 

52 

69 

5  1 

60 

62 

62 

60 

59 

57 

45 

45 

53 

59 

4  0 

52 

42 

42 

41 

-9 

64 

65 

55 

47 

52 

55.3 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

89 

91 

90 

86 

85 

8  3 

82 

82 

8  6 

78 

'2 

82 

95 

82 

75 

70 

72 

70 

70 

74 

78 

86 

67 

84 

89 

BC 

63 

74 

Of. 

68 

80.6 

5  B 

6  1 

66 

67 

62 

68 

52 

A  3 

52 

61 

63 

63 

59 

67 

60 

50 

4  1 

50 

56 

59 

53 

44 

44 

42 

49 

62 

63 

56 

47 

50 

54.9 

GILBERT 

MAX 

90 

89 

95 

87 

88 

85 

83 

81 

85 

94 

73 

83 

85 

85 

80 

79 

79 

72 

70 

'8 

60 

90 

89 

08 

92 

87 

82 

75 

8  V 

79 

83.4 

MIN 

59 

61 

64 

65 

58 

52 

50 

6  6 

49 

55 

00 

60 

58 

56 

66 

44 

4  1 

8  2 

5  4 

56 

44 

39 

18 

36 

4  4 

57 

61 

82 

44 

47 

52.2 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

86 

87 

88 

9  0 

78 

80 

87 

82 

80 

81 

70 

71 

82 

96 

83 

64 

68 

78 

'1 

74 

75 

79 

85 

0' 

9  2 

86 

65 

7  7 

75 

87 

80.7 

MIN 

63 

65 

67 

70 

66 

60 

59 

6  7 

56 

89 

6  \ 

6  1 

59 

8  8 

6  0 

49 

4  7 

51 

57 

5  8 

53 

49 

52 

5 1 

51 

57 

6  0 

57 

49 

55 

57.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

88 

87 

89 

86 

86 

79 

74 

77 

BO 

78 

73 

79 

83 

81 

73 

69 

73 

70 

67 

71 

'4 

82 

84 

81 

66 

72 

75 

70 

82 

76 

76.1 

MIN 

61 

63 

68 

65 

60 

69 

51 

6  1 

52 

6  1 

6  3 

69 

59 

6  9 

60 

45 

42 

62 

58 

6  9 

56 

44 

43 

43 

58 

62 

6  1 

52 

46 

50 

55.8 

MARSHALL 

MAX 

88 

90 

92 

87 

87 

B2 

82 

80 

61 

74 

ri 

82 

93 

84 

75 

67 

77 

69 

68 

74 

78 

87 

87 

68 

90 

87 

90 

78 

68 

76 

81.1 

MIN 

60 

66 

70 

67 

60 

57 

54 

50 

52 

59 

60 

60 

57 

68 

6  1 

46 

4  3 

64 

55 

1  9 

4  9 

46 

45 

45 

54 

64 

63 

54 

55 

50 

56.0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

86 

96 

89 

84 

83 

80 

80 

91 

80 

77 

66 

80 

83 

90 

75 

6< 

75 

'1 

66 

74 

76 

82 

64 

83 

65 

79 

71 

73 

63 

78.9 

MIN 

65 

61 

6* 

69 

62 

59 

55 

56 

67 

59 

62 

62 

60 

62 

60 

48 

47 

44 

56 

57 

64 

51 

49 

50 

52 

54 

63 

52 

52 

53 

56.7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

87 

89 

8  1 

91 

85 

83 

80 

79 

79 

80 

77 

67 

79 

96 

82 

74 

67 

75 

72 

66 

75 

77 

63 

05 

84 

86 

79 

72 

73 

65 

79.2 

MIN 

61 

6- 

63 

68 

59 

59 

56 

'2 

54 

58 

62 

6  2 

58 

61 

61 

-8 

44 

50 

55 

56 

53 

48 

46 

44 

49 

68 

64 

6 ; 

49 

53 

55.4 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

89 

9C 

9  1 

85 

84 

8  6 

83 

90 

85 

75 

70 

85 

86 

82 

76 

66 

79 

67 

68 

74 

79 

88 

6  6 

94 

89 

86 

86 

74 

66 

78 

91.3 

MIN 

60 

66 

66 

70 

64 

59 

57 

52 

52 

61 

62 

51 

5  9 

84 

62 

45 

43 

85 

58 

59 

53 

51 

46 

47 

57 

65 

63 

6' 

54 

50 

57.3 

YELLVILLE 

MAX 

89 

87 

93 

67 

85 

8  0 

79 

79 

81 

79 

72 

81 

B4 

93 

75 

67 

75 

73 

69 

75 

74 

85 

8  6 

96 

89 

"2 

75 

74 

95 

68 

79.9 

•           ft  ft 

MIN 

59 

60 

6  7 

68 

59 

57 

6  1 

50 

52 

59 

62 

6  1 

60 

62 

62 

44 

4  3 

64 

57 

6  0 

46 

44 

43 

40 

47 

62 

63 

51 

47 

52 

54.  7 

NORTHEAST  01 

ALICIA 

MAX 

88 

90 

92 

84 

85 

80 

81 

79 

82 

75 

76 

81 

84 

62 

77 

66 

75 

70 

74 

70 

75 

64 

=  6 

l< 

87 

8  0 

83 

72 

8< 

75 

90.0 

64 

65 

68 

70 

66 

61 

65 

63 

56 

63 

63 

64 

6  1 

60 

61 

46 

46 

6  5 

58 

60 

6  5 

48 

46 

49 

54 

62 

63 

55 

5  0 

51 

57,6 

BALD  KNOB 

MAX 

89 

90 

90 

82 

86 

93 

90 

79 

94 

77 

75 

81 

64 

•  1 

79 

66 

79 

72 

77 

70 

78 

84 

83 

81 

86 

84 

86 

77 

64 

78 

80.6 

65 

62 

70 

69 

61 

64 

63 

6  0 

5  9 

65 

6  3 

65 

6  2 

60 

64 

5  1 

4  6 

57 

6  1 

5  6 

55 

50 

55 

56 

53 

62 

6  1 

60 

5 1 

54 

59.6 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

92 

8  ' 

92 

89 

i0 

85 

83 

82 

94 

80 

72 

83 

84 

"2 

'9 

66 

78 

72 

74 

T4 

•6 

88 

88 

8H 

86 

85 

85 

74 

tt 

64 

81.6 

60 

6* 

63 

67 

68 

58 

55 

52 

6- 

62 

60 

61 

57 

59 

62 

46 

42 

6  4 

8  3 

58 

64 

48 

c  ' 

6  i 

58 

62 

62 

56 

1  4 

50 

36.7 

BATESv I LLE  L  AND  D  1 

MAX 

91 

92 

95 

B  6 

88 

87 

83 

'2 

BS 

79 

'6 

84 

65 

84 

76 

74 

78 

70 

74 

75 

60 

88 

88 

87 

90 

85 

88 

75 

67 

82.7 

59 

62 

65 

68 

64 

57 

54 

69 

!  1 

59 

6  1 

61 

60 

67 

6  3 

43 

4C 

49 

55 

55 

90 

42 

43 

43 

49 

62 

63 

56 

4' 

51 

54,6 

BEEDEVILLE 

MAX 

89 

90 

91 

78 

95 

94 

g  i 

94 

95 

79 

80 

81 

84 

8  2 

7  7 

69 

74 

77 

77 

67 

74 

83 

82 

a  8 

86 

04 

83 

73 

84 

73 

80.7 

65 

66 

71 

69 

67 

6  2 

67 

60 

66 

56 

60 

61 

64 

61 

62 

49 

4  B 

59 

59 

1  ft 

55 

51 

51 

51 

55 

62 

66 

57 

53 

51 

58,8 

BLYTHEVILLE 

MAX 

93 

92 

93 

86 

99 

86 

86 

85 

96 

84 

78 

84 

86 

62 

90 

73 

81 

7  ' 

'7 

74 

46 

81 

64 

62 

86 

65 

96 

TS 

83 

79 

82.7 

69 

70 

72 

72 

67 

62 

55 

58 

f- 

66 

67 

6  7 

63 

63 

6  1 

46 

50 

60 

62 

59 

6  V 

53 

55 

*  - 

57 

59 

66 

52 

52 

60.5 

CORNING 

MAX 

91 

93 

91 

89 

86 

81 

82 

82 

85 

79 

78 

84 

86 

=  4 

76 

71 

78 

'I 

'6 

66 

72 

86 

87 

82 

86 

75 

80 

74 

0! 

70 

81.0 

6* 

65 

68 

68 

67 

6  1 

51 

6  2 

60 

62 

6  3 

64 

59 

60 

86 

42 

42 

6  3 

59 

53 

6  3 

4  B 

*  6 

4  6 

52 

*  g 

6  0 

54 

51 

46 

56.3 

JONESBORO 

MAX 

90 

92 

92 

87 

85 

82 

82 

79 

93 

79 

75 

a  1 

9'. 

80 

79 

70 

76 

72 

76 

66 

'1 

64 

85 

8. 

87 

81 

82 

73 

83 

78 

80.7 

67 

67 

70 

70 

66 

62 

58 

59 

60 

64 

61 

6  1 

60 

60 

6  0 

48 

4  7 

56 

6:j 

6  < 

5  8 

53 

6  3 

6  i 

57 

6  D 

62 

56 

54 

58 

59.3 

KEISER 

MAX 

87 

88 

91 

92 

81 

85 

82 

82 

91 

85 

82 

73 

83 

S2 

»  1 

72 

70 

7  = 

75 

75 

68 

60 

81 

80 

85 

°2 

84 

72 

81 

60.2 

65 

67 

72 

70 

66 

59 

55 

55 

58 

61 

64 

63 

6  3 

60 

61 

8  3 

6  4 

5 1 

58.9 

MARKED  TREE 

MAX 

88 

91 

92 

88 

84 

8  3 

82 

82 

96 

81 

74 

81 

83 

82 

80 

70 

77 

77 

76 

75 

70 

81 

•  1 

»1 

67 

•  1 

61 

62 

74 

•  1.2 

67 

67 

71 

69 

68 

60 

58 

58 

59 

66 

64 

65 

62 

59 

61 

49 

50 

59 

63 

58 

59 

53 

53 

"6 

55 

62 

t- 

59 

50 

" 

59.8 

NEWPORT 

MAX 

88 

90 

92 

81 

84 

94 

80 

79 

93 

77 

75 

91 

83 

91 

90 

76 

75 

70 

78 

70 

75 

87 

84 

78 

97 

82 

04 

73 

66 

77 

80.7 

MIN 

66 

67 

71 

71 

67 

62 

59 

57 

58 

64 

63 

65 

62 

62 

44 

'  o 

48 

66 

60 

60 

6  6 

52 

53 

S3 

53 

56 

64 

58 

55 

52 

59.5 

PARAGOULO  RADIO  kdrs 

M  A  X 

89 

90 

9  1 

83 

85 

8  2 

80 

so 

92 

«1 

77 

■  2 

84 

8; 

79 

73 

76 

74 

75 

70 

'1 

94 

83 

82 

9? 

84 

91 

74 

83 

82 

60.9 

MIN 

67 

69 

70 

69 

67 

68 

57 

57 

61 

66 

65 

67 

61 

62 

60 

49 

49 

59 

58 

59 

58 

54 

55 

53 

56 

62 

6ll 

56 

53 

51 

59.8 

Sm  R«lers>nc»  Not**  Following  Sutioo  lodox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1  1 

2  j 

3 

4 

5 

G 

7  j 

8  | 

9 

10  j 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22  1 

23  j 

24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29 

30'  31 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

R9 
66 

90 
67 

s  9 
68 

8 1 

69 

at 
66 

78 

62 

56 

56 

ft  3 
59 

80 
64 

64 

ft  1 

65 

59 

59 

61 

47 

47 

16 

60 

56 

57 

49 

49 

51 

54 

62 

62 

61 

49 

51 

79.2 
58.4 

SEARCY 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
67 

91 
68 

82 
68 

85 
67 

SI 
63 

1 1 

12 

80 
57 

94 

59 

78 
59 

76 
63 

61 
62 

63 

61 

83 
60 

60 
65 

71 
51 

75 
49 

73 
16 

76 
57 

72 
57 

73 
66 

85 
48 

89 

59 

82 
53 

86 
54 

84 
54 

88 
60 

79 
60 

65 
53 

80 
55 

81.5 
58,9 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

«8 

66 

90 
67 

90 
70 

85 
70 

85 
65 

ra 

61 

80 
55 

79 

55 

ft  2 

19 

79 
65 

74 
64 

«2 
65 

85 
61 

si 
61 

75 
54 

68 
46 

75 
4  6 

70 

57 

73 
60 

70 
10 

73 
56 

85 
49 

85 
10 

81 
50 

87 
55 

78 
62 

e  1 
59 

72 

55 

85 
52 

65 
47 

79.4 
58.1 

#  * 

MAX 
MIN 

WEST  CENTRAL 

04 

APPLETON 

800NEV I LLE 

MAX 
MIN 

92 
•  > 

92 
68 

92 
67 

9  1 
68 

8  ft 
61 

9  2 
57 

65 

85 
55 

ft  5 
58 

63 

60 

86 
63 

59 

64 

80 
59 

57 

48 

69 

56 

17 

45 

45 

45 

46 

50 

93 
60 

56 

60 

9 1 
47 

54 

86,0 
57.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
72 

9  1 
68 

B  7 
69 

87 
65 

89 
59 

64 

ft  2 

56 

ft  1 
58 

73 
63 

70 
13 

83 
11 

62 

ft  9 
64 

82 
62 

56 

60 

59 

57 

60 

8  1 
49 

47 

49 

60 

92 
54 

ft  9 
63 

62 

82 
61 

8  9 
51 

54 

83.4 
59.  1 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 

19 

93 
70 

87 
70 

19 
It 

90 
60 

82 
64 

82 
56 

ft  0 
16 

7  2 
64 

63 

62 

ft  3 
62 

ft  9 

62 

ft  0 
61 

63 

49 

57 

ft  0 
57 

64 

13 

47 

49 

60 

51 

ft  9 
61 

18 

79 
59 

89 
51 

55 

83.1 
58.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

79 
65 

8  1 
19 

B  1 

62 

3  1 

63 

57 

5  7 

57 

62 

'■b 

1  6 

62 

6  2 

57 

49 

5C 

56 

55 

10 

51 

56 

ft  1 
66 

62 

61 

83 

65 

10 

51 

8  4 
57 

46 

75.6 
57,7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

11 

68 

B  9 
70 

8  9 
70 

90 
66 

89 
64 

a.  9 

61 

83 
65 

R2 
59 

R0 
61 

71 

65 

70 
64 

ft  3 
15 

66 
61 

ft9 
14 

77 
66 

76 
59 

ft  1 
53 

78 
62 

75 

56 

80 
15 

ft  3 
48 

86 
49 

88 
45 

90 
48 

94 
54 

91 

62 

87 

60 

8 1 
55 

68 
51 

68 
46 

83.5 
59,1 

FORT  SMITH  WATER 

PLAN1 

MAX 
MIN 

9  0 
62 

89 
64 

65 

86 
65 

8 1 
19 

11 

1  7 

ft  0 

'3 

ft  1 
56 

58 

6  0 

ft  2 

60 

R4 
59 

61 

7  8 
63 

55 

49 

68 

56 

60 

46 

4  6 

ft  9 
44 

47 

9 1 
48 

88 

60 

61 

55 

88 
47 

53 

82.8 
56.  1 

MENA 

MAX 
MIN 

64 

68 

7  0 

66 

63 

5, 

66 

63 

61 

61 

60 

14 

51 

63 

12 

56 

50 

6ft 

53 

55 

60 

48 

62 

51 

58 

84 

60 

8  5 
58 

61 

54 

55 

80.3 
59.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

67 

7  0 

69 

69 

13 

60 

63 

1  7 

60 

1  3 

t2 

63 

64 

65 

ft  1 
6  2 

58 

51 

62 

5  8 

6  1 

51 

89 
61 

12 

12 

93 
54 

89 
64 

62 

61 

88 
52 

54 

83.4 
60.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

64 

9  l 

70 

9  1 

17 

19 

6  2 

9  0 
59 

63 

82 
55 

57 

62 

61 

6  3 

64 

62 

ft  1 
67 

58 

ft  1 

50 

59 

78 
53 

5  9 

60 

89 
53 

13 

65 

95 
57 

9  3 
66 

91 
55 

6 1 
56 

89 

50 

84.8 
56.9 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

go 
62 

90 
66 

91 
66 

86 
66 

87 
62 

90 
55 

B  3 
60 

83 
53 

79 

14 

74 

60 

70 
59 

84 
59 

84 
58 

86 
69 

80 
18 

75 
50 

77 

4t 

72 
54 

77 
55 

79 
56 

«  3 
48 

89 
44 

66 
45 

R6 
47 

91 
48 

8  9 
59 

89 
55 

87 
47 

ft  7 
47 

74 
51 

63.3 
55.0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

B9 
68 

91 
68 

86 
65 

89 
70 

88 
64 

90 
60 

83 
63 

ft2 
58 

82 
58 

75 
63 

68 
62 

03 

14 

65 

14 

88 

14 

79 
63 

73 
55 

60 
51 

75 

60 

77 
56 

79 
18 

62 
53 

89 
51 

69 

52 

90 
63 

94 
55 

90 
66 

88 
61 

81 

60 

89 
54 

76 
53 

83.7 
59.8 

WALDRON 

MAX 
MIN 

88 
64 

90 
69 

90 

67 

90 
69 

89 
63 

94 
59 

87 
67 

34 
57 

81 
60 

ftC 
64 

69 
62 

83 
15 

88 
61 

«9 
14 

87 
63 

85 
59 

B2 
49 

77 
18 

'6 

55 

79 
62 

82 
46 

90 
46 

88 
46 

91 

47 

92 
50 

90 
59 

69 
56 

79 
58 

91 
48 

88 
55 

85.6 
58.3 

WHITE  ROCK 

*  * 

MAX 
MIN 

8  3 
65 

6' 

62 

B  0 
is 

8  1 
63 

64 

59 

59 

59 

57 

80 
63 

Q  1 
14 

52 

50 

17 

55 

14 

55 

56 

57 

61 

61 

78 
60 

52 

8  3 
56 

47 

78.0 
58.4 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

65 

69 

70 

70 

69 

12 

64 

-2 

57 

64 

62 

14 

84 
63 

63 

64 

55 

49 

57 

59 

57 

68 

50 

59 

64 

56 

63 

60 

59 

ft  9 
57 

53 

85.0 
60.5 

BENTON 

MAX 
MIN 

63 

6t 

9  0 
70 

70 

8  7 
65 

a  q 
59 

6  1 
64 

ft  1 
54 

0  3 
53 

13 

51 

ft  1 
13 

ft  3 

62 

59 

8  5 
60 

53 

i5 

7  2 
56 

78 
54 

53 

7  9 
49 

45 

5  9 

48 

52 

8b 
56 

8  9 
61 

8  1 
59 

52 

54 

82.5 
57.7 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 
MIN 

63 

l^ 

17 

18 

It 

69 

64 

58 

55 

10 

63 

14 

13 

10 

il 

55 

47 

53 

56 

65 

49 

46 

51 

49 

51 

57 

6  6 

58 

53 

58 

83.6 
57,7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

89 
63 

92 
66 

93 

71 

83 
71 

87 
66 

89 
62 

82 
65 

8 1 
11 

85 
55 

79 
64 

64 

ft  2 

62 

84 

6  2 

ft  7 

61 

85 
65 

7  2 
54 

It 

7  5 
11 

59 

19 

P0 
63 

8  7 
48 

87 
50 

4? 

89 
54 

89 
52 

90 
56 

76 
61 

88 

52 

86 
57 

83,6 
59,0 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

64 

it 

19 

70 

13 

19 

64 

8 1 
55 

15 

14 

6  3 

ft  2 
t2 

ft  5 
60 

Q  6 
60 

64 

68 
49 

46 

7  1 
14 

79 
54 

56 

80 
63 

43 

50 

49 

9  1 

50 

90 
60 

ft  9 
57 

60 

48 

53 

82.3 
57.3 

hot  springs  i  nne 

MAX 
MIN 

89 
65 

9  0 
69 

9  0 
71 

70 

89 
65 

9 1 
13 

82 
n. 

ft  2 
60 

ft  0 
57 

70 
62 

60 

T  9 
13 

84 
61 

ft  9 
64 

79 
60 

71 
53 

8  1 
48 

70 
57 

78 

17 

7  8 

57 

81 
52 

86 
53 

ft  6 
65 

68 
65 

62 

ft  7 

65 

90 
60 

8  1 
58 

8  8 
58 

54 

82.8 
59,9 

LEOLA 

MAX 

MIN 

65 

67 

92 
69 

90 
71 

88 
70 

9  1 
60 

82 
64 

82 
59 

a  0 

58 

65 

63 

81 
67 

14 

65 

ft  6 
60 

80 
62 

72 
56 

48 

72 

16 

79 

56 

55 

7  9 
51 

85 
47 

83 
56 

48 

89 
54 

88 
62 

89 
58 

76 
62 

8  5 
55 

79 
57 

82.8 
59,9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOR1 

MAX 
MIN 

70 

n 

73 

74 

70 

67 

66 

8  3 
63 

ft  3 
63 

ii 

65 

82 
66 

0  4 

67 

85 
66 

7  8 
64 

69 
56 

6  0 

70 

6  1 

79 
56 

58 

80 
54 

8  3 
51 

ft  2 
59 

64 

86 
54 

87 
61 

ft  8 
61 

57 

8  6 
56 

53 

82.2 
61.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

63 

65 

17 

8  8 

69 

it 

9  1 
58 

8  5 
64 

B  4 
59 

0  3 
51 

7  1 
63 

60 

ft  0 

14 

ft6 

61 

ft  9 

56 

B  4 
54 

70 
52 

78 
45 

72 
19 

75 
56 

7  9 
50 

80 

47 

85 
45 

ft  5 
49 

P  6 

4 ; 

86 
49 

85 
56 

89 
54 

80 
59 

87 
52 

78 
53 

83.1 
56.6 

MCRRILTON 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
69 

93 
70 

84 

70 

88 

17 

89 
62 

82 
67 

31 

57 

85 
57 

75 
65 

74 
63 

83 
63 

62 
61 

86 
63 

85 
64 

75 
53 

76 
45 

75 
57 

81 
59 

77 

6  1 

61 
57 

89 
51 

87 
57 

67 
52 

91 
53 

90 
63 

91 

60 

82 
60 

88 
53 

82 
58 

84,2 
60.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
68 

90 
70 

90 
70 

88 

17 

89 
59 

92 
65 

83 
56 

ft  2 

16 

85 
62 

69 
63 

71 
64 

82 
65 

84 
62 

89 
64 

80 
54 

67 
49 

76 
54 

69 
58 

79 
60 

ft: 

63 

82 
49 

92 
53 

89 
51 

90 
51 

91 
62 

91 
56 

91 
58 

79 
54 

91 
59 

84,0 
59.3 

PERRY 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 
67 

91 

17 

82 
71 

86 
if 

87 
11 

82 
64 

82 
ii 

83 
55 

84 

60 

80 
64 

82 
64 

82 
64 

95 
11 

83 
62 

72 
53 

75 

48 

71 
56 

77 
56 

77 
61 

78 
61 

87 
46 

86 
47 

62 
49 

87 

52 

ft9 
62 

99 

60 

81 

59 

88 
54 

78 
64 

82.8 
58.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

65 

17 

68 

70 

88 
71 

60 

ft  3 
61 

83 
18 

82 
51 

72 
64 

61 

ft  1 
64 

64 
64 

86 
10 

82 

61 

70 
5  3 

73 
48 

72 
58 

79 
56 

74 

65 

79 

52 

84 
49 

04 

53 

63 
54 

88 
56 

9  0 
61 

90 
61 

88 
59 

85 
54 

60 
55 

82.9 
59.2 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

91 
63 

91 
67 

93 
68 

90 
7  0 

88 
63 

89 
58 

86 
63 

84 
1  7 

ft  6 
16 

78 
65 

77 
63 

82 
65 

84 
59 

86 
59 

83 
62 

69 
54 

79 
47 

79 

61 

78 
63 

74 

54 

76 
53 

84 
49 

83 
55 

87 
56 

89 

59 

88 
62 

67 

64 

61 
61 

85 
51 

82 
55 

83.6 
59,4 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

88 
65 

90 
67 

91 

69 

92 
72 

82 
65 

j; 
60 

89 
11 

83 
17 

ft  2 
5  ' 

75     85  80 
63      60  63 

See  Relerence  H 

82     R3  83 

60     59  62 
□tes  Following  SI  a  1  i 

69  72 
50  49 
on  Index 

79 
50 

'5 
55 

78 
64 

69 

64 

73 
49 

83 
53 

83 
51 

83 
53 

87 
59 

86 
61 

88 
58 

71 
52 

83 
56 

R1.6 
58.1 

-  110  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

12 

1 3 

14 

15 

16  | 

1 7 

1 B 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  |  31 

> 
< 

CABOT  4  Sw 

MAX 

87 

89 

91 

83 

86 

88 

80 

79 

81 

75 

76 

79 

62 

65 

79 

73 

75 

69 

76 

71 

76 

85 

64 

0  1 

87 

87 

87 

79 

81 

76 

81.0 

66 

68 

69 

70 

66 

61 

62 

59 

56 

64 

61 

63 

62 

60 

65 

52 

46 

61 

66 

6  i 

66 

81 

53 

54 

55 

62 

61 

53 

54 

59.7 

CLARENDON 

MAX 

91 

90 

90 

87 

87 

90 

85 

8  1 

86 

76 

78 

82 

87 

82 

79 

71 

76 

76 

78 

75 

62 

63 

84 

85 

87 

0  6 

62 

82 

81 

82.6 

60 

6  J 

66 

61 

6  2 

57 

58 

6  3 

52 

62 

58 

60 

56 

68 

57 

46 

4' 

55 

57 

51 

61 

50 

51 

47 

50 

57 

56 

4  6 

48 

54.9 

OES  ARC 

MAX 

89 

92 

91 

88 

85 

J7 

80 

6C 

83 

76 

77 

82 

84 

83 

62 

69 

rt 

76 

78 

70 

77 

84 

o« 

8  1 

88 

66 

6  , 

93 

84 

83 

82.4 

68 

71 

7  1 

70 

70 

65 

63 

60 

66 

66 

64 

66 

63 

64 

63 

55 

51 

6  0 

63 

6  9 

57 

8  3 

55 

56 

60 

66 

66 

61 

57 

53 

62.1 

FORREST  CITY 

MAX 

91 

9: 

91 

84 

86 

86 

83 

81 

85 

79 

73 

82 

84 

0, 

79 

72 

78 

78 

78 

70 

7  2 

82 

84 

82 

66 

82 

87 

77 

83 

76 

61.5 

68 

71 

73 

67 

60 

62 

61 

56 

66 

63 

66 

61 

60 

63 

49 

46 

62 

64 

55 

56 

52 

53 

56 

56 

64 

6  4 

60 

53 

53 

60.3 

HELENA  5  NW 

MAX 

90 

91 

88 

89 

88 

84 

8  2 

87 

76 

74 

83 

83 

"6 

70 

73 

80 

'8 

76 

•o 

70 

82 

62 

67 

85 

66 

86 

' 

83 

81.4 

63 

65 

80 

57 

60 

57 

66 

57 

63 

60 

59 

57 

59 

50 

44 

53 

59 

61 

54 

47 

46 

4  i 

52 

68 

62 

59 

46 

51 

55.7 

KEO 

MAX 

86 

88 

90 

82 

85 

82 

80 

80 

76 

76 

79 

80 

82 

79 

69 

74 

72 

77 

71 

77 

82 

0. 

83 

>f 

86 

96 

79 

63 

'9 

60.5 

64 

67 

69 

70 

65 

60 

62 

57 

55 

64 

61 

63 

61 

59 

60 

61 

61 

59 

56 

56 

52 

47 

53 

6: 

54 

59 

59 

60 

54 

53 

58.3 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

91 

91 

92 

92 

87 

92 

84 

64 

77 

77 

62 

83 

63 

79 

72 

78 

79 

•h 

71 

7  0 

82 

0  3 

86 

87 

88 

0  1 

73 

83 

78 

82.5 

6* 

63 

67 

68 

64 

58 

60 

65 

59 

59 

60 

61 

60 

69 

59 

50 

-6 

51 

55 

S  1 

54 

47 

53 

51 

55 

8  . 

61 

58 

46 

51 

56.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

90 

92 

92 

93 

87 

89 

91 

85 

65 

88 

75 

78 

82 

06 

84 

72 

72 

79 

82 

76 

69 

75 

84 

83 

86 

88 

9  0 

89 

'6 

85 

83.5 

MIN 

67 

67 

69 

70 

61 

61 

62 

69 

59 

61 

63 

65 

63 

61 

63 

54 

6  3 

87 

65 

59 

57 

53 

54 

'  1 

57 

64 

63 

60 

6. 

56 

60.3 

STUTTGART 

MAX 

90 

92 

92 

86 

87 

91 

83 

12 

85 

75 

61 

8  2 

65 

86 

78 

7  0 

7  9 

76 

78 

ro 

77 

85 

84 

0  7 

88 

06 

a  4 

80 

64 

80 

83.0 

MIN 

68 

70 

71 

72 

68 

64 

65 

61 

58 

66 

64 

66 

63 

6  ! 

6  1 

55 

52 

63 

6  2 

55 

5  3 

55 

44 

59 

64 

64 

60 

56 

54 

61.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

87 

89 

90 

90 

84 

66 

89 

83 

8  2 

64 

72 

78 

°  1 

93 

B2 

72 

69 

77 

77 

76 

70 

75 

62 

80 

84 

66 

66 

87 

'0 

82 

91.1 

68 

69 

71 

72 

67 

6  2 

65 

60 

59 

63 

63 

64 

63 

6  2 

63 

54 

52 

57 

6  2 

61 

56 

8  2 

55 

53 

59 

62 

62 

60 

54 

58 

60.9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

92 

90 

91 

90 

Oo 

86 

87 

81 

62 

79 

75 

61 

81 

83 

82 

72 

78 

79 

'6 

'4 

6  6 

80 

81 

62 

84 

65 

85 

79 

B2 

79 

81.8 

MIN 

75 

75 

72 

74 

69 

60 

61 

69 

61 

70 

65 

68 

64 

64 

61 

60 

53 

86 

62 

59 

66 

55 

59 

52 

61 

62 

62 

59 

8  6 

51 

62.1 

WYNNE 

MAX 

93 

91 

92 

86 

87 

87 

87 

83 

90 

90 

8  0 

83 

83 

93 

-6 

TO 

73 

82 

85 

66 

66 

a4 

84 

73 

'  4 

72 

83.0 

•           •  ft 

MIN 

74 

66 

73 

70 

67 

58 

63 

69 

56 

68 

69 

69 

66 

67 

65 

52 

89 

89 

44 

62 

51 

55 

61 

64 

62 

53 

57 

51 

61.9 

SOUTHWEST  OT 

OE  OUEEN 

MAX 

90 

90 

85 

90 

92 

91 

82 

62 

76 

72 

7  1 

82 

65 

91 

01 

75 

79 

77 

'8 

79 

63 

66 

63 

87 

88 

89 

9", 

'6 

68 

76 

83.3 

MIN 

68 

70 

70 

70 

66 

62 

66 

64 

63 

64 

63 

65 

62 

66 

65 

59 

64 

63 

56 

54 

50 

48 

54 

6" 

56 

60 

59 

64 

59 

58 

60.9 

DIERKS 

MAX 

92 

B9 

67 

9C 

90 

92 

86 

O  ) 

79 

73 

71 

83 

87 

90 

85 

78 

8  1 

77 

77 

78 

81 

85 

0  ) 

87 

82 

87 

89 

78 

66 

74 

83.3 

MIN 

69 

68 

71 

66 

59 

67 

61 

61 

64 

64 

67 

60 

64 

60 

59 

50 

6  2 

55 

6  2 

69 

47 

51 

50 

53 

58 

57 

63 

57 

56 

59.7 

HOPE  3  NE 

MAX 

87 

90 

91 

92 

8  1 

88 

89 

82 

83 

77 

67 

72 

82 

04 

04 

78 

76 

'8 

'8 

79 

7H 

78 

64 

82 

86 

96 

87 

89 

75 

B5 

82.6 

MIN 

67 

68 

69 

71 

68 

64 

6- 

62 

61 

61 

62 

63 

64 

64 

61 

60 

5  2 

63 

56 

56 

54 

52 

52 

51 

53 

62 

61 

61 

49 

59 

60.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

89 

Be 

91 

90 

88 

92 

86 

63 

83 

80 

70 

82 

66 

09 

03 

77 

78 

75 

77 

78 

60 

88 

9C 

68 

88 

88 

89 

84 

69 

e2 

84.4 

MIN 

63 

68 

67 

69 

66 

58 

66 

56 

86 

64 

62 

63 

62 

61 

6  9 

56 

47 

55 

52 

86 

48 

46 

49 

4  7 

49 

66 

52 

61 

52 

59 

57.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

88 

91 

88 

89 

89 

92 

92 

83 

84 

81 

'2 

73 

84 

86 

10 

8  0 

79 

80 

78 

'» 

78 

83 

85 

85 

65 

85 

Ot 

90 

62 

85 

64,0 

MIN 

64 

68 

67 

70 

70 

69 

63 

64 

62 

63 

63 

66 

60 

62 

64 

'9 

6C 

57 

55 

55 

47 

4  ' 

1  1 

50 

62 

67 

5  1 

64 

55 

59 

59.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBST* 

MAX 

87 

90 

87 

86 

6-. 

89 

90 

64 

82 

78 

6  8 

72 

82 

06 

89 

76 

76 

79 

77 

77 

78 

80 

85 

61 

84 

67 

85 

86 

77 

86 

92.5 

MIN 

66 

65 

65 

6T 

67 

60 

63 

61 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

56 

55 

51 

59 

54 

62 

50 

49 

53 

51 

53 

8  7 

57 

59 

55 

60 

58.2 

OKAY 

MAX 

92 

90 

90 

88 

90 

90 

86 

82 

78 

75 

72 

«2 

86 

90 

B5 

78 

80 

80 

80 

80 

81 

86 

83 

83 

90 

87 

90 

87 

86 

78 

84.2 

MIN 

68 

69 

72 

71 

69 

65 

66 

63 

63 

63 

64 

67 

68 

68 

63 

61 

55 

64 

60 

58 

55 

54 

58 

52 

59 

62 

61 

63 

61 

58 

62.6 

STAMPS 

MAX 

89 

9C 

92 

90 

88 

91 

86 

65 

78 

72 

73 

80 

85 

9C 

04 

73 

79 

7  8 

31 

77 

80 

85 

84 

66 

87 

87 

8  4 

78 

67 

80 

63.4 

MIN 

69 

66 

70 

69 

70 

63 

65 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

60 

61 

54 

63 

59 

56 

53 

50 

57 

61 

62 

62 

62 

62 

58 

58 

61.5 

TEXARKANA  wb  airport 

MAX 

90 

90 

91 

87 

88 

90 

85 

83 

74 

68 

72 

82 

85 

90 

78 

74 

78 

78 

79 

78 

79 

85 

8  2 

65 

87 

86 

68 

76 

06 

81 

82.5 

•          •  • 

MIN 

70 

70 

73 

71 

71 

68 

68 

65 

66 

65 

66 

69 

65 

68 

64 

62 

55 

65 

61 

59 

4  7 

55 

6: 

58 

68 

66 

63 

64 

59 

58 

64,3 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

89 

87 

90 

90 

86 

89 

85 

81 

80 

76 

'4 

01 

84 

86 

86 

76 

77 

71 

77 

76 

85 

61 

°- 

86 

89 

87 

86 

84 

83,0 

MIN 

68 

69 

69 

71 

69 

63 

65 

62 

60 

63 

62 

65 

65 

64 

63 

57 

51 

61 

57 

56 

54 

60 

57 

56 

60 

6C 

62 

6C 

61 

61.0 

CAMDEN  1 

MAX 

92 

90 

92 

91 

!0 

9  1 

90 

B7 

8  6 

78 

77 

03 

-7 

»C 

00 

76 

-1 

or 

81 

76 

60 

67 

83 

86 

87 

87 

69 

63 

87 

85 

85.3 

MIN 

67 

68 

'1 

70 

64 

65 

62 

61 

63 

65 

66 

64 

64 

63 

59 

52 

53 

62 

59 

51 

52 

53 

51 

54 

62 

60 

62 

56 

47 

60.2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

86 

91 

86 

90 

91 

86 

86 

78 

71 

78 

8  3 

85 

69 

79 

73 

80 

79 

61 

74 

79 

85 

63 

86 

88 

86 

86 

72 

86 

81 

83.0 

MIN 

67 

68 

70 

70 

69 

65 

67 

62 

63 

66 

65 

69 

66 

63 

61 

54 

65 

60 

60 

'6 

51 

57 

6  1 

60 

60 

62 

56 

54 

56 

61.8 

FORDYCE 

MAX 

90 

91 

93 

89 

91 

9  1 

88 

85 

80 

76 

76 

9  2 

or 

88 

86 

74 

80 

78 

81 

77 

79 

65 

63 

68 

89 

o» 

90 

87 

66 

82 

84,6 

MIN 

68 

67 

68 

72 

69 

63 

65 

62 

63 

59 

64 

67 

64 

61 

64 

58 

52 

62 

56 

57 

1  6 

50 

52 

59 

62 

61 

61 

6' 

57 

61.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

90 

91 

90 

84 

84 

78 

72 

76 

92 

84 

89 

88 

73 

79 

80 

to 

75 

7  9 

85 

■-  ' 

8  7 

87 

66 

79 

85 

82 

82.8 

MIN 

64 

63 

6" 

60 

63 

59 

60 

61 

61 

64 

63 

60 

58 

57 

50 

62 

55 

53 

49 

45 

54 

47 

58 

86 

57 

55 

59 

67.8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

92 

88 

91 

88 

91 

90 

87 

9  ' 

79 

75 

76 

8  5 

8o 

9C 

80 

75 

82 

79 

82 

72 

79 

84 

84 

•  8 

89 

0" 

68 

83 

67 

84 

64,4 

MIN 

65 

67 

70 

70 

68 

64 

66 

61 

61 

67 

65 

»  B 

64 

62 

64 

60 

52 

6  3 

63 

55 

4  4 

49 

57 

61 

59 

62 

•  J 

54 

61 

61.5 

PRESCOTT 

MAX 

92 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

83 

82 

75 

72 

82 

85 

91 

90 

78 

76 

'6 

82 

79 

00 

66 

84 

88 

87 

67 

90 

96 

66 

85 

95.1 

MIN 

69 

70 

71 

71 

70 

65 

65 

64 

63 

64 

63 

67 

65 

66 

64 

60 

54 

63 

59 

57 

53 

61 

45 

63 

62 

6  i 

64 

59 

60 

62.9 

SPARKMAN   3  WSW 

MAX 

91 

90 

90 

88 

89 

83 

82 

8C 

75 

o  1 

85 

o  - 

82 

75 

79 

75 

'6 

81 

81 

86 

86 

88 

73 

84 

77 

82.7 

MIN 

66 

67 

67 

69 

62 

64 

62 

60 

65 

63 

64 

63 

62 

58 

51 

6J 

59 

48 

57 

49 

6. 

59 

61 

56 

57 

60.2 

WARREN 

MAX 

90 

92 

93 

90 

)0 

92 

88 

86 

83 

79 

o  ) 

08 

86 

68 

83 

70 

82 

78 

81 

73 

0  I 

85 

86 

88 

89 

90 

68 

81 

04 

84 

84.8 

•           «  ft 

MIN 

65 

66 

68 

70 

67 

60 

62 

59 

89 

65 

52 

65 

61 

6  ' 

63 

57 

61 

62 

62 

55 

55 

l0 

59 

5C 

60 

62 

'4 

53 

48 

60.0 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  T  s 

MAX 

92 

90 

93 

86 

9  0 

94 

86 

89 

05 

78 

75 

85 

87 

90 

90 

72 

79 

8C 

82 

70 

80 

86 

87 

9  0 

89 

91 

0. 

75 

67 

87 

84.6 

MIN 

68 

69 

70 

72 

68 

6  7 

65 

63 

61 

68 

6  6 

68 

67 

62 

66 

61 

56 

68 

66 

55 

62 

49 

57 

8  1 

60 

62 

69 

65 

54 

62 

62.6 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

91 

89 

9  2 

90 

89 

90 

85 

86 

06 

79 

77 

32 

86 

89 

83 

70 

81 

83 

80 

75 

75 

84 

79 

0  J 

86 

89 

84 

80 

86 

84 

84.0 

MIN 

65 

68 

68 

71 

67 

60 

62 

59 

69 

67 

66 

67 

62 

5< 

83 

57 

50 

86 

65 

55 

65 

50 

56 

49 

66 

62 

64 

61 

46 

56 

60.3 

DUMAS 

MAX 

92 

90 

94 

86 

90 

91 

87 

88 

OS 

76 

79 

05 

88 

86 

80 

72 

o. 

80 

80 

73 

'9 

67 

68 

0« 

90 

90 

0  7 

78 

88 

83 

84.9 

MIN 

66 

70 

69 

73 

66 

62 

64 

59 

60 

66 

64 

66 

62 

61 

61 

56 

51 

63 

64 

55 

55 

52 

59 

51 

59 

65 

60 

53 

55 

61.0 

So*  RefcroQC*  NoUi  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


AKKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

S> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  ] 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30  j  31 

< 

EUDORA 

MAX 

9  0 
70 

95 
7  1 

91 

70 

91 
69 

91 
67 

87 
66 

88 
63 

90 
63 

64 

70 

80 
68 

33 

6  8 

66 

67 

90 
64 

86 
65 

73 
60 

76 
64 

83 

55 

82 
66 

78 

86 

80 

56 

86 
54 

67 
61 

89 
54 

90 
61 

90 
63 

85 

69 

79 
66 

87 
53 

90 
59 

85,8 
63.4 

MONTICELLO 

MAX 

92 
64 

92 

66 

9  3 

69 

66 
72 

92 

67 

91 

6  1 

86 
6* 

87 
6  1 

83 
60 

76 
67 

74 

6  6 

84 
64 

87 
61 

90 
62 

79 
66 

70 
56 

62 
52 

78 
66 

79 
65 

72 
56 

80 

55 

86 
55 

87 
60 

90 
55 

90 
65 

90 
66 

85 
68 

78 
63 

82 
55 

84 
57 

84.4 
62.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

90 
69 

95 
68 

92 
75 

91 
70 

88 
69 

92 
64 

88 
64 

64 

62 

84 

62 

81 

62 

80 
62 

83 
67 

85 
65 

67 
64 

86 
64 

74 
57 

79 

52 

76 

65 

80 
61 

74 
57 

79 
61 

86 
52 

85 
52 

88 
52 

89 
53 

89 
54 

90 

55 

85 
57 

85 
58 

84 
56 

85.0 
61.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRP0R1 

MAX 

90 
68 

9: 

7  0 

93 
7  1 

85 
73 

87 
68 

91 
63 

63 
67 

83 
62 

64 

62 

73 
66 

n 

65 

81 
63 

83 
65 

85 
63 

75 
66 

71 
57 

78 
52 

75 
65 

76 
60 

68 
57 

79 
57 

85 
52 

84 
61 

8  7 
64 

88 
61 

88 

63 

88 
63 

69 
57 

85 
55 

79 
54 

82.1 
62.2 

PORTLAND 

MAX 

92 
67 

91 
68 

96 
68 

89 
68 

9  0 
67 

93 
65 

86 
64 

88 
60 

87 
60 

78 
69 

'5 
65 

82 
60 

36 
64 

89 
61 

77 
65 

70 
58 

8  0 
53 

79 
54 

80 
64 

72 
55 

75 
60 

84 
52 

85 
60 

87 
52 

88 
58 

89 
60 

80 
6T 

75 
64 

87 

50 

60 

83.9 
61.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MJN 

9  0 
65 

9  3 
67 

92 
64 

85 
63 

89 

60 

90 
58 

65 
63 

86 
60 

8  6 

60 

79 
62 

80 
65 

82 
67 

66 
60 

89 
60 

73 
62 

71 
56 

73 
49 

75 
55 

82 
38 

79 

54 

68 
53 

77 
50 

85 
54 

65 

49 

86 
53 

84 
54 

83 
54 

85 
61 

84 
54 

86 
56 

82.9 
58.2 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

90 
65 

93 
6  8 

9* 
71 

89 
71 

88 
66 

9  1 
60 

89 
68 

87 
59 

89 
61 

79 
67 

77 
64 

82 
67 

86 
61 

86 
60 

84 
65 

69 
57 

80 
49 

76 
62 

'9 
62 

71 
56 

78 
55 

85 
48 

84 

59 

88 
50 

88 
56 

89 
63 

88 
61 

82 
61 

86 
50 

82 
55 

84.4 
60.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENS 

EVAP 

.20 

.20 

.08 

.20 

.13 

.22 

.19 

.21 

.17 

.11 

.07 

.03 

.08 

.15 

.20 

.18 

.08 

.12 

.03 

.08 

.12 

.19 

.18 

.20 

.16 

.12 

.17 

.09 

.14 

.18 

4.28 

WINC 

6 

3 

2 

6 

2 

6 

15 

12 

10 

10 

4 

6 

1  3 

9 

41 

24 

13 

20 

10 

50 

40 

40 

20 

25 

15 

30 

30 

30 

20 

30 

542 

MAX 

92 

95 

85 

9C 

86 

91 

84 

85 

85 

82 

79 

67 

78 

90 

85 

80 

71 

87 

79 

74 

83 

89 

92 

91 

92 

90 

89 

81 

85 

91 

84.9 

MIN 

61 

61 

70 

70 

61 

65 

60 

60 

60 

60 

65 

63 

63 

6  3 

63 

54 

5 1 

5 1 

*^ 

59 

^' 

54 

55 

53 

54 

56 

65 

56 

56 

56 

59.9 

ft      ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLV ILLE  4  N 

EVAP 

.17 

.14 

.12 

.09 

.19 

.18 

.22 

.15 

.11 

.02 

» 

.08 

.14 

.11 

.14 

.12 

.12 

.05 

.12 

.12 

.11 

.14 

.15 

.14 

.13 

.21 

.33 

.15 

.10 

3.98B 

WINC 

22 

10 

11 

8 

11 

21 

21 

32 

28 

10 

4 

11 

23 

13 

10 

5 

18 

8 

29 

22 

14 

18 

16 

18 

?3 

7 

22 

17 

13 

13 

478 

MAX 

92 

92 

90 

88 

94 

93 

88 

84 

81 

78 

70 

85 

89 

88 

85 

82 

83 

76 

80 

80 

85 

86 

87 

93 

90 

88 

87 

85 

85 

87 

85.7 

MIN 

67 

70 

71 

72 

69 

64 

69 

60 

59 

65 

64 

63 

65 

65 

66 

58 

54 

60 

59 

62 

55 

51 

54 

54 

55 

66 

63 

56 

55 

53 

61.5 

ft      *  • 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

0AM 

EV*P 

.10 

.17 

.08 

.17 

.10 

.22 

.20 

.16 

.17 

.12 

.01 

.04 

.12 

.15 

.12 

.14 

.06 

.17 

.02 

.19 

.09 

.18 

.14 

.16 

.19 

.12 

.13 

.18 

.12 

.15 

3.97 

WIND 

5 

4 

2 

2 

ft 

ft 

36 

24 

16 

11 

13 

23 

12 

9 

38 

30 

19 

18 

15 

55 

34 

29 

21 

13 

18 

22 

17 

42 

18 

23 

569 

NIMR00  0AM 

EVAP 

.08 

.07 

.06 

.01 

.07 

.12 

.11 

.08 

.09 

.07 

.01 

.01 

.05 

.07 

.06 

.08 

.06 

.06 

.01 

.04 

.08 

.08 

.06 

.10 

.10 

.07 

.09 

.09 

.06 

.07 

2.07 

WIND 

4 

2 

3 

3 

3 

7 

9 

5 

3 

2 

2 

5 

6 

2 

7 

■ 

a 

12 

7 

4 

4 

6 

10 

4 

10 

7 

7 

146 

ft      •  * 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.21 

.22 

.23 

.22 

.14 

.23 

.27 

.21 

.20 

.14 

.01 

.13 

.13 

.17 

.25 

.22 

.09 

.16 

.06 

.17 

.06 

.16 

.22 

.16 

.17 

.19 

.18 

.20 

.06 

.16 

5.02 

WIND 

« 

ft 

ft 

• 

ft 

92 

42 

38 

40 

25 

44 

49 

23 

19 

69 

64 

35 

26 

36 

52 

61 

82 

47 

19 

26 

56 

32 

48 

35 

63 

1123 

MAX 

97 

101 

98 

97 

88 

95 

99 

91 

69 

90 

71 

65 

88 

93 

84 

78 

73 

84 

75 

94 

67 

81 

86 

86 

90 

88 

91 

92 

74 

67 

86.7 

MIN 

Tl 

72 

75 

74 

71 

69 

68 

63 

62 

62 

66 

66 

69 

69 

66 

59 

56 

57 

67 

61 

581 

58 

60 

61 

62 

62 

66 

64 

58 

58 

64.3 

ft      ft  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.16 

.oq 

.20 

'11 

.20 

... 

.10 

.18 

.16 

.04 

.05 

.01 

.12 

.14 

.20 

.16 

.10 

.14 

.21 

.20 

.  1  1 

.14 

.22 

.14 

.17 

.18 

.17 

.15 

.08 

.15 

4.37 

WIND 

10 

14 

6 

17 

21 

13 

17 

18 

19 

31 

18 

11 

8 

35 

23 

11 

15 

12 

45 

43 

28 

18 

15 

12 

28 

9 

22 

19 

26 

586 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.14 

•  12 

.13 

.09 

.20 

.23 

.19 

.18 

.15 

.13 

.01 

.00 

.09 

.12 

.17 

.15 

.11 

.14 

.11 

.17 

.12 

.16 

.11 

.14 

.17 

.12 

.14 

.17 

.09 

.14 

3.99 

WIND 

8 
89 

10 

8 

12 

18 

8 

15 

19 

15 

6 

9 

16 

4 

4 

21 

13 

13 

12 

3 

26 

18 

6 

15 

10 

12 

19 

15 

19 

7 

14 

377 

MAX 

69 

91 

92 

93 

97 

96 

87 

85 

84 

80 

72 

85 

88 

91 

83 

80 

82 

84 

84 

78 

85 

85 

83 

83 

86 

88 

90 

82 

88 

86.0 

MIN 

70 

70 

72 

73 

72 

68 

70 

66 

65 

63 

65 

66 

67 

67 

67 

57 

52 

55 

58 

59 

56 

57 

57 

57 

5T 

60 

59 

64 

55 

55 

62.6 

ft      ft  « 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.15 

.14 

.21 

.12 

.24 

.17 

.25 

.19 

.17 

.09 

.10 

.06 

.10 

.18 

.16 

.16 

.06 

.17 

.08 

.15 

.04 

.17 

.11 

.29 

.19 

.17 

.16 

.17 

.10 

.16 

4.51 

WIND 

3 

2 

l» 

16 

5 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

0 

8 

12 

1 

3 

3 

4 

5 

9 

14 

3 

7 

17 

6 

4 

4 

15 

170 

MAX 

971 

99 

100 

101 

95 

93 

100 

95 

93 

87 

75 

86- 

92 

,7 

96 

91 

81 

er 

86 

90 

74 

90 

96 

86 

89 

95 

97 

89 

82 

94 

91.3 

MIN 

66 

66 

66 

70 

67 

64 

63 

60 

59 

59 

66 

60 

62 

62 

61 

55 

49 

56 

60 

51 

50 

50 

51 

59 

61 

60 

60 

68 

52 

51 

59.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

o> 
u 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 
< 

WARREN 

4  INCHES 
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MIN 

86 
77 

68 

ei 

90 
81 

87 
82 

88 

82 

89 
61 

85 
80 

88 
80 

ei 

79 

80 
79 

79 
78 

83 
76 

84 
78 

83 
78 

81 
78 

83 
77 

82 
73 

78 

74 

79 
76 

76 
74 

78 
71 

81 
70 

81 
72 

82 
72 

81 
71 

83 
74 

83 
76 

78 
77 

81 
73 

78 
73 

82.5 
76.4 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

i 
p 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(JbbLnVtn 

PRECD?. 

i 

& 

l! 

9*  12 

JAMES   V.  WILLIAMS 

D  * 

LAWRENCE 

91  03 

SS 

RUBY   B.  OWENS 

ALUM  FORK 

ALr 

0130 
0136 

99 

SALINE 
YELL 

3*  *e 

3*  *7 

92  52 

IV 

SP 

SP 

AM  I  T 1    3  NE 

.9 

3*  17 

9J  25 

*75 

M 

RE8A   Y.  SWAIM 
ALT A  F,  GARNER 

0171 

.  7 

283 

: 

OWEN  6.  HENDRll 

93  00 

*O0 

HOB AS '  WATTS 

01 96 

92  53 

322 

RUNN1E  BARTLETT 

■:e 

9>  03 

200 

ftp 

TA 

TILLMAN  Ea  LAaRENCE 

j- 

09 

91  12 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

91  21 

178 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

07 

3*  19 

960 

:a 

PAULINE   A  PINKERlUN 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  16 

91  22 

216 

BALD  KNOB 

WHITE 

33  16 

6P 

UNIVERSITY   Of  ARKANSAS 

OATESVILLE  LI vE STOCK 

03 

1 NDEPtNDENCE 

91  47 

571 

5P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

0460 

0  i 

91  36 

277 

5P 

0UNN1E  UfiYANt 

91  33 

250 

D.    C.  HENRY 

0*36 

90  38 

a.    B.  HAMMOND 

BEEOEVI LLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

P.    N.    BR tCKENR 1 DGE 

BENTON 

0582 

04 

34  33 

92  37 

265 

» 

EITA  C.  BURKS 

94  17 

126* 

»P 

7A 

CENIERTON  STATE  hTChRy 

il 

CARROLL 

36  2* 

93  37 

1160 

7A 

EDWIN  L*  CHAMPL1N 

BIG  FORK 

' 

0* 

34  29 

93  38 

1100 

7A 

BISMARCK  2  SE 

HOT  SPRING 

34  18 

500 

MRS.    LOUISE   H.  YATES 

Black  rock 

0766 

03 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKEC  MOUNTAIN  OAM 

07*6 

15 

GARL ANO 

3*  36 

93  11 

BA 

•  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

079* 

0* 

91  39 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  L 1 T Y   J  SW 

.  i 

93  09 

36C 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEV iLLfc 

M1SSI SSIPPI 

35  55 

89  55 

232 

3P 

JOE  t ■  ATKINSON 

BONNER DALE 

0820 

HOT  SPRING 

3*  23 

91  23 

1000 

0.   E.  KETCHUM 

0825 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

o JuNl v 1 LLE   T  NE 

0826 

0* 

36  13 

93  50 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V 1LLE  6  NNt 

0827 

0* 

LOGAN 

93  S* 

BOONE V  ILL E 

9830 

LOGAN 

35  09 

TP 

7A 

CLEO  E.  TANULLL 

BOTK INBURG  2  S 

0S42 

VAN  8UREN 

33  39 

92  28 

1200 

MARY    C.  PEARSON 

BOUGhTON 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  1NGERSOLL 

.  887 

FRANKL IN 

9*  00 

*70 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

FRANKL IN 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MONROE 

91  12 

" 

7A 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

10,0 

NEwTON 

35  52 

2578 

WILLIAM   8  *  WYATT 

BULL  OAM 

102C 

36  22 

92  3* 

*80 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

. .  bi 

MISSISSIPPI 

•9  37 

2*0 

G.    A  -  HALE 

CABOT  *  SW 

u  . 

06 

3*  57 

92  0* 

289 

CALICO  ROCK 

UARD 

3*  07 

6P 

AUSTIN  D.  HARRIS 

1152  OS 

.jiJAC  I  T  a 

33  36 

92  49 

5P 

MUON  Ha  BAILEY 

CARL  1 SLE    1  SW 

91  *5 

235 

CARPENTER  OAM 

GARLAND 

405 

ARK   POWER   AND   LIGHT  CO 

clarendon 

MONROE 

It  l\ 

91  IB 

5P 

JOE    If*  HAVENER 

1*55 

)4 

JOHNSON 

93  28 

6P 

» 

DR.    IRVING   la  OEALH 

CLARK SVI LLE  6  NNE 

JOHNSON 

36  32 

8*0 

\ 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1*92 

02 

92  28 

510 

EARL   B.  RID01CK 

COMBS  1  SE 

157* 

01 

MAD 1  SON 

93  48 

1*00 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

15B2 

01 

NEWTON 

3*  05 

93  18 

2166 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35  05 

5P 

HILL  JOHNSUN 

CORNING 

03 

CLAY 

36  2* 

90  35 

6P 

WlNFRED   D.  POLK 

3*  26 

9*  25 

105C 

7A 

CROSSETT  T  S 

17  3- 

09 

91  66 

175 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

92  27 

WALTER  C.   T I MM 1 NG 

L816 

07 

93  *3 

III 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

T05 

701 

WILLIAM  A.  UROWN 

163* 

93  2* 

3701 

7AI 

JOSEPH  A.    NODDY •  JR. 

1835 

93  2* 

t 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARlMNELlE 

1838 

0* 

YELL 

93  09 

3  30 

6P 

OE  QUE EN 

19*8 

-17 

SEVIER 

3*  02 

*20 

5P 

1  " 

0.    TUCKER  VASSEfl 

OERMOTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

33  33 

91  23 

1*3 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

16 

PRAIRIE 

3*  56 

91  30 

20* 

5P 

C.   J.  RISTEB 

DEVILS  KNOB 

1962 

0* 

JOHNSON 

93  2* 

5P 

mrs.  Gloria  m.  viLKtRS 

HOWARD 

3*  07 

9*  02 

*22 

5P 

7A 

THOMAS   F.  MINSLtY 

21*8 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

TA. 

:  h 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  F A A  AIRPORT 

2300 

UNION 

92  *B 

252 

MIO 

HIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EODORA 

iibb 

91  16 

135 

SP 

9P 

CITY  OF  EuOORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  2* 

1*65 

6f 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

Evening  shade  i  ne 

2366 

02 

91  37 

490 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

.2**3 

01 

WASHINGTON 

36  00 

1251 

MIC 

u  s  fed  aviation  agency 

FAYETTEvlLLE  Eap  sta 

01 

WASHINGTON 

36  06 

9*  10 

It 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

25*0 

06 

92  25 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

2544 

17 

LITTLE  RIVER 

9*  2* 

*00 

LESLIE  P.  CALLENS 

.  -  <  - 

ST  FRANCIS 

90  *7 

5P 

5P 

THOMAS   A.  MOORE 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

atOAST IAN 

9*  22 

6*1 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2576 

CRAWFORD 

94  09 

791 

SP 

JAMES  L.  CRISTEE 

07 

M  [  j  T  ( 

93  *8 

1NA   J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

]  1 

35  08 

91  27 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

92  43 

5P 

MRS    IDA  A  KlLLlON 

GLENwOOD 

2B62 

07 

PIKE 

3*  20 

FLOYD  WRIGHT 

GRAVELLY  4  E 

2922 

06 

YELL 

3*  53 

93  36 

GEORGE  w.  ODGEN 

2930 

BENTON 

36  2* 

9*  28 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

:  i 

CARROLL 

93  22 

1300 

RALPH  L.    BANT  A 

GREENBRIER 

2962 

15 

FAULKNER 

92  23 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

. 

0* 

SEBAST  1  AN 

35  13 

94  13 

OOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  OAM 

1978 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGlNEtRS 

GUROON 

307* 

08 

93  09 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3068 

09 

91  48 

*P 

ALLEN  J.  L1NDER 

3132 

02 

sharp* 

36  19 

91  29 

THERESA  DONALDSON 

MARRI SON 

BOONE 

36  14 

93  07 

6P 

7A 

BEA  GRAY  6EENE 

HARRISON   FAA    A  I A PORT 

3165 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

MIO 

U  S   FED  AvIAT ION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

POPE 

35  26 

555 

HRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA   5  NW 

32*2 

' 

Phillips 

34  3* 

90  40 

OURwOOD  E.    JOHNSTON.  JR 

MOPE  3  NE 

3*28 

07 

HEMPSTEAD 

93  33 

371 

it 

BA 

RUTH  hamilTun 

HOPPER 

3438 

.  ' 

3*  22 

93  41 

AvADELLt  WHISENHUNT 

HORATIO 

SEVIER 

33  56 

9*  22 

EL  I  2 ABETh  m.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

:*• 

GARLAND 

93  03 

710 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSvILLE 

)] 

MAD 1  SON 

9  3  ** 

1*53 

6P 

7A 

HUT  TIG  OAM 

3656 

01 

UNION 

It  « 

92  05 

60 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1386 

07 

L  1  TTLE  R 1 VER 

9*  03 

300 

W.    E>  MCDOWELL 

)6U> 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

GARLAND 

93  0* 

LURA   B.  SYKES 

JONESBORO 

373* 

CBA  IGHtAD 

35  50 

90  42 

346 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3621 

MISSISSIPPI 

33  *1 

90  05 

232 

7A 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3862 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

210 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND   3  SSE 

3906 

01 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

ARKANSAS   FORESTRY  COMH 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 
MAD I  SON 


MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
MEN  A 


MONT 

MOW    ■  '.  J  ■ 

MORR 
Mm  s 

m   I.  N 


NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

N1MROD  OAM 
'  NOR  FORK  DAM 
I ODELL   3  N 
I OOEN  2  w 

j  OSCEOLA 
OWENSVILLE 

| OZARK 
OZONE 


RADIO  KDRS 


PARIS  *  W5W 
PARKIN  2  W 
PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE    BLUFF  FA, 
PINE  RIOGE 
PINEy  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRCSCOTT  SCS 


NE 


RATCL IFF  2  S 
RATCLlFF 
RATCL IFF 
RATCLlFF 
HAVANA 
REMMEL  DAM 
ROGERS 
ROhweR  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 

SA 


R  I  DAN  TOWER 
RLE  Y 

OAM  SPRINGS 
RKMAN    3  WSW 


DRY 


UTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
YLOR 

X ARK  ANA  WB  AIRPORT 
LDRON 

LNUT  RIOGE  FAA  AP 
ST  MEMPHIS 


WHITE  ROCK 
WING 
WYNNE 
YELLVl LLE 


MAGAZINE 
AIN  HOME    1  NN ta- 
il* HOME  C  OF  ENG 
AIN  VIEW  2  ESE 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 


COUNTY 


CRAIGHEAO 

PULA5KI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASK I 

PULASK | 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 


IZARD 

POLK 

LITTLE  RIVER 
DREW 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 

BAUER 
BAITER 
STONE 
FRANKL  IN 

PIKE 
HOWARD 
HOWARD 
CRAWFORD 

JACKSON 
PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKL IN 


NEhTON 

PERRY 

JETFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

MARION 
LOGAN 
FRANKL IN 
FRANKL IN 
LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 
BENTON 
OCSHA 

POf  t 


MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

LAWRENCE 

BRADLEY 

CRI I TENDtN 

FULTON 
FRANKLIN 
YELL 
CROSS 

MAR |ON 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1 


TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 

ETHEL  PUMPHMtY 

PIERCE  A*  RttOER 
U  S  wlather  bureau 

LITlLE   ROCK  WATERWORKS 
LCM.A  D  JOHNSON 
JAMES  C.  HOOGES 
EARLE  E.  GRAHAM 

ARKANSAS   P  *  L  CO. 
RADIO   STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
HENRY  CARLOS  STATON 
RADIO  STATION  KPCA 
MINNIE  MORTON 
BARBARA  J.  CRAIG 
MRS.   JuAN | T A  COOPER 
RICHARD  Ma  ST.  JOHN 

u  s  engineers 

Radio  station  khbm 
ark  power  and  light  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGlNEtRS 
PERRY  0.  MALLCTT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KILO 
O  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  I APLE Y 
HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EDNA  J.  aESTF  ALL 

MRS.    NONA  L.  HAlLtY 

ELSIE  F.  HARD 

LEvI  w.  Tims 

u  s  corps  of  engineers 

u  s  CORPS  OF  ENGINEERS  ! 
mhs.  Clara  w.  hurst 
U  S  FOREST  SERVICE 

j.  i.  hargis 
william  t  wallace 
mrs.  guy  e.  cook 
burns  wakef1elo 
virgil  d.  nelson 
Radio  station  kuRs 
:  doyle  c.  treat 

U  S  SOIL  CONS  StRVKE 

INACTIVE  10/1/63 
BOMAR   K«  HANSARD 


U   S   FED   AVIATION  AGENCY 
MRS.  WILLIE  GARRETT 
MRS.   NORMA   T.  JONES 
BENtuICTlNE  SISTERS 

1  PEARL  NEWTON 
R.    P.   MAMfl Y 

■  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

' EUL1CE  MARKLE 

( U  S  SOIL  CON*  SERVICE 

,  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

RuTh  TERRr 
1  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOtaLtM 

UNIVERSITY  Uf  ARKANSAS 
,  J.   H.  FONDRLN 

I U  S  FISH  ANO  WILDLIFE  I 

GILL1S  R.   NELL L  Y 

ALGER  8.    POME  ROY 

AOAH  C.  MELTuN 

ARiANSAS  FORtSTRY  COMM 
I  RtEOIS  ALLEN 

DR.    IflvIN  A.  WILLS 

MATT  IE   0.  MIZELL 

HUBERT  A  BAKER 

BURNICE  fRlZZLLL 

NORA   L<  MAYoERRY 

s all y{  hayes  borchert 
university  of  arkansas 
new  subiaco  abbey 
ioelle  u.  norwood 
u  s  weather  bureau 

u  s  'ed  aviation  agencv! 
Charley  l.  sharp 

a   MEMPHIS  UTIL  COMM 

Tmomaj  at.  CONE 
U  S  FORtST  SERVICE 

miles  s  turner 

RAO I  0  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


DRAINAGE  CODE:     1-ARK ANSAS   2-MISSISS1PPI    3-OUACHJTA    4-RED   5-SAINT  FRANCIS   B-SALINE  7-WHITE 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA  A  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  tune  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  m  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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57. 6M 

87 

9 

33 

20 

241 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.0 

01 

0 

CLARENDON 

73. 5M 

40. OM 

56. 8M 

86 

9 

29 

20 

259 

0 

0 

4 

0 

3.90 

.89 

1.03 

15 

.0 

0! 

7 

4 

1 

DES  ARC 

73.3 

48.3 

60.8 

88 

9 

36 

20 

169 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.72 

1 

.0 

01 

6 

1 

0 

connect    r i T v 
FORREST  CITY 

72.2 

46.3 

59.3 

87 

9 

33 

27 

198 

0 

0 

0 

0 

2,01 

.74 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

HELENA   5  NW 

71.6 

41.3 

56.5 

-  8.5 

86 

10 

30 

2  e . 

7  A  c 

0 

0 

4 

0 

4,27 

1.47 

1.80 

t 

.  0 

0 

6 

3 

1 

KEO 

71.0 

45.2 

58.1 

86 

9 

34 

20 

232 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.25 

4 

.0 

0 

2 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

72.1 

40. 3M 

56. 2M 

-  7.2 

87 

9 

31 

27. 

270 

0 

0 

4 

0 

3.82 

.64 

1.15 

1 

.0 

0 

3 

1 

SAINT  CHARLES 

73.* 

44.8 

59.1 

89 

10 

35 

28. 

197 

0 

0 

0 

0 

3.77 

1.33 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

STUTTGART 

73,0 

48.  1 

60.6 

•  4.2 

89 

9 

37 

20 

170 

0 

0 

0 

0 

5,42 

2.43 

1.83 

15 

.  0 

0 

7 

3 

3 

STUTTGART  9  ESE 

70.8 

46.0 

58.4 

87 

10 

36 

20 

215 

0 

0 

0 

0 

4,43 

1.68 

15 

.0 

0 

6 

3 

3 

WEST  MEMPHIS 

70. SM 

45.5 

58. OM 

84 

9 

36 

27 

222 

0 

0 

0 

0 

.10 

.0 

0 

WYNNE 

71. 2M 

43. 7M 

57. 5M 

86 

9 

33 

26. 

248 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.08 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

V  I  V  I  3  I  UN 

58.3 

-  5.5 

3.41 

.33 

.0 

*         ft  ft 

SOUTHWEST  07 

Ut  QUCCN 

74.9 

46.5 

60.7 

89 

9 

30 

20 

170 

0 

0 

1 

0 

2.42 

1.60 

5 

.0 

0 

1 

OIERKS 

74.2 

3  9  .  3 

88 

9 

29 

20 

201 

0 

0 

2 

0 

2,24 

1,12 

5 

•  0 

0 

1 

HOPE   3  NE 

73.5 

43.9 

58.7 

.  6.2 

88 

10 

32 

21. 

211 

0 

0 

2 

0 

4,44 

1.27 

2.90 

3 

.0 

0 

1 

MOUNT  IDA 

73.3 

40.8 

37.1 

-  4.9 

88 

9 

27 

20 

252 

0 

0 

0 

2,44 

-  l.U 

.78 

1 

.0 

0 

0 

NARROWS  DAM 

7*. 7 

43.0 

58.9 

8» 

10 

31 

20 

202 

0 

0 

1 

0 

3.98 

1.98 

5 

.0 

0 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

58.5 

6  7 

1 0 

2  9 

20 

*Z3 

0 

0 

1 

0 

3.25 

1.04 

3 

.  0 

0 

1 

OKAY 

7»i7 

49!l 

62.4 

.  3,6 

88 

9 

32 

20 

137 

0 

0 

1 

0 

3.88 

.49 

2.82 

4 

.0 

0 

1 

STAMPS 

75.2 

48.0 

61.6 

88 

9 

32 

20 

152 

0 

0 

1 

0 

5.88 

3.30 

5 

.0 

0 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

74.3 

50.6 

62.5 

-  3.6 

88 

14. 

38 

20 

124 

0 

0 

o 

0 

2.55 

-  .43 

?.13 

4 

.0 

0 

1 

V  I  V  I  O I  UN 

60,0 

4.8 

3,45 

.09 

.  0 

ft          ft  ft 

SOUTH  CENTRAL  08 

74.4 

46.7 

60.6 

88 

9 

33 

26. 

177 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.28 

1.96 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

CAMDEN  1 

76.2 

4  7  .  5M 

6  1 .  9M 

—  3.0 

8  9 

9 

35 

20 

155 

0 

0 

0 

0 

2.69 

-  .40 

1.03 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

74.3 

45.7 

60.0 

-  6.2 

87 

9 

33 

20 

183 

0 

0 

0 

0 

3.62 

.67 

1.36 

17 

.0 

0 

3 

3 

3 

fordyce 

73.8 

47.5 

60.7 

88 

9 

36 

27. 

1*9 

0 

0 

0 

0 

3.28 

1.82 

15 

.0 

0 

J 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

75.0 

45.7 

60.4 

•  6.3 

88 

9 

31 

20 

179 

0 

0 

1 

0 

3.28 

.49 

.95 

5 

.0 

0 

4 

4 

0 

M0ROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

75.3 

46.2 

60.8 

80 

9 

33 

170 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1.92 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

PRESCOTT 

49.0 

61.9 

-  4.1 

8  8 

9 

34 

20° 

0 

0 

0 

0 

3.70 

•  Z  8 

1  •  96 

5 

0 

2 

1 

5PARKMAN  3  WSW 

72. 6M 

45, TM 

59. 2M 

97 

9 

32 

20 

218 

0 

0 

1 

0 

3.69 

1.62 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

WARREN 

75.2 

47.5 

61.4 

"  4.7 

88 

9 

36 

28. 

155 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.77 

5 

.0 

0 

4 

4 

2 

60.8 

•  4.9 

3.78 

.69 

.0 

■      »  • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

76.3 

48.0 

62.2 

•  3.4 

89 

9 

34 

20 

139 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.26 

1.41 

IB 

.0 

0 

4 

3 

1 

74.5 

45.0 

59.8 

ee 

9 

30 

27 

197 

0 

0 

0 

.0 

0 

DUMAS 

73.8 

47.1 

60.5 

-  4,7 

88 

9 

37 

20 

165 

0 

0 

s 

0 

5.98 

3.30 

2.93 

5 

.0 

0 

4 

4 

3 

CUUtJKA 

76.6 

49.2 

62.9 

90 

9 

37 

27 

125 

1 

0 

0 

0 

1.34 

1.16 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

MONT  I  CELLO 

75.0 

49.5 

62.3 

86 

9 

38 

27. 

132 

0 

0 

0 

0 

8.28 

4.80 

4 

.0 

0 

4 

4 

3 

pine  Bluff 

73.5 

48.5 

61.0 

•  5,3 

91 

9 

35 

20 

167 

0 

0 

0 

2.54 

4 

.0 

0 

2 

2 

2 

pine  Bluff  faa  airport 

71.8 

48,6 

60.2 

88 

9 

38 

20 

175 

0 

0 

n 

0 

4.98 

1.85 

14 

.0 

0 

4 

3 

3 

PORTLAND 

74.  ?M 

47.0 

61. OM 

•  4,0 

90 

37 

28. 

157 

1 

0 

0 

0 

3.08 

.25 

1.70 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROHWER   2  NNE 

73.4 

45.1 

59.3 

86 

l'. 

33 

27 

198 

0 

0 

0 

0 

5.44 

2.70 

5 

,0 

0 

4 

4 

2 

STAR  CITY  *  ENE 

73.8 

45.7 

59.8 

87 

9 

32 

27 

192 

0 

0 

1 

0 

4.37 

2.67 

4 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

60.9 

4.56 

1.73 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

BOONEVI  LLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
MONT ICELLO 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 

PARKS 

GREATEST  1  DAY 
PRECIPITATION 
MONT ICELLO 


95 
23 

8.28 


20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


NORThwEST  0 

BENTONvlLLE   5  wSw 
BERRYvJLLE  *  Nw 
BUFFALO  TOwEH 

Eureka  springs 

FAvETTEVILLE   PAA  AP 

F  *v£  T  TEV I LLE  FxP  ST A 
GRAvETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 
MARRI SCN 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MUNTSvILLE 
JASPER 
LEAD  « ILL 
LUR TON 
OOELL    3  N 


NORTH  CENTRAL  02 

CALIC*  ROCK 
CLINTON 

Evening  shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  F£RHV  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5 
MOUNTAIN  HOME    I  NNh 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
SALEM 

Shirley 
yellville 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESvILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEv ILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHFVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
markE n  TREE 

NEWPORT 
OSCEOL* 

PAR AGOULO  RADIO  kDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 
*LY 

applEton 

BIG  FORK 

Boone v i lle 

CLAHKSvILLE 

cove 

danville 

OArDA'jELLE 
OEvILS  KNOB 

FORT   5MITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GflEENwOOO 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  ft  NNF 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
Parks 
RATCLIFF 

RUSSELLV ILLE  *  H 

SUBIACO 
WALORON 
white  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APL1N  1  W 
BENTON 

bismarck  2  se 
8lakely  mountain  dam 

bonne^dale 
carpenter  dam 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 
HOT  SPRINGS   I  NNE. 
JESSIEvILLE  2.3* 
LAKE  "AUMELLE 
LEOLA 

LITTLF  ROCK  wB  AIRPOPT//M  1.95 
LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT  2. 27 

MALVERN  3.95 
MORRILTON  1 .9" 


Day  of  Month 


.12  Lie 

1.6T  1.89 
>1  .*2 


•  80 


.25 


.25  2.31 

.62 
.72 
2.80  T 


1   |   2  | 

3 

4  | 

5  |  g 

7   |   8   |  9 

in  1  n  1  io 

13  | 

...  1 
14 

lb 

IF 

1 

17 

1H 

1  1 

19     20  21 

1  1 

22  23 

24 

25     26  27 

28     29  30 

.-  -  - 
1  31 

1*66 

.*0 

**n 

.  «, 

.25 



1.26 

•  1 1 

.26 

* 

.49 

1  .22 

.22 

* 

•  *5 

.7* 

.12 

1.18 

.05 

•  17 

.33 

.03 

T  , 

.59 

.13 

.  ■  ' 

•  0* 

1.55 

.05 

.30 

•  63 

.31 

.21 

T  ! 

1.05 

.29 

.27 

.*9 

1.4) 

.24 

.06 

.  '.  | 

.21 

.08 

•  69 

.17 

•  06 

.27 

.02  ! 

■  9C 

•  15 

T 

•  55 

I  .  3  ■- 

50 
*  t  0 

.1* 

'  \  - 
•  26 

.  19 

.21 

.86 

.  - 1 

T 

•  2C 

.09 

2.3C 

*  A2 

05 

* 

•  *7 

.73 

.01 

•  AO 

•  21 

.11 

1  •  1 7 

.31 

■  1* 

•  I* 

.27 

.  30 

•  01  . 

1.33 

02 

* 

.39 

•  *5 

• 

•  28 

.25 

l  'Us 

.06 

,  D  1 

l«2i 

.  1  E 

.09 

•  08 

•  15 

•  * v 

.  1  i 

.  18 

2*12 

1  "  56 

.07 

*  10 

•  19 

.16 

•  0* 

2.33 

.  74 

.0* 

•  20 

T 

1,03 

.16 

.  16 

4,28 

1,10 

.0* 

.05 

.  18 

.01 

.07 

2.66 

.25 

.12 

2.61 

1  .35 

.02 

•  *7 

.55 

.19 

.03 

2.9* 

.27 

.08 

.95 

1.17 

.22 

.25 

1  **2 

.02 

.  9  5 

•  13 

T 

3*51 

T 

"(IB 

4. 

• 

.68 

* 

2.88 

.10 

2.*6 

1.35 

.10 

.21 

.42 

.  25 

.13 

2.42 

.77 

l.*8 

•  17 

T 

.78 

* 

'is 

•  26 

•  21 

.21 

* 

.02 

•  55 

.  10 

. '.  ( 

•  1  7 

I* \\ 

1.15 

.08 

.  D 1 

1  *ns 

01 

■  07 

•  08 

2  37 

S9 

.08 

03 

*n 

111 

.05 

2  .  7  7 

1.50 

.27 

lloo 

.06 

.2* 

"  1 

T 

1.13 

.-1 

'  \  g 

•03  ,01 

•  08 

.05 

■  a 

31 

.15 

.  3»  • 

3 '.  1  C 

.98 

•  08 

i!bt 

.17 

T 

2.2* 

K05  .01 

T 

•05 

T 

T 

T 

l!qi 

T 

!05 

2.55 

1.33 

.02 

.02 

T 

.61 

.33 

T 

.2* 

.10 

: . 

T 

.06 

T 

.60 

.  v, 

.05 

.** 

.01 

.10 

.01 

•02 

2  .  »9 

L55 

162 

.32 

.05 

.25 

T 

1.82 

.06 

05 

.09 

T 

1.35 

.23 

.0*  ! 

!i* 

.13 

2.16 

.99 

,0b 

T 

'.  3* 

.05  T 

? .  1  s 

1.60 

.06 

'n't 

•  3" 

.22 

.  1  * 

• 

Z  .  09 

.0* 

.10 

1  »52 

•  03 

•  15 

* 

•  25  . 

1.34 

1  .08 

•  jj* 

• 

* 

1.28 

.80 

T 

T 

!27 

•21 

.41 

T 

.10 

.02 

•  10 

•  04 

.15 

.  f 

.36 

.02 

.  15 

T 

•  05 

.15 

.25 

T 

1.84 

1  .4(1 

.^6 

T 

T 

: .  J* 

.44 

.04 

.49 

!n 

.28 

.  - o 

.01 

T 

J  * 

.  7  5 

♦  0* 

T 

T 

I 

t 

* . . 

'  _  ( 

*0  3 

3.92 

,  n5 

.09 

* 

* 

3,19 

•  80 

.-■ 

.15 

.02 

1.91 

.26 

1 ,  8* 

•  90 

.19 

• 

.88 

.12 

T 

.06 

.51 

.1* 

.05 

,63 

,48 

T 

.  '.  2 

.01 

,5fl 

T 

.01 

,46 

.06 

.05 

1.03 

T 

,65 

T 

T 

.  *d 

7 

.26 

.11 

.  1  S 

.20 

.20 

1.19 

1.02 

T 

.  1  7 

1.53 

T 

T 

T 

.81 

.34 

•  14 

.  1  1 

.13 

1.61 

1.19 

.12 

•  19 

■  11 

1.59 

1.10 

T 

T 

.22 

.2? 

.65 

•  IT 

.  1  F 

.11 

T  I. IS 
.02  1.2* 


.0'  1.9S 

.03  1.82 

!o2  I. tO 

I  ,»2 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


N I MROD  DAM 
0WENSV1LLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
8fl  I NKLE  Y 
CABOT  <•  Sw 
CARLISLE    1  Sw 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  S  NN 
KEO 

MADISON  . 
MAR  J  A"NA   2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 


AN  TO  I  WE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORAT 1 0 


NE 


INDEX 
LANGLEy 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBMA 

NATHAN  4  WNW 
NEwHOPE    3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  PJDGE 

STAMPS 
STORY 

TE  X ARK  ANA  wB  AIRPORT  / 


2.90 
2.21 
3, On 


.92 
.25 
1.28 


.02 

1.20 
1.15 
1.33 
1.29 
1.00 


3.41 

2!92 


5.00 
4.01 
2.44 


4.35 
2.90 
3.88 
2.75 


1.87 
.24 


.10  1.30 
.41  .94 
1.68  1.86 
1.60 
.17  1.12 

.65  4.32 

T  2.14 

.32  2.90 

1.20  .13 

.02  1.85 

.45  2.20 
.95  .76 
.11  .51 
,35  1.96 
.3?  1.04 

.30  1.42 
•  3.10 
.19  .12 
2.62  .03 
.42 

3.30 
,73  .23 


13 


14  15 


1.56 
.02  .65 

1.26 
,03  1.05 


,0  ' 


,U  1.59 
.0? 

.48 

.03 


1.24 
.71 

,60 

15  1.00 
.44 

1.60 


1  . 


.'5 


.02 


18 

19  | 

.28 

.05 

•  32 

08 

■ 

'  31 

.  1  8 

.08 

.75 

.OS 

.38 

.20 

.34 

.32 

.19 

.28 

.12 

.32 

.40 

.28 

.03 

28     29  30 


.17 
.27 
.  I  8 


.23 
.28 
.  30 


.08 
.05 
1,22 


.53 
.08 

.13 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARK  AOELPH I A 
8LUFF  CITY   3  Sw 

Bought on 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FA A  AIRPORT 
FQRDyCE 

gurdon 

magnolia  3  n 

mobobay  lock  and  dam  a 

piney  grove 
prescott 

SPARKMAN   3  wSW 

TAYLOR 

WARREN 


1.16 
,77 
.30 

1.05 
.45 
1.07 


.  1  <• 


.49 


1.25 
.93  .03 
,01  1.73 
.95 
.85 

.02  1.64 
,04  1,96 
1.62 

.  TC 

1.77 


1.92 
.40 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT    7  S 
DERMOTT    3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

mont icello 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  aipport 
portland 


1.39 
.02  1.63 
1.85 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

&  j 

I  i| 

l  =-1 

<  •  s 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANTARD  T I  ME 
MIT          6   AM        NOON        6  DM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

it 

1.2 

6.5 

30 

N 

31* 

76 

«4 

37 

2 

0 

76 

3.2 

LITTLE   ROCK  W3  AIRPORT 

28 

0.4 

25 

N 

31 

83 

86 

49 

63 

1 

3 

3 

9 

75 

3.5 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

14 

2.1 

7.8 

78 

87 

52 

63 

3 

0 

2 

0 

0 

1 

6 

3.3 

See  leleience  noteb  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

N0RT-94.E  S  T  01 

8E  N T  ON V  1  L L E  5  WSW 

70 

80 

75 

71 

75 

7  7 

71 

89 

83 

91 

92 

84 

94 

68 

ft  1 

ftft 

ft  3 

57 

65 

68 

65 

68 

68 

73 

77 

76 

53 

71  4 

MIN 

40 

39 

56 

52 

39 

37 

41 

52 

56 

41 

39 

4  B 

ft  - 

ft  3 

42 

?  ft 

p  2 

,  L 

3  0 

4  2 

* 

50 

63.2 

EUREKA  SPRINGS 

70 

80 

' 1 

69 

73 

79 

80 

89 

76 

82 

84 

84 

94 

68 

62 

54 

51 

56 

66 

69 

64 

66 

6  7 

'I 

75 

90 

7  3 

74 

73 

67 

Tl,9 

MIN 

58 

40 

53 

'  1 

43 

39 

43 

45 

55 

„2 

40 

56 

63 

ft  ft 

ft  \ 

2  9 

4  0 

40 

32 

4  3 

44.  7 

FAVETTEVILLE  FAA  ap 

6  7 

70 

79 

7  I 

71 

73 

76 

74 

92 

77 

82 

91 

"  1 

85 

59 

ft3 

53 

5  4 

ftft 

64 

66 

65 

68 

69 

73 

7f 

76 

77 

'ft 

'.' 

66 

7l«4 

MIN 

35 

35 

57 

53 

40 

33 

38 

52 

56 

40 

36 

52 

64 

1 2 

"  7 

7  P 

1 2 

i  2 

2  6 

35 

2  9 

4  7 

39.6 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

64 

70 

BO 

7  7 

71 

73 

77 

72 

40 

96 

81 

82 

82 

82 

75 

68 

ft' 

54 

57 

ft' 

67 

66 

68 

69 

72 

75 

7ft 

78 

74 

7  0 

69 

72.5 

MIN 

<„ 

40 

58 

55 

42 

34 

4  . 

52 

59 

44 

40 

56 

64 

7f 

41 

26 

42 

4  2 

^2 

29 

46 

50 

3 1 

42 

4  1 

52 

44,0 

GRAVETTE 

ft  7 

72 

81 

74 

72 

75 

78 

n- 

89 

7  7 

82 

83 

84 

95 

67 

63 

52 

53 

ft  i 

65 

69 

64 

69 

70 

'3 

78 

60 

75 

73 

67 

72.3 

MIN 

31 

40 

57 

52 

39 

36 

43 

56 

56 

40 

41 

54 

-  ft 

67 

42 

?  9 

44 

42 

*0 

28 

46 

^i. 

37 

4  2 

45 

44 

43.6 

HARR I  SON 

6  ft 

70 

79 

74 

72 

70 

15 

75 

90 

80 

84 

8* 

75 

92 

71 

62 

ftft 

55 

58 

65 

6  6 

66 

65 

69 

68 

74 

80 

75 

73 

71 

71,6 

MIN 

39 

36 

53 

5". 

41 

34 

36 

49 

39 

3  8 

52 

61 

ft  7 

43 

29 

38 

42 

■*2 

2  7 

1  ft 

30 

3 1 

38 

4  2 

t,  2 

3  9 

46 

42.6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

64 

68 

11 

1  2 

70 

70 

75 

72 

98 

73 

83 

82 

7ft 

60 

61 

51 

51 

57 

64 

6  4 

64 

66 

6  7 

7, 

7ft 

79 

72 

75 

68 

70,0 

MIN 

■.2 

39 

56 

51 

45 

39 

40 

52 

59 

45 

52 

62 

ftu 

49 

39 

30 

39 

4  2 

»  r 

30 

4  2 

1 6 

3  9 

11 

7  9 

t,  1 

w  3 

43.9 

HUNTSV I LLE 

MAX 

67 

70 

92 

69 

74 

o 

77 

91 

80 

84 

Oft 

Pb 

95 

72 

65 

ft3 

54 

68 

67 

69 

f  6 

70 

70 

72 

79 

81 

74 

74 

70 

73.3 

MIN 

35 

38 

ft- 

55 

41 

31 

40 

49 

60 

36 

36 

52 

66 

70 

42 

2ft 

37 

42 

36 

28 

39 

46 

27 

28 

28 

» 

34 

37 

38 

37 

49 

40,8 

LEAD  HILL 

MAX 

'  4 

71 

82 

79 

73 

71 

79 

72 

:  1 

85 

85 

85 

7fl 

Oft 

79 

62 

51 

ftft 

ft  ) 

ft  ' 

>8 

65 

70 

65 

70 

79 

92 

73 

72 

68 

T3.2 

MIN 

44 

41 

51 

6ft 

41 

35 

39 

50 

58 

42 

40 

48 

ft? 

67 

42 

30 

3e 

4  3 

43 

28 

36 

37 

30 

35 

32 

36 

39 

45 

40 

4l 

42,0 

ROGERS 

MAX 

68 

71 

80 

79 

70 

75 

78 

73 

9C 

83 

OP 

83 

84 

85 

78 

65 

61 

5  1 

57 

ft  ' 

69 

68 

70 

70 

74 

'8 

79 

80 

76 

78 

70 

74,0 

MIN 

34 

36 

50 

50 

45 

36 

3  8 

50 

54 

45 

40 

51 

60 

68 

19 

30 

44 

40 

32 

44 

50 

35 

7  7 

34 

40 

42 

50 

43 

50 

43.7 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

68 

73 

81 

73 

72 

77 

'  ) 

70 

91 

78 

p  9 

84 

oft 

04 

ft6 

63 

ftft 

56 

ft7 

68 

70 

6ft 

69 

69 

75 

79 

80 

8  2 

74 

75 

69 

73,2 

*           *  * 

MIN 

36 

40 

57 

ft  > 

40 

39 

41 

51 

56 

42 

40 

53 

ftft 

ft  ft 

ft  3 

2  B 

45 

4  3 

41 

28 

42 

49 

35 

7  1 

34 

38 

7  9 

43 

*,  3 

4 ! 

4  6 

43.6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

67 

71 

81 

'i 

73 

72 

78 

79 

90 

76 

85 

85 

71 

77 

73 

63 

ft7 

54 

60 

67 

62 

71 

67 

71 

70 

72 

76 

80 

75 

70 

73 

72,2 

MIN 

3  9 

3  6 

52 

6  I 

43 

35 

34 

40 

ftft 

4  1 

3  6 

4  3 

62 

65 

ft  ft 

3  0 

3  ft 

4  ft 

45 

30 

31 

30 

30 

2  g 

30 

7  0 

37 

36 

3  9 

39,9 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

6  7 

70 

79 

72 

74 

71 

75 

80 

88 

76 

83 

82 

79 

77 

76 

ft  3 

58 

5  5 

60 

67 

66 

'  3 

70 

74 

71 

72 

73 

SO 

77 

69 

76 

72.7 

MIN 

4  1 

36 

ft  7 

59 

34 

27 

42 

56 

43 

36 

40 

ft  P 

ftft 

p  5 

2  9 

3  2 

45 

45 

2  9 

31 

4  8 

36 

3  2 

29 

2  8 

2  8 

3 1 

37 

3  3 

7ft 

39.3 

GILBERT 

MAX 

ftP 

72 

81 

76 

75 

72 

78 

78 

91 

83 

83 

05 

73 

81 

77 

66 

59 

ftft 

62 

68 

67 

72 

66 

71 

72 

73 

7  8 

8  2 

75 

'6 

76 

73.9 

MIN 

36 

33 

50 

59 

39 

33 

30 

36 

52 

38 

31 

42 

6  0 

ftp 

ft  3 

29 

33 

4  3 

42 

23 

27 

46 

25 

?  ft 

7  6 

26 

2  7 

2  8 

33 

32 

74 

36.9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

69 

70 

80 

70 

74 

V 

75 

79 

83 

78 

85 

83 

66 

77 

66 

67 

6  0 

55 

61 

68 

k7 

6P 

68 

72 

72 

73 

75 

78 

76 

70 

71.8 

MIN 

43 

37 

40 

50 

,  ; 

4  3 

40 

42 

46 

5  1 

42 

45 

48 

ft  7 

45 

36 

36 

36 

39 

32 

7  3 

42 

4  9 

39 

40 

35 

3  ft 

35 

39 

40 

ftC 

41.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

63 

68 

77 

7C 

69 

68 

73 

76 

g  7 

75 

pO 

a3 

72 

"3 

73 

59 

59 

5  1 

57 

66 

•  6 

70 

68 

71 

67 

69 

74 

79 

71 

70.1 

MIN 

37 

36 

52 

60 

42 

35 

34 

44 

!  a 

4  1 

37 

47 

60 

63 

■'■  4 

30 

35 

45 

44 

28 

32 

48 

7ft. 

31 

32 

31 

30 

34 

40 

40.9 

MARSHALL 

MAX 

67 

69 

80 

7  7 

74 

73 

75 

79 

88 

80 

83 

81 

75 

77 

64 

58 

55 

ftO 

64 

6  6 

70 

6  7 

70 

7  0 

74 

78 

76 

75 

75 

73 

72.6 

MIN 

38 

45 

55 

59 

42 

35 

38 

52 

61 

43 

4  1 

5  l 

60 

ft  ft 

42 

30 

35 

43 

ftZ 

28 

42 

ft  3 

7  3 

33 

33 

34 

3  6 

41 

43 

39 

ft3 

43.4 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

MAX 

61 

66 

64 

78 

64 

72 

69 

75 

73 

89 

74 

83 

82 

T. 

76 

61 

ft  2 

53 

52 

60 

65 

65 

70 

ftp 

71 

71 

72 

75 

79 

74 

69 

69.8 

MIN 

43 

41 

56 

46 

40 

40 

44 

50 

45 

44 

45 

56 

60 

45 

34 

35 

39 

42 

31 

31 

41 

38 

36 

36 

!  19 

39 

42 

46 

40 

40 

42.2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

64 

66 

79 

65 

72 

75 

75 

73 

90 

75 

8* 

83 

70 

76 

66 

62 

53 

33 

61 

65 

65 

70 

ftp 

71 

'0 

71 

75 

80 

73 

6  9 

70.6 

MIN 

41 

38 

4: 

56 

42 

35 

36 

39 

46 

40 

39 

40 

48 

61 

ft' 

32 

34 

40 

42 

28 

32 

41 

32 

32 

3. 

34 

74 

36 

40 

38 

41 

39.3 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

MAX 

67 

68 

78 

71 

74 

72 

87 

76 

82 

81 

73 

76 

73 

65 

61 

52 

60 

65 

65 

72 

69 

71 

72 

73 

75 

77 

77 

69 

77 

TI.T 

MIN 

42 

45 

52 

61 

45 

37 

39 

49 

48 

ft- 

59 

65 

44 

32 

34 

44 

43 

31 

42 

49 

34 

3ft 

34 

ftO 

39 

47 

39 

49 

44,0 

YELLVILLE 

MAX 

6? 

70 

81 

74 

72 

71 

76 

75 

91 

7  7 

84 

84 

'1 

82 

74 

62 

ftft 

ft5 

••2 

67 

66 

■o 

ft  7 

'0 

70 

'1 

76 

80 

73 

73 

'3 

72.2 

I           •  • 

MIN 

3  7 

35 

47 

58 

41 

33 

33 

41 

52 

1  7 

34 

41 

ft  1 

67 

ftft 

28 

34 

45 

42 

26 

29 

4  2 

27 

28 

29 

2  8 

2  9 

34 

39 

75 

39 

38.5 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

67 

68 

76 

72 

72 

«; 

74 

79 

97 

77 

a  J 

81 

72 

79 

78 

ft! 

53 

5  2 

ftp 

65 

66 

71 

65 

69 

68 

67 

TO 

76 

7  3 

64 

•8 

TO. 5 

42 

39 

50 

60 

38 

36 

42 

60 

3  , 

45 

57 

63 

46 

34 

3ft 

43 

47 

31 

41 

50 

4ft 

37 

35 

32 

32 

36 

4  1 

37 

43 

43,0 

BALD  KNOB 

MAX 

67 

69 

78 

72 

72 

68 

74 

79 

87 

81 

81 

82 

71 

80 

77 

64 

ftp 

55 

60 

67 

67 

71 

63 

70 

70 

70 

'3 

76 

74 

60 

81 

71.8 

45 

40 

63 

t  1 

42 

38 

42 

59 

53 

44 

43 

56 

66 

45 

39 

4' 

43 

44 

33 

36 

60 

46 

45 

37 

35 

34 

36 

41 

43 

42 

44,3 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

67 

70 

79 

75 

73 

72 

81 

82 

75 

ol 

8* 

77 

78 

7ft 

68 

62 

53 

59 

66 

66 

72 

70 

72 

71 

72 

73 

78 

T7 

69 

79 

72.6 

42 

63 

*  7 

35 

1  p 

53 

41 

51 

5  8 

63 

ft  3 

31 

34 

43 

44 

29 

38 

51 

41 

33 

36 

32 

74 

43 

45 

38 

5  0 

43.3 

BATESvlLLE  L  AND  D  1 

MAX 

69 

72 

79 

72 

75 

72 

71 

B2 

99 

83 

8* 

85 

75 

or 

78 

65 

60 

55 

60 

69 

ftf 

70 

71 

72 

72 

72 

'5 

60 

78 

68 

10 

73.6 

33 

3  8 

ft  6 

35 

4  3 

60 

64 

30 

3 1 

4  3 

43 

27 

32 

51 

4  1 

3  1 

29 

7  | 

2  - 

32 

37 

33 

40 

39.6 

BEEDEvILLE 

MAX 

71 

70 

77 

72 

72 

75 

81 

98 

"3 

p  ] 

82 

73 

82 

.0 

65 

62 

'ft 

59 

66 

67 

72 

69 

69 

69 

68 

71 

76 

74 

67 

72  .2 

42 

60 

4  1 

6  2 

52 

4l 

45 

55 

55 

ft  o 

38 

37 

43 

47 

33 

40 

46 

47 

43 

3| 

3  ■ 

7  1 

37 

41 

40 

44.2 

BIYTHEVILLE 

MAX 

67 

71 

78 

73 

72 

78 

80 

0  7 

82 

82 

84 

79 

83 

0  C 

ftft 

5  ' 

57 

66 

67 

TO 

67 

'2 

69 

67 

71 

76 

74 

68 

79 

72,7 

4  3 

49 

60 

5 1 

6ft 

52 

45 

60 

56 

ft  3 

p  , 

44 

38 

Hft 

46 

36 

37 

38 

' ; 

46 

42 

37 

38 

40 

45 

3  9 

46 

46.1 

CORNING 

MAX 

67 

71 

73 

'2 

76 

78 

87 

78 

81 

o  | 

68 

80 

■ft 

61 

57 

55 

58 

66 

'1 

67 

70 

68 

69 

72 

78 

72 

66 

71 

7  1.1 

MIN 

4  1 

38 

48 

|  1 

3  6 

60 

i  J 

4  5 

56 

61 

46 

34 

34 

4  2 

45 

31 

3  | 

37 

49 

44 

34 

3  0 

31 

35 

42 

36 

41 

41,8 

jCNESBORO 

MAX 

71 

70 

'- 

70 

70 

75 

80 

97 

»2 

82 

83 

75 

79 

'0 

67 

58 

ftft 

57 

67 

65 

6  9 

67 

» 

67 

66 

'  I 

77 

72 

65 

7B 

71. 6 

42 

60 

4 1 

4  3 

*  3 

53 

48 

4  - 

58 

61 

ft  * 

38 

36 

44 

45 

35 

7ft 

47 

46 

4 : 

40 

38 

7ft 

37 

49 

38 

49 

45.2 

KEISEC 

MAX 

72 

65 

75 

71 

•: 

69 

73 

80 

86 

72 

pO 

82 

66 

o  3 

63 

56 

55 

55 

65 

66 

73 

'  8 

69 

67 

ft  ft 

70 

T5 

73 

66 

69.3 

42 

55 

u  ] 

5  3 

61 

..  ; 

37 

36 

3  - 

45 

34 

7  ft- 

43 

SO 

68 

39 

3ft 

3  ) 

36 

4- 

39 

46 

43.2 

MARKED  TREE 

MAX 

66 

68 

76 

75 

71 

71 

74 

81 

op 

79 

82 

02 

77 

82 

7  6 

65 

56 

55 

57 

65 

ft  6 

74 

68 

70 

68 

66 

TO 

75 

74 

66 

76 

71.7 

42 

.., 

52 

4  3 

39 

46 

*  } 

55 

42 

4  7 

54 

63 

48 

40 

38 

43 

47 

33 

47 

47 

47 

36 

35 

3  ! 

36 

41 

40 

44 

45.0 

NEWPORT 

MAX 

69 

70 

77 

74 

71 

•o 

74 

T9 

96 

90 

80 

81 

73 

79 

7B 

68 

59 

Si 

58 

65 

66 

70 

ftft 

!  9 

68 

67 

'1 

76 

73 

69 

79 

71.5 

MIN 

4  7 

44 

-  ) 

63 

51 

42 

43 

46 

»  » 

52 

46 

ft" 

60 

64 

40 

40 

39 

45 

47 

36 

40 

50 

52 

4? 

39 

37 

3  ' 

41 

45 

42 

4  7 

46,  7 

PARAGOULD   RADIO  KORS 

MAX 

65 

69 

>' 

74 

70 

M 

73 

79 

88 

92 

80 

82 

80 

80 

oo 

63 

61 

65 

57 

65 

ft5 

49 

68 

69 

66 

65 

70 

76 

72 

66 

75 

71.2 

MIN 

43 

42 

53 

60 

51 

4  2 

41 

47 

6  6 

51 

48 

4» 

55 

61 

43 

38 

37 

45 

46 

38 

36 

49 

53 

43 

43 

37 

78 

40 

49 

43 

4  5 

46.2 

S«*  R*>Ur«QC«  Note*  Following  SUUon  IceU* 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1   |  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

66 
45 

68 
IE 

75 
46 

73 
59 

70 
4  7 

68 
44 

72 
37 

76 
44 

86 
6  9 

74 
46 

79 
40 

80 

43 

66 

54 

77 
63 

77 
46 

65 
36 

56 
36 

85 
45 

56 
46 

64 
35 

63 
40 

72 
45 

67 
45 

70 
42 

68 
40 

67 
35 

69 
33 

76 
35 

72 
41 

63 
36 

75 

40 

69.8 
43.3 

SEARCY 

MAX 

69 

'0 

48 

64 

52 

43 

39 

43 

69 

54 

8  1 
41 

40 

68 

79 
66 

75 
45 

6  5 
39 

56 
3  9 

55 
45 

69 
45 

65 
33 

67 
38 

70 
40 

65 
47 

70 
47 

70 
43 

70 
35 

72 
37 

76 
37 

75 
42 

68 
42 

82 
43 

72.2 

WALNUT  RIDGE  FAA 
•  • 

AP 

MAX 

06 

63 

77 

52 

72 

68 

71 
45 

69 

40 

74 
39 

78 
47 

87 

6  2 

75 
48 

80 

4  I 

81 
4  ) 

6  6 
87 

79 

64 

69 
45 

61 
3  6, 

58 
37 

64 

46 

59 
42 

65 
33 

66 
39 

73 
50 

68 
45 

70 
39 

69 
39 

69 
36 

71 
34 

77 
38 

74 
43 

67 
38 

75 
44 

70.6 

WEST  CENTRAL 

04 

APPLETON 

MAX 

800NEVILLE 

MAX 

72 

74 

87 
6  1 

77 
6  1 

79 
45 

77 
37 

79 
41 

82 
46 

95 
57 

06 

68 

88 
36 

89 
48 

83 

63 

91 

64 

66 
41 

70 
27 

63 
36 

61 
44 

64 
45 

73 

25 

74 
40 

72 
49 

71 
38 

76 
35 

78 

76 

79 
30 

80 
38 

84 

35 

64 
40 

78 
48 

78 

46 

77.7 
42,5 

CLARK5V I LLE 

MAX 

72 

72 

84 

52 

76 
62 

'8 
46 

73 
42 

75 
44 

76 
49 

91 

60 

81 
55 

85 
41 

85 
48 

76 
64 

88 
70 

75 
44 

66 
'1 

60 
39 

88 
40 

64 
47 

67 
30 

69 

41 

73 
48 

71 

40 

75 
38 

75 
35 

76 
36 

76 
41 

79 
39 

81 
43 

71 
44 

80 
43 

75.1 

DARDANELLE 

MAX 

71 

72 

84 
47 

78 
63 

77 

48 

72 

40 

lb 
40 

82 
43 

90 
56 

82 
48 

85 
40 

83 
43 

73 
62 

34 

70 

74 
46 

67 

33 

S7 
37 

58 
45 

64 
47 

67 
30 

68 
35 

71 
44 

70 
44 

73 
37 

74 
34 

75 
33 

76 
35 

80 
35 

80 

40 

73 
39 

80 
40 

74,7 
43.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

64 

63 

77 
49 

73 
55 

68 

43 

67 
46 

67 
48 

70 
84 

83 

58 

85 

78 

58 

76 

58 

70 
57 

75 
62 

68 
38 

64 
38 

67 
40 

50 
38 

54 

38 

59 

42 

60 
62 

66 
49 

60 
43 

65 
48 

68 
48 

69 
49 

70 
49 

74 
52 

69 
53 

67 
43 

73 
54 

68.0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

71 
40 

74 

40 

3  3 
52 

70 
61 

79 

44 

75 
40 

78 
44 

78 
50 

93 
69 

80 
46 

86 

40 

87 
48 

89 
67 

88 
50 

65 
35 

68 
29 

57 

40 

6  0 
47 

63 
33 

70 
27 

72 
38 

75 
42 

71 
38 

75 
34 

77 
33 

77 
34 

79 
40 

81 

36 

61 
41 

75 
47 

76 
40 

76.0 
42,4 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 
MIN 

69 
37 

71 
16 

81 

57 

77 
60 

75 

40 

75 
35 

76 
38 

77 
46 

91 

64 

87 
44 

3  3 

3  7 

84 

4  1 

80 
62 

34 

66 

69 
44 

69 
28 

64 

38 

60 

43 

61 
44 

66 
27 

49 
37 

71 
46 

74 
36 

73 
33 

75 
33 

76 
34 

76 
34 

79 
35 

82 
40 

74 

39 

75 
38 

74,9 
41.4 

MENA 

MAX 

67 
4  3 

68 
4  1 

52 

6  1 

53 

?  3 
4  7 

42 

4f 

61 

58 

4  3 

52 

60 

6  6 

4  2 

33 

57 

4C 

84 

42 

59 
43 

30 

45 

54 

66 
48 

7 1 
40 

40 

75 
40 

7  3 

40 

43 

80 

45 

75 
47 

78 
49 

71.9 
46.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

OZARK 

MAX 

M 
43 

71 

42 

3  2 

53 

76 

65 

78 
47 

72 
41 

75 
43 

76 
50 

92 
58 

82 
49 

8  5 
41 

85 
50 

88 
63 

37 
67 

68 

45 

68 
34 

59 
40 

80 
4  6 

64 

45 

68 

30 

69 
40 

75 
49 

71 
40 

75 
40 

77 

39 

75 

38 

78 
41 

80 
40 

81 
45 

74 
45 

79 

44 

75.5 
45.6 

PARI  5 

MAX 
MIN 

63 

74 

86 

77 

73 

74 

78 

78 

94 

92 

88 

8  9 

84 

89 

68 

69 

61 

62 

64 

69 

72 

73 

71 

76 

77 

76 

79 

82 

77 

76 

79 

76.2 

RUSSELLV I LLE  4  N 

MAX 
MIN 

39 

7  2 
37 

83 

44 

80 

76 
43 

74 
38 

75 
37 

79 

41 

90 
64 

80 
44 

85 
37 

85 

42 

76 
59 

85 
65 

73 

42 

66 
29 

63 
35 

55 
40 

62 
43 

67 
27 

68 

71 

69 
39 

71 

39 

74 

33 

74 
32 

74 
33 

75 
34 

79 
34 

81 
38 

73 
38 

78 
37 

74.7 
39.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

70 
44 

71 
42 

8  6 
83 

78 
65 

77 
80 

73 
44 

78 
43 

75 
47 

92 
8  9 

83 
54 

86 
44 

86 
50 

78 
54 

86 
70 

73 
45 

68 
34 

58 
42 

58 
45 

62 
46 

70 
31 

70 
43 

70 
47 

69 
46 

75 
49 

75 
39 

77 
39 

76 
41 

81 
41 

79 
46 

72 

44 

77 
42 

75.2 
46.4 

WALDPON 

MAX 
MIN 

69 
4  1 

73 
36 

5  3 

62 

-  9 

40 

39 

44 

'■5 

52 

36 

45 

64 

72 

46 

28 

3  6 

45 

47 

26 

40 

55 

43 

34 

31 

32 

75 

62 
35 

40 

39 

41 

76.5 
43,4 

WHtTE  ROCK 

*  • 

MAX 
MIN 

61 

43 

75 
8  1 

71 

5  4 

69 
80 

69 
47 

70 
48 

71 
52 

'8 

6  8 

98 

52 

79 
56 

79 

6  8 

74 
58 

80 
83 

64 

37 

63 

37 

56 
41 

52 
37 

56 
41 

61 
40 

65 

42 

61 
49 

69 
45 

66 
50 

70 
50 

72 
52 

71 

61 

74 
53 

76 
57 

71 
45 

73 
82 

69.7 
49,0 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

71 
4  7 

69 

42 

80 
4  7 

80 

►  1 

U 
53 

71 

48 

75 

41 

81 
4< 

89 
61 

87 
59 

36 
42 

85 
4  9 

8  0 

59 

79 
68 

74 
45 

68 

41 

63 

4  0 

58 
44 

59 
45 

68 
34 

67 

40 

68 
50 

64 
48 

71 
48 

71 
42 

75 
38 

77 
38 

79 
43 

77 
47 

74 
44 

81 
46 

74.1 
47,0 

BENTON 

MAX 
MIN 

68 
4l 

70 
36 

7  9 

4  2 

75 
60 

72 

8  0 

70 
41 

77 
38 

84 

40 

87 
69 

92 
59 

80 
39 

8  0 
4  0 

74 
59 

31 
61 

68 

42 

66 
33 

57 
35 

58 
42 

60 
43 

65 

30 

68 
37 

67 
44 

62 
44 

71 
42 

72 
34 

72 
32 

73 
32 

75 
32 

77 

39 

71 
39 

78 
38 

72.2 
42,0 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DM 

MAX 

71 
43 

7  0 
37 

71 
43 

84 

55 

72 
57 

74 

42 

73 
39 

75 
41 

81 

46 

89 
57 

78 
40 

82 
43 

82 
46 

74 

62 

79 
47 

67 
3  3 

69 
37 

58 
45 

58 

47 

61 
30 

68 

33 

68 
37 

66 
52 

63 
42 

73 
36 

72 
35 

74 
34 

75 
35 

79 
39 

79 
41 

74 

40 

72.9 
42  .4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

73 
44 

70 
42 

80 
46 

78 
64 

75 
52 

7  2 

4  0 

75 
38 

80 

4  1 

89 
68 

86 
64 

03 

40 

83 
44 

78 
61 

84 

69 

77 
46 

66 
34 

65 
37 

5  7 

6  6 

61 
45 

67 
31 

67 
35 

70 
51 

66 
48 

70 
42 

72 
36 

72 

33 

74 

74 

79 
35 

77 
41 

73 
36 

82 

41 

74.2 
44.0 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

70 
40 

70 
38 

8  0 
48 

73 
61 

'5 
49 

72 

39 

76 
36 

H  1 
40 

90 
57 

77 
49 

84 

36 

84 

41 

6  9 
67 

82 

67 

75 

45 

66 
33 

58 
36 

56 
44 

62 
42 

67 
29 

67 
14 

72 
46 

6  6 
49 

72 
41 

72 
34 

73 
33 

75 
32 

79 
34 

77 
39 

71 
38 

81 

38 

73.3 
42,0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 

4  7 

82 
52 

75 
88 

75 
50 

74 

46 

77 
44 

82 

48 

38 
6  5 

82 
56 

82 
49 

83 

85 

73 
59 

80 
69 

73 
45 

71 

39 

58 
41 

56 
43 

62 

45 

LEOLA 

MAX 
MIN 

79 
45 

7  2 
19 

8  2 
44 

7  2 
65 

72 

84 

7  0 

4  2 

7* 
37 

83 
41 

89 

62 

75 
60 

82 
39 

84 

42 

77 
63 

34 

70 

75 
45 

67 
35 

58 
38 

58 
42 

61 
45 

69 
30 

69 
3  5 

72 
50 

65 
48 

63 

48 

71 
34 

71 
33 

74 
32 

76 
33 

76 
38 

72 
40 

80 

43 

73.3 
44.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOR1 

MAX 

69 
4  7 

71 
41 

8  0 
47 

71 
61 

72 
53 

7  0 
4  i 

74 
46 

82 

50 

J8 
6  5 

7  6 

50 

82 
48 

J4 

44 

77 
63 

84 
8  2 

64 

46 

67 
41 

57 

41 

5  7 

4b 

62 
39 

68 
35 

68 
39 

67 
48 

60 
49 

71 
44 

72 
39 

71 
37 

72 
3  7 

75 
37 

76 
45 

69 
44 

80 
47 

72.1 
46,3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

69 
40 

71 
34 

79 
4  ) 

73 

60 

71 
49 

71 
3  i 

74 
37 

79 
40 

»6 
68 

90 
64 

81 
38 

92 

78 

74 

59 

81 

67 

76 
41 

60 
32 

59 
34 

58 
41 

61 
42 

66 
29 

67 
30 

62 
43 

64 
44 

70 
41 

72 
35 

71 
32 

72 
31 

74 
32 

77 
35 

71 
37 

77 
37 

71.9 
41,0 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

71 
45 

72 
4  1 

82 
5  0 

77 

64 

75 
53 

73 
43 

74 
41 

92 
43 

9  0 
68 

85 

8  6 

86 

43 

84 

44 

79 
61 

82 
68 

76 
47 

67 
37 

60 
39 

58 
43 

62 
45 

69 
35 

6  8 
4  1 

70 
53 

65 
48 

71 
43 

73 
41 

74 

35 

77 
37 

90 
41 

77 
45 

72 

42 

82 

46 

74.6 
46.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
38 

7  3 
4  9 

88 
85 

70 

61 

74 

40 

72 
38 

76 
42 

82 
63 

91 

53 

78 
42 

8  b 

42 

85 
42 

76 
63 

84 

46 

»1 
36 

77 
35 

55 
42 

56 
45 

62 
30 

68 
72 

69 
39 

69 
41 

66 
41 

73 
37 

72 
35 

75 
35 

77 
37 

81 

42 

78 

40 

75 
46 

74.7 
42.5 

PERRY 

MAX 
MIN 

78 
50 

'8 
50 

50 

65 

56 

3  9 

41 

4  7 

69 

54 

48 

4  9 

80 
62 

70 

4  8 

33 

40 

46 

59 
47 

31 

35 

69 
46 

69 
48 

68 
46 

7  1 

45 

36 

39 

38 

37 

40 

42 

74.2 
46.3 

SHERIDAN  TOWER 
•  ft 

MAX 
MIN 

69 

43 

73 
1 

a  3 

46 

'  3 
63 

72 
49 

7  0 
44 

75 

4  1 

84 
46 

88 
64 

80 
58 

84 
42 

84 
43 

77 
63 

88 
69 

7  9 
44 

65 
37 

57 
38 

58 
43 

61 
44 

69 
33 

70 

78 

69 
50 

65 

45 

7  0 
45 

71 

39 

71 
39 

74 

38 

77 
40 

71 

43 

72 
41 

80 

45 

73,5 
45.8 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

68 
48 

71 
48 

7  9 
48 

74 
63 

72 
54 

69 

4  2 

76 

38 

84 
46 

87 
63 

83 
64 

B) 

40 

a  1 

4  3 

76 
61 

83 
68 

8  0 
4  9 

65 
37 

60 
37 

58 

46 

60 
40 

67 
32 

6  8 
39 

78 
52 

77 
53 

69 
51 

71 
35 

69 
34 

71 

7  1 

74 
34 

77 
38 

79 
43 

78 
43 

73.9 
45.  7 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

77 

43 

66 
39 

70 

44 

79 
54 

66 
52 

72 
4  2 

69 
38 

75 
44 

33 
49 

88 
56 

75 
41 

3  2 
45 

82 
50 

75 

62 

=  3 
85 

66 
38 

63 
37 

5  7 
4  1 

56 
41 

59 
32 

►8 
7  7 

68 
45 

75 
45 

55 
49 

69 
38 

69 
34 

6  7 
33 

71 

35 

76 
40 

74 
40 

6  8 

44 

71.0 
43.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  122  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

g 

10 

j  I 

12 

13 

1 S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CAHOT  4  Sw 

MAX 

68 

69 

78 

72 

'1 

68 

72 

80 

87 

79 

80 

81 

71 

60 

77 

66 

57 

56 

P0 

64 

67 

70 

7  3 

TO 

7 

P9 

7 1 

74 

74 

66 

6  0 

71.3 

MIN 

45 

40 

«  7 

62 

52 

48 

39 

61 

59 

41 

45 

47 

45 

35 

40 

45 

45 

33 

36 

4  V 

4  7 

46 

37 

35 

14 

36 

4  0 

43 

42 

43,9 

CLARENDON 

MAX 

69 

70 

78 

77 

78 

rc 

75 

82 

86 

77 

81 

82 

72 

82 

79 

pp 

63 

P2 

67 

66 

7  4 

67 

71 

TO 

69 

7  1 

T« 

73 

70 

79 

73.3 

MIN 

1.0 

35 

54 

47 

37 

36 

41 

56 

5  2 

39 

53 

60 

42 

'5 

33 

39 

29 

34 

42 

4  3 

45 

34 

12 

10 

30 

34 

35 

35 

40.0 

DE5  ARC 

MAX 

69 

70 

78 

75 

71 

69 

75 

81 

88 

86 

81 

a  , 

76 

87 

79 

P  8 

p  i 

5  6 

P  I 

68 

P9 

7  1 

66 

70 

7  P 

7.  9 

Tz 

76 

73 

72 

81 

73.3 

MIN 

45 

45 

56 

53 

46 

" 

8 

44 

58 

46 

53 

4  2 

68 

44 

4  0 

4: 

45 

42 

36 

46 

55 

48 

49 

4  0 

36 

38 

41 

45 

43 

46 

48.3 

FORREST  CITY 

MAX 

69 

71 

77 

1  9 

72 

70 

76 

82 

87 

78 

- 1 

62 

70 

77 

64 

57 

57 

4  4 

4  4 

68 

7  4 

P4 

TO 

7  7 

P  8 

7  2 

76 

•  * 

70 

76 

72.2 

MIN 

43 

42 

52 

63 

52 

-  ) 

4  0 

48 

67 

56 

44 

48 

59 

65 

»« 

36 

39 

4S 

43 

34 

-4 

33 

47 

50 

37 

34 

33 

60 

4s 

3  9 

47 

46.3 

HELENA  5  NW 

MAX 

»1 

71 

' 

78 

71 

'  ? 

44 

75 

81 

op 

75 

81 

82 

68 

83 

67 

4  4 

56 

4p 

59 

67 

68 

75 

•  7, 

7" 

67 

T2 

76 

72 

7P 

71.6 

MIN 

44 

38 

45 

4  ) 

53 

1  " 

4  1 

51 

•  8 

38 

60 

4H 

49 

38 

35 

3f 

3) 

32 

33 

42 

45 

49 

36 

3  2 

SO 

30 

33 

41 

60 

41.3 

KEO 

MAX 

P  r 

'  , 

71 

70 

67 

70 

80 

86 

4  D 

'  J 

an 

•4 

00 

78 

52 

60 

57 

60 

65 

67 

69 

65 

69 

69 

6T 

P  9 

74 

7  3 

P  7 

7  6 

71.0 

MIN 

44 

41 

44 

63 

51 

43 

4  1 

45 

62 

56 

63 

45 

S  i 

67 

45 

»7 

38 

43 

45 

3< 

37 

49 

46 

46 

18 

36 

35 

38 

43 

39 

45 

45.2 

MAO  I  ANNA    2  S 

MAX 

73 

75 

78 

70 

71 

4  J 

'4 

82 

87 

a  1 

82 

83 

74 

77 

66 

64 

57 

55 

59 

67 

66 

73 

72 

TO 

7  0 

P  8 

Tl 

73 

75 

70 

7  9 

72.1 

MIN 

4  4 

39 

43 

44 

40 

40 

42 

44 

39 

42 

a! 

50 

45 

38 

36 

IB 

3  ) 

31 

32 

4  3 

4  3 

45 

35 

32 

3  1 

34 

35 

37 

61 

40.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

82 

h  : 

I " 

80 

72 

72 

70 

75 

B  2 

89 

75 

82 

04 

71 

65 

7  > 

67 

53 

55 

p  I 

68 

75 

70 

60 

70 

T0 

68 

T2 

75 

76 

77 

73.4 

MIN 

SO 

44 

52 

62 

54 

46 

42 

46 

57 

43 

45 

5  0 

61 

48 

40 

40 

41 

42 

16 

41 

42 

P' 

51 

40 

37 

33 

35 

39 

40 

41 

44.8 

STUTTGART 

MAX 

68 

72 

81 

71 

72 

70 

83 

69 

60 

83 

64 

7  2 

64 

76 

P6 

60 

57 

60 

7  - 

P  ^ 

74 

65 

70 

7  P 

P  9 

T3 

Tt 

75 

7 : 

80 

73.0 

MIN 

45 

45 

54 

64 

54 

46 

43 

48 

66 

60 

47 

51 

pi 

66 

47 

40 

4  2 

46 

4P 

37 

43 

52 

4P 

50 

40 

41 

19 

40 

45 

»? 

43 

46.  1 

STUTTGART   9  E SE 

MAX 

80 

67 

1  V 

78 

71 

71 

68 

74 

8  1 

87 

75 

an 

0  1 

71 

B  1 

65 

63 

56 

5p 

60 

4  P 

P  ' 

75 

ST 

5  9 

6  9 

P  8 

Tl 

74 

74 

6  , 

70.6 

MIN 

46 

45 

50 

55 

53 

45 

44 

*8 

44 

►  1 

45 

49 

44 

61 

4  r 

41 

41 

4  ) 

45 

3P 

AC 

'  t 

50 

49 

78 

38 

3T 

38 

42 

41 

4» 

46.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

66 

70 

77 

75 

70 

69 

74 

81 

04 

75 

78 

4. 

7  2 

4  4 

55 

56 

55 

66 

7 1 

73 

74 

64 

PP 

7  8 

67 

T4 

73 

74 

71 

70.5 

MIN 

46 

45 

64 

55 

44 

45 

43 

65 

55 

44 

4  4 

50 

42 

19 

40 

64 

38 

40 

43 

53 

52 

52 

4  0 

37 

36 

39 

46 

44 

42 

43.5 

WYNNE 

MAX 

72 

74 

69 

70 

70 

00 

82 

86 

74 

81 

79 

65 

80 

79 

64 

52 

50 

56 

65 

67 

75 

66 

PS 

P  8 

72 

72 

75 

'P 

69 

78 

71.2 

■             *  • 

MIN 

46 

45 

57 

56 

43 

43 

44 

47 

45 

53 

47 

64 

49 

3  6 

34 

38 

4  3 

35 

33 

4  2 

47 

44 

34 

33 

36 

3T 

43 

36 

44 

43.  7 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 

72 

72 

82 

72 

74 

74 

75 

81 

69 

80 

81 

80 

0  1 

a  4 

73 

7  1 

61 

PC 

4* 

p  a 

64 

1  e 

T7 

7  0 

rt 

75 

79 

64 

76 

82 

74.9 

MIN 

42 

41 

5C 

pp 

57 

46 

4  1 

47 

61 

59 

42 

48 

62 

73 

43 

14 

43 

42 

4  2 

30 

40 

SO 

5P 

-4 

38 

36 

39 

38 

38 

47 

43 

46.5 

DIERKS 

MAX 

74 

73 

83 

" 

73 

74 

71 

B  1 

88 

77 

|  i 

84 

76 

65 

72 

71 

61 

48 

62 

62 

70 

P  3 

65 

75 

7p 

76 

75 

78 

83 

75 

30 

74.2 

MIN 

1  ) 

38 

46 

PP 

57 

63 

4  , 

4 fc 

4  0 

44 

39 

65 

61 

71 

60 

32 

60 

41 

44 

29 

35 

45 

55 

4  : 

33 

15 

36 

36 

40 

46 

60 

44,4 

HOPE   3  NE 

MAX 

77 

69 

73 

83 

71 

72 

7  I 

75 

83 

88 

76 

82 

83 

64 

84 

67 

67 

58 

58 

p  1 

67 

69 

7  1 

P  7 

?. 

T3 

73 

76 

77 

8  '. 

7S 

73.5 

MIN 

44 

40 

43 

53 

56 

47 

4  1 

42 

46 

4  3 

42 

42 

46 

64 

45 

38 

60 

44 

44 

32 

32 

43 

51 

49 

39 

37 

IP 

36 

37 

43 

45 

43.9 

MOUNT  IDA 

MAX 

69 

re 

83 

78 

73 

72 

74 

79 

88 

78 

77 

78 

80 

79 

66 

68 

57 

62 

ol 

P4 

48 

70 

55 

73 

T, 

PS 

76 

75 

a: 

75 

62 

73.3 

MIN 

40 

36 

64 

51 

40 

36 

4( 

47 

4. 

37 

42 

46 

52 

38 

30 

35 

4  2 

41 

?  7 

32 

52 

50 

37 

32 

32 

33 

33 

38 

40 

40 

40.8 

NARROWS  DAM 

MAX 

73 

73 

71 

8  2 

71 

76 

76 

78 

81 

88 

80 

80 

82 

76 

83 

0  3 

'2 

60 

48 

62 

68 

P6 

* 

66 

76 

77 

77 

75 

79 

84 

73 

74.7 

MIN 

41 

38 

43 

49 

57 

45 

40 

55 

41 

44 

47 

63 

42 

35 

34 

62 

43 

31 

34 

'9 

50 

42 

36 

36 

36 

36 

40 

44 

41 

4  3.0 

NASHVILLE  REACH  SUBSTi 

MAX 

75 

70 

70 

81 

72 

73 

73 

75 

BO 

87 

77 

80 

a. 

82 

54 

P  7 

t  9 

59 

57 

61 

65 

67 

44 

62 

74 

75 

75 

74 

77 

62 

-2 

72.9 

MIN 

3? 

38 

43 

65 

53 

46 

58 

41 

45 

49 

61 

39 

'6 

»1 

36 

41 

29 

35 

45 

52 

42 

38 

38 

37 

37 

42 

43 

4  3 

OKAY 

MAX 

71 

73 

83 

76 

78 

73 

75 

83 

88 

86 

82 

64 

»4 

0  7 

60 

PS 

67 

59 

63 

67 

69 

66 

P4 

7' 

75 

7. 

76 

63 

79 

60 

75.7 

MIN 

46 

43 

53 

68 

58 

48 

45 

*9 

64 

P» 

43 

49 

64 

74 

47 

38 

45 

45 

46 

3  2 

46 

55 

5-- 

50 

39 

41 

38 

45 

47 

,5 

49.1 

STAMPS 

MAX 

70 

72 

83 

87 

73 

72 

'5 

83 

88 

7' 

63 

B2 

33 

85 

78 

PS 

56 

P0 

42 

67 

69 

77 

70 

73 

74 

74 

77 

P.l 

74 

»1 

73.2 

MIN 

45 

42 

50 

62 

57 

50 

41 

50 

67 

64 

40 

49 

63 

73 

45 

39 

47 

45 

4P 

32 

41 

52 

55 

46 

36 

37 

18 

4  2 

46 

46 

48.0 

TEXARkANA   WB  AIRPORT 

MAX 

69 

72 

62 

75 

73 

72 

74 

83 

a  g 

77 

82 

83 

85 

a  0 

67 

PS 

59 

P0 

43 

68 

70 

73 

62 

73 

74 

74 

78 

61 

73 

81 

74.3 

ft            *  ft 

MIN 

46 

52 

56 

65 

59 

52 

46 

46 

69 

4' 

45 

53 

66 

62 

46 

61 

48 

4  7 

43 

38 

47 

56 

56 

51 

43 

43 

41 

44 

46 

49 

54 

30.6 

SOUTH  CENTRAL  OS 

ARKADELPHIA 

MAX 

75 

71 

3  > 

82 

76 

71 

75 

81 

88 

85 

el 

83 

77 

65 

78 

P7 

64 

56 

61 

'  t 

70 

69 

69 

71 

7  2 

u 

73 

77 

77 

73 

77 

74.4 

MIN 

46 

42 

4  7 

67 

58 

47 

43 

46 

63 

61 

44 

46 

61 

69 

45 

39 

42 

44 

47 

33 

37 

47 

49 

» 

38 

33 

37 

36 

42 

45 

44 

46.7 

CAMDEN  1 

MAX 

70 

73 

84 

82 

74 

72 

78 

85 

49 

87 

84 

64 

ap 

83 

68 

65 

58 

62 

69 

70 

75 

74 

72 

72 

,j 

74 

76 

8C 

79 

60 

76.2 

MIN 

40 

41 

68 

47 

42 

46 

74 

*5 

43 

46 

60 

72 

48 

40 

44 

45 

45 

95 

IP 

48 

"4 

5  2 

37 

36 

36 

40 

44 

44 

47 

47.5 

EL    DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

72 

83 

84 

74 

71 

75 

S3 

67 

79 

82 

63 

79 

BC 

67 

68 

61 

58 

62 

67 

69 

77 

66 

73 

73 

73 

73 

76 

3: 

74 

80 

74.3 

MIN 

44 

39 

47 

64 

52 

46 

4t 

8 

65 

47 

42 

68 

63 

62 

66 

40 

45 

45 

36 

'  ! 

36 

52 

55 

42 

40 

37 

14 

33 

40 

45 

93 

45.7 

FORDyCE 

MAX 

7  3 

72 

83 

79 

74 

71 

76 

83 

88 

82 

81 

83 

76 

83 

'» 

67 

Pi 

57 

62 

67 

66 

71 

48 

71 

71 

7, 

72 

73 

•8 

72 

'» 

73.8 

MIN 

46 

42 

4" 

64 

56 

43 

42 

48 

62 

63 

-4 

47 

62 

72 

66 

40 

42 

64 

45 

!< 

38 

52 

54 

52 

42 

38 

36 

39 

4  3 

43 

45 

47.5 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

69 

73 

84 

6  1 

73 

71 

75 

85 

86 

77 

82 

84 

62 

86 

77 

67 

65 

56 

61 

69 

69 

76 

75 

72 

T2 

T} 

73 

76 

80 

77 

74 

75.0 

MIN 

41 

36 

45 

63 

55 

44 

36 

4* 

64 

59 

36 

4  1 

60 

71 

44 

39 

45 

44 

43 

3  1 

40 

50 

56 

49 

ST 

35 

37 

36 

40 

46 

47 

MOROBAY   LOCK   AND   DAM  1 

MAX 

7  1 

73 

64 

82 

75 

74 

78 

85 

89 

79 

82 

6  3 

79 

64 

7Q 

69 

p  - 

57 

63 

66 

69 

78 

p. 

73 

74 

75 

77 

79 

75 

80 

75.3 

MIN 

48 

39 

44 

i' 

57 

46 

65 

58 

3  7 

46 

61 

71 

49 

38 

45 

4  ' 

63 

33 

35 

49 

56 

'4 

35 

S3 

34 

3  8 

43 

40 

46.2 

PRE  SCOT  T 

69 

72 

82 

80 

72 

72 

74 

82 

88 

87 

82 

«2 

62 

65 

81 

67 

6! 

59 

62 

68 

68 

71 

66 

72 

73 

74 

76 

81 

72 

79 

74.7 

MIN 

46 

43 

52 

65 

57 

*9 

45 

48 

65 

63 

45 

49 

62 

72 

46 

43 

46 

45 

47 

i. 

3  9 

52 

49 

SO 

44 

40 

41 

44 

46 

47 

49.0 

SPaRkman  3  WSW 

MAX 

69 

70 

79 

80 

72 

■■4 

80 

0  7 

75 

78 

79 

80 

83 

77 

65 

59 

58 

60 

66 

67 

72 

65 

71 

71 

71 

70 

76 

71 

77 

72,6 

MIN 

46 

40 

4  7 

64 

57 

40 

45 

4  < 

62 

41 

49 

60 

73 

46 

39 

40 

4  3 

46 

12 

36 

46 

40 

37 

SS 

36 

35 

43 

41 

43.7 

WARREN 

MAX 

7  3 

75 

76 

73 

77 

85 

88 

80 

63 

83 

77 

84 

78 

69 

PC 

PI 

64 

69 

70 

78 

69 

73 

73 

T3 

74 

76 

81 

75 

79 

73.2 

•          ft  • 

MIN 

46 

41 

4» 

66 

55 

45 

42 

49 

6* 

65 

42 

48 

62 

70 

48 

39 

42 

45 

44 

36 

1  7 

52 

53 

"  3 

40 

'  ■ 

1  ' 

36 

40 

43 

42 

4  7,5 

SOUTHEAST  OR 

LK  U3  0 1  1  '      '  J 

72 

74 

8. 

8  7 

76 

74 

80 

87 

69 

81 

86 

a< 

78 

85 

79 

71 

61 

5  7 

62 

69 

P9 

78 

TO 

T4 

75 

77 

■  2 

76 

80 

76.3 

MIN 

50 

41 

' 

63 

69 

47 

51 

4' 

65 

43 

4« 

61 

70 

52 

42 

45 

67 

42 

34 

>a 

53 

5  3 

37 

15 

35 

39 

47 

40 

46.0 

OERMOTT   3  NE 

MAX 

78 

71 

82 

81 

72 

'1 

75 

84 

84 

82 

6  5 

76 

85 

79 

67 

62 

4  7 

62 

68 

70 

72 

>9 

70 

71 

76 

80 

72 

7( 

74.3 

MIN 

48 

36 

44 

59 

5  7 

4* 

37 

48 

•  i 

63 

3» 

44 

61 

66 

'2 

38 

40 

45 

43 

32 

35 

50 

■  3 

34 

30 

32 

36 

42 

3» 

43.0 

OL'MAS 

MAX 

70 

72 

81 

80 

75 

72 

75 

78 

80 

82 

a. 

75 

65 

68 

60 

59 

40 

60 

H 

77 

7  0 

71 

'2 

76 

60 

71 

76 

73.8 

MIN 

48 

42 

59 

56 

45 

44 

43 

'1 

63 

45 

44 

61 

66 

4  V 

41 

43 

45 

44 

37 

40 

50 

52 

41 

18 

38 

62 

43 

44 

47.1 

S*»«  R«f*r«nc«  N  '--  Following  Sutlon  lodvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

o 
01 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EUDORA 

MAX 

70 

49 

95 

87 

75 

72 

79 

86 

90 

86 

8* 

86 

76 

86 

80 

70 

63 

58 

62 

69 

74 

81 

79 

73 

74 

73 

74 

76 

61 

77 

80 

76.6 

MIN 

50 

44 

4  9 

60 

6  0 

4  7 

43 

56 

69 

67 

45 

52 

55 

6  7 

54 

43 

47 

47 

44 

38 

42 

51 

55 

54 

43 

41 

37 

38 

40 

45 

43 

49.2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

71 

74 

83 

78 

74 

72 

76 

65 

86 

80 

8* 

85 

76 

84 

79 

68 

59 

59 

64 

69 

70 

79 

71 

72 

74 

72 

72 

76 

80 

73 

79 

75.0 

MIN 

4  9 

42 

52 

65 

48 

48 

45 

51 

64 

66 

46 

54 

6  1 

69 

49 

43 

42 

46 

45 

38 

46 

54 

55 

54 

39 

38 

38 

41 

46 

44 

48 

49.5 

PINE  BLUFF 

MAX 

68 

74 

81 

77 

73 

70 

74 

84 

91 

8  1 

83 

84 

81 

83 

82 

65 

62 

61 

60 

61 

67 

69 

65 

71 

71 

71 

72 

76 

76 

70 

77 

73,5 

MIN 

48 

43 

5 1 

66 

4b 

4  9 

44 

49 

68 

62 

45 

48 

6  i 

69 

47 

45 

44 

44 

44 

55 

36 

47 

53 

50 

43 

39 

39 

36 

45 

45 

48 

46.5 

pine  Bluff  faa  airport 

MAX 

68 

71 

flu 

72 

71 

69 

73 

76 

80 

83 

75 

3  3 

67 

64 

55 

57 

60 

68 

67 

76 

59 

70 

70 

69 

70 

75 

76 

70 

80 

MIN 

4  9 

4  5 

49 

6  3 

44 

40 

45 

50 

67 

4  1 

46 

48 

64 

47 

48 

43 

45 

46 

44 

38 

40 

55 

53 

47 

43 

41 

40 

40 

44 

45 

46 

4e|6 

PORTLAND 

MAX 

75 

73 

S3 

87 

73 

70 

78 

86 

9  0 

80 

85 

85 

75 

85 

78 

68 

60 

56 

61 

48 

70 

78 

73 

68 

72 

70 

72 

75 

80 

7J 

74,9 

MIN 

50 

42 

46 

58 

58 

46 

44 

5; 

55 

45 

44 

48 

59 

62 

54 

42 

48 

45 

42 

37 

38 

4C 

49 

51 

42 

39 

37 

37 

40 

40 

40 

47.0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

94 

69 

69 

A3 

73 

72 

69 

75 

80 

86 

76 

82 

85 

'6 

85 

81 

66 

58 

56 

60 

59 

70 

77 

71 

69 

70 

69 

73 

75 

79 

77 

73.4 

MIN 

49 

39 

53 

54 

55 

46 

40 

43 

56 

56 

43 

45 

51 

61 

40 

51 

40 

44 

43 

34 

38 

43 

52 

52 

38 

36 

33 

34 

39 

39 

40 

45.1 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

67 

72 

82 

?5 

72 

7  0 

75 

84 

87 

83 

81 

8* 

75 

34 

80 

65 

64 

59 

61 

68 

68 

77 

72 

70 

70 

69 

71 

76 

77 

73 

78 

73.8 

MIN 

43 

38 

45 

60 

55 

43 

38 

45 

64 

45 

40 

44 

62 

69 

47 

40 

39 

45 

43 

34 

37 

49 

53 

53 

36 

34 

32 

34 

S9 

43 

42 

45.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  OI  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

]  ] 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      «  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

EvAP 

.09 

.12 

.14 

.15 

.09 

.16 

.12 

.  1 1 

.05 

.22 

.16 

.12 

.17 

.04 

. 

.15 

.09 

.03 

,04 

.08 

.09 

.09 

.12 

.10 

.11 

.09 

.09 

.08 

.07 

.15 

.07 

3.266 

WIND 

30 

20 

10 

30 

20 

10 

10' 

10 

10 

30 

20 

10 

30 

30 

75 

45 

16 

10 

19 

25 

11 

32 

17 

12 

10 

10 

6 

4 

8 

30 

5 

625 

MAX 

59 

71 

74 

81 

65 

75 

74 

75 

69 

85 

75 

77 

78 

66 

77 

66 

65 

53 

53 

60 

64 

64 

68 

65 

65 

66 

66 

67 

77 

76 

« 

69.4 

M I  *J 

44 

44 

46 

50 

46 

45 

45 

51 

54 

47 

47 

52 

61 

48 

40 

40 

41 

*5 

38 

37 

40 

41 

40 

40 

41 

41 

42 

45 

45 

45 

45.0 

WEST  CENTRAL 

04 

PU5SELLV I LLE  4  N 

EVAP 

.09 

.20 

.''6 

.08 

.09 

.13 

.1* 

,08 

.07 

.19 

.14 

.15 

.06 

.15 

.23 

.10 

.03 

.04 

.06 

.10 

.10 

.04 

.09 

.08 

.09 

.09 

.11 

.08 

.09 

.08 

.11 

3.19 

WIND 

15 

35 

20 

5 

1 1 

18 

24 

26 

10 

12 

31 

34 

22 

62 

69 

25 

22 

7 

36 

21 

40 

20 

23 

30 

27 

30 

29 

26 

28 

10 

37 

805 

MAX 

91 

72 

80 

78 

77 

77 

75 

72 

87 

83 

78 

78 

74 

82 

76 

67 

66 

55 

61 

65 

63 

61 

64 

66 

72 

68 

68 

70 

72 

71 

69 

72.2 

MI ') 

47 

46 

52 

65 

53 

48 

45 

47 

60 

57 

45 

48 

61 

68 

47 

39 

44 

46 

48 

37 

39 

46 

47 

41 

39 

40 

41 

42 

45 

46 

44 

47.6 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.02 

.13 

.  1  8 

.04 

.09 

.18 

.12 

.1  1 

.08 

.  1  5 

.19 

.16 

.11 

« 

.09 

.13 

.11 

.03 

.04 

.11 

.09 

.05 

.02 

.09 

.11 

.10 

.09 

.09 

.12 

.11 

.09 

3.03 

WI'JD 

50 

25 

30 

29 

32 

25 

19 

15 

15 

34 

27 

23 

30 

33 

49 

40 

19 

27 

46 

43 

19 

30 

22 

28 

18 

32 

13 

13 

13 

27 

13 

639 

«       a  * 

E?ST  CFNTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

FVAP 

.14 

.14 

.  I  7 

.19 

.05 

.  19 

.  1  7 

.  1  2 

.  1  I 

.21 

.21 

.14 

.27 

.02 

.35 

.14 

.14 

.04 

.09 

.11 

.15 

.  1* 

.  1 1 

.05 

.14 

.15 

.13 

.09 

.11 

.U 

.09 

4.29 

WIND 

105 

36 

41 

1-^7 

52 

40 

24 

12 

38 

86 

3  3 

16 

113 

112 

169 

51 

37 

42 

61 

105 

36 

117 

62 

55 

39 

38 

30 

14 

57 

24 

1796 

MAX 

'6 

75 

78 

3C 

69 

78 

7  7 

80 

32 

3B 

80 

83 

78 

71 

77 

72 

70 

57 

59 

63 

69 

67 

73 

60 

69 

70 

TO 

73 

76 

73 

73.1 

MI  M 

49 

49 

51 

5  2 

58 

42 

51 

51 

56 

63 

52 

52 

54 

62 

53 

46 

46 

46 

'9 

43 

43 

46 

52 

53 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

50.0 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

FVAP 

.13 

.12 

.16 

.18 

.16 

.14 

.14 

.10 

.17 

.22 

.17 

.  1  1 

.15 

.15 

.15 

■i: 

.00 

.08 

.10 

.09 

.09 

.06 

.08 

.14 

.13 

.10 

.10 

.06 

.10 

.08 

3.79B 

WI  NO 

65 

24 

14 

34 

31 

23 

3 

11 

12 

28 

23 

6 

27 

20 

65 

42 

26 

45 

50 

16 

32 

29 

31 

26 

24 

8 

8 

11 

16 

13 

782 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.07 

.  16 

.  1  3 

.08 

.13 

.11 

.14 

.  i  1 

.13 

.22 

.13 

.10 

.00 

.26 

.16 

.06 

.05 

.05 

.10 

.12 

.08 

.07 

.09 

.07 

.10 

.17 

.06 

.10 

.11 

.10 

3.37B 

WIND 

20 

11 

24 

26 

12 

15 

10 

1  1 

17 

20 

1  9 

16 

31 

27 

56 

20 

12 

1  1 

21 

22 

17 

28 

13 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

535 

MAX 

70 

77 

75 

81 

70 

79 

79 

79 

31 

86 

80 

78 

78 

68 

80 

73 

71 

57 

56 

62 

67 

69 

71 

66 

72 

70 

72 

71 

72 

75 

74 

72.9 

MIN 

48 

48 

47 

47 

60 

53 

50 

49 

52 

64 

50 

50 

53 

64 

50 

46 

44 

46 

46 

40 

40 

40 

45 

42 

53 

52 

45 

44 

45 

49 

50 

46.6 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.25 

.20 

.14 

.16 

.20 

.21 

.13 

.10 

,08 

.  14 

.26 

.19 

.04 

.17 

.19 

.09 

.09 

.07 

.09 

.10 

.15 

.09 

.07 

.09 

.16 

.09 

.13 

.10 

.16 

.04 

4. us 

WIND 

25 

5 

6 

7 

3 

9 

3 

2 

1 

7 

12 

2 

21 

13 

21 

10 

1 

6 

12 

18 

2 

12 

4 

5 

4 

4 

4 

0 

1 

2 

0 

222 

MAX 

86 

79 

^5 

84 

76 

87 

79 

30 

34 

93 

89 

86 

84 

62 

88 

83 

82 

66 

68 

71 

78 

70 

79 

77 

77 

73 

60 

80 

81 

84 

85 

80.6 

MIN 

45 

51 

49 

54 

53 

49 

52 

4  2 

47 

61 

54 

46 

49 

56 

49 

41 

44 

41 

41 

37 

37 

46 

54 

49 

40 

47 

40 

39 

40 

57 

43 

47.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and  Depth 

Time) —   .  — 

Day  of  month 

rage 

12 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX     76  74 
MIN     71  66 

76  73 

66  !  61 

75 
71 

75 
70 

75 

68 

76 
66 

78 
67 

77 
73 

74 
70 

74 

69 

73 

69 

75 
72 

74 
73 

73 
67 

67 
63 

65 
61 

65 
61 

66 
61 

66 
59 

70 
60 

71 
62 

67 
59 

68 
62 

66 
61 

66 
60 

67 
61 

68 
61 

69 
62 

68 
64 

71.3 
65.1 

SLOPE  OF  GROUND i  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE i  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi  GRASS.  INSTRUMENTATION!  PALMER 
SOIL    THERMOMETERS.      MAX   AND  MIN   FOR   24   HOURS   ENDING  AT   7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_____ 
STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

u 

a. 

£ 

SPECIAL 

ABBOT  I 

SCOTT 

35  0* 

9*  12 

62« 

7i 

JAMES  V>  WILLIAMS 

ALICIA 

.  .  t.- 

j 

LAWRENCE 

s. 

RU3Y  d.  OwENS 

0133 

01 
: - 

3*  -a 

3*  *T 

92  52 

93  29 

7BC 

•> 

51 

C 

LITTLE  POCK  WATERWORKS 

AMITY    i  NE 

86* 
*7! 

c 

ftEBA   Y.  SWA1M 
ALTA  F.  GARNER 

: 

3*  02 

c 

OWEN  tt.  HE NOR  1 X 

3*  56 

93  00 

*0C 

HOtJART  WATTS 

: 

3*  25 

622 

Si 

S 

c 

RONNIE  BARTLETT 

: 

3*  07 

93  03 

20C 

7; 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

91  12 

'- 

Clarence  l.-esimjrllanc 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

J*  02 

91  21 

176 

Si 

NAT  10NAL   PARK.  SC.RV1CE 

ATHENS 

9sat 

:  1 

HOWARD 

74 

Pauline  a  pjnkERTon 

0326 

36 

35  18 

91  22 

21E 

6i 

: 

T0MM1E  0.  PEEBLES 

3AL0  KN03 

35  18 

91  3* 

23C 

if 

of 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

57 

5f 

51 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

dATESVlLLc    L    AND   (j  1 

5F 

C  H 

25C 

c 

D.  C.  HENRY 

36  11 

90  38 

298 

Si 

9.    6.  HAMMOND 

dEEOEV I LLE 

35  26 

91  06 

221 

6f 

-  -- 

3*  33 

92  37 

285 

it 

ETTA  C.  JUflKS 

BENTONVILlE  5  WSW 

BENTON 

it 

i 

CENTERTON  STATE  HTChBy 

8ERRYVI LLE  *  NW 

CARROLL 

36  2* 

93  37 

ll6 

7J 

EOWIN  La  CHAMPL1N 

J  h  6  <• 

0< 

3*  29 

93  58 

1  100 

74 
7A 

ANNA  M.  LILES 

3ISMARCK  2  S£ 

3*  IB 

93  09 

50C 

M«S«    LOU ISE    M.  YATES 

33 

36  07 

91  06 

251 

M 

WILLIAM   R.  WILLIAMS 

•0' 

3*  36 

*26 

91 

a' 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

93  39 

*26 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

33  *i 

93  09 

360 

5 

35  55 

B9  55 

J. HAROLD  HAM6Y 

3*  23 

93  23 

0.  E.  K t T CHUM 

SOO'IEVlLLE  6  1M 

LOGAN 

33  12 

93  59 

600 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

80O1EVILLE  7  NE 

082t 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0* 

] 

35  13 

93  5* 

610 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

800NEV 1 LLE 

0830 

l 

93  55 

511 

: 

CLEO  E.  YANDELL 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY   C.  PEARSON 

OB 

33  52 

91  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

1 

35  21 

*>0 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1 

35  16 

93  59 

500 

c 

u  s  soil  cons  service 

3ft  53 

91  12 

C  H 

RIChARO  K.  _1ES 

1010 

01 

35  52 

93  3C 

2578 

WILLIAM  R.  -YATT 

BULL  SMOALS  DAM 

liAXUR 

36  22 

92  3* 

ft80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

6JR0ETTE 

1052 

0! 

MISSISSIPPI 

2*0 

6P 

C.    A.  HALE 

1102 

0< 

1 

3ft  57 

92  0* 

289 

6P 

1132 

C2 

36  07 

92  oe 

AUST IN  v ■  HARRIS 

1152 

3  3  36 

C  H 

122* 

1 

91  *5 

23! 

BA 

05 

3 

3*  27 

93  01 

*05 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

06 

3ft  *1 

91  18 

ITS 

JOE  V.  H-vENtR 

CLARKSV ille 

1*55 

0* 

JOHNSON 

I 

93  26 

OR.    IRVING  T.  3EACH 

1*57 

0* 

1 

3*  32 

93  26 

a*: 

UNIVERSITY   Of  ARKANSAS 

Clinton 

VAN  BUttCH 

' 

35  35 

92  28 

510 

EARL  a.  RIOOICK 

COM3S   3  SE 

157* 

'iaWi  Sun 

1*00 

OTTO  OAVIS 

COMPTQN 

1562 

01 

7 

36  05 

93  IB 

2166 

: 

JONAH  Ltt  SIMS 

05 

3S  05 

92  28 

lit  •>* 

7A 

1632 

03 

90  35 

293 

7A 

C  H 

wlNFRED  U.  POLK 

it.  26 

9*  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

09 

33  02 

91  56 

175 

J* 

1750 

92  27 

350 

7> 

3ft  16 

93  *3 

C 

92  25 

DANVILLE 

YtLL 

93  2* 

;;: 

JOSEPH  A.  f.Q\iu1,  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

35  0* 

37d 

U  S  SOIL  CONS  StRVlCE 

1835 

1 

35  13 

93  09 

330 

:  t 

3ft  02 

*20 

s 

C.    TwCKER  VASiER 

1962 

2 

33  33 

91  23 

1*3 

RADIO   STATION  KVSA 

1968 

06 

3*  58 

91  30 

20*1 

5( 

1982 

JOHNSCN 

93  2* 

2  3501 

mrs •  gloria  m.  vicm.rs 

2015 

3*  07 

7ft  02 

fc2_ 

ii*s 

1 

33  53 

91  29 

162 

C  H 

33  13 

52  *8 

HIE 

u  s  FtO  aviation  ag.no 

EJOORA 

CHICOT 

i 

33  07 

91  16 

2 

50 

CITY  OF  EuDOR A 

EuREka  SPRINGS 

'3'' 

CARROLL 

WALTtR  H.  PETERSON 

< 

7 

36  05 

*1  37 

*#Q 

• 

:  l 

wASh|  nGTON 

36  00 

hi: 

U   S   FtO  AVIATION  -GcNCl 

.1 

3e  06 

9*  10 

1270 

it 

c 

UNIVLRSITY  OF  ARKANSAS 

26* 

ARKANSAS   FORESTRY  CUMM 

LITTLE  RIVER 

33  *3 

9ft  2* 

LESLIE  P.  CALLENS 

256* 

35  01 

90  *7 

THOMAS  A.  MOCRt 

:* 

1 

U  S  •tATnER  ojHEAj 

2573 

35  39 

9*  ;9 

JAMES  L •  CR I STEE 

FULTON 

HEMPSTEAD 

* 

33  37 

INA  J.  LOGAN 

3E03GE  TOWN 

276* 

MHITE 

91  27 

200 

b£SSl£  t*  ak EPS 

.  I  ■- 

02 

7 

35  59 

92  *3 

596 

51 

C  H 

MRS    IDA  A  K  I  LL  I  ON 

:  7 

. 

3ft  20 

93  32 

5ft7 

•j  38 

GRAVETTE 

i r'  ■  . 

.  i 

3t  2* 

1250 

6! 

SS 

GLENN  S •   JUST | CE 

29*6 

. : 

36  18 

S3  22 

1330 

OAlPh  i_  .  qAnTA 

GREENER I ER 

2962 

FAULKNER 

92  23 

360 

GRE£nwOOj 

SE3AST IAN 

35  13 

9*  15 

518 

DOROTht  X .  5EEN 

2978 

->2 

CLlouRnE 

92  00 

527 

74 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GJfiDJN 

Clark 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  RObdS 

HAM8UPG 

3083 

j- 

ASHLEY 

3 

33  1* 

91  *8 

177 

6C 

Allen  j.  linuer 

362 

Theresa  oonaldson 

HARRISON 

316* 

;i 

dOONt 

:•»  i * 

93  07 

1153 

bf 

7A 

dfc A  GRAY  dEENE 

36  16 

9  3  09 

1370 

MlO 

"  I  L 

> z 

3*.  28 

92  58 

32*2 

2 

90  ftO 

220 

MOPE  3  NE 

)Wi 

HEMPSTEAD 

33  ft3 

93  33 

375 

BA 

8A 

Z  M 

MONTGOMERY 

3 

3ft  22 

13  ftl 

700 

A VADELLE  WHISENhunT 

3**2 

37 

33  56 

337 

ELI2--£lH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

05 

GARLAND 

93  C3 

7.C 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HJNT  iV ILLE 

M 

MAu  |  SuN 

36  05 

60 

74 

e 

M-.Y   PtARL  MARKLLY 

HUTTIG  dam 

3556 

:  b 

UNION 

33  02 

92  05 

; 

J  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INOSx 

350* 

LITTLE  RIVER 

33  35 

9ft  03 

330 

w.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

>60J 

NL-TCN 

7 

957 

7A 

JAMES  S.  VAuGHAN 

JESS1EVILLE 

370ft 

GARLANL 

3 

3fc  ft2 

93  3ft 

730 

74 

LUR*   J.  SYKES 

JONESBO&0 

CRAiGhEAO 

35  50 

53  *2 

ss 

otNtuI C TINE  sISTtRS 

REISER 

j  i :  i 

C  3 

MISSISSIPPI 

2 

31  ft! 

90  05 

232 

HAXS1E  TAylCR 

KEQ 

: 

LONOKE 

: 

3ft  36 

230 

R.    A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

OB 

CLtViLANti 

:■ 

33  5C 

92  16 

21* 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

STATION 

INDEX  NO. 

3  COUNTY 

S 

< 

LATITUDE 

LONGITUDE  1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP. 

*  I 

LAKE  CITY 

3998 

1  CRAIGHEAD 

35  *9 

90  26 

230 

TflfSSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

*013 

35  PULASKI 

3*  31 

92  28 

303 

LANGLEY 

7  PIKE 

LEAO  HILL 

1  BOONE 

LEOLA 

3  GRANT 

LITTLE  ROCK  wu  AIRPORT 

5  PULASKI 

-  1  L 

C  HJ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

5  Pulaski 

LURTON 

1  NEhTON 

MAC  I  SON 

6  ST  FRANCIS 

! 

7* 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

8  COLUMBIA 

ft550 

8  COLUMBIA 

33  20 

«3  13 

360 

ARKANSAS   P   •    L  CO. 

MALVERN 

*562 

5  HOT  SPRING 

3ft  2  3 

92  ft9 

311 

RADIO  STATION  KdOK 

MAMMOTH  SPRING 

2  FULTON 

MAR | ANNA   2  S 

6  LEE 

TA 

KLNRr    CARLOS  SIATON 

MAfcKED  TREE 

3  POlNStTT 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

2  SEARCY 

si 

7J 

MINNIE  HQRTON 

MAUMEE 

2  SEARCY 

c 

BARBARA   J,  CRAIG 

MELBOURNE  5  WNW 

2  IZARD 

7- 

MRS.  Ju AN 1 T A  COOPER 

MENA 

*T66 

ft  POLK 

R 1 C HAND  w.  ST •  JOHN 

7  LITTLE  RIVER 

U  $  LNGINEERS 

MONT  CELLO 

*900 

33  38 

91  AT 

273 

RADIO  STATION  KHJM 

MONTROSE 

*906 

7  ASHLEY 

33  19 

ARk  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK   AND   0AM  8 

8  CALHOUN 

92  ?T 

>*] 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRRTON 

5  CONWAY 

1 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

7  MONTGOMERY 

3 

Wl LL 1 AM  E .  BLACK 

MOUNT    MAGAI IN£ 

*  LOGAN 

1 

51 

ARKANSAS  FORESTRY  comh 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

2  3AXTER 

7A 

RADIO  STATION  KTlO 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

2  BAXTER 

a* 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  £  SE 

2  STONE 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

*  FRANKLIN 

1 

HENRY  G.  ARvlN 

6110 

it  09 

93  61 

*26 

•  J 

e  a 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUaSTA 

5112 

7  HGw ARu 

3ft  00 

«3  56 

550 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN   ft  WN« 

7  HCmARO 

NAT  JRAL  CAM 

ft  CRAWFORD 

NEWHOPE   3  E 

Elsie  f.  ward 

NEWPORT 

3  JACKSON 

6P 

7' 

H 

N1MRO0  0AM 

5  PERRY 

8* 

u  s  corps  of  engineers 

NORFORK  DAM 

2  BAXTER 

U  S  CORPS  of  engineers 

ODELL   3  N 

1  WASHINGTON 

mrs •  Clara  w.  hjRsi 

ODE  N  2  W 

7  MONTGOMERY 

u  s  forest  service 

5376 

33  *6 

93  66 

J •  I.  margis 

OSCEOLA 

SftBJ 

3  MISSISSIPPI 

: 

89  59 

2*! 

TJ 

ALLEN  HARMON 

OHENSVlLLE 

5  SALINE 

37 

SA 

02  ARK 

ft  FRANKLIN 

7A 

burns  wakefield 

OZONE 

*  JOHNSON 

VIRGIL  0.  ML L SON 

PARAGOULD  radio  kdps 

3  GREENE 

! 

*P 

RADIO  STATION  KDPS 

*  LOGAN 

6P 

61 

loylE  c.  TREAT 
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REFERENCE  NOTES 
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OCTOBER  1966 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  al  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

I  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
ature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "C 1  im at o logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  V ALU ES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Genera]  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  r  egular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   $2.  50  per  year.     (Yearl>  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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T 
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.0 

0 

3 

2 

1.06 
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See  Reference  Notes  Following 


Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Temperature 

Precipitation 

Station 

«  E 

o  ,1 

<  S 

«  E 

5  .1 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 
a 

Degree  Days 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 

6 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

£ 

Q 

1 

6 

° 

a 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

H 

■A 

.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

65.  6 

43.9 

54.8 

5.3 

77 

9* 

21 

3 

309 

0 

(1 

3 

0 

3.08 

-  1.04 

1.08 

10 

T 

0 

4 

3 

1 

MALVERN 

66.4 

38.7 

52.6 

74 

24. 

14 

3 

366 

0 

0 

10 

0 

2.33 

1.00 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

MORR I LTON 

67.8 

43.9 

55.9 

5.3 

80 

18 

19 

3 

276 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.78 

1.37 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

NIMROD  DAM 

67.3 

40.6 

54.0 

82 

1 

16 

3 

338 

0 

0 

11 

0 

.0 

0 

PERRY 

69.1 

42.6 

55.9 

6.0 

77 

9 

16 

275 

0 

0 

0 

1.97 

-  2.06 

1.22 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

SHERIDAN  TOWER 

67.9 

44.4 

56.2 

78 

6 

1  8 

3 

271 

0 

0 

4 

0 

2.56 

1.10 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

55.0 

4.0 

2.52 

-  1.85 

T 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

68.0 

44.6 

56.3 

80 

9 

17 

3 

266 

0 

0 

4 

0 

1.86 

.93 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

BR  I NKLEY 

65.  4 

41.5 

53.5 

2.6 

80 

1 

20 

3 

345 

0 

0 

6 

0 

2.26 

1.05 

10 

.0 

0 

4 

2 

CABOT  4  SW 

65.6 

43.7 

54.7 

77 

18 

20 

3 

309 

0 

0 

3 

0 

1.12 

27 

.0 

0 

3 

1 

} 

CLARENDON 

56.7 

77 

9* 

24 

258 

0 

0 

2 

0 

2.37 

—  2.07 

1.13 

27 

•  0 

0 

3 

2 

DES  ARC 

67.2 

46.7 

57.0 

78 

i 

22 

3 

255 

0 

0 

1 

0 

2.80 

1.34 

10 

.0 

0 

5 

2 

\ 

FORREST  CITY 

66,5 

44.3 

55.4 

77 

18. 

18 

3 

289 

0 

0 

5 

0 

2.48 

1.11 

10 

.0 

0 

4 

2 

I 

HELENA  5  NW 

65.1 

40.7 

52.9 

.5 

78 

10* 

14 

3 

363 

2.69 

-  1.84 

1.40 

10 

.0 

0 

4 

2 

KEO 

42.6 

55.0 

78 

21* 

19 

3 

299 

0 

0 

5 

0 

1.92 

.75 

10 

.0 

0 

3 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

66.4 

42. 8M 

54. 6M 

3.4 

78 

9 

16 

3 

307 

0 

0 

6 

0 

2.09 

-  1.96 

1.06 

10 

.  0 

0 

4 

2 

SAINT  CHARLES 

66.8 

41.8 

54.3 

79 

6* 

20 

3 

319 

0 

0 

4 

0 

2.05 

1.22 

10 

.0 

0 

3 

2 

\ 

STUTTGART 

67.4 

45,3 

56.4 

4,1 

79 

9 

21 

3 

262 

0 

0 

3 

0 

2.39 

-  2.04 

1.07 

10 

T 

0 

4 

2 

4  3.7 

54.2 

78 

10* 

19 

322 

0 

0 

4 

0 

2.07 

1.00 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

WEST  MEMPHIS 

66. OM 

41.  8M 

53. 9M 

76 

21* 

22 

3 

336 

0 

0 

0 

•  0 

0 

WYNNE 

66. 4M 

43.  1M 

54.  8M 

78 

21 

20 

3 

299 

0 

0 

2 

0 

2.54 

1.10 

5 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

55.0 

3.7 

2.29 

-  2.04 

T 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

69.5 

44.5 

57.0 

76 

8 

18 

3 

257 

0 

0 

6 

0 

1.31 

.79 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DIERKS 

69.2 

42.1 

55.7 

77 

8. 

16 

3 

284 

0 

0 

8 

0 

2.65 

2.00 

10 

.0 

0 

2 

2 

1 

HOPE  3  NE 

55.8 

3.8 

78 

22* 

19 

287 

0 

0 

5 

0 

2.67 

-  1.90 

1.92 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT  IDA 

68.3 

40,9 

54.6 

5,1 

75 

9* 

15 

3 

316 

0 

0 

10 

0 

2.38 

-  2.07 

1.33 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

NARROWS  DAM 

68.5 

41.0 

54.8 

80 

1 

18 

306 

0 

0 

7 

0 

1.69 

.78 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

66,8 

41.6 

54.2 

80 

1 

15 

3 

326 

0 

0 

5 

0 

1.33 

.65 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

OKAY 

58.6 

4.9 

79 

6 

20 

3 

215 

0 

0 

0 

1.69 

-  2.66 

1.14 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

STAMPS 

70.2 

46.2 

58.2 

81 

6 

20 

3 

224 

0 

0 

5 

0 

2.63 

1.55 

10 

.0 

0 

2 

2 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT     / /R 

70.0 

48.4 

59.2 

5.5 

80 

6 

23 

3 

212 

0 

0 

2 

0 

2.30 

-  2.03 

1.77 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

56.5 

4.5 

2.07 

-  2.20 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARK ADELPH I A 

69.2 

43.8 

56.5 

78 

21- 

20 

3 

257 

0 

0 

5 

0 

1.24 

-  3,26 

•  87 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMDEN  1 

71.7 

46. OM 

58. 9M 

6.3 

80 

21. 

20 

3 

210 

0 

0 

4 

0 

1.30 

-  3.83 

.61 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

fcL.    UUKAUU    rAA  A'KHUNT 

57.0 

2.9 

81 

7 

20 

3 

253 

0 

0 

5 

0 

1.20 

-  3.56 

.46 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORDYCE 

69.0 

45.7 

57.4 

7b 

21* 

21 

3 

239 

0 

0 

3 

0 

2.54 

.98 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAGNOLIA   3  N 

71. OM 

44. 4M 

57. 7M 

3.2 

eo 

6 

18 

3 

238 

0 

0 

6 

0 

1.12 

-  3.67 

.60 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

70.1 

44.9 

57.5 

80 

21. 

19 

3 

237 

0 

0 

5 

0 

1.05 

.56 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

rKL  DLU  I  I 

57.9 

4.9 

79 

21* 

20 

3 

227 

0 

0 

0 

3.30 

-  l.u 

2.45 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

SPARKMAN   3  WSW 

68. 2M 

41. 2M 

54. 7M 

18 

3 

313 

0 

0 

8 

0 

1.57 

.77 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARREN 

70.6 

45.0 

57.8 

3.9 

80 

23. 

19 

3 

229 

0 

0 

3 

0 

1.47 

.46 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

57.3 

4.0 

1.64 

-  3.13 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

69.8 

45.8 

57,8 

4.1 

80 

7 

20 

3 

225 

0 

0 

4 

0 

1.06 

-  3.23 

.50 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

DERMOTT  3  NE 

69.6 

44.9 

57.3 

80 

18 

16 

3 

244 

0 

0 

4 

0 

1.73 

.83 

10 

T 

0 

5 

1 

0 

DUMAS 

CI  lOOD  A 
tULVUK  A 

72  .  3M 

47  6M 

60. OM 

83 

9. 

21 

3 

180 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.63 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONT  I  CELLO 

69.2 

47.5 

58.4 

79 

22. 

21 

3 

216 

0 

0 

2 

0 

4.18 

1.85 

19 

.0 

0 

4 

3 

.  2 

PINE  BLUFF 

70. 3M 

47. 3M 

58.  8M 

5.1 

79 

9 

21 

3 

187 

0 

0 

3 

0 

2.13 

-  2.50 

.0 

0 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

66.0 

45.8 

55.9 

79 

9 

21 

3 

280 

0 

0 

4 

0 

3.60 

1.58 

10 

T 

0 

3 

3 

2 

PORTLAND 

69. 8M 

45.3 

57. 6M 

4.0 

81 

18. 

22 

3 

234 

0 

0 

3 

0 

1.53 

-  2.68 

.50 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

67.9 

42.9 

55.4 

80 

18 

18 

3 

296 

0 

0 

4 

0 

1.17 

.62 

10 

•  0 

0 

3 

1 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

68.4 

44.2 

56.3 

79 

21. 

18 

3 

267 

0 

0 

0 

1.45 

•  56 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

57.5 

4.3 

2.04 

-  2.38 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  I  29     30  31 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
8ERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSV ILLE 
JASPER 
LEAD  H ILL 
LURTON 
ODELL   3  N 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME   I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEM  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVI LLE  LIVESTOCK 
8ATESV ILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEV I LLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  K DRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALT 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEV ILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  A  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RuSSELLV ILLE  *  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNEROALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
OAMASCUS 

GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 


2.59 
1.9C 
1.99 


1.68 
2.6C 


1.46 
1.1S 
1.52 


.90 
.98 
1.29 

1.30 
1.54 
1.01 
1.14 


1.11 
1.35 
1.03 


1.05 
.54 
.79 


1.30 
.47 
1.66 


1.43 
1.24 
1.97 


1.49 
1.26 
1.00 


.49 


1.32 
1.44 
1.12 


I. 47 


Sm  »Widci  n&—  fallowing  Suooe 
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DAILY  PRECIPITATION 


H 1 MROD  DAM 
OwtNSVILLE 
PERRY 

REHMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


1.22 
1.67 
1.00 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT  4  5W 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


1.86 
2.76 
2.26 


1.3* 
1.11 

1  0-0 


.17  T 
.28 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DE  OUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENMOOO 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  WNW 
NEWHOPE  3  E 
ODEN  2  » 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  / 


1.90  .02 

LSI  .04 

1.31  .05 

2.65  ,02 

1.76  .07  T 

2.40  .07 

2.67  .10 

1.9!  T 
1.57 


.05  .06  .01 

T  .12 
.05 

.03  .05  T 


2.04 
1.15 
1.30 


1.92 
1.39 
1.02 

2.00 
1.66 
1.33 


1.62 
1.90 
1.00 
1.14 


.77 
.57 
.56 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  ANO  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


3.3C 
1.57 
1.23 
1.47 


1.58 

•  87 

•  67 
1.28 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONT 1CELL0 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 


1.46 
.41 
1.58 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  •  • 

ill 
•  5  3 
p.  a  s 

! 

Ml 

►  i  9 

<  -s  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  * 
U.  S 

Direction 
ol 

fastest  mile  J 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TI«E 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

u 

> 

8.1 
o  a 

Total 

FORT  SMITH  wb  AIRPORT 

29 

0.3 

8.0 

29 

NW 

27 

78 

76 

47 

56 

0 

2 

1 

0. 

2 

5 

57 

6.0 

LITTLE    ROCK   WB  AIRPORT 

22 

1.4 

8.8 

32 

NW 

27 

75 

79 

56 

59 

1 

1 

2 

1 

7 

61 

6.4 

TEXARKANA   WR   A  I R°ORT 

19 

3.2 

8.8 

71 

85 

56 

58 

0 

2 

1 

0 

l 

5.3 

See  reference  notes  tallowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

z 

3 

5 

6 

7 

8   |  9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

i 

•          •  » 

NORTHWEST  01 

BENTONvILLE  5  HSH 

MAX 
MIN 

52 
34 

36 
19 

5- 
12 

59 
28 

56 
36 

68 
38 

73 
58 

77 
65 

7C 
40 

53 
25 

67 
30 

69 
30 

66 

33 

69 

34 

70 
36 

72 
42 

73 
53 

71 
45 

61 
44 

1  8 
4  1 

75 
51 

6  8 
6  1 

72 
60 

68 
57 

69 
61 

66 
56 

57 
41 

49 

30 

55 

23 

48 

32 

63.4 
40.5 

EUREKA  SPRINSS 

MAX 
MIN 

63 
32 

34 
30 

54 

20 

54 
30 

63 
35 

64 

73 
59 

76 
64 

72 

44 

52 
26 

63 
31 

56 
31 

63 
31 

67 
37 

1- 

41 

74 
46 

70 
54 

56 
42 

67 
43 

76 

SO 

70 
59 

71 
58 

68 
57 

70 
61 

66 
59 

59 
41 

47 
30 

55 
2b 

40 

63.1 
42.2 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 

31 

36 
15 

54 
12 

62 

» 

55 
36 

66 
46 

72 
61 

76 
65 

71 
37 

54 

28 

68 

26 

62 
33 

65 
28 

70 
30 

70 
30 

72 
36 

73 
45 

75 
43 

59 
47 

66 
47 

74 
53 

67 
61 

72 
60 

73 
61 

68 
63 

67 
54 

54 
36 

50 
29 

56 
21 

27 

63.6 
39.7 

FAVETTEVILLE  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

55 
35 

35 
19 

53 
U 

62 
28 

59 
37 

66 
-1 

72 
60 

76 
65 

73 

41 

53 
27 

67 
3  0 

6  2 
33 

63 
31 

69 

32 

69 
34 

70 
47 

73 
46 

73 
52 

70 
46 

67 
45 

73 
58 

«9 
66 

73 

65 

70 

6  0 

68 
61 

67 
60 

61 
42 

49 

29 

55 
24 

32 

64.1 
41.9 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

48 

34 

38 
18 

53 
12 

58 
28 

5* 

36 

66 

38 

74 
59 

78 

65 

71 
38 

52 
26 

65 
31 

56 
32 

66 
34 

70 
33 

71 
3b 

72 
46 

74 

55 

72 
50 

58 
45 

67 
42 

74 

53 

69 
62 

73 

61 

68 

59 

69 
62 

67 
56 

57 

42 

50 
29 

54 
21 

31 

63.1 
41.2 

HARRISON 

MAX 
MIN 

55 
35 

37 
24 

55 

13 

56 
25 

56 
35 

64 

32 

74 

50 

76 
65 

74 

67 

67 
30 

63 
27 

58 
33 

62 
27 

67 
29 

70 
31 

71 
36 

73 
34 

72 

44 

65 
42 

65 
42 

75 

4  8 

67 
59 

75 
56 

43 

47 
32 

54 
27 

55 
35 

63.6 
37.9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 

29 

35 
20 

s: 

19 

56 
33 

54 

3  5 

63 
37 

72 
57 

76 

64 

74 

38 

50 
29 

6  6 

28 

57 
32 

61 
31 

67 
39 

71 

36 

73 
44 

72 
52 

69 
4  9 

4  9 
42 

65 
43 

75 
47 

67 
57 

71 
58 

74 
56 

71 
58 

66 

u 

55 
38 

47 
31 

54 

29 

56 

32 

62.1 
40.6 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
38 

38 

23 

5* 
12 

63 
24 

56 
35 

65 
44 

74 
58 

76 

65 

73 

46 

54 

28 

69 
26 

6  2 
29 

66 
26 

71 
28 

73 

30 

74 
36 

75 

5  1 

77 

44 

55 
46 

70 

4  7 

75 
52 

69 
59 

73 

58 

72 
59 

70 
60 

67 
59 

60 
42 

49 

30 

55 

2  0 

57 
31 

64.9 
40.3 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

56 
36 

38 

25 

55 
15 

57 
25 

57 
33 

68 

35 

75 
52 

78 

6  0 

77 

40 

62 
31 

64 

27 

59 
33 

6 1 

27 

6  5 
30 

7 1 

30 

36 

50 

42 

40 

42 

47 

53 

57 

56 

62 

64 

43 

30 

26 

30 

63.0 
39.2 

ROGERS 

MAX 
MIN 

55 
30 

38 
19 

54 
1  8 

55 
30 

55 
36 

68 

73 
58 

77 

64 

75 
41 

54 
25 

67 

60 

67 

70 
3  6 

72 

72 

74 

73 

62 

64 

75 

72 
5  8 

73 

72 

69 

67 

60 

58 

2  9 

58 

37 

64.7 
41.6 

SILOAM  SPRINGS 

•          •  * 

MAX 
MIN 

51 
35 

37 
19 

56 
13 

65 
29 

58 
3H 

69 

40 

74 
59 

79 

64 

71 
39 

55 
26 

69 
33 

62 
32 

66 
36 

70 
36 

72 
36 

73 
36 

75 

54 

75 

48 

60 
41 

70 
43 

75 

53 

69 
62 

75 

6  1 

69 
59 

69 
62 

6  8 
55 

56 
42 

51 

32 

56 
22 

32 

64,8 
41.2 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

57 
38 

40 
30 

55 
14 

59 
39 

64 
30 

77 
49 

77 
66 

75 
65 

71 
36 

64 
27 

61 
31 

60 
32 

74 
41 

75 
39 

75 
39 

63 
43 

63 

40 

73 
49 

73 
50 

67 

60 

75 
49 

72 
59 

68 
62 

66 
46 

51 
38 

55 
34 

60 
35 

65.4 
41.6 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 
MIN 

58 
38 

41 
29 

5: 

14 

64 
" 

5  6 
»1 

64 
29 

75 
47 

75 

63 

75 
5n 

71 
37 

63 
26 

62 
30 

63 
32 

67 
26 

69 
28 

71 
28 

74 

36 

76 
38 

75 
40 

59 
37 

67 
42 

68 
48 

66 
54 

76 
45 

70 
56 

6  8 

60 

66 

42 

37 

38 

32 

6 1 
34 

65.9 
38.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

60 
36 

40 
25 

58 

e 

57 
18 

58 
3  8 

67 

27 

76 
46 

77 
64 

76 
42 

71 
34 

67 
21 

62 
27 

64 

22 

73 
21 

72 
23 

74 
24 

74 
40 

79 
35 

69 

43 

67 
39 

77 

44 

72 
44 

69 
56 

76 
47 

70 
57 

6  9 
61 

67 
43 

51 
28 

58 

19 

62 
27 

67.1 
35.4 

GREERS  FERRY  OAM 

MAX 
MIN 

78 
40 

49 
29 

42 
19 

52 
20 

58 

2a 

52 
41 

63 
42 

74 
53 

73 
59 

76 
40 

59 
31 

66 

30 

64 

30 

65 
32 

70 
33 

71 
33 

72 
34 

73 
44 

76 
45 

59 
43 

61 
41 

75 
47 

72 
51 

68 
52 

73 
49 

70 
51 

67 
40 

53 
37 

54 
34 

62 
34 

64.9 
36.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

23 

-9 

U 

60 
21 

55 
39 

63 

29 

74 

51 

75 
62 

77 
61 

69 
37 

61 

25 

57 
31 

59 

30 

6  5 
27 

66 
29 

71 
29 

73 
43 

73 
39 

58 
39 

53 
30 

59 
42 

68 

50 

63 
55 

74 
50 

70 
58 

68 
59 

63 
44 

49 
36 

56 
30 

59 
35 

63.6 
36.6 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

59 
36 

40 
28 

57 
15 

57 
28 

53 

35 

65 
36 

73 
57 

75 
64 

79 
62 

69 
34 

65 

29 

63 
33 

63 
28 

70 
2  9 

70 

31 

72 
47 

74 

46 

77 
50 

69 
50 

63 
43 

75 
50 

71 
53 

6  8 
57 

73 
56 

69 
56 

67 
61 

64 
44 

50 
43 

SO 
28 

60 
33 

65.3 
42.1 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

69 
40 

44 
27 

37 
20 

54 
19 

57 
29 

55 
37 

66 
42 

76 
58 

76 
62 

74 
33 

50 
32 

64 
32 

60 
30 

60 

30 

66 
35 

68 
40 

72 

42 

74 
49 

75 
40 

51 
40 

61 
42 

70 
46 

71 
51 

68 
53 

75 
56 

71 
57 

66 
46 

49 

35 

49 
31 

55 
31 

62.8 
39.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

70 
39 

45 
27 

3  B 
16 

54 
17 

5  8 

2(1 

55 
32 

65 
42 

75 
59 

81 
63 

74 
34 

51 
29 

6  2 
29 

59 
28 

6  0 
2  8 

67 
26 

6  8 

32 

72 
35 

75 
44 

72 

41 

53 

41 

4  1 
44 

72 
49 

70 
53 

67 
52 

75 
55 

7  J 
57 

63 
46 

50 
36 

49 
31 

55 
32 

62.9 
38.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

38 

74 
64 

68 
37 

63 

27 

62 
35 

60 
29 

62 
32 

70 
31 

70 
36 

72 
5 1 

70 
54 

68 
43 

61 
44 

71 

71 
53 

66 
5  8 

73 
55 

68 
59 

68 

6  1 

65 
45 

50 

4  1 

57 
31 

60 
36 

63.6 
43.9 

YELLVILLE 

ft           •  • 

MAX 
MIN 

58 

38 
27 

10 

57 
21 

5  8 
39 

66 
28 

77 
47 

77 

66 

76 

61 

63 
33 

64 
24 

58 
28 

61 
23 

6  5 
24 

70 
26 

74 

27 

75 
38 

73 
37 

64 
42 

65 
40 

78 
44 

71 

45 

70 
56 

76 
47 

74 
56 

68 
60 

66 
45 

SO 
36 

56 
25 

56 
33 

65.4 
37.5 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

56 
39 

40 
28 

50 
16 

63 
26 

57 
44 

64 

33 

71 
57 

73 
61 

73 
61 

71 
41 

60 
32 

59 
37 

60 
32 

62 
32 

66 

33 

71 
35 

73 
46 

79 
48 

65 
39 

"■7 

39 

63 
45 

68 
52 

66 
53 

73 
48 

70 
54 

68 

6  0 

66 
46 

52 
38 

57 
31 

59 
35 

63.7 
41.4 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

63 
41 

41 

32 

52 
18 

65 
26 

57 
41 

66 

•.; 

73 
55 

72 
62 

76 
5  9 

73 
44 

6  2 
36 

61 
42 

60 
37 

64 

33 

69 
33 

70 
34 

74 
41 

77 
46 

65 
45 

5  8 
45 

74 

46 

70 
51 

70 
55 

73 
44 

72 
52 

7  0 
60 

66 
48 

34 
39 

60 
30 

62 
34 

65.6 
42.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

61 
38 

48 
28 

52 
19 

62 
28 

57 

40 

65 
34 

7- 
54 

76 
64 

74 

61 

71 
38 

65 
28 

6  3 
35 

59 
40 

67 
29 

71 
33 

68 
31 

72 
51 

79 
52 

69 
41 

60 
40 

71 
46 

67 
48 

6  4 

55 

74 
49 

68 
55 

67 
60 

66 
45 

60 
36 

56 
31 

60 
38 

65.5 
41.6 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

61 
38 

42 
31 

53 
14 

63 
23 

59 
42 

66 
30 

75 
51 

75 
65 

76 

6  0 

73 
40 

63 
27 

63 

3  'J 

60 
33 

67 
26 

69 
27 

72 
29 

74 
4t 

79 
42 

71 
41 

61 
37 

69 

47 

71 

44 

66 
55 

76 
45 

70 
55 

69 
59 

68 

47 

53 
38 

58 
34 

60 
29 

66.  1 
39.4 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
40 

41 

31 

49 
21 

65 
26 

56 
-5 

6  7 
-0 

74 
57 

69 
60 

76 
60 

71 
43 

61 

34 

61 
40 

64 
38 

64 
33 

67 
34 

70 
35 

73 
44 

76 

50 

70 
42 

60 
43 

72 
47 

t  9 
54 

18 
54 

72 
46 

72 
54 

69 
60 

66 
49 

53 
36 

38 

32 

60 
35 

65.2 
42.8 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
42 

43 
29 

46 
22 

63 
31 

57 
-5 

66 
40 

70 

54 

71 

61 

74 
60 

71 
49 

63 
37 

59 
39 

60 
37 

64 

35 

68 
37 

70 
40 

72 
46 

79 
54 

66 
41 

60 
36 

57 
49 

6  6 

SO 

64 

51 

70 
46 

71 

97 

71 
59 

66 
46 

52 
37 

57 

32 

54 
38 

63.8 
43.3 

CORNING 

MAX 

MIN 

57 
38 

38 
27 

50 
17 

62 

26 

59 
37 

63 
34 

71 
55 

73 
62 

73 
61 

69 

40 

61 

32 

53 
34 

54 

32 

6  3 
29 

67 
32 

70 
33 

71 
45 

75 
48 

60 
37 

55 
31 

68 
46 

69 
45 

65 
52 

71 
48 

69 
56 

68 
59 

66 
44 

52 
37 

57 
31 

61 
35 

63.1 

40.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

66 
40 

48 
28 

48 

20 

64 

31 

6* 

45 

66 
38 

71 
53 

73 
61 

71 

58 

71 
44 

68 

35 

58 
38 

58 
34 

61 
34 

66 
36 

70 
37 

71 
•  4 

76 

55 

70 
39 

66 
38 

61 

46 

68 
49 

67 
51 

71 
47 

70 
55 

69 
5  9 

65 
46 

57 
36 

54 

30 

54 
39 

64.8 
42.3 

KEISER 

MAX 
MIN 

78 
41 

46 
29 

39 

20 

46 

22 

62 
30 

59 
40 

66 
47 

71 
56 

70 
58 

74 

50 

55 
38 

60 
38 

57 
39 

58 
34 

61 
36 

62 
37 

69 

38 

71 
48 

79 
43 

54 
37 

56 
44 

59 
49 

66 

52 

65 
** 

71 
47 

72 
58 

72 
50 

52 
36 

31 
31 

55 
33 

62.0 
40.9 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

76 
42 

46 
29 

48 

20 

62 
25 

6  0 

46 

68 
45 

73 
54 

72 
61 

73 
5  9 

44 

38 

40 

39 

!  7 

38 

69 
36 

7  3 
46 

77 
51 

74 
42 

59 

41 

62 
46 

68 

52 

67 

52 

71 
45 

72 
S3 

70 
60 

70 

32 
42 

56 
33 

56 
38 

65.2 
43.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

60 
42 

42 
31 

50 
22 

63 

30 

5  9 
69 

71 
40 

73 
56 

72 
63 

78 
63 

73 
43 

62 
35 

6C 
40 

60 
38 

64 

36 

66 
35 

70 
42 

73 
47 

79 
53 

71 

45 

59 
44 

71 

SO 

71 
52 

68 

S3 

73 
49 

70 
56 

68 
61 

67 
«9 

52 

36 

58 
36 

60 
39 

63.4 
44.3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

62 
40 

43 
29 

46 
21 

61 
28 

59 
44 

65 
38 

71 
55 

74 

62 

72 
55 

71 
43 

58 
36 

57 
36 

59 
40 

6C 
>7 

65 
3a 

70 
39 

71 
45 

75 
52 

70 
42 

57 
37 

59 
47 

67 
48 

66 
52 

70 

46 

71 
55 

69 
60 

6  7 
42 

56 
37 

55 
33 

56 
40 

63,4 
42.6 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Of  Month 

■ 

01 

Station 

p 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

60 

44 

49 

60 

55 

59 

70 

73 

72 

70 

59 

57 

61 

61 

63 

68 

71 

75 

62 

54 

60 

67 

64 

71 

69 

67 

65 

52 

56 

59 

62.4 

MIN 

40 

28 

2  0 

24 

43 

34 

50 

62 

60 

41 

32 

37 

33 

35 

36 

36 

39 

43 

39 

35 

43 

49 

53 

48 

56 

5-. 

46 

38 

33 

41 

40.9 

SEARCY 

MAX 

68 

43 

52 

63 

60 

66 

73 

72 

76 

73 

62 

61 

61 

65 

69 

72 

75 

77 

69 

57 

75 

70 

67 

73 

70 

70 

68 

53 

60 

63 

66.  1 

MIN 

43 

32 

20 

28 

46 

44 

51 

63 

56 

45 

34 

42 

37 

35 

33 

34 

45 

46 

45 

46 

44 

50 

55 

45 

54 

60 

48 

38 

31 

35 

42,9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

48 

40 

46 

62 

56 

62 

71 

73 

72 

61 

60 

58 

60 

63 

66 

69 

72 

75 

54 

55 

61 

68 

65 

72 

68 

68 

58 

52 

57 

60 

61.8 

#          •  # 

MIN 

35 

25 

20 

28 

37 

37 

56 

62 

60 

37 

34 

37 

35 

34 

35 

36 

46 

50 

38 

35 

49 

51 

52 

49 

55 

57 

42 

37 

31 

35 

41.2 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

MAX 

MIN 

BOONEVILLE 

MAX 

67 

43 

55 

73 

63 

66 

80 

79 

78 

58 

69 

67 

70 

72 

74 

79 

78 

83 

70 

70 

80 

75 

76 

78 

74 

70 

66 

57 

60 

63 

69.8 

MIN 

41 

26 

1  2 

27 

45 

4  r 

54 

66 

48 

32 

3  0 

3  3 

3  1 

29 

29 

35 

44 

39 

50 

49 

48 

59 

58 

58 

60 

64 

3 1 

23 

31 

41.4 

CLARKSVILLE 

MAX 

62 

42 

56 

62 

61 

62 

78 

78 

76 

61 

66 

66 

66 

69 

68 

73 

76 

78 

70 

62 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

62 

55 

60 

65 

66.8 

M  I  N 

39 

2  8 

1  5 

29 

46 

48 

55 

64 

5  1 

35 

33 

37 

31 

33 

34 

37 

46 

45 

52 

49 

51 

55 

56 

56 

58 

62 

47 

25 

33 

42.8 

DARDANELLE 

MAX 

61 

45 

57 

63 

61 

64 

76 

74 

74 

71 

66 

64 

65 

68 

66 

73 

74 

78 

67 

63 

74 

74 

70 

73 

74 

70 

67 

58 

60 

65 

67.2 

MIN 

41 

30 

1  5 

25 

46 

47 

49 

60 

6  3 

37 

3  1 

34 

29 

30 

30 

31 

41 

39 

52 

49 

48 

50 

53 

51 

56 

62 

49 

39 

30 

32 

41.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

54 

33 

4S 

51 

65 

66 

66 

62 

60 

55 

62 

64 

64 

67 

69 

70 

65 

60 

67 

62 

64 

64 

62 

61 

56 

46 

55 

59 

60,0 

MIN 

31 

2  0 

20 

39 

53 

59 

58 

28 

38 

3  8 

40 

48 

44 

48 

50 

42 

47 

54 

57 

57 

2  5 

3 1 

43 

43.5 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

41 

59 

68 

61 

71 

78 

80 

78 

53 

67 

65 

67 

69 

70 

76 

75 

79 

60 

70 

78 

75 

76 

74 

73 

70 

57 

56 

56 

59 

67.0 

MIN 

33 

2  0 

1  5 

29 

45 

50 

53 

65 

4  1 

33 

34 

36 

35 

35 

36 

39 

44 

4 

5 

49 

54 

55 

60 

56 

3 1 

27 

31 

41.5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

59 

39 

55 

62 

62 

6  6 

74 

77 

75 

51 

68 

64 

68 

70 

69 

73 

75 

77 

71 

65 

74 

70 

75 

71 

70 

70 

62 

54 

60 

61 

66.2 

MIN 

38 

2  3 

25 

42 

47 

60 

65 

5  1 

30 

2  7 

34 

29 

3 1 

30 

32 

42 

40 

53 

49 

42 

61 

62 

57 

60 

42 

33 

24 

30 

42.0 

HECTOR 

MAX 

55 

39 

52 

58 

56 

77 

75 

66 

65 

68 

67 

70 

68 

77 

74 

76 

69 

58 

70 

70 

69 

71 

70 

68 

63 

53 

58 

63 

65.2 

MIN 

37 

26 

1  6 

26 

4  1 

44 

57 

36 

34 

29 

32 

31 

33 

33 

44 

42 

47 

45 

46 

54 

52 

58 

59 

44 

3 1 

2 1 

29 

39.3 

MENA 

MAX 

64 

55 

65 

61 

70 

73 

73 

73 

68 

7  1 

64 

67 

68 

70 

70 

71 

69 

64 

68 

70 

72 

70 

67 

71 

68 

65 

53 

62 

64 

66.2 

MIN 

38 

2  2 

I  9 

32 

49 

52 

61 

64 

6  3 

31 

3  5 

45 

36 

36 

35 

42 

47 

50 

53 

49 

4  9 

60 

61 

59 

60 

60 

43 

34 

2  8 

36 

45.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

68 

70 

62 

63 

64 

61 

61 

64 

62 

60 

58 

44 

49 

56 

MIN 

59 

55 

44 

43 

49 

54 

50 

56 

59 

56 

26 

3 1 

39 

OZARK 

MAX 

69 

43 

58 

63 

63 

69 

77 

79 

76 

54 

64 

65 

68 

71 

70 

74 

75 

78 

66 

68 

76 

72 

75 

72 

76 

69 

60 

56 

58 

65 

67,6 

MIN 

39 

2  6 

1  7 

30 

38 

48 

55 

63 

50 

34 

34 

4  0 

33 

35 

40 

38 

45 

55 

58 

58 

61 

60 

46 

36 

27 

34 

43.4 

PARIS 

MAX 

51 

44 

49 

69 

63 

6B 

78 

79 

76 

69 

62 

64 

63 

69 

71 

76 

77 

79 

70 

69 

78 

77 

76 

75 

75 

72 

68 

56 

57 

64 

68.2 

MIN 

RUSSELLV I LLE  4  N 

MAX 

63 

43 

55 

61 

61 

63 

78 

75 

77 

72 

67 

66 

69 

70 

69 

73 

76 

78 

73 

62 

73 

72 

70 

74 

74 

71 

64 

56 

59 

64 

67.6 

MIN 

38 

27 

18 

24 

42 

4  i 

44 

56 

58 

3  3 

29 

33 

27 

29 

29 

30 

36 

36 

48 

45 

44 

44 

50 

48 

51 

58 

44 

3 1 

24 

29 

38.3 

SUBIACO 

MAX 

61 

42 

55 

67 

62 

6  6 

76 

77 

77 

53 

66 

64 

68 

70 

70 

75 

77 

77 

69 

64 

77 

75 

74 

72 

74 

71 

66 

54 

57 

63 

67,3 

MIN 

42 

2b 

18 

30 

46 

46 

57 

64 

52 

33 

35 

40 

35 

35 

38 

37 

47 

45 

51 

48 

48 

55 

58 

55 

58 

65 

43 

35 

34 

36 

43.7 

WALDRON 

MAX 

81 

44 

(-0 

67 

62 

69 

75 

80 

77 

72 

71 

69 

68 

72 

73 

75 

76 

75 

71 

72 

76 

75 

73 

73 

73 

72 

68 

55 

61 

63 

69.9 

MIN 

40 

24 

13 

26 

46 

49 

53 

68 

67 

33 

30 

37 

30 

3  0 

2a 

32 

46 

40 

49 

50 

44 

61 

62 

59 

57 

64 

52 

37 

23 

32 

*2.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

52 

34 

50 

58 

56 

67 

69 

67 

60 

62 

63 

65 

65 

67 

70 

71 

68 

61 

68 

62 

68 

65 

63 

62,2 

"          *  * 

MIN 

31 

19 

20 

36 

39 

53 

59 

58 

25 

36 

40 

46 

44 

47 

49 

53 

47 

42 

49 

54 

56 

54 

58 

30 

34 

42 

43,2 

CENTRAL  05 

alum  fork 

MAX 

75 

43 

56 

63 

59 

71 

75 

72 

73 

73 

68 

65 

64 

69 

71 

72 

74 

75 

72 

66 

75 

70 

67 

73 

72 

70 

67 

53 

59 

65 

67.6 

MIN 

*' 

29 

**1 

4  b 

58 

64 

61 

38 

39 

3  7 

3  5 

34 

37 

45 

47 

50 

4  3 

48 

56 

56 

49 

5  3 

58 

47 

38 

36 

37 

43,8 

BENTON 

MAX 

72 

-5 

52 

65 

61 

75 

76 

71 

76 

73 

66 

63 

63 

66 

69 

72 

75 

74 

72 

66 

76 

69 

71 

74 

74 

73 

68 

56 

63 

66 

68.1 

MIN 

4 1 

30 

* 

24 

47 

45 

5  1 

64 

68 

40 

'32 

36 

32 

30 

29 

30 

37 

43 

48 

4  7 

43 

47 

54 

54 

46 

57 

47 

38 

25 

33 

41,1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

81 

50 

42 

55 

64 

57 

72 

77 

72 

75 

58 

68 

64 

68 

69 

71 

72 

74 

74 

60 

66 

74 

72 

68 

74 

74 

72 

55 

56 

61 

66.5 

MIN 

42 

3 1 

1  7 

19 

2  9 

49 

50 

59 

5  6 

39 

32 

36 

31 

32 

30 

31 

32 

38 

43 

50 

4i» 

48 

5  3 

49 

49 

55 

50 

37 

27 

28 

39.6 

CONWAY 

MAX 

70 

44 

55 

61 

60 

70 

76 

73 

76 

73 

64 

63 

63 

69 

68 

73 

75 

79 

69 

60 

75 

73 

70 

74 

75 

71 

67 

55 

59 

63 

67.4 

MIN 

43 

32 

1  7 

27 

49 

46 

57 

6  1 

6  1 

41 

31 

35 

32 

3  1 

30 

33 

41 

40 

51 

48 

45 

51 

56 

50 

52 

62 

49 

32 

3 1 

34 

42.3 

GREENBRIER 

MAX 

60 

41 

55 

63 

5  8 

69 

74 

74 

'7 

71 

65 

63 

65 

70 

70 

72 

75 

78 

62 

61 

74 

72 

68 

72 

72 

69 

66 

55 

59 

64 

66.5 

MIN 

39 

30 

1  4 

24 

45 

44 

50 

59 

57 

40 

32 

35 

30 

28 

29 

32 

37 

41 

51 

45 

42 

49 

52 

47 

50 

6  1 

46 

33 

25 

31 

39,9 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 

73 

54 

55 

63 

59 

70 

75 

70 

74 

67 

67 

67 

68 

71 

70 

72 

74 

72 

70 

66 

75 

70 

68 

74 

72 

70 

67 

57 

62 

66 

67.9 

MIN 

40 

29 

2  H 

36 

50 

4  8 

6  1 

64 

62 

40 

39 

45 

33 

39 

39 

47 

54 

60 

51 

48 

52 

60 

60 

56 

60 

62 

47 

39 

38 

43 

47,5 

LEOLA 

MAX 

65 

44 

55 

66 

62 

78 

79 

72 

79 

71 

61 

64 

62 

68 

70 

73 

76 

75 

64 

66 

79 

72 

74 

76 

76 

74 

66 

56 

62 

66 

68.4 

MIN 

43 

32 

1  7 

26 

54 

49 

60 

65 

6  3 

45 

34 

39 

34 

30 

28 

32 

37 

53 

49 

49 

45 

52 

59 

46 

50 

62 

48 

35 

29 

32 

43.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

43 

53 

65 

60 

75 

77 

71 

77 

61 

63 

62 

61 

67 

67 

72 

75 

75 

59 

63 

76 

71 

71 

73 

73 

70 

59 

56 

59 

64 

65.6 

MIN 

39 

30 

2  1 

28 

46 

4  7 

58 

6  1 

6  I 

39 

39 

42 

39 

37 

33 

37 

43 

50 

50 

48 

48 

53 

52 

46 

49 

57 

45 

41 

40 

37 

43.9 

MALVERN 

MAX 

68 

42 

52 

62 

58 

74 

73 

72 

74 

69 

65 

64 

62 

65 

68 

70 

74 

73 

68 

64 

72 

68 

68 

74 

72 

71 

65 

56 

63 

67 

66.4 

MIN 

39 

36 

1  * 

22 

48 

4  5 

49 

54 

56 

38 

30 

37 

30 

27 

26 

28 

32 

42 

48 

44 

4  1 

44 

50 

47 

45 

56 

45 

29 

24 

34 

38.7 

MORRILTON 

MAX 

65 

4  5 

58 

62 

60 

70 

75 

73 

75 

72 

64 

65 

62 

68 

66 

74 

75 

80 

70 

65 

75 

73 

70 

75 

75 

70 

68 

58 

60 

65 

67.8 

MIN 

31 

I  9 

28 

50 

45 

57 

63 

6  1 

40 

34 

40 

32 

32 

34 

35 

44 

42 

52 

48 

48 

55 

55 

53 

54 

63 

49 

39 

34 

36 

43.9 

NIMROD  DAM 

MAX 

82 

50 

43 

60 

6v7 

65 

68 

77 

73 

76 

59 

66 

63 

65 

69 

70 

72 

73 

76 

68 

65 

75 

74 

69 

74 

75 

69 

60 

56 

60 

67.3 

MIN 

44 

2  6 

16 

20 

32 

41 

48 

63 

62 

36 

29 

32 

32 

31 

32 

31 

35 

42 

46 

48 

46 

48 

60 

51 

55 

61 

49 

36 

32 

33 

40.6 

PERRY 

MAX 

70 

50 

57 

65 

60 

74 

76 

72 

77 

76 

70 

68 

64 

68 

70 

74 

75 

75 

65 

70 

75 

76 

71 

76 

76 

71 

68 

57 

61 

67 

69.1 

MIN 

39 

36 

16 

28 

54 

49 

57 

62 

59 

41 

30 

30 

30 

29 

29 

31 

40 

51 

50 

50 

44 

51 

54 

50 

57 

61 

50 

42 

25 

34 

42.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

75 

45 

54 

67 

61 

78 

77 

72 

77 

70 

61 

63 

61 

66 

70 

73 

77 

75 

65 

64 

73 

69 

71 

75 

75 

71 

69 

56 

62 

65 

67.9 

.  . 

MIN 

43 

32 

18 

29 

49 

47 

55 

64 

61 

45 

35 

3  7 

37 

36 

35 

41 

45 

57 

47 

47 

48 

55 

55 

49 

53 

60 

48 

35 

30 

38 

44.4 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

74 

44 

51 

65 

68 

77 

78 

74 

80 

75 

62 

65 

57 

67 

70 

71 

76 

79 

70 

58 

76 

74 

72 

69 

78 

70 

69 

54 

56 

62 

68.0 

MIN 

42 

33 

17 

30 

51 

45 

59 

62 

60 

51 

40 

45 

39 

36 

31 

37 

44 

58 

47 

47 

43 

55 

55 

51 

53 

59 

50 

37 

29 

33 

44,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER 


Station 

Day  Ol  Month 

f 

1  2 

3 

4 

S  j 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

17 

lb 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

BR1NKLEY 

MAX 
MIN 

80 
42 

48 
31 

44 

20 

51 
24 

60 
32 

66 
40 

73 
54 

76 
58 

73 
60 

78 
48 

58 
37 

63 
40 

63 
37 

55 
37 

64 
32 

69 

35 

73 
40 

76 

48 

76 
45 

57 
43 

59 
45 

78 

50 

74 

'2 

73 

48 

73 
53 

70 
54 

60 
40 

60 
36 

54 
31 

59 

33 

65.4 
41.3 

CABOT  4  Sw 

MAX 
MIN 

59 
42 

43 

32 

57 
20 

63 
28 

59 
47 

72 

4* 

74 
54 

72 
62 

75 
63 

71 
43 

63 
38 

61 
4  3 

59 
37 

66 

33 

67 
35 

71 
36 

75 

42 

77 

48 

66 
49 

58 
47 

74 
47 

70 
55 

6  9 
56 

72 
48 

74 
52 

69 
57 

58 
4  6 

54 
36 

58 
35 

63 
36 

65,6 
43.7 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

76 
42 

47 
34 

50 
24 

66 
27 

62 
48 

75 
47 

77 
59 

76 
62 

77 
61 

74 
48 

62 

40 

62 

-6 

63 
39 

65 
37 

69 
36 

72 
38 

76 
43 

73 

sa 

70 
50 

6  0 
46 

76 
45 

7* 

55 

70 
55 

72 
50 

73 
52 

70 
62 

67 
50 

55 
40 

57 
37 

63 
39 

67.6 
45.7 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

78 
45 

45 
33 

50 
22 

64 
33 

60 
47 

72 

-6 

75 
58 

74 
65 

77 
67 

75 
47 

61 
40 

60 
43 

59 
39 

64 

39 

68 
36 

71 
39 

75 
50 

76 
57 

71 
46 

60 

46 

76 
47 

71 
56 

69 
57 

70 
56 

72 
38 

76 
67 

69 
51 

54 
41 

60 
33 

65 
38 

67.2 
46.7 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

69 
43 

43 
31 

48 
18 

65 
30 

56 
47 

7* 
49 

77 
45 

73 
62 

77 
61 

74 

47 

65 
41 

63 
3  9 

56 
38 

67 
32 

69 
38 

71 
40 

74 
51 

77 
5  6 

65 
45 

61 
44 

75 
48 

71 
55 

67 
54 

72 
52 

74 
56 

70 
60 

66 
49 

54 

37 

38 

27 

63 

35 

66.3 
44.3 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

78 
»0 

47 

30 

40 
14 

49 
17 

64 

30 

61 

30 

75 
48 

77 
57 

76 
58 

78 
53 

58 
38 

63 

40 

65 
41 

56 
36 

66 
36 

70 
37 

71 

46 

75 
49 

75 
46 

62 
44 

60 
42 

76 
46 

ro 

50 

73 
48 

70 
51 

73 
54 

70 
44 

46 
36 

52 
31 

56 
30 

65.1 
40.7 

KEO 

MAX 
MIN 

68 
43 

45 

32 

53 
19 

65 
27 

60 
48 

76 
-5 

76 
51 

71 

62 

If 
61 

72 
43 

63 
36 

63 
40 

57 
37 

66 
33 

69 
32 

73 
35 

75 
43 

76 

54 

70 
45 

61 
46 

78 
44 

71 
52 

71 

55 

71 
44 

74 

47 

70 
56 

6  1 
4b 

55 
34 

60 
30 

64 
35 

67.3 
42.6 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

68 
<>0 

41 

30 

48 
16 

65 

55 
46 

74 

45 

76 
54 

73 
60 

78 

57 

74 
-6 

57 
38 

63 
41 

57 
37 

64 

33 

69 
34 

71 
37 

74 
45 

73 

53 

67 
45 

67 
42 

77 
45 

72 
54 

67 

60 

72 
47 

74 
51 

71 
57 

68 
47 

53 
32 

57 

2a 

61 

32 

66.4 
42.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

79 
44 

46 
34 

43 
20 

50 
21 

67 
33 

57 

47 

77 
41 

79 
57 

75 
58 

78 

51 

61 
40 

64 
42 

65 
41 

58 
39 

68 
36 

70 
36 

73 

40 

75 
43 

77 
46 

61 
45 

60 
45 

78 
50 

78 
49 

78 
49 

74 
49 

75 
49 

74 
49 

53 
38 

54 

30 

56 
3 1 

66,8 
41.8 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

70 

46 
3  3 

52 
21 

65 
31 

59 
49 

75 
-8 

78 
56 

72 
60 

79 

59 

72 
47 

63 
43 

64 

44 

57 
39 

66 
3  6 

70 
36 

73 
42 

76 
48 

75 
58 

68 
48 

61 
42 

78 
48 

75 
55 

70 
5' 

70 
51 

74 
54 

70 
60 

6  6 
49 

55 
37 

59 
29 

65 
38 

67.4 
45,3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

78 
44 

-7 

32 

42 
19 

50 
23 

64 

35 

55 
4  r 

76 
50 

78 
59 

72 
60 

78 
49 

57 
42 

6  4 

44 

63 
39 

57 

3  6 

66 
36 

68 
41 

70 

46 

75 
1  1 

73 
47 

59 
46 

59 
47 

75 
51 

73 

53 

68 

50 

69 
52 

73 
58 

69 
'4 

55 
36 

53 
29 

56 

34 

64.7 
43,7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

60 
42 

49 

32 

49 
22 

66 

30 

59 

70 

72 

71 

7  6 

75 
43 

66 
46 

65 
44 

38 

6  4 

34 

66 

35 

70 
35 

73 
40 

76 

52 

67 
47 

64 
44 

76 
44 

68 
45 

67 
48 

70 
53 

74 
59 

70 
60 

6  6 
46 

56 
38 

54 
33 

55 
34 

66.0 
41.8 

WYNNE 

Ran 

MAX 
MIN 

53 

41 

32 

47 
20 

60 
33 

58 
47 

70 
43 

73 
55 

76 
59 

76 
63 

71 
37 

62 
39 

62 
39 

60 
39 

69 
36 

73 

34 

76 
34 

77 
45 

76 
45 

44 

6  7 
41 

78 

47 

76 
48 

72 

48 

74 
48 

75 
58 

70 
60 

68 

51 
37 

56 

33 

60 

66.4 
43.1 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

69 
42 

-5 
24 

58 
18 

67 
30 

62 
54 

76 
51 

77 
64 

78 
64 

74 
64 

67 
35 

73 
37 

66 
43 

71 
36 

71 
3  4 

71 
32 

73 
35 

76 
39 

73 
44 

66 
52 

70 
54 

75 
54 

77 
60 

75 
61 

74 
58 

75 
53 

71 
60 

6  5 

46 

59 
30 

62 
25 

67 
35 

69.5 
44.5 

DIERK5 

MAX 
MIN 

67 
42 

45 

23 

57 
16 

68 
28 

62 
54 

77 
53 

77 
60 

77 
58 

7- 

58 

67 
38 

73 
36 

60 

42 

70 
34 

72 
31 

72 
30 

73 
33 

76 
38 

72 
42 

62 
48 

70 
50 

76 
48 

76 
54 

75 
67 

75 
53 

73 
52 

72 
53 

67 
49 

58 
28 

64 

25 

68 

31 

69.2 
42.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

78 
44 

5  2 
27 

43 
19 

55 
27 

70 
36 

70 
49 

78 
52 

77 
63 

75 
62 

74 
42 

61 

40 

64 
44 

65 

3a 

66 
36 

67 
33 

69 
34 

72 
36 

77 
44 

77 
54 

60 
50 

70 
50 

78 
54 

'5 
59 

74 
51 

76 
54 

77 
58 

74 
47 

56 
34 

58 
28 

62 
31 

68.3 
43.2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

74 
42 

42 

25 

58 
15 

65 
26 

59 
39 

70 

48 

75 
49 

73 
61 

75 
64 

69 
34 

69 

30 

71 
34 

69 
29 

68 
29 

68 
28 

73 
30 

73 
38 

'4 

34 

69 
49 

69 
47 

74 
44 

74 
47 

6  9 
63 

74 
54 

73 
60 

72 
61 

67 
48 

55 
37 

62 
24 

67 
32 

68.3 
40,9 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
42 

52 
3C 

46 
18 

56 
21 

66 

35 

60 
52 

77 
53 

77 
59 

74 
58 

74 
41 

63 
36 

7  2 
4/ 

69 
38 

'1 
33 

72 
31 

72 
33 

73 
35 

75 
39 

69 
51 

63 
47 

69 
47 

76 
52 

75 
55 

73 
51 

74 
51 

75 
54 

74 
49 

55 
28 

59 
23 

65 
25 

68.3 
41.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MlN 

80 
42 

53 
21 

43 
15 

55 

27 

65 
49 

62 
48 

76 
59 

75 
60 

74 
60 

77 
35 

58 

35 

64 

44 

62 
38 

6' 

35 

70 
35 

69 
35 

71 
37 

74 
43 

74 
47 

58 
47 

66 
49 

75 
47 

75 
55 

73 
51 

75 
49 

70 

55 

71 
42 

55 
29 

57 

26 

62 

33 

66,6 
41,6 

OKAY 

MAX 
MIN 

78 
44 

47 

23 

55 
20 

70 
32 

69 
54 

79 
51 

78 
63 

73 
65 

75 

63 

74 
41 

71 
40 

70 

40 

68 

39 

69 
37 

70 
34 

73 
36 

76 
41 

'8 

46 

75 
53 

70 
53 

76 
55 

77 
61 

75 

6, 

77 
55 

77 
57 

74 
62 

71 

48 

60 
36 

62 
30 

69 
38 

71.2 
46,0 

STAMPS 

MAX 
MIN 

65 
43 

2  8 

56 

20 

70 
33 

75 

52 

81 
56 

78 
61 

77 
64 

74 

6  1 

73 
42 

68 
44 

66 

4  r 

68 
38 

6  | 

70 
32 

72 
40 

77 
43 

77 
57 

70 
55 

70 
5  2 

76 
53 

74 
58 

75 
'9 

76 
54 

76 
55 

73 
60 

68 

48 

58 

32 

63 
27 

66 
36 

70.2 
46.2 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 
•           •  # 

MAX 

MIN 

59 
40 

44 

29 

57 
23 

71 
34 

73 
54 

6  3 
54 

79 
64 

78 
67 

76 

60 

60 
41 

70 
43 

6  8 
47 

69 
40 

6  9 

39 

70 
37 

73 
45 

78 
49 

79 
59 

66 
56 

72 
54 

77 
62 

78 
62 

'5 
63 

76 
58 

78 
60 

76 
57 

56 
41 

59 
35 

63 
36 

69 
42 

70.0 
46.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

69 
45 

-8 

30 

56 

20 

66 

30 

65 
52 

77 
48 

78 
54 

73 
62 

77 
6  1 

76 
44 

64 
38 

65 
44 

64 
38 

68 
36 

68 
32 

72 
35 

76 

39 

75 

-9 

72 
50 

67 
47 

78 
45 

75 
53 

72 
57 

74 
52 

75 
50 

74 
58 

68 

48 

56 
37 

63 
29 

66 

33 

69.2 
43.8 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

79 

45 
35 

56 
20 

69 
30 

74 

52 

6L 
51 

80 
61 

79 
62 

79 

63 

77 
54 

63 
42 

67 
44 

66 
3b 

69 

34 

71 
32 

73 
36 

78 
42 

'7 

55 

75 
47 

70 
52 

ac 
49 

79 
57 

75 
56 

76 
50 

77 
54 

76 
59 

72 
53 

56 

36 

64 
32 

67 
38 

71.7 
46.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
38 

44 

2  3 

56 

20 

70 
30 

75 

52 

80 
6( 

81 
56 

80 
64 

75 
61 

70 

47 

67 
46 

68 
46 

66 
39 

1  J 
34 

71 
31 

72 
37 

76 
41 

76 

'4 

62 
55 

70 
50 

80 
62 

74 

52 

76 
5' 

75 
48 

75 
50 

75 
59 

59 

41 

58 

33 

63 
29 

67 
34 

69.7 
44.2 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

73 
44 

46 

33 

54 
21 

65 
29 

70 
52 

77 
50 

78 
58 

75 
63 

76 
61 

73 

48 

57 
41 

65 
45 

62 
39 

67 
36 

70 

32 

72 
*l 

75 
44 

75 
56 

70 
49 

67 

5  0 

78 

50 

74 

53 

75 

61 

74 
52 

75 
50 

74 

60 

66 

50 

57 
36 

62 

33 

65 
34 

69.0 
43.7 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MlN 

73 
40 

45 

29 

57 
18 

70 
32 

75 
55 

8  J 
48 

79 

60 

79 

61 

76 
61 

74 

45 

69 
43 

67 
45 

66 
39 

68 

34 

72 
30 

73 
37 

76 
45 

78 
50 

74 
58 

75 

58 

77 
54 

77 
57 

73 
62 

71 

46 

59 
30 

65 

25 

68 

35 

71.0 
44,4 

morobay  lock  and  dam  e 

MAX 
MIN 

50 
45 

45 

35 

56 
19 

69 
28 

74 

50 

79 
49 

80 
54 

79 
59 

79 
61 

67 
53 

61 
43 

67 
46 

67 
37 

'0 
34 

73 
30 

75 
35 

78 

41 

76 
55 

72 
55 

ro 

52 

80 
50 

74 
52 

75 

6  0 

75 
48 

77 
53 

76 
62 

6  8 

53 

58 
29 

64 

25 

69 
35 

70.1 
44,9 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

67 
43 

46 
29 

55 
20 

71 
31 

70 
54 

78 

4  9 

75 
64 

79 
61 

75 
61 

71 
45 

62 
41 

65 
46 

65 
39 

6| 

40 

70 
36 

73 
38 

78 
44 

75 
53 

69 
52 

70 
50 

79 
51 

74 
57 

75 

56 

77 
53 

77 
54 

76 
61 

65 
47 

60 
32 

64 
31 

67 
38 

69.9 
45.9 

SPARKMAN  3  wSw 

MAX 
MIN 

65 
45 

47 
32 

53 
18 

66 

27 

77 
50 

77 
61 

74 

60 

76 
59 

75 

40 

61 
38 

60 
41 

64 
37 

67 

30 

68 
28 

74 

32 

75 
38 

73 
43 

6, 
48 

68 
51 

76 
43 

78 
45 

75 
58 

71 

50 

56 
39 

62 
26 

65 
31 

6a. 2 

41.2 

WARREN 

»           #  » 

MAX 
MIN 

66 
42 

-7 

30 

54 
19 

68 

30 

74 
51 

79 
50 

80 
57 

77 
62 

79 
61 

74 
50 

60 
42 

6  . 
44 

66 
37 

71 
37 

72 
36 

74 
42 

77 
42 

75 
58 

70 
50 

68 
49 

ao 

50 

75 

53 

80 
58 

74 
48 

77 
47 

76 
51 

7C 
48 

57 

37 

63 
34 

67 
35 

70.6 
45.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

66 
43 

45 
36 

55 
20 

67 
30 

73 
49 

7a 

50 

80 
56 

76 
62 

78 
61 

72 
57 

62 
48 

70 
46 

67 
41 

71 
37 

72 
35 

73 

40 

76 
45 

'8 
56 

71 
55 

64 

50 

78 
48 

73 
53 

72 
56 

74 

46 

74 
51 

75 
59 

'1 

5  2 

57 

2a 

60 
25 

66 
36 

69.6 
45.6 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MlN 

72 
43 

-3 
34 

53 
16 

66 

30 

74 
48 

79 
46 

79 
56 

78 
61 

79 

6  0 

74 
57 

59 
45 

69 
44 

63 
45 

67 
39 

70 
33 

72 
36 

77 

44 

*- 
58 

74 
49 

66 
46 

79 
47 

73 
52 

PI 
54 

'1 

47 

77 
51 

74 

60 

71 

50 

5  6 
35 

59 
29 

65 

32 

69.6 
44,9 

See  Reference  NoIm  Following  Station  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUMAS 

MAX 

MIN 

EUDORA 

MAX 

70 

45 

54 

70 

78 

83 

80 

82 

83 

75 

62 

66 

67 

68 

72 

76 

80 

8 1 

72 

80 

8 1 

73 

75 

75 

74 

71 

61 

66 

72 

3 

MIN 

43 

35 

21 

34 

49 

52 

56 

57 

61 

59 

49 

49 

46 

40 

40 

40 

42 

57 

54 

57 

59 

54 

48 

55 

57 

52 

29 

39 

47 

6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

67 

45 

54 

67 

74 

79 

79 

76 

78 

73 

59 

66 

63 

68 

7  1 

76 

79 

69 

61 

78 

79 

72 

70 

75 

74 

69 

56 

60 

66 

69 

2 

MIN 

44 

34 

21 

35 

50 

50 

59 

63 

61 

52 

45 

46 

39 

42 

39 

47 

54 

60 

50 

50 

51 

56 

57 

53 

55 

61 

51 

34 

29 

36 

47 

5 

PINE  BLUFF 

MAX 

72 

46 

53 

6  7 

65 

76 

77 

75 

79 

76 

62 

6  5 

60 

67 

7  1 

69 

78 

76 

75 

75 

75 

70 

3 

MIN 

45 

33 

21 

32 

56 

50 

60 

58 

60 

48 

43 

46 

40 

40 

38 

40 

49 

57 

48 

48 

49 

58 

58 

51 

56 

56 

50 

31 

47 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

5  1 

42 

53 

64 

61 

76 

77 

72 

79 

71 

62 

6  3 

57 

65 

66 

72 

75 

74 

60 

62 

78 

73 

7  1 

72 

75 

71 

56 

55 

61 

63 

66 

0 

MIN 

38 

28 

21 

31 

50 

49 

57 

65 

63 

46 

45 

45 

41 

39 

36 

40 

48 

57 

49 

50 

48 

57 

54 

48 

58 

58 

44 

38 

31 

39 

45 

a 

PORTLAND 

MAX 

64 

45 

55 

65 

76 

80 

80 

78 

81 

72 

58 

67 

64 

69 

72 

74 

79 

ei 

72 

67 

80 

74 

72 

72 

77 

75 

56 

57 

62 

69 

8 

MIN 

*s 

34 

22 

30 

45 

48 

52 

59 

58 

58 

46 

45 

39 

41 

39 

39 

45 

54 

57 

48 

48 

51 

50 

46 

51 

54 

53 

34 

29 

36 

45 

3 

ROHMER  2  NNE 

MAX 

78 

47 

42 

52 

66 

68 

78 

78 

78 

79 

61 

69 

61 

67 

70 

72 

77 

60 

74 

77 

59 

77 

73 

71 

71 

76 

73 

53 

53 

56 

67 

9 

MIN 

44 

34 

18 

21 

33 

43 

56 

60 

61 

52 

45 

44 

45 

39 

33 

36 

44 

48 

49 

35 

45 

49 

54 

47 

49 

57 

53 

34 

29 

30 

42 

9 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 

67 

46 

54 

66 

70 

78 

79 

73 

78 

74 

59 

64 

62 

66 

69 

74 

75 

75 

70 

64 

79 

74 

72 

70 

74 

73 

70 

55 

59 

64 

68 

4 

MIN 

44 

33 

16 

26 

50 

48 

55 

63 

61 

51 

39 

45 

40 

34 

30 

35 

41 

54 

49 

49 

45 

52 

58 

48 

49 

62 

50 

34 

29 

33 

44 

2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  # 

NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRIN0S 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
HARRISON  FAA  AIRPORT 
ROGERS 

.      .  . 

NORTHEAST  03 

SEARCY 

»       ft  • 

WEST  CENTRAL  04 

DEVILS  KNOB 

CENTRAL  05 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

ft      •  » 

SOUTHEAST  09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

83 

DATE 

18* 

LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 

8 

DATE 

03 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MONT  I  CELLO 

4.18 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

1.05 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
PRE5C0TT 

2.45 

DATE 

10 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
19  STATIONS 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

2  -  21 
o  oft 

1-  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  c 

3F  ENG 

EVAP 

•  07 

ft 

« 

* 

.26 

.05 

.02 

.08 

.08 

.21 

« 

.13 

.06 

.05 

.05 

.07 

.06 

.08 

.11 

.05 

.06 

.05 

.05 

.04 

.07 

- 

- 

- 

- 

- 

2.04B 

WIND 

60 

30 

30 

20 

10 

10 

50 

30 

55 

20 

10 

15 

10 

10 

0 

20 

20 

50 

15 

15 

20 

15 

25 

30 

18 

44 

Ill 

63 

25 

866 

MAX 

69 

61 

65 

76 

79 

76 

62 

54 

54 

56 

58 

60 

65 

64 

54 

56 

65 

64 

64 

69 

M I  N 

42 

40 

40 

50 

60 

42 

38 

37 

37 

37 

37 

38 

46 

45 

-5 

45 

48 

52 

54 

53 

_ 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

RUSSELLV1LLE  4  N 

EVAP 

.13 

.10 

.08 

.02 

.02 

.04 

.03 

.06 

.06 

.19 

.05 

.09 

.06 

.05 

.08 

.08 

.06 

.06 

.08 

.06 

.04 

.04 

.05 

.01 

.06 

.04 

.15 

.12 

.06 

.07 

2.04 

WIND 

52 

70 

18 

35 

13 

14 

20 

22 

28 

60 

40 

20 

39 

27 

30 

23 

27 

21 

22 

14 

13 

IS 

26 

13 

3 

13 

72 

70 

21 

21 

862 

MAX 

6<> 

49 

48 

50 

54 

56 

69 

71 

69 

68 

60 

60 

59 

60 

60 

61 

65 

65 

63 

58 

65 

65 

65 

74 

64 

64 

63 

51 

50 

55 

60.1 

MIN 

-I 

35 

30 

34 

49 

48 

50 

61 

61 

42 

37 

40 

37 

37 

37 

37 

43 

43 

53 

48 

49 

50 

56 

54 

51 

60 

46 

38 

35 

38 

44.7 

•      «  ft 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

QAM 

EVAP 

.1* 

.11 

• 

ft 

.20 

.07 

.07 

.05 

.02 

.14 

.07 

.02 

.06 

.10 

,06 

.07 

.05 

.06 

.02 

.07 

.06 

.04 

.05 

. 

.05 

.02 

.09 

.11 

ft 

.20 

2.00 

WIND 

43 

102 

61 

22 

32 

21 

12 

34 

20 

72 

27 

25 

14 

20 

12 

15 

19 

20 

32 

13 

U 

30 

15 

13 

21 

41 

123 

59 

27 

969 

•      •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

•  16 

• 

ft 

•  25 

•  15 

•  01 

•  12 

•  18 

.09 

•  27 

.10 

.06 

•  13 

•  05 

•  09 

.07 

•  12 

•  08 

•  06 

•  09 

.02 

.09 

.12 

•  1 1 

.08 

•  09 

.12 

.13 

• 

.20 

WIND 

98 

122 

107 

53 

112 

27 

106 

134 

108 

166 

52 

37 

63 

37 

28 

12 

87 

85 

62 

44 

18 

70 

151 

96 

69 

98 

132 

142 

117 

39 

2474 

MAX 

74 

- 

53 

63 

54 

69 

74 

70 

75 

66 

59 

65 

60 

64 

66 

68 

70 

71 

60 

59 

72 

70 

65 

65 

70 

67 

56 

■ 

54 

65.1 

MIN 

47 

- 

32 

34 

46 

51 

56 

60 

56 

45 

45 

43 

40 

40 

41 

45 

47 

52 

48 

48 

50 

54 

49 

50 

54 

57 

36 

- 

35 

46.8 

•       *  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

•  17 

« 

* 

.27 

•  11 

•  1 1 

.07 

.10 

.04 

.22 

.  1 1 

.00 

.14 

•  10 

.03 

.17 

•  03 

.09 

.07 

.05 

•  13 

.06 

.05 

.09 

.06 

.06 

.15 

.17 

.07 

2.74 

W  I  NC 

53 

103 

60 

20 

20 

57 

50 

46 

55 

20 

18 

28 

16 

16 

9 

20 

26 

8 

29 

12 

39 

48 

28 

33 

43 

65 

96 

63 

11 

1  146 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.14 

ft 

ft 

.22 

.12 

.00 

.15 

ft 

.03 

.12 

.09 

.04 

.10 

.09 

.09 

.07 

.08 

.07 

.00 

.10 

.02 

.09 

.05 

.03 

.04 

• 

.17 

. 

• 

.37 

2719 

WINC 

25 

57 

25 

12 

33 

2 

50 

35 

48 

14 

9 

21 

13 

16 

12 

16 

16 

11 

9 

7 

8 

36 

20 

17 

16 

54 

65 

36 

13 

MAX 

78 

65 

64 

66 

67 

64 

62 

68 

70 

71 

73 

70 

70 

68 

56 

■ 

MIN 

50 

39 

39 

40 

" 

50 

54 

52 

51 

57 

56 

56 

50 

49 

36 

ft        ft  ft 

SOUTH  CENTRAL 

06 

WARREN 

EVAF 

.18 

.01 

.03 

.1C 

■  09 

.09 

.01 

.12 

il* 

.11 

.04 

.08 

.08 

.10 

.04 

.09 

.07 

.10 

.10 

.00 

.09 

.12 

.07 

.10 

.13 

.11 

.  14 

.  1  1 

2.56 

WINC 

1  1 

t 

19 

6 

13 

21 

•l5 

20 

11 

32 

9 

0 

2 

2 

C 

4 

14 

9 

1 

0 

8 

22 

12 

10 

30 

21 

86 

38 

4 

424 

MAX 

78 

58 

63 

67 

80 

81 

75 

79 

83 

77 

57 

75 

72 

75 

75 

78 

79 

80 

62 

72 

60 

79 

77 

75 

79 

67 

62 

62 

57 

72.6 

MIN 

51 

30 

- 

26 

30 

41 

52 

59 

55 

52 

42 

48 

37 

35 

35 

35 

40 

43 

53 

53 

55 

45 

49 

55 

45 

49 

53 

30 

30 

36 

43.7 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION  ! 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABI  ES 

OBSERVER 

6 

PRECIP 

si 

u 

SPECIAL 

ABBOTT 

jr.  n< 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

;  |64 

02 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

7A 

: 

rury  B.  Owens 

1  ?" 

05 

34  48 

92  52 

780 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

n<. 

YELL 

3 

93  29 

7A 

REBA  Y«  SWAIM 

AM  J  T  Y    3  NE 

0150 

3 

34  17 

93  21 

ALTA    F.  GARNER 

AN  TO I NE 

0178 

07 

34  02 

8A 

OWEN  8»  HENDP I x 

0  1  -9  B 

05 

APPLE  TON 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

CLAR  NC      L.W   S   MO  LANO 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

179 

SS 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

0300 

07 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUST  A 

WOODRUFF 

35  IB 

91  22 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

5ALD  KNOB 

035C 

3*  1  B 

91  34 

230 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

3ATESV 1 LLE    L   ANO  0  1 

I  NDEPENOENCE 

91  38 

5P 

DONNlE  BRYANT 

0530 

91  S3 

D.    C.  HENRY 

ft  E  EC H  GPOVE 

0534 

36  11 

90  38 

298 

R.  8.  HAMMOND 

6EF0E  VI LLE 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

P.  m.  8RECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

SALINE 

6 

3*.  33 

92  37 

285 

ETTA   C.  BURKS 

3ENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

96  17 

1264 

7A 

CENTERTON  STATE  MTCHRY 

BE  RR  YV  [  LLE   4  NW 

0616 

01 

C  A  ft  R  OL  L 

36  24 

93  37 

1160 

EDWIN   L.    CHAMPL J N 

3 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

GARLAND 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

14 

1 

35  06 

9  3  39 

BLUFF    CITY    3  SW 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

BLYThEV 1 LLE 

0806 

03 

MI  SSI SS 1 PP I 

5 

35  55 

89  54 

252 

7A 

J,    HAROLO  HAMBY 

BONNERDALE 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

0.    E •    KE  t  CHUM 

BOONE  v ILLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE  V 1 LLE  7  NE 

OB  26 

04 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

□  A  t  7 

0  - 

1 

3S  13 

: 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

1 

3*  09 

93  55 

511 

7a 

c 

35  39 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE    I NGERSOLL 

FRANKL IN 

35  21 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  Sw 

04 

FRANKL I N 

1 

35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR] NKLEy 

0936 

MONROE 

91  12 

205 

C  H 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

0] 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

W  1  LL 1  AM  R .   WY AT  T 

BULL    SHOALS  OAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDETTE 

1052 

M|  SS  I  SS 1 PP 1 

2 

89  57 

240 

fcp 

G.    A.  HALF 

CAGOT  *  SW 

1 102 

PULASK I 

92  04 

B.    M.  WALTHER 

6P 

AUS  TIN  0 •    MARR I S 

CAMDEN  I 

OUACHl T A 

SP 

CARL  1  SLE   1  SW 

LONOKE 

JOHN   L .    T A  1 T 

CARPENTER  OAM 

ARk    POwE"   AND   LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

JOE  V*  HAvENER 

CLARK  SV  I  LLE 

ON 

DR.    1  Rv 1 NG  T.  BEACH 

Clark  sv i llE  6  nnE 

JOHNSON 

UN  I  VERS  I T  Y   OF  ARKANSAS 

CLINTON 

02 

VAN  BUREN 

? 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RJDDICK 

COMBS   3  SE 

157*. 

MAD  1  SON 

7 

35  48 

93  46 

1400 

JONAH  LEE  SIMS 

R 1 LL  JOHNSON 

CORN  1 NG 

1632 

36  24 

90  35 

6P 

WINFRED  D.  POLK 

34  26 

94  25 

1050 

MARVI N  WALKER 

CBOSS£TT    7  S 

33  02 

91  56 

it 

U  <■  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

PULASK 1 

93  43 

C 

FERNA   JONES  TEOOEft 

M   S  US 

WILLIAM   A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35  03 

9  3  24 

370 

7A 

JOSEPH  A,   MOUOY.  JR. 

1635 

0* 

35  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOI L  CONS  SEftVI CE 

1 

35  13 

330 

6P 

OE  QUEEN 

0.    TUCKER  VASSER 

33  33 

9?  2*3 

RADIO  STATION  KVSA 

06 

PRA  IP  I  E 

34  58 

91  30 

204 

5P 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

3s  *a 

93  24 

2350 

5P 

mrs.  gloria  m.  vickers 

HOWARD 

THOMAS    F .    H[ NSLE Y 

09 

2 

33  53 

91  29 

162 

C  H 

TRAVl SC.  KEAHE y 

EL    DORADO  FAfl  AIRPORT 

UNION 

33  13 

u  s  FED  aviation  agency 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

it 

CITY  OF  EUDORA 

Eureka  springs 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

9J  (.4 

1465 

C  M 

WALTER  H.  PETERSON 

SS 

OPHA  WOLFE 

WASH  1 NGTON 

9<  10 

MID 

U    S   FED   AVIATION  AGENCY 

WASH I NGTON 

94  10 

5P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

33  49 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 

261 

THOMAS  A,  MOORE 

1 

35  20 

94  22 

MID 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

w  LA 

C   AWF  0 

JAMES  L.  CRISTCE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

26C 

AA 

INA    J.  LOGAN 

2760 

03 

7 

3*-  OB 

91  27 

BESSIE  E.  AK£RS 

MRS    1  OA   A   K 1 LL 1  ON 

AUSTIN  L.  SWINDLE 

GRAVELLY  4  E 

GEORGE  W.  OOGEN 

BENTON 

1 

3A  2k 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

36  IB 

93  22 

1  300 

RALPH   L •    BA  NT  A 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

CHARLES  F.  FORO 

SEBASTIAN 

DOROTHY  M.  BEEN 

CLEBURNE 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

08 

CLARK 

31  55 

93  09 

210 

ROY  S.  R08BS 

?.  ■;  e  8 

09 

I 

Ip 

ALLEN  J.  LI NDE  R 

3]  32 

02 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

316*. 

01 

36  14 

93  07 

1150 

9EA  GRAY  PEENE 

3165 

01 

36  16 

93  09 

1  370 

MIC 

u  s  FEO  aviation  agency 

3235 

04 

1 

3S  28 

92  58 

555 

MRS.   ETTA  g.  LAUNIUS 

■'■  2  <-  2 

2 

34  34 

90  40 

220 

DURWOOD  £.  JOHN STON •  JR 

HOPE   3  NE 

3*28 

07 

3 

33  43 

93  33 

375 

kr 

8  h 

C  H 

RUTH  HAMILTON 

3438 

0? 

3 

34  22 

93  41 

700 

AVADELLE  WHI senhunt 

07 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

93  03 

71C 

5P 

5f 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNT  S V 1 LL  E 

3540 

01 

MAD | SON 

36  05 

93  44 

6F 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

08 

UNION 

3 

33  02 

92  05 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEI 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

30C 

W.   E.  MCDOWELL 

3600 

01 

NEWTON 

36  01 

857 

JAMES    5.  VAUGHAN 

jESSIEVlLLE 

05 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

LURA    B.  SYKES 

JONEseoPO 

0  1 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

34  5 

Si 

BENEOICTINE  SISTERS 

KE ISER 

03 

MI  SSI SSIPPI 

2 

3S  41 

90  05 

232 

MAX*.  IE  TAYLOR 

KEO 

LONOKE 

1 

92  00 

230 

7F 

R.  A.  WALLER 

K [ NGSL AND  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

ei 

a. 

EVAP. 

SPECIAL 

LAKE  CITY 

1998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAK  E  MAUMELLE 

4010 

0  5 

1 

34  51 

92  2B 

305 

PIERCE  A.  REEOER 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

MIO 

U   S   WFATHFR  BUREAU 

LITTLE   ROCK    FILT  PLANT 

HIS 

NEWTON 

MAGNOLIA   5  N 

4550 

OB 

COLUM8 1 A 

4 

33  20 

93  1  3 

360 

MALVERN 

4562 

92  49 

311 

5P 

RADIO  STATION  K80K 

MAMMOTH  SPRING 

02 

36  29 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR1ANNA    2  S 

HENRY  CARLOS  STATON 

PO I NSE  T  T 

MARSHALL 

7A 

749 

BARBARA    J.  CRAIG 

MELBOURNE   5  WNW 

7A 

Mfi<;.    JUANITA  COOPER 

47S6 

POLK 

34  35 

94  15 

1  20" 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

L  I  TTLE  R 1 V£R 

U  S  ENGINEERS 

MONT  I  CELLO 

4900 

09 

DREW 

3 

33  38 

91  47 

273 

SP 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTPOSE 

4906 

3 

33  19 

91  29 

128 

ARr    POWER    AND   LIGHT  CO 

MOROBAY   LOCK    AND  OAM  8 

08 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR1 LTON 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

willi  am  E .  Black 

MOUNT  MAGAZINE 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

MOUNT A  1 N   HOME    1  NNW 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNT A 1 N   HOME   C   OF  ENG 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  A  IN  VIEW  2  ESE 

MULBERRY  6  NNE 

FRANKL 1 N 

HENRY   G.    AftV 1 N 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34  09 

93  43 

425 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

J 

34  00 

93  56 

550 

7A 

07 

NATURAL  DAM 

CRAWFORD 

NEWHOPE   3  E 

7A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGI NEERS 

NORFoRK  DAM 

WASHI NGTON 

MONTGOMERY 

U  S  FOREST  SERVICE 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33  46 

93  55 

300 

SP 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  43 

89  59 

245 

OWENSV 1 LLE 

5t>98 

JOHNSON 

PAR AGOULD  RADIO  KDRS 

'■  ■>  f.  ? 

33 

5 

276 

4P 

6P 

DOYLE  c»  treat 

PARK  J  N  2  W 

BOMAR   K.  HANSARD 

PARTHENON 

01 

NEWTON 

7 

35  57 

93  15 

925 

: 

ETHEL  CARLTON 

5691 

05 

1 

35  03 

92  4B 

330 

Si 

A.  0.  HOL8ROOK 

pine  bluff 

09 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

HARRY   w.    WHI TE 

PINE  8LUFF  FA A  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

206 

M  |  f 

u  s  feo  aviation  agency 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PI  HEY  GROVE 

MRS.   NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5B20 

03 

RANOOLPH 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

PEARL  NEWTON 

PRESCOT  T 

PRESCOTT  SCS 

U  S   SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

02 

MA ft  I  ON 

7 

36  15 

92  51 

800 

: 

EUL1CE  MABKLE 

RATClIFF   2  S 

: 

] 

35  17 

93  53 

450 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF   5  NE 

0* 

FRANK  L 1 N 

U  S   SOIL  CONS  SERVICE 

FRA  NKL 1 N 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ft ATCL IFF 

RAVANA 

01 

RUTH  TERRY 

HOT  SPRING 

'A 

ARk  POWER  AND  L I  GMT  CO 

BENTON 

HOwARO  FOWLER 

ROHWER   2  NNE 

UN1VE°SITv   OF  ARKANSAS 

RUSSELLVI LLE  *  N 

J.    H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

01 

ARKANSAS 

7 

34  23 

91  08 

200 

ft  A 

U   S    FISH   AND  WILDLIFE 

SA 1  NT    FRANC  1 S 

03 

' 

90  08 

300 

GlLLIS  R.  NEELEV 

36  23 

ALGER  R.  POMEROY 

ADAM   C.  MELTON 

sheridan  tower 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

7A 

REEOIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36  11 

94  33 

1  150 

SPARKMAN   3  WSW 

..  rfr,a 

38 

• 

92  54 

152 

SS 

ljl 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

27( 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

STAR   CITY   4    E  NE 

6823 

)9 

L I N  C  OL  N 

33  57 

91  47 

SS 

BURN1CE  FOI2ZCLL 

6890 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  42 

■)  )    '  ] 

650 

7A 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUT  TGART 

6918 

ARKANSAS 

1 

91  32 

214 

SS 

It 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART    9  ESE 

Of 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

198 

7A 

■  H 

SU8I ACO 

04 

3'    1  6 

93  39 

500 

s; 

NEW    SUB  1 ACO  A86EY 

COLUMB 1  A 

33  06 

93  27 

247 

IDELLE  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

7048 

01 

MILLER 

94  00 

372 

MID 

■■  1  . 

u  s  weather  bureau 

WALOftON 

74B8 

SCOTT 

, 

675 

•■< 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT    RIDGE    FA  A  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

Mir 

Mil 

U  S  FED  AVIAT  [ON  AGENCY1 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

f.p 

7A 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  MEMPHIS 

7712 

36 

CR  1  TTENOEN 

2 

35  08 

90   1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEEL  1 NG 

02 

FULTON 

36  19 

91  52 

6B0 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

04 

35  41 

93  57 

2285 

<tp 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7*br 

YELL 

1 

93  28 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

B052 

06 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

radio  station  kwyn 

YELLV 1 LLE 

8  ■  94 

02 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

>S 

S5 

CARL  WALKER 

closed  siat ion 

APPLETON 

POPE 

35  25 

92  53 

?2. 

SS 

SS 
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REFERENCE  NOTES 

Addittc 


^^^^J^Tz^l^^^^^^e%T  ^z^Jszt^;  d  -F-rcipiutr  *n,d  'vaporauon  ,nchc- ,nd  *,nd  — — •  - m""-  m«-"»  d^"-  *» 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations  y  Iemperatures  'rom  65     •    !n   Supplemental  Data    table  directions  entered  In  figures  are  ten.  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

.ion"  tab.e.  "Dailv  Temperature''  table.  "Evaporation  and  Win^d"  T^iJZ'tZ  T^uSJT^  2S£  .rX ^.na^E.' SSSST 

SS^"^  *  «~-  -  "~  and  Wind"  table.    Ma,  and  Mm  in  Evaporation  and  Wind"  table 

s^andice.  "  Sn°W'a"  "        "C[™<°1°^  «"  "S"°w,all  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Season..  Snowf.l,"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  sUt.on  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INT  ER  POL  AT  ED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU.  if  carried  for  tht«  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  LNDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING- 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage^Station.  Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Dau"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  Data"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obutned  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

CEMBER  1966 
e  71      No.  12 


Temperature 


Station 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

< 

t 

a 

| 

z 
E 

* 

Highest 

Date 

a 

a 
a 

No.  of  Dayi 

Total 

Departure 

•5 

Z 
E 

w,  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Min. 

| 
0 

a 

Totol 

; 
5 

6 
0 

.10  or  More 

1 

s 

1  00  or  More 

•oJ 

0 1 

a  i 

•        ft  ft 

NORTHWEST  01 

BENTONVIILE  5  WSW 

49.7 

27.0 

38  <• 

75 

7 

7 

819 

0 

0 

25 

0 

2. 

42 

48 

2  3 

8 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

50.4 

28.6 

39,5 

1  •  5 

75 

7 

5 

24 

786 

0 

1 

1  7 

0 

2. 

73 

1  0 

1.03 

1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

50.3 

26.3 

38.3 

76 

7 

-  3 

24 

826 

0 

2 

22 

1 

2. 

95 

1.11 

22 

3.0 

2 

24 

6 

2 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

50.5 

28,3 

39.  <• 

- 

1.2 

75 

7 

_  3 

24 

795 

0 

0 

2 1 

1 

2  , 

35 

.19 

.76 

27 

6.0 

2} 

6 

2 

GRAVETTE 

49.7 

26.5 

38.1 

1  •  fc. 

76 

7 

-  6 

24 

828 

0 

1 

23 

1 

2. 

07 

.  39 

.72 

23 

7.0 

23 

5 

2 

0 

HARR I  SON 

49.6 

26.1 

37  9 

_ 

•  3 

74 

7 

-  6 

24 

836 

0 

2 

2* 

2 

3. 

39 

1  08 

2J 

1 3 

24 

6 

3 

1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

46.0 

26.8 

38 

74 

7 

5 

24 

818 

o 

2 1 

0 

2  • 

42 

1.18 

2  2 

23.0 

1 1 

23 

5 

2 

1 

HUNTSVILLE 

52.4M 

25.5 

39. OM 

76 

7 

-  9 

24 

800 

0 

1 

25 

1 

2. 

65 

1.55 

23 

6.5 

5 

1 

1 

LEAD  HILL 

38.8 

.5 

31 

7 

0 

24 

812 

0 

1 

25 

1 

7  3 

.79 

1.15 

23 

1 

1 

ROGERS 

51.5 

28*6 
* 

*0.1 

- 

.3 

75 

2 

24 

770 

0 

1 

20 

0 

y 
' 

5 1 

.04 

.88 

8 

6.0 

5 

23 

3 

0 

SILOAM  SPRINGS 

51.4 

27.7 

39.6 

78 

7 

-  2 

24 

768 

0 

0 

2  1 

1 

2. 

24 

.75 

23 

2.0 

2 

25* 

7 

1 

0 

DIVISION 

38.9 

- 

1.2 

2  • 

5  0 

.07 

7.6 

•      ft  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

50.** 

26.9 

38.7 

76 

7 

-  5 

24 

816 

0 

0 

2  3 

2 

3  . 

8  0 

.69 

1.20 

23 

24 

9 

2 

EVENING  SHADE   1  NE 

51.8 

26.6 

39.2 

74 

' 

0 

24 

797 

0 

0 

25 

1 

2  • 

7*. 

1.09 

28 

7 

7,0 

1 

GILBERT 

52.6 

23.0M 

37  •  8M 

72 

6. 

-13 

848 

0 

1 

25 

2 

3  • 

4  5 

1.21 

2  3 

9,0 

24 

6 

1 

GREERS  FERRY  DAM 

51.0 

26.8 

76 

9ft 

12 

* 

0 

2 

2  0 

0 

4  . 

6  7 

2  ,  00 

1,5 

8 

1 

MAMMOTH  SPRING 

46.8 

25.6 

37.2 

2  >  4 

72 

7 

-  4 

8*57 

0 

0 

26 

2 

3. 

51 

1.11 

6 

24 

8 

2 

1 

MARSHALL 

52.2 

26.3 

40.3 

73 

7 

0 

24 

761 

0 

0 

22 

1 

3. 

00 

10.0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

48.2 

27.2 

37.7 

- 

2.8 

74 

8 

6 

25 

846 

0 

4 

2  2 

0 

3. 

69 

.73 

1.77 

23 

18.0 

5 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

37.3 

2  5 

655 

0 

4 

25 

0 

1  .39 

2  3 

17.0 

1  r 

24 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

50.0 

3o!5 

*»0.  3 

74 

7 

7 

24 

762 

0 

1 

lv 

0 

2. 

87 

1  .24 

28 

24 

5 

1 

YELLVILLE 

50.0 

24.1 

37.1 

76 

7 

-10 

24 

665 

0 

1 

25 

2 

4, 

27 

2.10 

23 

16.0 

16 

6 

2 

2 

DIVISION 

38.6 

1.6 

3, 

5  3 

.29 

11.2 

ft       ft  ft 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

50  . 1 M 

31.  9M 

M.GM 

75 

8 

24 

722 

0 

1 

21 

0 

3  • 

6  7 

2.24 

26 

7 

2 

I 

BALD  KNOB 

51.9 

32.5 

42.2 

78 

7 

1 1 

24 

709 

0 

0 

1 9 

0 

4, 

<«0 

1.44 

27 

1.0 

23 

8 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

2* 

7fll 

0 

1 

22 

0 

1.50 

7.0 

2  3 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

50.8 

26.4 

f ,  !* 

75 

7 

-  1 

0 

0 

25 

1 

4! 

14 

* 

2.10 

28 

4.0 

26ft 

6 

2 

1 

BEEDEVILLE 

50.4 

32.7 

*1.6 

76 

7 

14 

74 

726 

1  8 

^ 

2 

2  3 

BLYTHEVILLE 

48.8 

32.6 

40.8 

1.1 

75 

7 

12 

24 

747 

16 

6. 

66 

2.44 

2.90 

28 

5.0 

8 

5 

2 

CORNING 

48.6 

29.5 

39.2 

- 

1.2 

72 

6 

24 

795 

0 

0 

21 

0 

3  • 

'  ** 

.06 

1.98 

28 

4.5 

1 

JONESBORO 

50.  1M 

31.7 

*0.  9M 

1  •  2 

73 

7 

10 

24 

739 

0 

0 

19 

0 

3. 

57 

,70 

2  .04 

28 

8 

1 

1 

KEISER 

48.2 

31.4 

39.8 

72 

8 

10 

24 

776 

0 

3 

20 

0 

6  . 

70 

28 

4,0 

4 

2^ 

9 

3 

2 

MARKED  TREE 

50.2 

33.2 

M  .7 

•  6 

74 

7 

13 

25. 

717 

0 

1 

17 

0 

5. 

5  8 

1.33 

1*65 

28 

2.1 

2 

23 

6 

4 

3 

NEWPORT 

50.6 

32.9 

M.8 

_ 

1  .  1 

75 

7 

11 

24 

717 

0 

0 

16 

0 

0  4. 

18 

.07 

2.54 

28 

3.3 

3 

24 

7 

I 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

49.  1 

31.9 

<»0.  5 

72 

7 

11 

24 

754 

0 

1 

16 

0 

4. 

36 

1.17 

28 

5.5 

6 

5 

2 

POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

39.1 

- 

1.5 

24 

602 

0 

2 

22 

0 

3  # 

3  6 

.27 

1.05 

27 

8.0 

7 

2 

I 

51.7 

32^9 

42.3 

1 

77 

7 

12 

2  <, 

704 

0 

0 

16 

0 

4. 

95 

.35 

2.20 

28 

1.0 

24 

6 

1 

46.9 

29.9 

38.4 

72 

7 

6 

25 

821 

0 

3 

21 

0 

3. 

98 

1.80 

27 

5.0 

5 

24 

6 

3 

1 

DIVISION 

40.6 

1.0 

4. 

47 

.39 

4.2 

ft       ft  • 

WEST  CENTRAL  0* 

800NEV I LLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  119 

54.9 

28.6 

41.9 

2.3 

83 

7 

9 

24 

720 

0 

0 

22 

0 

2. 

18 

1.05 

1.08 

28 

T 

T 

25* 

5 

1 

1 

52.0 

30.3 

41.2 

79 

7 

11 

24 

740 

0 

0 

20 

0 

3. 

10 

1.89 

27 

.6 

1 

23 

3 

2 

1 

51.9 

30.7 

41.3 

- 

2.3 

76 

7 

13 

24 

733 

0 

0 

19 

0 

2. 

93 

.9f, 

1.05 

28 

1.0 

1 

24 

7 

2 

1 

46. 9M 

31. 8M 

40.4M 

66 

7 

756 

0 

1 

0 

3. 

77 

28 

2.0 

2 

8 

0 

51.5 

29.3 

40.4 

- 

1.9 

81 

7 

12 

24 

770 

0 

0 

21 

0 

1. 

96 

.86 

.81 

27 

1.0 

T 

24 

3 

2 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

40.4 

79 

7 

24 

764 

0 

0 

26 

0 

2, 

9  6 

.96 

23 

T 

T 

31» 

6 

3 

0 

HECTOR 
MENA 

26.4 

39. 6M 

75 

6 

6 

24 

793 

0 

0 

23 

0 

3. 

16 

1.35 

28 

5 

3 

1 

52.5 

31.2 

41.9 

2.0 

76 

7 

9 

24 

718 

0 

0 

19 

0 

3. 

19 

.86 

1.33 

28 

.5 

I 

24 

7 

2 

1 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

52.8 

30.9 

41.9 

m 

.5 

79 

7 

12 

25ft 

720 

0 

0 

19 

0 

2. 

.60 

.69 

23 

T 

T 

31* 

5 

3 

0 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

52.9 

26.5 

39.7 

76 

7 

9 

24 

779 

0 

0 

25 

0 

3. 

05 

1.56 

27 

24 

6 

2 

1 
1 

SUB  I ACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

52.2 

30.8 

41.5 

1  .  9 

79 

7 

10 

24 

733 

0 

0 

19 

0 

1.26 

28 

2 

55.4 

29.4 

42.4 

79 

7 

8 

2". 

707 

0 

0 

2  2 

0 

2, 

71 

1.02 

28 

1.0 

T 

24 

7 

2 

1 

M 

30. 4M 

M 

11 

29 

0 

0 

3. 

51 

1.14 

6 

.5 

1 

23 

7 

3 

1 

DIVISION 

41.1 

1.6 

2. 

92 

.76 

.7 

ft       «  • 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

53.9 
54.0 

33.0 
31.1 

43.5 
42.6 

74 
78 

7 

6. 

17 
12 

24 
2". 

666 
700 

0 
0 

1 

0 

16 

21 

0 

0 

4. 
4, 

0  2 
18 

1.70 
2.30 

27 
28 

1.0 
.3 

1 

T 

23 
24 

52.8 
52.6 

30.9 
31.4 

41.9 
42.0 

2.0 

77 
76 

e 

7 

15 
14 

25 
24 

716 
713 

0 
0 

0 

0 

17 
21 

0 
0 

3. 
4, 

93 
i* 

.32 

2.19 
2.06 

28 
28 

.0 
1.0 

0 
I 

24 

51.2 

29.9 

40.6 

77 

7 

7 

24 

756 

0 

0 

21 

0 

4, 

86 

1.82 

28 

1.5 

1 

24 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
MALVERN 

52.5 
53.  a 

35.4 
34.4 

44.0 
44.1 

1.7 

75 
79 

7 
7 

17 
13 

24 
24 

649 
653 

0 
0 

0 
0 

15 
16 

0 
0 

4. 

5, 

OB 
10 

.51 

2.55 
2.97 

27 
28 

.3 
T 

T 

0 

23 

52.0 
53.8 

34.4 
33,1 

43.2 
43.5 

1.3 

78 
79 

7 
7 

19 
13 

24 
24 

679 
674 

0 
0 

0 
0 

13 
16 

0 
0 

4, 
4, 

21 
14 

.12 

3.06 
1.62 

27 
27 

.2 
.8 

T 

0 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

• 

Station 

1.1 
<  1 

Average 
Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 
a 

Lowest 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

E 
Z 
E 
I 

Greatest  Day 

f 

□ 

Sno 

H,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

-o 

6 
a 

a 

.10  or  More 

° 

1 .00  Or  More 

. ; 
S  i 

%  * 

£  i 

u  1 

'  j 

MORR I LTON 

53.2 

32.4 

42.8 

-  .3 

77 

7 

15 

24 

689 

0 

0 

1  8 

0 

3.62 

m 

•  39 

1.75 

28 

1.5 

6 

2 

1 

N I MROD  DAM 

PERRY 

52.  BM 

30.2M 

41.  5M 

-  1.6 

79 

8 

14 

13 

750 

0 

0 

19 

0 

3.97 

.05 

1.78 

28 

0 

6 

4 

1 

SHERIDAN  TOWER 

53.4 

34,6 

44.0 

80 

7 

13 

24 

653 

0 

1 

14 

0 

4.77 

1.62 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

42.8 

-  1.0 

4.25 

m 

.13 

•  6 

»      •  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

53.1 

35.5 

44.3 

80 

7 

18 

24 

646 

0 

0 

14 

0 

4.61 

1.09 

6 

.0 

0 

8 

5 

1 

BRINKLEY 

51.0 

31.3 

41.2 

-  2.6 

78 

8 

10 

24 

739 

0 

1 

1  9 

6.10 

3.08 

28 

1.5 

1 

24 

7 

3 

2 

CABOT  4  SW 

51.9 

33.0 

42.5 

76 

7 

14 

24 

700 

0 

0 

18 

0 

3.75 

1.90 

27 

1.0 

1 

2  3 

3 

1 

CLARENDON 

52.9 

35.5 

44.2 

78 

7 

17 

24 

647 

0 

0 

13 

0 

4.33 

.21 

1.76 

28 

1 

23 

7 

2 

2 

DES  ARC 

53.2 

36.0 

44.6 

78 

7 

15 

24 

638 

0 

0 

13 

0 

4.97 

3.05 

28 

1.0 

0 

8 

2 

1 

FORREST  CITY 

50.6 

34.5 

42.6 

76 

7 

11 

24 

693 

0 

0 

1 6 

0 

6.67 

1.71 

27 

1.0 

1 

24* 

8 

4 

3 

HELENA  5  NW 

5  1 .  3N 

32. OM 

1  •  7M 

-  3.4 

78 

8 

14 

722 

0 

0 

18 

0 

4,56 

- 

1.94 

9 

5 

2 

2 

KEO 

53.0 

33.9 

43.5 

78 

7 

1 5 

24 

670 

0 

0 

15 

0 

4,39 

1.50 

27 

•  5 

1 

23 

6 

3 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

52.0 

33.4 

42.7 

-  1.3 

77 

7 

12 

24 

688 

0 

0 

16 

0 

4.97 

.36 

1.95 

28 

2.0 

1 

23« 

7 

2 

2 

SAINT  CHARLES 

52.6 

33.3 

43.0 

79 

15 

24 

662 

0 

0 

15 

0 

4,34 

1.75 

28 

T 

0 

5 

3 

2 

STUTTGART 

53.9 

36.3 

45.  1 

-  .2 

78 

7 

17 

24 

618 

0 

1  2 

4.83 

.10 

2.50 

28 

1.0 

1 

24 

8 

2 

1 

STUTTGART  9  ESE 

50.5 

34,  1 

42.3 

78 

8 

17 

25« 

701 

0 

1 

16 

0 

1.95 

28 

.  5 

1 

24 

2 

2 

WEST  MEMPHIS 

50.9 

31. 3M 

41. 1M 

75 

7 

15 

24 

772 

0 

0 

16 

0 

5^15 

1.80 

9 

6 

3 

3 

WYNNE 

49. 6M 

30. 2M 

39. 9M 

74 

7 

9 

24 

771 

0 

0 

18 

0 

8.51 

4.80 

26 

2.0 

2 

23 

7 

4 

2 

DIVISION 

42.8 

-  1.3 

5.14 

.52 

1.0 

*       »  » 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

52.  8M 

31. 8M 

42.  3M 

80 

7 

12 

24 

706 

0 

0 

1  7 

3.04 

1.52 

27 

.0 

0 

6 

2 

]_ 

D I ERK  S 

53.7 

32.1 

42.9 

79 

7 

10 

695 

0 

0 

16 

0 

4.39 

2.41 

28 

T 

0 

7 

2 

1 

HOPE   3  NE 

52.5 

32.0 

42.3 

-  2.9 

78 

8, 

15 

24 

705 

0 

0 

16 

0 

5.14 

.68 

2.48 

28 

.0 

0 

8 

3 

MOUNT  IDA 

55.5 

26. 9M 

42. 2M 

-  .5 

77 

7 

10 

24 

712 

0 

0 

21 

0 

3.37 

1.24 

1.26 

28 

T 

T 

25* 

6 

3 

} 

NARROWS  DAM 

54.7 

30.4 

42.6 

78 

8 

10 

24 

701 

0 

0 

20 

0 

4.73 

2.42 

28 

.0 

0 

6 

3 

I 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

51.9 

29.5 

40.7 

78 

8 

9 

756 

0 

2 

20 

0 

4.46 

2.08 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

OKAY 

55.0 

35.2 

45.1 

-  2.1 

79 

7 

16 

24* 

626 

0 

0 

13 

0 

5,90 

1.62 

3.00 

27 

.  o 

0 

9 

3 

STAMPS 

54.5 

35.2 

44.9 

79 

7 

14 

24 

632 

0 

0 

14 

0 

5,60 

2.32 

28 

.0 

0 

7 

4 

TEXARKANA  WB  airport  //R 

53.6 

35.9 

44.8 

-  2.1 

80 

7 

17 

24 

636 

0 

0 

14 

0 

5.77 

1.22 

2.87 

27 

T 

0 

8 

2 

2 

DIVISION 

43.1 

-  2.2 

4.71 

.35 

T 

»      »  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

53.2 

34.8 

44,0 

77 

8- 

15 

24 

653 

0 

0 

1  3 

0 

4.40 

.18 

2.23 

28 

T 

0 

5 

3 

I 

\_AHULN  1 

56  .  5M 

35. 8M 

46  ,  2M 

.2 

81 

7 

18 

605 

0 

0 

1  1 

0 

4.36 

- 

1.57 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

54.5 

3  5.8 

45.2 

-  2.4 

80 

7 

16 

24 

623 

0 

0 

15 

0 

5.77 

.22 

1.39 

22 

T 

0 

8 

4 

FORDYCE 

54.2 

36.0 

45.1 

79 

7 

16 

24 

621 

0 

0 

12 

0 

4.89 

1.42 

28 

T 

0 

9 

3 

\ 

MAGNOLIA  3  N 

55. 7M 

35.  3M 

45, 5M 

-  2.9 

80 

15 

24 

618 

0 

0 

1  3 

0 

5.15 

_ 

.03 

1.10 

28 

.0 

0 

9 

4 

I 

HUKUOAY    LULK    AND    DAM  0 

56  .  1 M 

36.2 

81 

7 

IS 

25* 

596 

0 

0 

1  5 

0 

1.53 

23 

.0 

0 

3 

2 

PRESCOTT 

53.4 

35.1 

44.3 

-  1.7 

80 

7 

15 

24 

652 

0 

0 

15 

0 

5.51 

L.12 

2.65 

27 

T 

0 

8 

3 

1 

SPARKMAN  3  WSW 

55, 2M 

34. 8M 

45, OM 

79 

7 

12 

24 

601 

0 

0 

16 

0 

4,84 

2.99 

28 

.0 

0 

6 

2 

WARREN 

56.2 

36.2 

46.2 

-  1.2 

81 

7 

17 

24 

582 

0 

0 

12 

0 

4.96 

1.78 

9 

T 

0 

7 

4 

DIVISION 

45.3 

-  1.4 

4,99 

.02 

T 

»      »  » 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

56.0 

38.1 

47.1 

-  .2 

79 

7 

20 

25* 

563 

0 

0 

9 

0 

6.68 

L.03 

1.70 

8 

T 

o 

10 

4 

3 

DERMOTT  3  NE 

54.4 

35.8 

45.1 

80 

7 

19 

24 

617 

0 

0 

14 

0 

6.48 

2.65 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

36.3 

-  1.4 

81 

7 

20 

24 

625 

0 

0 

12 

0 

*.73 

.53 

1.96 

9 

0 

8 

3 

2 

EUDORA 

56.7 

38.5 

47.6 

81 

e 

19 

24 

546 

0 

0 

9 

0 

6.59 

2.42 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

MONT ICELLO 

55.8 

37,5 

46.7 

80 

7 

16 

24 

572 

0 

0 

12 

0 

4.55 

1.55 

8 

0 

8 

3 

2 

PINE  BLUFF 

55.9 

36, OM 

46. OM 

-  .6 

79 

7 

16 

24 

621 

0 

0 

13 

0 

4,45 

.36 

1.69 

28 

0 

8 

2 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

52.6 

36.7 

44.7 

79 

7 

19 

24 

632 

0 

0 

13 

0 

3.96 

1.81 

27 

T 

23 

7 

2 

1 

PORTLAND 

56.  2M 

36.2 

46.  2M 

-  1.3 

80 

7 

18 

24 

589 

0 

0 

12 

0 

2.50 

9 

.0 

0 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

54.1 

35,8 

45.0 

80 

8 

19 

24 

621 

0 

0 

14 

0 

6.92 

2.70 

9 

.0 

0 

8 

5 

2 

STAR  CITY  4  ENE 

54. 6M 

35.  8M 

45. 2M 

80 

7 

15 

24 

607 

0 

0 

14 

0 

4,66 

1.06 

28 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

45.9 

•  .6 

5.45 

.24 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16  I  17  18 


22      23  24 


25  !  26  27 


NORTHWEST  0 

BENTON V  I LLE  5  "Sw 
BERRYVILLE  *  Nw 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEV ILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 


.16 

.26 
.OT 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

evening  shade  i  ■ 

GILBERT 

GREER S  FERRY  OAH 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNM 
MOUNTAIN  HOME    1  N 
MOUNTAIN  HOME  C  0 

MOUNTAIN  VIEW  2  E 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLV I LLE 


1.11 
.05 
.20 
.03 


1.09 
.•9 

2.00 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 
BATESV I LLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEV ILLE 
SLACK  ROCK 
8LYTHEV I LLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


3.S7 
4.<*0 
i.-i 


1.19 
l.AS 
1 .-) 


2.62 
2.00 
3.60 


WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 
ALT 

BIG  FORK 
BOONEV ILLE 
CLARKSV ILLE 

COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  6  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARI  S 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLV ILLE  A  N 
SUB1AC0 


1.25 
1.10 
1.05 


1.06 
,90 
1.35 
1.33 


1. 00   1.3T  T 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  I  w 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY    MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A1RP0RT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORR ILTON 
NIMROD  DAM 


*.*5 
3.62 


.♦»  2.30 
.53  2. AO 
.•3  2.14 


.69  2.06 

.52  ;.c- 

.56  2.10 


.10  2.T3 
1.01 

.3'  2.9T 

3.06  .02 
2.92 

1.62  1.35 

.62  1.T5 


■a  following  StafiOtt  loan 
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DAILY  PRECIPITATION 


OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SH 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAO  I  SON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   1  E 
DE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NF 


INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEwHOPE  3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARK ANA  WB  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  06 

AMITY   3  NE 
ARK ADELPH I A 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

FOPDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOHOBAY  LOCK   AND  DAM  6 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CR05SETT  7  S 
DERMQTT  J  NE 
OUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONT ICELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  4  EN£ 


Day  of  Month 


1.09 
.02  1.10 


•  04 

•  10 


T  2.60 
.03   1.70  1.52 
2.65 

T  1,96 
•32  2.42 


2.50 
2*70 


13     14  15 


.78  ,23 

T 

1,23  ,39 


22  j 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

\ 

2.1* 

.  14 

*56 

'  ^ 

.19 

.65 

.0 

.31 

2.41 

.23 

.83 

1,6, 

l.*5 

.27 

T 

•  23 

•  0< 

T 

.02 

•  6C 

•  90 

.15 

.53 

.19 

.13 

.14 

3.05 

T 

.  19 

•  35 

2.85 

.45 

•  05 

.16 

1.76 

•  24 

.48 

.11 

.50 

3.05 

.23 

.23 

•  03 

,1. 

.05 

U4S  T 

.46 

.04 

.71 

T 

1.50 

1.49 

•  27 

.70 

T 

.70 

2.60 

.25 

.39 

•  29 

1.95 

.25 

J 

.  35 

2.50 

•  27 

' 

•  05 

.  4  2 

1 .95 

.33 

•  09 

1.14 

1.26 

.11 

1.70 

4.80 

.60 

.64 

2.18 

.24 

.53 

T 

T 

.53 

1.25 

.21 

'?? 

'  jj  i 

•  21 

• 

•  67 

2.41 

•  21 

.23 

T 

•  33 

2.45 

.29 

.33 

•  96 

2.42 

•  26 

*** 

•  02 

•  j 

2.48 

•  36 

•  - 

2.03 

•  22 

•  60 

.10 

.60 

2.30 

.25 

.28 

•  55 

2.29 

.20 

If  I 

T 

.72 

2.08 

.18 

.35 

2*55 

°30 

T 

.51 

.02 

.55 

1.18 

.20 

T 

*Io 

.10 

1.00 

.05 

* 

1 .08 

•  29 

•  45 

.56 

.82 

"e7 

.33 

•  0* 

T 

.09 

2.87 

.03 

.33 

.03 

T 

•  63 

_ 

_ 

.78 

T 

•  62 

2.23 

.31 

3.30 

.0 

* 

1.57 

.55 

1.39 

•  22 

T 

.10 

1.20 

T 

.73 

.04 

.06 

•  36 

.02 

•  85 

1.42 

.13 

•  37 

•  86 

.15 

.45 

1.10 

.65 

.93 

.08 

.28 

•  63 

V 

2-08 

Q 

• 

1 .  : 

•  15 

9« 

"oi 

'*4  3 

2*99 

43 

.03 

!32 

•  99  T 

.38 

.58 

.02 

.27 

•  90 

.63 

.87 

T 

.Ok 

.34 

1.35 

.53 

.49 

.11 

1.19 

.53 

.13 

.33 

•  38 

.01 

T 

.01 

.25 

1.10 

.51 

•  95 

.22 

.34 

1.42 

.17 

.27 

.  19 

.18 

.92 

1.10 

•  22 

.17 

T 

T 

.35 

1.00 

.12 

.32 

T 

.42 

T 

.02 

1,02 

1.69 

I 

.26 

.35 

.10 

T 

1  .8  I 

T 

.32 

.07 

.35 

.15 

.50 

1.10 

.83 

.50 

.45 

1.50 

.60 

•  31 

.03 

.55 

1*06 

.09' 

■  48 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  av.rag«s  - 
parent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

§  1 

Sol 

&  1 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

5 

1.2 

7.9 

26 

s 

08  + 

77 

79 

60 

65 

5 

4 

1 

2 

0 

0 

12 

49 

6.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

1 

1.4 

8.9 

26 

N 

23 

78 

82 

64 

70 

4 

5 

4 

0 

0 

1 

14 

41 

7.3 

TEXARKANA   WR  AIRPORT 

17 

1.2 

6.7 

82 

87 

75 

72 

4 

6 

6 

0 

1 

1 

18 

7.4 

See  leierence  noleo  following  Slation  IndM, 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER  196* 


NORTHWEST  01 
BENTONVILLE  5  WSM 
EUREKA  SPR I NGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV I LLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL  02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


NORTHEAST 
ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEDEV1LLE 

BLYTHEV ILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


03 


m ]  N 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 


Max 

MIS 


MA< 

M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MA  * 
M  |  N 


"AX 

MIN 


MAX 

M  I  N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


45  n 
22  23 


32 

20 


48  36 

25  22 


41  25 

23  20 


35 
22 


49  41 
30  2". 


58  46 
29  21 


50  44 
26  23 


46  44  32 
21     21  22 


54     41  35 

25     22  23 


45     38  34 


53  41  34 
31     25  25 


46     37  36 


63 
21 


40 
22 


49  62 
33  44 


49  60 
31  49 


51  60 
33  47 


35  50 
21  30 


71 
59  56 


70  |  75 
50  60 


47     57  68 


45  54  64 
31     42  51 


60  71 
43  57 


51  63 
39  51 


41  35 ,  45  55  65 
22     23     30     43  54 


53     65  73 


45  57  66 
31     43  53 


52  53  62 
31     43  43 


52 

45 


50  54 
29  43 


65 
52 


53  56  67 
32      43  46 


69  44 
37  34 


73  47 
44  33 


70  42 
40  32 


69  43 
43  37 


63     45  37 


78  72  45 
56     43  33 


76     71  49 


34  40 
23  18 


16 


33      44      57      64      49  40 


41  41 
31  21 


57  59 
28  31 


58  63 
32  26 


59  I  58  60  65  68  67 
3*1  34     40     42     35  36 


57  56  60  62  66  65 
19     24     28     33     28  28 


56  59 

36  |  32 


65  68 
30  29 


60  62 
41  43 


59  I  55 
24  [  29 


63  67 
30      3  1 


60  44  34 
40     32  26 


34  40 
13  16 


40  |  38 
15  1  11 


60  57 
16  21 


55  56  59 
14     18  25 


72     72  51 


76  76 
59  40 


69  55 
55  39 


70  50 
50  37 


41      36      32      49  61 


36  38 
20  19 


37  33 
17  13 


33  48 
1-  13 


58  i  61 
17  24 


54  56 
20  26 


57  56 
19  22 


57  60 
35  32 


67 
38 


71 
43 


50     41     29  33 
38 !   29     24     15  |   12     22     34 I  31  43 


60  58 
17  24 


53     55     58  64 


71  61 
59  39 


3b  44 
10  11 


61  57 
17  25 


50  52  56 
22     26  30 


45  36 
33  29 


38     42  53 


42  32  35  i  40  55 
30     24     18  1    13  20 


45  35 
32  27 


38     39  55 


76  72  61 
63      60  42 


42  37  34 
28     28  27 


72  63 
62  41 


41 
34 


65  73 
50  60 


34     27  28 


52  58  66  72  69 
36     46     58     65  42 


43 

32 


72 

61 


73  62 
57  43 


45     38  38 

34     30  31 


35 
24 


3* 

25 


33 
29 


53  55 
23  24 


56  58 

30  30 


57  56 
24  27 


52 

27 


51  56 
29  31 


53  55 
24  27 


54  56 

25  31 


46  50 
26  29 


58  63 
39  35 


60  65 
40  41 


56  62 
40  42 


57  59 
32  41 


54  53  59  62 
29    41     44  I  32 


57  63  66 
-2      4:  35 


66 

30 


6  a 

40 


60  63  65  68 
36     35     31  34 


59  65 
33  29 


65  64 
36  27 


54  62 
33  37 


64     65  65 


63  I  63 
30  !  30 


62  63  65 
34      34  30 


62 
3b 


62  68  74  67  43  32  33  35  40  60  58  58  63  64  67 
52     62     65     38     32     23     15     15     16     21    24     30     37     34  34 


65  65 
32  34 


66  67 
28  30 


69  67 
26  29 


64  63 
35  35 


57  61  64  59 
42      40      36  40 


• 

01 
fl 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

B  8 

55 

36 

37 

3a 

4  1 

40 

40 

35 

a6 

36 

♦9.7 

33 

36 

17 

7 

20 

22 

30 

1  1 

16 

30 

27,0 

65 

59 

36 

39 

34 

A  A 

39 

36 

36 

45 

A  6 

50.4 

43 

35 

If 

5 

14 

21 

28 

18 

1  1 

19 

30 

28.6 

67 

45 

30 

36 

36 

50 

46 

3  7 

3  I 

44 

A  1 

50.3 

33 

30 

3 

-  3 

13 

21 

37 

16 

11 

1  1 

32 

26,3 

65 

58 

39 

34 

36 

A6 

45 

43 

35 

AA 

40 

50.5 

37 

38 

17 

-  3 

14 

24 

31 

18 

13 

17 

Hi 

28,3 

67 

55 

3  3 

35 

34 

49 

40 

38 

35 

AO 

38 

49,7 

32 

33 

12 

-  6 

10 

23 

33 

17 

10 

18 

2  9 

26,5 

66 

5  3 

3  r 

35 

32 

A2 

36 

i9 

38 

A3 

a5 

49.6 

38 

30 

16 

-  6 

.  3 

21 

22 

22 

14 

10 

3  0 

26,  1 

65 

44 

27 

36 

32 

4  3 

33 

38 

37 

43 

AA 

48,0 

43 

27 

10 

5 

14 

24 

28 

18 

14 

19 

30 

28.8 

6  9 

55 

39 

42 

40 

A? 

42 

39 

46 

a5 

52,4 

30 

30 

2  0 

-  9 

7 

19 

30 

19 

12 

12 

30 

25.5 

65 

61 

40 

37 

32 

39 

37 

38 

38 

A  A 

45 

50.6 

32 

32 

16 

0 

3 

23 

27 

21 

12 

10 

31 

26.8 

68 

66 

-1 

36 

40 

96 

45 

37 

37 

47 

Al 

51.5 

40 

37 

1  6 

2 

16 

25 

31 

18 

10 

la 

to 

26.6 

67 

58 

38 

37 

38 

50 

A6 

44 

36 

45 

40 

51.4 

31 

38 

16 

-  2 

12 

2  6 

34 

18 

1  1 

18 

31 

27.7 

68 

46 

37 

37 

35 

45 

45 

37 

-  0 

47 

42 

50.4 

28 

29 

22 

-  5 

-  2 

27 

24 

27 

16 

11 

33 

26.9 

66 

57 

40 

35 

40 

46 

48 

40 

40 

46 

47 

51.8 

25 

27 

25 

0 

10 

2  5 

19 

20 

17 

1  2 

31 

26*6 

7  ij 

66 

41 

40 

35 

A  7 

4  1 

36 

A  3 

45 

A8 

52,6 

25 

25 

21 

-13 

-  3 

23 

23 

21 

10 

e 

32 

23»0 

66 

72 

-9 

32 

35 

A  2 

46 

37 

39 

A5 

51.0 

33 

36 

30 

12 

12 

16 

28 

» 

21 

17 

16 

26*8 

67 

56 

36 

34 

37 

46 

37 

3, 

36 

45 

39 

46.6 

26 

3  0 

2  2 

-  4 

0 

23 

20 

26 

16 

11 

31 

25.6 
25.6 

71 

62 

40 

A  1 

38 

68 

4  1 

41 

AA 

47 

49 

52.2 

40 

31 

21 

0 

8 

2  0 

30 

31 

15 

13 

28 

28,3 

69 

66 

45 

25 

34 

37 

43 

36 

29 

37 

A3 

48.2 

37 

35 

23 

10 

8 

9 

27 

29 

14 

1 ; 

1  7 

27.2 

66 

65 

45 

25 

34 

37 

42 

36 

29 

37 

43 

48.5 

3  2 

36 

17 

to 

8 

9 

25 

29 

14 

10 

11 

26,  1 

68 

60 

40 

38 

36 

46 

38 

60 

39 

A  A 

40 

50.0 

45 

38 

23 

7 

11 

25 

29 

30 

17 

17 

31 

30,5 

68 

51 

3  6 

33 

3  0 

A  1 

35 

35 

39 

43 

45 

50.0 

24 

25 

19 

•  10 

-  4 

21 

18 

29 

U 

32 

24.1 

6  8 

5a 

3  6 

40 

37 

43 

36 

A  3 

40 

50.1 

34 

37 

2  5 

8 

23 

30 

21 

21 

32 

31.9 

70 

5  6 

A  3 

35 

39 

a9 

42 

49 

40 

45 

40 

51.9 

31 

40 

26 

11 

1  6 

29 

32 

31 

2  0 

20 

34 

32.5 
32.5 

70 

62 

40 

42 

42 

44 

43 

A  i 

A  A 

45 

A  7 

52.1 

33 

3  1 

23 

6 

11 

23 

24 

2  3 

17 

16 

27.8 

69 

■  0 

38 

35 

38 

A  A 

37 

42 

42 

43 

41 

50.8 

29 

31 

2  4 

-  1 

5 

2  3 

21 

32 

!  1 

15 

31 

28.4 

6  9 

53 

j  9 

4  1 

3  5 

-t 

45 

48 

a:; 

45 

41 

50.4 

it 

39 

2  6 

li 

11 

24 

2  8 

32 

26 

2  2 

34 

32,7 

6  5 

57 

41 

28 

31 

45 

40 

44 

3  6 

44 

A  A 

48.8 

38 

38 

25 

12 

16 

23 

32 

36 

23 

25 

33 

32,6 

68 

52 

34 

33 

37 

43 

37 

42 

37 

46 

AO 

46.8 

36 

34 

25 

6 

8 

20 

25 

32 

.9 

18 

31 

29.5 

65 

61 

36 

33 

38 

41 

39 

48 

3  7 

43 

41 

50.1 

36 

35 

25 

10 

15 

.  ' 

31 

24 

2: 

2- 

30 

31.7 

9  8 

66 

47 

33 

30 

34 

40 

53 

49 

49 

61 

48.2 

35 

38 

30 

10 

14 

21 

26 

34 

23 

25 

26 

31.4 

6  } 

62 

A  A 

30 

35 

43 

A4 

53 

37 

42 

A3 

50.2 

it, 

40 

25 

13 

13 

26 

30 

35 

23 

2' 

34 

33.2 

6  9 

58 

»0 

38 

35 

A. 

38 

45 

*3 

44 

•  I 

50.6 

2  7 

2« 

i  j 

32.9 

64 

62 

>1 

31 

33 

40 

36 

46 

34 

42 

A  4 

49.  1 

37 

37 

25 

1  1 

1 1 

25 

22 

33 

2  1 

22 

26 

31.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER  1966 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

» 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

49 
28 

36 
22 

34 
20 

45 
31 

53 
45 

63 

52 

72 
6  1 

69 
63 

64 
38 

48 
33 

40 

2  7 

37 

2  5 

31 
2 1 

47 

51 
2 1 

54 

59 
3  5 

63 
31 

66 

30 

59 
35 

68 
31 

53 
35 

42 
24 

32 
8 

35 

41 

22 

36 
25 

40 
29 

39 
1 9 

43 
1  7 

39 
31 

48.6 
29.5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

55 
33 

47 
25 

33 
25 

49 
33 

59 

46 

66 
53 

77 
65 

73 
61 

tl 
43 

44 

34 

36 
2  9 

37 
24 

42 
28 

54 

20 

53 
24 

54 
32 

6  2 
41 

67 
40 

65 

32 

67 

32 

70 
32 

62 
41 

41 
27 

36 
12 

40 
17 

39 
30 

42 
35 

48 

32 

41 

20 

44 
20 

40 
34 

51.7 
32.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
#          #  ft 

MAX 
MIN 

45 
27 

28 
22 

35 
22 

48 
30 

56 
47 

65 
54 

72 
65 

68 
47 

48 
38 

40 
30 

37 
2  8 

35 
25 

33 
24 

48 
25 

5» 
29 

55 
29 

59 

40 

62 
34 

64 
33 

60 
37 

68 
36 

45 
31 

32 
14 

*l 

34 
6 

39 
23 

38 
23 

39 
25 

37 
21 

45 

22 

40 
31 

46.9 
29.9 

WEST  CENTRAL  04 

B00NEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
25 

44 
29 

34 

27 

50 
31 

65 
42 

76 

61 

83 

65 

76 
51 

53 
30 

48 
28 

4  0 

19 

43 
1  1 

51 
12 

62 
15 

60 
23 

53 
41 

64 

38 

65 
30 

68 

25 

74 
27 

73 
29 

61 

40 

44 

25 

43 
9 

45 
15 

54 
29 

49 
35 

42 
20 

41 
14 

43 
15 

46 
33 

54,9 
28.8 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
27 

43 
27 

37 
27 

43 
34 

62 
40 

75 

60 

79 
64 

73 
53 

54 
35 

45 
31 

40 

21 

43 

16 

45 

16 

54 

16 

56 

25 

56 
40 

64 
41 

62 
32 

65 
29 

67 
30 

70 
30 

55 
36 

43 
26 

34 
11 

43 

16 

51 
27 

41 
38 

39 
24 

36 
16 

44 
17 

41 

33 

52.0 
30.3 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

52 
31 

41 

26 

34 

26 

44 

33 

60 
42 

71 
58 

76 
64 

73 
55 

55 

40 

46 
34 

38 
27 

40 
16 

45 
17 

59 
18 

55 
21 

50 
35 

64 
42 

62 
31 

67 

26 

70 
30 

70 
30 

55 
37 

44 

27 

35 
13 

43 
16 

51 
27 

43 
35 

43 
26 

40 
19 

41 
17 

41 

33 

51.9 
30.7 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

49 
25 

41 
19 

27 
18 

38 
26 

56 
38 

62 
56 

68 
58 

65 
45 

45 

35 

35 
22 

33 
18 

37 
19 

45 

24 

51 

24 

50 
35 

52 
37 

58 
38 

62 
43 

62 
45 

62 
46 

66 
48 

60 
35 

35 
15 

4  1 

IB 

35 
18 

37 

22 

48.9 
31.8 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
26 

35 
29 

35 

30 

44 

3* 

67 
44 

76 
66 

81 

70 

74 
42 

53 
28 

39 
22 

38 
16 

40 
17 

47 
16 

59 
20 

5, 
26 

56 
40 

60 
36 

61 

33 

66 
26 

70 
28 

70 
29 

52 
38 

39 
18 

37 
12 

40 
It 

51 
28 

41 
37 

38 
21 

39 
16 

40 
17 

43 
28 

51.5 
29.3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

51 

26 

43 

27 

35 
28 

45 
32 

62 
42 

72 

60 

79 
64 

75 
51 

52 
29 

42 
26 

44 

22 

-4 
14 

48 
15 

57 

17 

57 
20 

57 
31 

63 

40 

65 
29 

65 

28 

68 

29 

73 
30 

59 
31 

43 
24 

36 
8 

42 
15 

50 
24 

44 

32 

43 
21 

37 
1  1 

42 
13 

40 
31 

52.7 
28.1 

HECTOR 

MAX 
MIN 

52 
28 

44 

2  0 

34 

23 

42 
30 

61 

36 

75 

60 

74 

59 

72 

52 

54 
32 

43 
28 

39 

20 

39 
13 

40 
14 

54 
18 

53 
22 

55 
31 

40 

60 
31 

62 
29 

67 
32 

71 

33 

60 
40 

42 
26 

34 
6 

4  2 

15 

50 
28 

45 
33 

42 
22 

36 
15 

42 
14 

39 
30 

50.8 
28.4 

MENA 

MAX 
MIN 

58 
27 

48 

25 

33 
24 

48 

29 

62 
48 

72 
61 

76 

66 

72 

54 

54 
36 

43 
26 

39 
17 

41 
15 

50 
1  7 

56 

22 

58 
31 

48 
39 

62 
43 

63 

29 

62 
31 

69 
34 

72 
38 

55 
42 

45 
25 

43 
9 

45 
20 

47 
33 

43 
38 

42 

22 

43 
13 

41 

21 

38 

32 

52.5 
31.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

51 
29 

42 
28 

36 
28 

44 
34 

62 
40 

74 

to 

79 
63 

72 
51 

54 
36 

52 
30 

41 

20 

42 
18 

47 
18 

57 
18 

59 
25 

57 
41 

64 
44 

64 
32 

65 

32 

69 
32 

71 
33 

52 
35 

42 
26 

36 
12 

42 
12 

53 
31 

46 

37 

42 
25 

39 
17 

42 
1  7 

42 
33 

52.8 
30.9 

PARIS 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

59 
25 

46 

24 

36 

23 

43 

30 

60 
37 

72 
52 

76 

60 

72 
50 

54 
33 

51 

30 

40 

23 

41 
13 

46 
12 

58 
15 

56 
1  6 

51 
31 

64 
36 

63 
28 

66 
24 

69 
28 

72 
25 

59 
31 

44 

23 

36 
9 

44 
12 

52 
23 

45 

30 

42 
22 

39 
15 

43 
12 

41 

29 

52.9 
26.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

52 
30 

44 

26 

3  5 
26 

47 
31 

65 

*.  1 

75 
61 

79 
66 

74 
4  9 

51 
36 

44 
30 

38 

22 

40 
1  7 

45 
15 

54 

2  0 

55 
2  7 

55 
38 

61 
38 

61 

32 

65 
37 

68 
38 

71 

35 

59 
41 

42 
26 

35 
10 

41 
1  3 

53 
27 

42 
35 

41 
23 

38 
17 

44 
17 

43 
32 

52.2 
30.8 

WALDRON 

MAX 
MIN 

58 
24 

-8 

2  8 

35 
27 

48 
32 

64 

45 

73 

62 

79 
70 

76 
55 

56 
32 

.9 

28 

38 
18 

42 
13 

50 
14 

69 
16 

57 
22 

53 
40 

63 
40 

65 
32 

67 

25 

73 
28 

73 
28 

63 
34 

47 
25 

46 
8 

49 
16 

53 
25 

49 
36 

48 
24 

42 
16 

42 
15 

51 
33 

55.4 
29.4 

WH'TE  ROCK 

MAX 
MIN 

25 

2  2 

2  1 

27 

39 

58 

48 

-8 
33 

38 
16 

43 

25 

50 
31 

51 
34 

50 

58 
39 

60 
42 

62 
42 

63 
45 

67 
47 

16 

30 
12 

37 
25 

46 

30 

40 
33 

39 
15 

32 
11 

40 

23 

33 
26 

30,4 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

6  0 
33 

51 
26 

32 
24 

46 
30 

to 
43 

67 
56 

74 

63 

73 
59 

64 
42 

43 
32 

38 
26 

33 
22 

48 
19 

57 
23 

55 
29 

53 
35 

64 
42 

65 
35 

68 
33 

71 
38 

73 
38 

69 
40 

47 
26 

41 

17 

53 
21 

48 
31 

45 
35 

45 
29 

44 
19 

43 
21 

41 

33 

53.9 
33.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

62 
26 

52 
27 

33 
27 

"51 
30 

63 
48 

70 
62 

78 
68 

78 

60 

64 
43 

-6 

31 

37 
2  3 

38 
19 

47 

23 

51 
17 

53 
18 

51 

32 

63 
36 

66 
38 

62 
35 

68 

27 

70 
27 

60 
27 

49 
27 

40 
12 

51 

15 

48 
34 

45 
36 

48 
31 

44 
15 

44 
17 

43 
32 

54.0 
31.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
34 

54 

33 

3  5 
28 

36 

29 

56 
35 

64 

56 

70 
63 

7  7 
65 

70 
46 

49 
37 

40 
2  8 

40 
19 

40 
17 

48 
17 

57 
18 

54 
24 

49 
36 

62 
39 

64 
33 

66 
30 

70 
30 

73 
31 

52 
33 

34 
17 

43 
15 

53 
17 

46 
37 

46 
33 

39 
20 

43 
19 

42 

20 

52.8 
30.9 

CONWAY 

MAX 
MIN 

57 
28 

49 

2  7 

33 
2  6 

48 
31 

60 

45 

70 
56 

78 
65 

74 
59 

60 

43 

46 
33 

34 

29 

37 
18 

43 
18 

53 
19 

55 
22 

49 
30 

64 
42 

63 
31 

67 
30 

69 
31 

72 
30 

59 
36 

44 

26 

38 
14 

46 
16 

51 

30 

46 
35 

41 
30 

40 
20 

45 
18 

40 
34 

52.6 
31.4 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

54 

27 

3B 
2  5 

33 
25 

48 
33 

58 
46 

69 
55 

77 
64 

72 
56 

56 
42 

44 

31 

35 
27 

37 

20 

41 

15 

56 
16 

54 
16 

52 
31 

64 
41 

63 
32 

65 
28 

68 
28 

71 

27 

51 

37 

39 
24 

36 
7 

45 
14 

51 
28 

44 

35 

45 
28 

38 
18 

44 
16 

39 

33 

51.2 
29.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

56 
3  5 

44 

29 

34 

26 

46 

30 

to 
45 

67 
59 

75 
64 

70 
60 

60 

4  3 

44 

30 

40 

27 

42 
21 

47 
2- 

56 
31 

54 
34 

47 
38 

65 
4  1 

66 

40 

65 
35 

70 
43 

71 
44 

55 
42 

43 
26 

41 
17 

51 

29 

45 
38 

44 
39 

45 
28 

44 

20 

42 

26 

36 
32 

52.5 
35.4 

LEOLA 

MAX 
MIN 

61 

27 

40 
28 

35 
28 

59 
31 

66 
51 

72 
62 

79 

67 

75 
59 

50 
44 

45 
34 

38 
30 

38 
24 

48 
31 

56 
19 

56 
21 

53 
33 

57 
43 

64 
41 

62 

41 

70 
32 

70 
31 

56 
39 

45 
29 

41 
13 

52 
19 

46 
37 

48 
40 

50 
34 

45 
19 

41 

25 

40 
35 

53.8 
34.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

53 
35 

38 
2  8 

35 
28 

54 

34 

61 

53 

70 

59 

76 
69 

71 

53 

53 
42 

43 

33 

38 
26 

40 

25 

43 
27 

55 
22 

54 
24 

52 
33 

62 
39 

65 
42 

64 
40 

68 
36 

72 
34 

53 
37 

37 
23 

38 
19 

46 
23 

47 

35 

52 
38 

46 
27 

42 
22 

42 

23 

40 
36 

52.0 
34.4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

60 
28 

54 

29 

34 
27 

49 
31 

63 
46 

71 
61 

79 
67 

75 
63 

64 
45 

45 
33 

38 
29 

38 
20 

47 
22 

56 
18 

53 

19 

51 

33 

63 

40 

64 
39 

60 
39 

69 
31 

70 
30 

64 
39 

48 

30 

40 
13 

52 
16 

45 
37 

43 
37 

43 

33 

45 
18 

44 
19 

41 

35 

53.8 
33.1 

MORR  ILTON 

MAX 
MIN 

58 
32 

49 

2  7 

35 
25 

47 
32 

61 

46 

70 
56 

77 
65 

74 
5t 

58 
43 

47 
34 

41 

28 

38 

22 

44 

19 

59 
20 

55 

25 

50 
25 

60 
42 

65 
32 

68 

34 

69 
38 

73 
35 

60 
38 

48 
28 

37 
15 

44 
18 

50 
30 

44 

35 

43 
30 

40 
20 

43 
19 

41 

33 

53.2 
32.4 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

PERRY 

MAX 
MIN 

51 

32 

48 
27 

36 
26 

49 

33 

65 
45 

70 

52 

77 
65 

79 

45 

48 
35 

35 
29 

35 
15 

41 
14 

61 
17 

57 
21 

51 
34 

60 
35 

63 
32 

64 

30 

72 
31 

72 
33 

53 
33 

45 
28 

41 
15 

42 
16 

52 
28 

44 
37 

43 
30 

42 
20 

45 
17 

42 
31 

52.8 
30.2 

SHERIDAN  TOWER 

ft          #  ft 

MAX 
MIN 

57 
31 

48 
2  8 

32 
26 

56 
31 

64 
49 

69 
61 

80 
66 

75 
59 

tl 

44 

45 
35 

37 
29 

37 
24 

45 
30 

59 
21 

55 
25 

53 
35 

59 
41 

65 
42 

63 
39 

69 
34 

70 
35 

60 

35 

39 

26 

40 
13 

46 
25 

45 
35 

45 
38 

49 
35 

43 

22 

44 

25 

45 

35 

53.4 
34.6 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

58 

30 

51 

32 

35 
2  8 

56 
34 

66 
50 

68 
56 

80 
66 

76 

6  0 

60 
4  2 

44 
36 

37 
31 

36 
32 

37 
30 

49 

22 

5  1 

22 

53 
30 

55 
42 

57 
44 

62 

34 

66 
35 

63 
38 

59 
41 

55 
27 

36 
18 

47 
21 

46 
37 

55 
42 

61 
40 

42 

22 

41 

22 

45 
35 

53.1 
35.5 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

62 
28 

52 
25 

30 
24 

42 

25 

55 
39 

62 
41 

68 
58 

78 
65 

70 
42 

45 
30 

39 
28 

36 
29 

35 
27 

39 
23 

51 

25 

52 
29 

5  5 
31 

55 
41 

63 
34 

62 
33 

66 

33 

70 
40 

50 
30 

33 
10 

37 
14 

44 
27 

50 
35 

56 
35 

42 

20 

41 

22 

40 
26 

51.0 
31.3 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-   146  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER  1966 


Day  01  Month 


sun 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

LAOUl     4  3W 

MAX 

53 

44 

33 

51 

60 

67 

76 

73 

62 

46 

37 

38 

39 

55 

52 

50 

64 

6* 

66 

67 

71 

57 

40 

36 

42 

49 

44 

11 

40 

4  2 

.0 

31.9 

MIN 

30 

25 

32 

50 

56 

65 

60 

-6 

32 

2  8 

2  9 

25 

2  1 

24 

33 

43 

40 

33 

33 

32 

39 

2  6 

14 

17 

30 

34 

30 

19 

22 

34 

33.0 

LLAKtNUUN 

MAX 

99 

52 

35 

54 

63 

67 

78 

76 

60 

43 

38 

36 

41 

32 

54 

53 

53 

63 

59 

56 

68 

59 

48 

35 

45 

-6 

55 

58 

40 

40 

43 

92.9 

MIN 

39 

28 

26 

33 

50 

5  2 

65 

59 

42 

35 

30 

32 

30 

26 

2  3 

3  1 

40 

40 

38 

38 

38 

43 

27 

17 

25 

33 

39 

39 

23 

25 

35 

35.5 

DES  ARC 

MAX 

64 

48 

33 

54 

61 

66 

78 

75 

66 

44 

37 

38 

42 

51 

5  3 

55 

6  0 

64 

62 

67 

69 

65 

42 

36 

42 

-9 

47 

56 

39 

.4 

42 

53.2 

MIN 

'* 

.6 

33 

54 

60 

66 

66 

-1 

36 

31 

28 

2b 

2  9 

34 

42 

43 

38 

39 

40 

42 

27 

15 

24 

3  2 

35 

34 

25 

29 

36 

36,0 

fUHKtST  LIT' 

MAX 

52 

»2 

36 

54 

59 

66 

76 

69 

60 

41 

37 

36 

36 

49 

51 

55 

53 

59 

59 

6. 

68 

55 

43 

34 

41 

5  1 

47 

56 

38 

41 

-2 

30.6 

MIN 

30 

26 

35 

63 

60 

9  1 

32 

30 

32 

29 

24 

3  1 

32 

4  3 

4  3 

37 

35 

42 

42 

26 

1 1 

21 

29 

35 

34 

22 

2  3 

34 

34.5 

HELENA   5  NW 

MAX 

62 

5  0 

33 

51 

54 

6l 

66 

71 

34 

39 

36 

3o 

»7 

51 

56 

5  7 

6  0 

6.  j 

6* 

66 

58 

38 

34 

45 

-7 

58 

47 

40 

40 

51.3 

MIN 

28 

27 

30 

40 

45 

5  2 

62 

28 

30 

2  6 

21 

2  3 

27 

37 

43 

41 

29 

29 

38 

33 

l- 

18 

26 

36 

38 

21 

22 

26 

32.0 

KEO 

MAX 

5* 

-0 

3- 

54 

63 

67 

78 

7, 

61 

45 

37 

39 

41 

55 

55 

55 

59 

64 

64 

67 

70 

58 

45 

38 

46 

-8 

5. 

42 

43 

40 

53.0 

MIN 

30 

2  6 

32 

.9 

5  5 

64 

59 

9  3 

34 

28 

25 

28 

2  4 

2  3 

31 

40 

4  2 

40 

33 

34 

40 

26 

15 

,t 

23 

33 

37 

3  3 

20 

24 

34 

33.9 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

53 

44 

37 

53 

62 

65 

77 

73 

60 

42 

36 

36 

36 

49 

52 

56 

56 

59 

59 

6. 

68 

53 

43 

33 

42 

.8 

59 

58 

5  5 

39 

44 

52.0 

MIN 

28 

25 

2  5 

3  <j 

■J  5 

53 

62 

57 

39 

31 

2  9 

31 

27 

2  3 

27 

31 

39 

41 

34 

32 

38 

40 

2  5 

12 

2  1 

36 

37 

35 

2  1 

23 

34 

31." 

5AJNT  CHARLES 

MAX 

62 

56 

33 

48 

57 

68 

70 

79 

72 

XL 

40 

36 

39 

52 

53 

56 

57 

58 

60 

68 

67 

6! 

35 

35 

49 

50 

60 

47 

40 

41 

52.6 

MIN 

33 

3  1 

2  6 

2  9 

-7 

4  7 

54 

65 

36 

31 

3  1 

29 

2  3 

2  3 

26 

33 

34 

37 

36 

36 

38 

34 

1  5 

20 

2  8 

36 

37 

22 

2  3 

27 

33.3 

STUTTGART 

MAX 

57 

49 

35 

55 

62 

67 

78 

74 

60 

44 

36 

36 

45 

57 

57 

54 

5, 

65 

62 

70 

70 

60 

47 

••2 

50 

47 

'.- 

57 

44 

41 

43 

53.9 

MIN 

33 

29 

2  8 

5  1 

5  7 

6  5 

60 

36 

30 

30 

30 

2  5 

2b 

33 

44 

4  3 

39 

36 

41 

43 

27 

17 

24 

36 

40 

36 

23 

27 

36 

36.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

61 

53 

32 

"•1 

54 

62 

69 

78 

69 

47 

39 

36 

36 

18 

49 

51 

5. 

54 

" 

59 

65 

67 

55 

34 

34 

-5 

47 

51 

43 

38 

"1 

50.5 

MIN 

32 

30 

27 

2  8 

39 

51 

58 

66 

95 

36 

30 

31 

29 

26 

27 

30 

34 

43 

38 

36 

36 

40 

33 

17 

17 

25 

37 

39 

23 

24 

2  9 

34.1 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

52 

-5 

44 

50 

57 

66 

75 

73 

60 

48 

38 

36 

35 

42 

50 

55 

56 

57 

62 

61 

66 

59 

52 

34 

35 

4- 

-6 

52 

4* 

40 

44 

50.9 

MIN 

31 

26 

27 

31 

35 

34 

31 

30 

30 

24 

32 

40 

40 

39 

40 

3a 

43 

44 

24 

15 

17 

26 

3  2 

36 

23 

22 

35 

31.3 

WYNNE 

MAX 

49 

40 

3- 

50 

57 

65 

74 

73 

60 

44 

34 

34 

33 

48 

4b 

46 

54 

58 

59 

6* 

67 

52 

36 

47 

45 

35 

4  1 

41 

49.6 

.          •  • 

MIN 

29 

24 

24 

24 

46 

67 

55 

39 

32 

28 

28 

23 

23 

26 

30 

-0 

35 

34 

34 

33 

9 

10 

26 

32 

24 

26 

30.2 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

58 

48 

36 

45 

66 

77 

80 

74 

58 

49 

-0 

41 

48 

56 

5  6 

5o 

60 

54 

98 

6  5 

62 

54 

48 

43 

40 

44 

39 

38 

52.8 

MIN 

27 

33 

30 

32 

42 

60 

66 

58 

3  5 

3  2 

1  5 

1  6 

1 7 

17 

2  8 

40 

3  b 

39 

37 

30 

32 

40 

27 

1  2 

1  9 

29 

17 

20 

34 

31.8 

DIERKS 

MAX 

59 

46 

36 

46 

66 

76 

79 

75 

65 

48 

42 

45 

50 

58 

55 

51 

6-, 

58 

53 

68 

64 

54 

46 

.. 

48 

46 

-9 

50 

-5 

40 

3b 

53.7 

MIN 

26 

3  3 

30 

3  5 

46 

6  4 

68 

6  C 

3  7 

3  C 

1  6 

1  6 

1 5 

16 

23 

39 

42 

35 

36 

2  9 

30 

36 

2  6 

1  0 

16 

37 

4  1 

29 

1  7 

1  9 

3  5 

32.1 

HOPE  3  NE 

MAX 

67 

60 

38 

37 

61 

68 

78 

78 

70 

52 

39 

37 

39 

47 

56 

56 

-9 

61 

4b 

52 

66 

64 

52 

3  5 

41 

46 

45 

61 

39 

4« 

41 

52.5 

MIN 

29 

3 1 

2  B 

29 

36 

59 

65 

5  3 

9  8 

37 

2  5 

22 

19 

1  9 

2  1 

26 

39 

38 

38 

35 

33 

34 

34 

15 

1  6 

26 

37 

34 

20 

20 

27 

32.0 

MOUNT  IDA 

MAX 

60 

5; 

3? 

59 

67 

7  2 

77 

72 

60 

4* 

39 

41 

5  0 

57 

56 

50 

63 

68 

68 

73 

7. 

67 

-7 

43 

52 

49 

47 

49 

45 

42 

4  2 

55.5 

MIN 

25 

30 

26 

3  6 

58 

65 

7 

* 

1  4 

15 

20 

32 

3b 

29 

26 

29 

2  8 

40 

2  6 

1  0 

15 

34 

38 

2  8 

17 

16 

3  3 

26.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

68 

57 

36 

37 

60 

66 

76 

76 

73 

51 

41 

43 

46 

50 

57 

57 

5  2 

65 

6  2 

5  8 

71 

66 

54 

55 

43 

.9 

-6 

50 

4  0 

46 

42 

54.7 

MIN 

27 

28 

29 

30 

36 

56 

64 

67 

* 

36 

27 

1  9 

7 

18 

16 

25 

90 

3  3 

33 

30 

3 : 

32 

3  5 

10 

1 1 

20 

37 

32 

16 

1  7 

24 

30.4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

67 

54 

32 

32 

59 

66 

76 

78 

70 

51 

40 

41 

45 

-8 

56 

54 

51 

62 

56 

55 

66 

6. 

53 

35 

41 

-3 

45 

-V 

39 

43 

39 

51.9 

MIN 

24 

32 

24 

24 

30 

54 

62 

6  3 

3  8 

32 

1 6 

1  b 

15 

17 

2  1 

36 

36 

34 

34 

29 

3  1 

37 

30 

9 

15 

35 

33 

27 

14 

1  5 

30 

29.5 

OKAY 

MAX 

65 

5? 

36 

51 

68 

78 

79 

77 

6  5 

50 

40 

40 

47 

57 

56 

5- 

60 

59 

58 

6. 

64 

59 

53 

-2 

46 

52 

52 

52 

43 

42 

40 

55.0 

MIN 

32 

34 

27 

33 

50 

6". 

67 

63 

9*. 

35 

23 

20 

19 

1  8 

40 

... 

42 

40 

38 

33 

39 

32 

18 

21 

40 

37 

32 

22 

23 

35 

35.2 

STAMPS 

MAX 

62 

51 

35 

55 

68 

77 

79 

ti 

63 

48 

39 

39 

47 

57 

59 

48 

5  9 

54 

52 

67 

64 

62 

51 

41 

48 

-6 

62 

62 

«3 

3b 

40 

54.5 

MIN 

29 

34 

29 

34 

52 

63 

67 

59 

-8 

32 

24 

20 

22 

20 

28 

40 

43 

40 

40 

35 

38 

43 

3  0 

14 

20 

36 

40 

32 

20 

25 

34 

35.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

48 

37 

57 

70 

7, 

80 

'2 

54 

43 

-0 

io 

45 

57 

59 

51 

58 

50 

57 

6  a 

63 

57 

4  3 

42 

50 

46 

6. 

49 

42 

40 

40 

53.6 

•          •  • 

MIN 

3* 

31 

30 

36 

57 

65 

68 

50 

92 

26 

2  2 

23 

25 

27 

31 

40 

42 

42 

35 

40 

-3 

24 

17 

25 

36 

42 

28 

22 

28 

35 

35.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

55 

53 

36 

53 

66 

71 

77 

77 

65 

48 

3  8 

39 

44 

55 

52 

51 

61 

60 

59 

',6 

62 

56 

51 

34 

49 

46 

45 

49 

42 

43 

4  0 

53.2 

MIN 

33 

29 

27 

32 

47 

60 

66 

5  7 

45 

33 

2  8 

25 

35 

2  0 

23 

3b 

42 

3  9 

3  9 

3  1 

31 

40 

3  I 

1  5 

19 

3  7 

39 

36 

20 

24 

34.8 

CAMDEN  1 

MAX 

67 

37 

60 

70 

73 

81 

76 

69 

40 

38 

3b 

43 

56 

56 

57 

56 

6  2 

62 

70 

64 

63 

53 

41 

52 

50 

63 

62 

44 

4  2 

56.5 

MIN 

31 

34 

30 

35 

56 

62 

6  3 

3b 

3 1 

2  6 

32 

2  1 

23 

39 

43 

4 

92 

34 

33 

35 

1  a 

2 1 

37 

42 

42 

2* 

3  5 

35.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

45 

37 

56 

71 

74 

80 

n 

60 

45 

39 

37 

52 

55 

57 

50 

54 

62 

54 

67 

66 

65 

.« 

40 

49 

-5 

62 

57 

43 

38 

44 

54.5 

MIN 

31 

30 

30 

36 

56 

62 

69 

60 

•.5 

i  8 

29 

30 

24 

20 

23 

40 

4  6 

43 

40 

3  4 

33 

43 

2  6 

IB 

19 

3  a 

.2 

30 

38 

35.6 

FORDYCE 

MAX 

60 

53 

36 

56 

67 

66 

79 

75 

61 

46 

37 

37 

46 

55 

5, 

52 

53 

t: 

59 

6  8 

64 

56 

53 

-0 

5'- 

46 

60 

61 

44 

41 

42 

54.2 

33 

3  1 

2e 

33 

51 

6  1 

66 

59 

45 

35 

30 

29 

3 1 

22 

26 

3  } 

4  J 

40 

3  8 

35 

4  2 

2  4 

16 

21 

36 

40 

C 

35 

36.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

64 

55 

45 

55 

70 

77 

8u 

77 

63 

49 

38 

38 

46 

57 

47 

56 

5. 

6  9 

63 

61 

55 

50 

44 

6  2 

62 

45 

43 

55.7 

MIN 

30 

37 

26 

32 

50 

62 

67 

6  2 

96 

34 

26 

2  2 

26 

20 

3  B 

4 : 

4  1 

35 

36 

39 

31 

15 

22 

36 

40 

* 

19 

" 

35 

35.3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

67 

36 

57 

72 

73 

ai 

71 

60 

48 

41 

38 

47 

5  ' 

57 

61 

6  0 

64 

K 

•  B 

62 

42 

54 

49 

62 

-5 

45 

3$ 

46 

36.1 

MIN 

29 

36 

30 

30 

52 

62 

69 

6  0 

48 

38 

32 

32 

33 

19 

22 

35 

4  1 

.  J 

42 

32 

32 

31 

1  8 

16 

37 

41 

31 

2  1 

23 

36 

36.2 

PRESCOTT 

MAX 

60 

48 

36 

56 

69 

76 

<i 

75 

63 

46 

37 

39 

46 

57 

55 

49 

60 

54 

51 

64 

65 

53 

49 

41 

51 

46 

5  3 

51 

... 

41 

40 

53.4 

MIN 

30 

32 

2  9 

31 

51 

62 

68 

59 

96 

31 

27 

23 

23 

21 

27 

39 

40 

37 

4C 

35 

34 

43 

3  . 

15 

2  2 

3  ' 

41 

33 

19 

25 

35 

35.1 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

60 

53 

35 

57 

6' 

7  0 

79 

77 

65 

45 

38 

44 

55 

55 

55 

56 

59 

57 

66 

63 

46 

60 

51 

43 

60 

40 

55.2 

MIN 

27 

30 

28 

33 

5  0 

56 

65 

59 

4  0 

32 

25 

32 

H 

21 

34 

41 

4  ) 

40 

31 

30 

12 

4C 

34 

28 

23 

35 

34.8 

WARREN 

MAX 

65 

56 

37 

57 

70 

70 

81 

78 

61 

47 

39 

38 

47 

56 

54 

53 

5v 

64 

61 

FO 

'.6 

61 

53 

-2 

53 

45 

6. 

59 

46 

48 

-5 

56.2 

•           •  » 

MIN 

3* 

32 

26 

33 

49 

60 

66 

5  2 

44 

36 

30 

31 

30 

2  2 

26 

37 

46 

46 

40 

3  6 

4C 

42 

2  9 

17 

20 

36 

39 

40 

2  2 

25 

3- 

36.2 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

65 

54 

38 

58 

70 

72 

79 

76 

62 

47 

39 

38 

4* 

54 

55 

51 

68 

65 

60 

66 

68 

65 

60 

4C 

-- 

45 

61 

64 

4. 

41 

.6 

56.0 

MIN 

30 

35 

30 

37 

54 

61 

66 

61 

47 

39 

33 

34 

33 

22 

25 

36 

45 

49 

39 

36 

43 

47 

12 

20 

20 

37 

42 

42 

23 

2  1 

3  7 

38.1 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

65 

56 

38 

58 

69 

70 

80 

76 

59 

43 

37 

36 

37 

52 

54 

56 

57 

62 

61 

6  ' 

63 

58 

51 

37 

52 

42 

54 

60 

42 

43 

47 

54.4 

MIN 

29 

33 

29 

30 

50 

57 

64 

55 

37 

34 

31 

32 

30 

23 

24 

32 

45 

48 

35 

37 

41 

45 

28 

19 

2  3 

35 

it 

42 

2  i 

26 

36 

35.6 

DUMAS 

MAX 

58 

48 

38 

57 

68 

70 

81 

72 

61 

42 

35 

36 

40 

51 

52 

53 

56 

it 

62 

64 

63 

56 

62 

37 

s 

■•5 

58 

62 

41 

42 

46 

53.4 

MIN 

35 

30 

29 

34 

50 

56 

63 

59 

42 

35 

31 

32 

30 

23 

2  6 

35 

44 

36 

37 

)( 

45 

27 

20 

22 

It 

41 

37 

23 

27 

16 

36.3 

Sm  R«i*r«cc«  N<Hm  Following  SUHoa  Lndox 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER 


Station 


EUDORA 

monticello 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
portland 
rohwer  2  nne 
star  city  4  ene 


MAX 
H  I N 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M4X 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

69 

60 

40 

61 

69 

71 

80 

61 

71 

49 

40 

38 

39 

53 

54 

57 

56 

60 

58 

65 

69 

64 

59 

39 

48 

52 

60 

62 

43 

41 

49 

56,7 

37 

35 

30 

37 

5  1 

57 

6  1 

62 

49 

38 

3  3 

33 

32 

25 

29 

38 

46 

46 

37 

39 

45 

49 

30 

19 

22 

37 

44 

42 

25 

29 

37 

38.5 

65 

60 

37 

58 

70 

72 

SO 

75 

61 

45 

40 

37 

44 

55 

53 

53 

61 

62 

61 

69 

64 

57 

53 

40 

57 

44 

59 

63 

48 

42 

45 

55.8 

34 

32 

29 

35 

5  3 

59 

6  6 

60 

3  1 

3 1 

31 

6 

28 

36 

4  5 

49 

39 

39 

45 

29 

18 

24 

36 

40 

33 

22 

29 

36 

37,5 

61 

51 

34 

55 

68 

70 

79 

77 

63 

46 

38 

38 

44 

51 

56 

65 

62 

63 

65 

67 

71 

61 

55 

41 

54 

55 

53 

61 

45 

42 

42 

55,9 

35 

29 

20 

31 

50 

62 

63 

60 

44 

3o 

30 

30 

3  1 

38 

4  1 

29 

16 

24 

33 

41 

3b 

22 

29 

36 

36.0 

56 

'.1 

36 

55 

65 

70 

79 

'1 

56 

43 

35 

37 

42 

5  5 

52 

54 

53 

63 

63 

67 

68 

53 

39 

39 

50 

46 

60 

58 

42 

39 

43 

52.6 

36 

29 

29 

36 

55 

60 

68 

56 

4  3 

34 

3  1 

3  0 

37 

45 

4  3 

41 

38 

4  1 

39 

25 

19 

25 

39 

42 

29 

22 

28 

36 

36.7 

59 

6  3 

56.2 

34 

34 

2  9 

30 

51 

56 

65 

61 

45 

37 

31 

33 

31 

22 

23 

27 

45 

45 

38 

38 

40 

38 

28 

18 

25 

35 

40 

39 

22 

27 

36 

36.2 

63 

56 

39 

45 

57 

69 

72 

8  0 

73 

50 

39 

36 

37 

52 

54 

56 

57 

62 

61 

60 

65 

61 

53 

37 

52 

42 

59 

57 

42 

43 

47 

54.1 

32 

34 

29 

32 

45 

50 

57 

66 

49 

37 

31 

32 

30 

23 

24 

3  2 

45 

48 

35 

36 

35 

41 

28 

19 

23 

35 

36 

42 

23 

26 

36 

35.8 

58 

52 

36 

56 

68 

69 

80 

77 

6  1 

45 

37 

36 

40 

54 

53 

52 

55 

61 

62 

65 

65 

59 

54 

53 

46 

55 

61 

43 

40 

45 

54.6 

29 

29 

28 

33 

50 

59 

66 

59 

44 

35 

31 

30 

30 

22 

25 

31 

44 

45 

37 

37 

35 

42 

15 

21 

37 

41 

40 

21 

23 

36 

35.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
800NEVILLE 

83 

DATE 

07 

LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 

-  13 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAMBURG 

9.26 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKS 

1.64 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WYNNE 

4.80 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HARRISON  FAA  AIRPORT 

23.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

17 

DATE 

24 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 


9     10    11     12    13     14    IS     16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHWEST  01 
EUREKA  SPRINGS 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

GRAVETTE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 
ROGERS 

NORTH  CENTRAL  02 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 
BATESVILLE  L  AND  0  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

I       •  « 

WEST  CENTRAL  04 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 
OZARK 

RUSSELLVILLE  4  N 
WALDRON 

CENTRAL  05 
CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

•       •  • 

EAST   CENTRAL  06 

BR  I NKLEY 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 


MOUNT  IDA 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
wTR  EOUlv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUlv 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUlv 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH  CENTRAL  08 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 
CSOSSETT  7  S 

DUMAS 

MONT  I  CELLO 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

01  Month 

Station 

3  u  oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t-  < 

•      «  • 

WEST  CENTRAL 

0* 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.05 

.04 

.04 

.05 

.01 

.01 

.07 

.08 

.09 

.03 

.04 

.04 

.01 

.03 

.01 

.00 

.03 

.04 

.04 

.03 

.05 

.06 

» 

.10 

.21 

1.44B 

WIND 

23 

25 

34 

52 

6 

48 

54 

39 

10 

57 

17 

20 

20 

30 

36 

ft 

34 

33 

49 

23 

30 

50 

52 

32 

27 

36 

48 

97 

65 

60 

7 

1114 

MAX 

54 

48 

42 

41 

49 

65 

69 

66 

63 

47 

40 

41 

41 

42 

41 

41 

56 

55 

53 

53 

53 

52 

44 

41 

43 

41 

40 

49.0 

MIN 

37 

34 

31 

33 

37 

49 

62 

63 

43 

37 

32 

30 

31 

30 

30 

35 

39 

38 

36 

37 

36 

38 

35 

30 

31 

36 

33 

37.1 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.10 

.07 

* 

.01 

.03 

.02 

.03 

.09 

.05 

. 

* 

ft 

« 

.15 

.01 

.04 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

ft 

ft 

« 

.08 

1.04B 

WIND 

51 

46 

67 

52 

19 

30 

43 

55 

48 

60 

69 

26 

31 

20 

17 

11 

20 

28 

29 

16 

12 

13 

77 

94 

26 

14 

34 

42 

62 

20 

24 

1156 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.07 

.06 

• 

ft 

.13 

.03 

.06 

•  12 

.07 

.01 

tt 

« 

ft 

* 

ft 

.17 

.03 

.00 

.06 

.05 

.06 

.08 

.07 

ft 

« 

ft 

.09 

1.33B 

WIND 

14 

49 

94 

46 

132 

196 

214 

224 

123 

134 

126 

90 

81 

49 

62 

30 

13 

19 

48 

83 

31 

38 

124 

185 

64 

30 

31 

110 

167 

35 

42 

2684 

MAX 

58 

56 

52 

61 

69 

72 

65 

51 

49 

50 

53 

58 

56 

60 

61 

55 

43 

54 

MIN 

38 

36 

32 

51 

57 

64 

51 

40 

34 

38 

45 

42 

40 

40 

42 

49 

33 

39 

•      •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.07 

.13 

.00 

.00 

.00 

.03 

.07 

.14 

.09 

.04 

• 

* 

ft 

ft 

• 

.18 

• 

.02 

.01 

.05 

.02 

.03 

.01 

ft 

ft 

.06 

.02 

• 

ft 

.06 

1.09B 

WIND 

18 

32 

76 

40 

47 

74 

121 

139 

45 

64 

69 

36 

27 

13 

20 

14 

30 

14 

28 

24 

9 

17 

76 

77 

24 

16 

30 

43 

51 

19 

26 

1319 

NARROWS  DAM 

EvAP 

. 

.16 

• 

• 

.05 

.00 

.06 

.11 

.14 

.04 

ft 

ft 

ft 

ft 

.21 

.00 

.04 

.04 

.03 

.07 

.01 

.05 

ft 

ft 

• 

.14 

ft 

ft 

.13 

1.32B 

WIND 

1  1 

18 

26 

10 

17 

90 

94 

93 

32 

27 

25 

7 

10 

7 

12 

10 

16 

13 

14 

9 

12 

13 

32 

49 

11 

5 

6 

50 

54 

11 

10 

794 

MAX 

61 

60 

62 

68 

78 

78 

68 

48 

49 

58 

56 

61 

54 

50 

41 

45 

45 

MIN 

36 

45 

51 

62 

60 

68 

36 

33 

41 

41 

36 

38 

38 

38 

31 

38 

31 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.08 

.08 

tt 

.10 

.00 

.07 

.05 

.13 

.11 

.05 

.05 

.02 

ft 

ft 

.15 

.13 

.09 

.06 

.09 

.04 

.05 

ft 

ft 

.30 

.01 

2.06B 

WIND 

2 

9 

17 

13 

18 

38 

51 

6  6 

14 

I 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

3 

9 

7 

17 

25 

7 

53 

38 

8 

8 

421 

MAX 

67 

66 

51 

60 

70 

64 

79 

72 

62 

43 

46 

44 

58 

53 

54 

69 

65 

68 

65 

65 

51 

49 

65 

60 

60.3 

MIN 

33 

33 

28 

37 

*6 

60 

5B 

48 

34 

34 

28 

28 

28 

32 

45 

38 

35 

34 

38 

33 

25 

31 

34 

26 

36.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  150  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

DECEMBER 
DELAYED  OAT A 


Day  of  Month 


1       2      3       4  5 


7      8      9      10     11     12     13     14     15     16  I  17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  1  29  1  30  31 


oi  .  i» 


.06     .16     T         .97     T  2.»6     .OA  A. 24     .39     .02     .12  .91 


.6?     T         .57  .27 


25   1.0!    2.3b  1.68  ,93 


T         .50   1.15  A. 92 


1.07 


S*«  R«t(«r«Qca  Nolo*  Following  Station  Indax 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I  TEMP. 

1  PRECD>. 

j  SPECIAL 

ABBOTT 

jooe 

3* 

SCOTT 

i 

35  OA 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

0064 

03 

7 

35  5* 

91  05 

256 

SS 

ALU1*  FORK 

SALINE 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

04 

J 

3*.  47 

93  29 

854 

7J 

c 

RE8A  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

V  1  5 . 

08 

34  17 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

■  7 

3 

34  02 

93  25 

2B5 

it 

c 

OWEN  3.  HENDR I  X 

APLIN   1  W 

-  i  Bfl 

D5 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

■  ■ 

HOB A RT  WATTS 

ARKADELPHIA 

c ; : ; 

08 

CLARK 

J 

34  07 

200 

6P 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

09 

DfcSHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

CLARENCE  L.WESTMORELANC 

AflX AN  S A  S  POST 

024C 

.  t 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

NATIONAL   PAR  K  SERVICE 

ATHENS 

0300 

I  ~< 

HOWARD 

34  19 

960 

PAULINE  A  PINKE9TON 

D  r.t 

ot 

7 

35  IB 

91  22 

21B 

6A 

c 

BALD  KNOB 

WHITE 

UNJVEPSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  livestock 

0458 

33 

INDEPENDENCE 

' 

Is  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

: 

UNIVERSITY  CF  ARKANSAS 

BATESV 1  LLC  L  AND  0  1 

346  : 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35  45 

277 

5P 

7A 

C  H 

OONNlE  BRYANT 

BEEBE 

03 

WHITE 

7 

35  04 

91  53 

250 

: 

D.   C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

33 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

8A 

B.   B.  HAM»OND 

BEEDEv I LLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.   M.  9RECKENRIDGE 

BENTON 

35  B2 

05 

SALINE 

34  33 

92  37 

SP 

ETTA  C.  BURKS 

BENT0NV1 LLE  5  WSW 

'  *t 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON    STATE  HTCMfiY 

BERRYV 1 LLE  4  NW 

0616 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

c 

EDWIN  L.  CHAf-iPLIN 

0664 

04 

3 

34  29 

1100 

7A 

3ISHARCK  2  SE 

MOT  SPRING 

9"  19 

MR S *    LOUISE   H,  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

i 

36  07 

91  06 

25< 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

:  7b» 

0  5 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

426 

BA 

8* 

8A 

: 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS. 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

C  79B 

04 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

G  =  : 

08 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

P.   P.  PLYLER 

BLYThEVILLE 

OBOE 

03 

MISSISSIPPI 

$ 

35  55 

89  54 

252 

5P 

J.  HAROLD  HAMBY 

BONNEPDALE 

0020 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1030 

7A 

0,   E •  KETCHUM 

300NEVILLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

1 

35  12 

93  19 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V  I LLE    7  NE 

0  B  I  i 

04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0827 

04 

1 

35  13 

93  54 

610 

c 

BOONEVILLE 

LOGAN 

7P 

7A 

CLEO  YANOELL 

SOTK 1 N3URG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGMTON 

C849 

■3  a 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

0  B  8  7 

FRANKL IN 

1 

35  21 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

osae 

FRANKLIN 

1 

3*  16 

93  59 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

06 

MONROE 

34  53 

91    1  2 

205 

RICHAPO  K.  wlES 

buffalo  tower 

1013 

01 

NEW TON 

3*  52 

93  30 

2578 

WlLLIA«  fl.   K Y AT T 

BULL    SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

burdette 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

3*  49 

240 

6P 

Ga  A.  HALE 

1102 

06 

PULASK  I 

1 

34  57 

92  04 

239 

6P 

6P 

S.    M.  WALTHER 

CALICO  POCK 

-  \ 

IZARD 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

OUACH | T A 

3 

|t  36 

92  49 

11( 

SP 

-"- 

C  H 

M|  HON   Ha  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

LONOKE 

1 

91  45 

235 

JOHN   L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1238 

OS 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CC 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

34  41 

91    1  8 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

93  20 

436 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  5EACH 

CLAftKSVILLE  6  NNE 

1457 

JOHNSON 

1 

93  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1492 

02 

VAN  SUREN 

35  35 

92  it 

=U0 

7A 

EARL  3,  RIDOICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

31  48 

93  4fl 

OTTO  DAVIS 

CONWAY " 

01 

7 

36  05 

93  IB 

2166 

c 

FAULKNER 

' 

SI  ILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

9C  35 

29] 

7! 

C  H 

WlNFPED  D.  POLK 

cove 

I66f 

04 

POLK 

34  26 

7A 

"APVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

5f 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

34  42 

92  27 

7A 

WALTER  C.  TlHHING 

DAISY  1  E 

1814 

07 

P[KE 

3 

34  15 

93  43 

650 

7A 

FERNA  JONES  TEDDE' 

DAMASCUS 

1829 

35 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

715 

WILLIAM  A.  3R OWN 

DANVILLE 

YELL 

: 

35  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A,   MOJDYt  JR. 

DANVILLE  SCS 

1  H  -  =■ 

YELL 

: 

35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

I  B  :■■  B 

J1" 

l 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7i 

OE  Queen 

SEVIER 

0.   TUCKER  VASSER 

DER-40TT  3  NE 

1962 

CHICOT 

: 

33  33 

91  23 

142 

7/ 

RADIO   STATION  KVSA 

DES  ARC 

: 

06 

PPA  IRIE 

34  58 

91  30 

204 

5P 

7  A 

C.   J.  9|SJE» 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

31  43 

93  24 

2350 

5F 

7A 

MRS.   GLORIA  ».  VICKERS 

D1ERKS 

;  7 

HOWARD 

34  07 

94  02 

5f 

7A 

THOMAi  F.  HINSLEY 

DUMAS 

:  5 

OESHA 

z 

33  53 

91  29 

162 

7A, 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

} 

33  13 

92  48 

252 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENO 

EUDORA 

2355 

M 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

50 

5( 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

C  H 

WALTER  H .  PETEPSO.N 

32 

1 

36  05 

91  37 

490 

SS 

FAYETTEVILLE   FAA  CP 

WASHINGTON 

I 

U    S   FEO   AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EKP  sta 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  1C 

1273 

5P 

5* 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

08 

DALLAS 

-> 

33  49 

92  25 

264 

5( 

5( 

ARKANSAS  POKE STR Y  COMM 

FOREMAN 

.  ■ 

0  7 

LITTLE  R|VEP 

33  43 

94  24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

ST  FRANC | S 

5 

35  01 

7.P 

5P 

c 

THOMAS    A.  MOORE 

FORT  SMITH  W9  AIRPORT 

2574 

■  - 

SESAST |AN 

1 

35  20 

MID 

MID 

C  HJ 

U  5  W^ATHFR  BUREAU 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

. 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7*1 

JAMES  L.  CPISTEE 

FULTON 

I67t 

HEMPSTEAD 

31  37 

93  49 

BA 

GEORGETOWN 

Z  7  6  ■■ 

■  : 

35  38 

91  27 

230 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

..--<■ 

3  Z 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

595 

5P 

7A 

C  H 

GLENWOOD 

PIKE 

AUSTIN  L.  SWINDLE 

GRAVELLY  4  E 

1 9 . ; 

YELL 

1 

34  53 

93  11 

451 

Vt 

GEORGE  -;.  OPGEN 

GRAVETTE 

01 

BENTON 

, 

36  24 

94  26 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

.  : 

CARROLL 

36  IB 

93  22 

1  30C 

7A 

P AlPH  l.  9ANTA 

GREENBRIER 

Z 962 

:  i 

35  14 

92  23 

360 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

.■■  ■■'7. 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94    ]  c 

7A 

DOROTHY  m,  BEEN 

GPEERS  FERRY  DAM 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

521 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER* 

GUP DON 

06 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

7J 

ROY  S.  R03BS 

HAMBURG 

j  V 

ASHLEY 

9 

33  14 

91  48 

177 

6f 

ALLEN  J.  LINDER 

0  2 

36  19 

91  29 

362 

c 

HARRISON 

;  • 

01 

BOONE 

] 

36  U 

93  m 

1160 

*  r 

3EA  GRAY  5EENE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3165 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

Ml 

MIC 

u  s  fed  aviation  agency 

HECTOR 

POPE 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

PHILLIPS 

2 

34  34 

90  40 

220 

7A 

7A 

ouRwoon  e.  J0HNSTo^.  jf 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

BA 

BA 

■\ 

:  H 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

A VADELLE  WHISENHUNT 

HORAT JO 

07 

SEVIER 

31  56 

317 

ELIZA6ETH  w.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

1 

93  03 

710 

it 

U  S  NATL  PASk  SERVICE 

HUNTSV ILLE 

■  - 

01 

MAD  I  SON 

36  05 

93  44 

1451 

c 

MAY  PEARL  MARKLEV 

HUTTlG  0AM 

355( 

OB 

UNION 

31  02 

92  05 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

07 

LITTLE  R|V£R 

11  35 

30C 

W.    E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01 

NEwTQN 

36  01 

93  ii 

857 

1!, 

JESSIEVILLE 

37C4 

05 

GARLAND 

3 

14  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

11  50 

90  42 

345 

":■ 

BENEDICTINE  SISTE'S 

KEISEP 

3621 

MISSISSIPPI 

: 

31  41 

90  05 

232 

1L 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3862 

LOSCKE 

i 

34  36 

92  00 

2  30 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

39C4 

08 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAC 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA   ST.  CLAIR 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  ] 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

LAKE  MAUMELLE 

05 

PULASK I 

34  51 

92  28 

305 

MIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAN6LE Y 

"rt 

07 

34  19 

93  51 

796 

7A 

LEAD  MILL 

300NE 

ETHEL  PUMPHREY 

LECLA 

4134 

05 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

S  S 

7A 

oifPCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  W9  AIRPORT 

42*8 

05 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  F I LT  PLANT 

4250 

PULASK I 

92  19 

512 

Hit 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LUfiTON 

4386 

01 

NEWTON 

35  46 

93  01 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MAO  1  SON 

452B 

Dl 

ST  FRANCIS 

90  43 

213 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6F 

7A 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

39 

93  1  3 

360 

C 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

MARMNNA5;"^0 

4572 

02 

36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

M 

LEE 

HENRY  CARLOS  STATON 

MARKED  TREE 

44.54 

03 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

SS 

H 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

12 

SEARCY 

•31  54 

92  38 

1050 

SS 

71 

MINNIE   HOP TON 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

36  03 

92  39 

C 

BARBARA  J.  CRAIG 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.   JUAN|TA  COOPER 

MENA 

4756 

POLK 

34  35 

94  15 

1237 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

c 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO 

09 

DREW 

33  3B 

91  47 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KH3M 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

12« 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MGRO0 A  Y   LOCK    AND   DAM  6 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

c 

MORR I L  TON 

CONWAY 

28C 

5P 

PERRY  0.  MALLET T 

MOUNT  IDA 

Ii  9  ,;■  a 

07 

MONTGOMERY 

34  13 

93  38 

663 

5P 

7/ 

C  H 

WILLIAM  E.  9LACK 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2800 

50 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

BAXTER 

92  23 

BOO 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

16  20 

92  23 

800 

6A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

STONE 

15  51 

92  05 

SS 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

FfiANKL  IN 

15  14 

94  01 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  0AM 

5110 

PIKE 

34  09 

93  43 

425 

BA 

8A 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

36  on 

93  56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

07 

14  07 

93  52 

550 

NATURAL  DAM 

CRAWFORD 

^ 

MRS.  NONA  l.  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

6174 

01 

PIKE 

34  14 

93  50 

BSC 

7J 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

- :  Bfi 

JACKSON 

91  17 

LEVI   W,  TJM5 

NIMROD  0AM 

5200 

05 

PERRY 

14  57 

93  10 

4S0 

BA 

8A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

*  2  2  8 

02 

BAXTER 

16  15 

92  15 

425 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1*  48 

94  24 

15^0 

MRS.  CLARA  W.  HUSST 

ODEN  2  W 

:■  s  5  a 

07 

MONTGOMERY 

34  IB 

93  4B 

8*>0 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

07 

HOWARD 

13  46 

93  55 

300 

5P 

5P 

J.   T,  HARG1S 

OSCEOLA 

0  9 

MISSISSIPPI 

35  43 

89  59 

245 

7A 

ALLEN  HARMON 

OWENSV 1 LLE 

92  49 

500 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL IN 

31  29 

6P 

7J 

BURNS  >f A K E F  1  E L D 

OZONE 

5S14 

04 

35  38 

93  27 

190C 

7A 

VIRGIL  0.  MELSON 

PARAGOULD  radio  KDRS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

RADIO  STATION  KQRS 

PARI  S 

5576 

LOGAN 

35  18 

93  43 

6P 

DOYLE  C.  TREAT 

5577 

LOGAN 

35  16 

93  48 

775 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

06 

CROSS 

90  35 

222 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

34 

SCOTT 

14  48 

93  57 

668 

7A 

80MAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

: 

ETHEL  CARLTON 

5691 

05 

35  03 

92  48 

A*  0.  HOL3RO0K 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

92  01 

bt 

6P 

: 

PIXE  BLUFF   FAA  JIRPORT 

JEFFERSON 

34  10 

20f 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIOGE 

5760 

01 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

84C 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

CLARK 

93  12 

375 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

be 2 ; 

03 

90  59 

330 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

966 

33  14 

91  30 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5  v  ]  B 

oa 

NEVADA 

33  48 

93  21 

318 

6P 

6P 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

'■  9  1  3 

08 

NEVADA 

33  48 

■71  23 

318 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

02 

MAR  I  ON 

36  15 

92  51 

800 

: 

EULICE  MARKLt 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

I 

FRANKL I N 

35  21 

93  49 

4?0 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLlFF  5  NNW 

0* 

FRANKL IN 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

M 

LOGAN 

35  IB 

93  53 

4(  3 

7A 

LUL A  M.  WEEKS 

R A VAN A 

6016 

MILLER 

33  04 

9*  02 

250 

: 

RUTH  TERRY 

REM^EL  OAM 

HOT  SPRING 

92  54 

ARK   POWER  AND  LIGHT  CO 

01 

BENTON 

16  20 

94  07 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

0  ■"' 

DESHA 

33  4B 

91  16 

150 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL V 1 LL  E    4  N 

POPE 

31  20 

93  09 

360 

5P 

5P 

5P 

J.  K.  f&NDREN 

SAINT  CHARLES 

6  3  7  f 

06 

ARKANSAS 

34  23 

91  08 

200 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANC  1 S 

GlLLIS  R.  NEELEY 

°\ 

FULTON 

36  2  3 

91  50 

66e 

SEARCY 

WHITE 

SP 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

i, o  t 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

61 

ARKANSAS  FORESTRY  COM* 

SHIRLEY 

65  B6 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

PEEDIS  ALLEN 

SlLOAM  SPRINGS 

CI 

BENTON 

36  11 

94  33 

1 1  50 

DR.    IflVlN  A.  WILLS 

SPARKMAN    3  WSW 

676B 

08 

DALLAS 

33  54 

92  54 

152 

SS 

7A 

MATT  I E  D.  MIZELL 

07 

LAFAYE  T  T  E 

33  22 

93  29 

SS 

7* 

HUBERT  A  BAKER 

STAR   CITY   4  ENE 

6  B  Z  i 

■v 

LINCOLN 

33  57 

91  47 

182 

SS 

SS 

euRNICE  FRIZZELL 

STORY 

6890 

07 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

650 

NORA  L.  MayBERRy 

S  TUT  TGART 

6918 

ARKANSAS 

91  32 

SS 

7* 

S ALL YE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

692 

ARKANSAS 

34  2B 

91  25 

19E 

7A 

7fl 

C  H 

SUBI ACO 

6928 

LOGAN 

35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SUBUCO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

01 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

I0ELLE  0.  NORWOOD 

TtXAPKANA   WQ    A | RPQRT 

7048 

01 

MILLER 

33  27 

94  00 

37; 

MIC 

Mil 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALORON 

74B8 

SCOTT 

94  06 

675 

5P 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  OS 

90  56 

272 

MIO 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

oe 

3RADLEY 

92  34 

206 

6P 

7A 

7C 

CHARLEY  L.  SHARP 

7712 

CRITTENDEN 

31  OB 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEEL  1 NG 

7744 

02 

FULTON 

36  19 

91  52 

6B0 

E 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

22B5 

U  S  FOREST  SERVICE 

7950 

34 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

C 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

B0  52 

06 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLV I LLE 

b  : 

02 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

SS 

SS 

CARL  WALKER 

2-MISSISSIPPI    ^-OUACHITA    4-RED    S-SAINT  FRANCIS   6-SALINE  7-WHXTE 


OCTOBER  1966 
OCTOBER  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 


CORRECTIONS 


LAKE  MAUMELLE 
WARREN 


AMOUNT  ON  31ST  .48 

WINO  MOVEMENT  ON  1STH  31,  TOTAL  WIND  232 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  Slate  Cllmato 
any  weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  AF 

^^^i^^^l^^^^^^rl  units  u.ed  in  this  bulUtto  .re:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total, 
and  ^^^bTtoZ^^l^^  daUy  temPCrfttUre8  fr°m  65         In  "^PPl-ental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  i.  the  vector  .um'of  w'lnd  direction. 

Sw^rSrtabll":  T*Zl"rZl  tlT^XZZ  SUnd*:ViT^rin*  ?e  SUmmer  m°nth9  80me  Uke  ^  *"™tion.  -  «W  -"In,  *»•■    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

U«,.*M..  ''^Temperature^^^  ^ 

*  ~  —  -  "—ion  -  ^  table.    Ma,  and  Mln  ta  "Evaporation  and  Wind"  table 

^Aim^^i^NT  vaiues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samp.es  for  obtaining  measurement,  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  me"urementB        tak'n  from  d"f"e"1 

SRS^  Entr,eS  ^  SnOWfaU  m        "Climat0l0«ical  Data"  table-  «*«  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  mdicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowtall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data    U  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pubUshed  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  *R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substation,  through  1965  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cent..  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document,  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  order,  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington,  D,  C.  20402. 

U  SCO  MM-ESS  A- ASHE  VILLI! —  2  /  2 1 67  -  950 
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NORTHWEST 


01 


CLIMATOLOGICAl^DATA  s* 

30  W61 


U.  S  DEPARTMENT  OF  C(^M3$!rCE 
ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICIJSlAJIMINISTRATION 
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ARKANSAS 

UAL  SUMMARY  1966 

Volume  71     No  13 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NC^MAL 


BENTONV  1 LLE   5  "ah. 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEvlLLE    F  A  A  AP 
FAVETTEvlLLE  E*P  ST  A 
GHAvETTE 

HARP  I  SON 

HARRISON  F  A A  A { RPURT 
HUNT  SV I LLt 
LEAD  HILL 
ROGERS 

SILOAM  SPKlNGb 
DIVISION 

NORTH  CENT HAL  U2 

CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE    1  Nb 
GILBERT 

GHEERS  FERRY  Dwfi 
MAMMOTH  5PCJNG 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME    1  NNb 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 
YELLV I LLE 

DIVISION 


February 

|  . 


38.7  |  -  3.2 


32.9  1-5.1 


36.3 
37.0 
38.1 
36.9 


39.1 
38.2 


3B.9M! 
36.8 
3k. 5 


51.0 
49.9 
50.1 
52.3 
50.9 

50.9 

50.7 


49.1 

52.5 
50.6 


April 


57.8m 

55.4 

57.8 


May 


65.7     -  .9 


65.7 
64.9 


56.3     -  3.0 


56.7     -  2.7 


73.2     -  2.0 


79.8 

8*. I  1 


HO. 9 
81.1 
«  1.1 

82.8 
b  }.*- 
82.1 
63.0 


74.7 
73.8 
72.7 


75.2 
74.0 


64.9 
65.3 


73.9 

74.7 
74.8 
75.0 
75.2 
75.0 

74.5 


NORTHEAST 


03 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESV I  LLE  L  AND  0  1 
BEEDEVIlLE 

8LYTHEV ILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KE1SER 
MARKED  THEE 

NEWPORT 

PARAGOULO  RADIO  KjRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FA*  AP 
DIVISION 


40.0 
41.1 
39.8 

39.7  j 
41.2 

»1.5  -  1.5 

38.8  -  2.8 
39.8  -  3.5 
38.9 


41.1  -  3.0 
39.8 

38.5  -  3.7 

42.0  -  2.5 


59.  1M 

60.2 

60.9 


58.9 
60.8  I 


53.6 
33.0 
51.2  1.6 
53.1  1.5 


68.4 


58.!     -    ..  • 


75.2 
74.9 
76.6 


1.1 


:  .  i 


68. 9 
68.9 
66.9 
67.8     -  2.0 
67.3 


77.7 

76.6 
77.8 
74.7 
76.4 
76.9 


75. 2M 
75.9 
74.8 


I  .6 

:  .  ' 


66.8 
70.2 
69.2 
66.7 
69.8 

71.6 


56.6 
58.5 
57.4 


54. 3W  5.5 


53.0 
51.7 
54.5 


59. OM 
59.9 
58. 7M 


58.2  -  1.9 
59. 7M  .  1.5 
56.  5M 

60. 3H  >  .1 


67.8 


1. 


'  •  .  ■  - 


WEST  CENTRAL 

APPLETON 
BOONEv I LLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FURT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 
PAR  I  S 

RU5SELLU1LLE  4  f 
SU6IACO 
WALORUN 


WHITE  ROCK 


36.6 
35.8 
35.0 
36.5 


33.  5f. 
35.3 


39.6M 
42.2 
42.0 
41.8  I 
37.0 


41.3      -  2.4 


51.6 
53.7 
53.9 


53.6 
53.3 
51.5 
54.7 
54.1 


57. 8M 

61.8 

62.0 

*:.o 

56. 2M 


61.8 
61.6 
60.3 
62. 0  • 
61.9 

57. 9M 

60.0  1  • 


66. 1M 
.  69. OM 

68.5 
i  68.5 

64.2 

!  68*3 


:  68.0 
67.7 
66.8 

>  68.4 
68.9 

64.  8M 

I  67.3 


76.3 
76.1 
75.8 
72. 5M 


74,3     -  2.9 


75.1 
74.0 
75.9 
76.7 


76. 8M 
83.0 


76.9 
77.3 
77.2 
73. OM 


75.3 
74.8 


71.0  I  •  4.3 


69.5 
69.7 


71. 9M 
69.2 
71.8 
72.0 

68. 2M 

70.5 


60.0 
59.0 
58. 1M 


57. 1M 

60.6 

60.0 

59.  *M 

59.3 


55.6 
54.8 
54.4  3.3 
51. 8M 


54. IK 
52.  3M 
55.6 


53.0 
55.5 
56.3 

52. 7M 

54.3 


40. 4« 


59.7M  .  2.2 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELT  MOUNT  A  1  f  i  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HUT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wb  AIRPORT 
MALVERN 
MURRILTON 

NIMROU  DA.. 
PERRY 

Sheridan  icwer 


36.6  |  -  5.6 
34.9 

36.0  -  6.2 
37.0  [ 

5.2 
3.7 


43.3 
42.9 
43.3 
43.3 


55.1 
53.7 
54.6 
53.7 
55.1 

51.7 


63.1 

63.3M 

60.0 


1.0 
2.8 


69.6 
67.9 
66.4 
68.3 
69.5 

67.0 
68.2 
66.2 


76.6 
74.5 
74.6 


78.0     -  .9 


75.6 
76.0 
76.1 


83.7 
62.9 
84.2 


77.3  !  -  4.7 


36.5     -  5.6 


42.6     -  2. 


?.i 
?.7 

2.6 

1.5 


69.8 

71  .4 
71.4 
72.0 
69.9 
72.2 

71.7 
70.6 
71.1 


57.1 
57.7 

59.1  |  -  5.3 
57.7 


2.3 
2.2 


58.6 
60.3  - 
59.7 

58.8     -  5.1 


53.2 

57.7 
55.8 
54.6 
52.6 
55.9 

54.0 
55.9 
56.2 

55.0 


42. S    -  .3 


60. 2M 
59.0 
60.7    -  2.0 
59.1 


60.6 
61.1  - 
60.0 
61.7  L 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRlNKLEY 
CAECT  4  S* 
CLARENDON 
DE5  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NVJ 
KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


37.1 
33.7m! 


44,  3 
41.5M| 
41.8 
42.2 

41.9 
41.2  -  5.2 
43.2 
42. 8M  -  2.3 
42.5 


35.9  !  -  6.8  42.5 


53.6 
53.6 
56.0 


-  2. 


54.0 
53.  3M 
53.6 

54.7 
52.7 
53.  3M 
54. OM 


62. 2M 
60.2  i  • 
62.9 


68.7 
68.2 
68.4 


2.7 
2.0 


79.3 

T6..7 

76.0  -  2.7 
76.2 
7  7  .  C  -  I  .  5 
76.9 

76.1  -  1.0 


63.8 
63.0 
85.6 


75.2 
75. 5M 
76.6 


68.6  1  -   1.6  76.8     -  .. 
Sm  RX.renO  Note*  Following  Station  ladmx 


59.8 
57.0 
57. 6M 
56.  BK 
60.8 

59.3 

56.5 

58.1 

56.2m 

59.1 


72.3     -   1 . , 


53.5 
54.7 
56.7 
57.0 

55.4 
52.9 
55.0 
54. 6M 


54.2 

53.  9M 

54.  6M 


4  1.7M  -  3.4 


60. 3M 

59.  IM  .  3.9 
60.4 


61.8     -  1.4 


1.3|  60.5     .  1.6 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

Apnl 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annua] 

* 

• 

s 

« 

» 

9 

Station 

1 

£ 

I 

s 

1 

s 

% 

s 

2 
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• 

I 

a 

£ 

1 

S 

s 

] 

2 

( 
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| 

s, 

■ 

X 

1 

5. 

1 

1 

1 

a 

| 

& 

I 

E 

Li, 

1 

a. 

1 

| 

1 

a 

§ 

5* 

a 

a 

1 

a 

J 

1 

a 

3 

1 

| 

a 

B 

1 

a 

f- 

H 

• 

• 

H 

Q 

H 

I 

H 

H 

S 
Q 

(2 

« 
Q 

u 

P 

a- 
Q 

H 

** 

Q 

« 

S 

a 

9 

H 

a 

H 

• 

O 

 »  i  i  

SOUTHWEST 

07 

Ot  QUEEN 

39 

.5 

44.2 

55.  1 

63.1 

69.4 

7h 

,5M 

83 

•3 

77 

.7 

72 

•  1 

60.7 

57 

0 

42 

JM 

cl 

7M 

D1ERKS 

37 

43.4 

52.8 

62.1 

6S.5 

75 

.6 

o  ) 

.0 

77 

59.3 

55 

,7 

42 

9 

6  0 

8 

HOPE   3  NE 

38 

-  5 

5 

42.1 

5 

53.0 

-  .2 

61.6 

1.0 

68.3 

2 

4 

75 

.9 

2 

9 

83 

.6 

1.6 

77 

4 

71 

.5 

1 

58.7 

-  6.2 

55 

8 

3 

8 

42 

i 

2.9 

60 

7 

2 

MUUNT  IDA 

35 

.2 

-  6 

.2 

41.5 

-  2.6 

51.9 

1.4 

60.7 

.3 

66.9 

- 

1 

1 

: 

1 

.4 

62 

,0 

1.8 

75 

.6 

- 

71 

■  0 

1 

7 

57.  1 

-  4.9 

54 

5 

L 

- 

.5 

59 

5M 

1 

.1 

NARROWS  OAh 

37 

.4 

74 

.4 

82 

.0 

76 

'  1 

.7 

54 

8 

42 

6 

NASHVILLE  PEACh 

SUBSTA 

37.2 

40.6 

51.6 

60. 1 

67.0 

74 

.2 

81 

3 

75 

7  0 

.4 

58.5 

54 

2 

40 

,7 

59 

3 

OKAY 

to 

.5 

-  5 

5 

45.8 

-  3.3 

56.4 

.8 

64.3 

- 

.2 

70.5 

- 

1 

1 

77 

.7 

- 

1 

6 

64 

,4 

1.8 

78.6 

- 

3 

( 

- 

2 

!) 

62.4 

-  3.6 

58 

6 

4 

9 

45 

.1 

- 

l 

63 

1 

_ 

1 

.4 

STAMPS 

39 

.4f 

45.2 

56.0 

63.  2M 

69. 2M 

77 

7 

72 

.5 

61.6 

58 

2 

62 

3M 

TEXARICANA  *b  AJmPORT 

^0 

.7 

-  4 

•* 

45.7 

-  2 

8 

56.3 

1.4 

64.2 

.3 

69.7 

1 

9 

77 

.  l 

- 

2 

i 

84 

3 

1.4 

f  B 

7 

■ 

3 

73 

■  4 

- 

3 

1 

62.5 

-  3.6 

59 

.2 

5 

5 

44 

b 

- 

2.1 

63 

0 

■ 

1 

•  3 

DIVISION 

3B 

,4 

-  5 

5 

43.3 

-  3 

53. B 

.5 

62.2 

.5 

68.6 

1 

6 

75 

.8 

_ 

2 

5 

83 

0 

1.3 

77 

.3 

- 

4 

71 

■9 

• 

3 

J 

60. 0 

-  4.8 

56 

5 

A 

5 

43 

,1 

2.2 

61 

2 

_ 

1 

.8 

SOUTH  CENTRAL 

06 

ARKADELPH J  A 

39 

44.7 

55. OM 

63.1 

68.0 

75 

.3 

83 

1 

76 

8 

72 

.0 

60.6 

56 

5 

44 

.0 

61 

5M 

CAMDEN  1 

40 

a 

-  3 

9 

46.2 

7 

56.4 

1.9 

65.2 

1.3 

70.7 

77 

~i 

2 

1 

83 

9 

1.5 

78 

2 

3 

7 

2 

1 

61. 9M 

-  3.0 

58 

9M 

3 

46 

.2 

63 

2M 

.6 

EL  DORADO  F  A A  AIRPORT 

39 

l 

-  7 

44.0 

-  5 

54.7 

-  .9 

63.3 

1.2 

69.7 

2 

5 

Tb 

5 

3 

5 

84 

t 

1.3 

78 

2 

72 

■  4 

4 

I 

60.0 

-  6.2 

57 

0 

2 

9 

45 

2 

2.4 

62 

0 

2 

.8 

FURDYCE 

39 

45.5 

56.1 

64.1 

69.6 

77 

6 

72 

.9 

60.7 

57 

4 

6  2 

4 

MAGNOLIA   3  N 

40 

2 

42.  6M 

-  7 

5 

69.3 

8 

75 

6M 

83 

0 

76 

1 

70 

■  3M 

6.3 

57. 7M 

' 

45 

5M 

6 

3 

MGROBaY  LUCK  ANu 

DAM  n 

39 

: 

4*. 5 

53.8 

63.9 

70.9 

76 

- 

83 

8M 

77 

8 

73 

.0 

60.8 

57 

5 

46 

2M 

6  2 

3H 

PKESCOTT 

*»0 

-  4 

0 

45.8 

-  1 

• 

56.1 

1.4 

64. OM 

- 

.  1 

69.9 

- 

2 

0 

77 

5 

- 

2 

j 

64 

6 

1.5 

79.0 

- 

3 

» 

- 

2 

-. 

61.9 

-4.1 

57 

9 

4 

9 

44 

J 

- 

63 

OM 

1 

.2 

SPARKMAN  3  hSW 

39 

1M 

45. UM 

54. 5M 

M 

68.5M 

74 

5M 

82 

3M 

76 

5M 

71 

.5M 

59. 2M 

54 

7M 

45 

.OM 

WARREN 

39 

2 

-  6 

8 

45.6 

-  3 

55.8 

.0 

63.9 

.8 

69.  4M 

2. 

8 

- 

3 

8 

.0 

76 

7 

- 

72 

»4 

- 

3 

9 

61.4 

-  4.7 

57 

8 

3 

9 

- 

1.2 

62 

3H 

2 

■* 

DIVISION 

39 

-  5 

e 

44.9 

55.4 

.5 

6  ).9 

.2 

69.6 

2, 

1 

3 

! 

5 

.9 

77 

5 

e 

72 

■  4 

3 

? 

60.8 

-  4.9 

57.3 

4 

0 

1.4 

62 

2 

2 

.0 

SOUTHEAST 

OV 

CROSSETT  7  S 

41 

1 

47  2 

-  2. 

■ 

65  0 

76 

8 

84 

2 

2  9 

78 

7 

. 

73 

,7 

•>  1 

8 

47 

1 

DERMOTT    3  NE 

8 

45.8 

56.3 

64.2 

70.6 

77 

6 

83 

. 

77 

0 

72 

59.8 

57 

3 

45 

1 

62 

3 

DUMAS 

38 

2 

-  2. 

5 

7B 

5 

84 

2 

78 

b 

3. 

9 

73 

.0 

44 

9 

EUDORA 

40 

7 

4  7.  OK. 

57. 2M 

66.2 

72.5 

79 

2M 

B4 

5h 

79 

IM 

74 

62.9 

60 

[  M 

47 

6 

64 

3M 

MONT  I  CELLO 

40 

1M 

45. 4M 

55.6 

64.1 

70.2 

77 

0 

83 

4. 

73 

- 

62.3 

58 

46 

7 

62 

8M 

PINE  BLUFF 

39 

b 

-  5 

E 

46.4 

-  Li 

6 

56.6 

1.8 

65.2 

.  7 

70.7 

1. 

i 

78 

*. 

1 

5 

64 

7M 

1.6 

78 

2 

73 

.0 

3 

9 

61.0 

-  5.3 

58 

8M 

5 

1 

46 

OM 

63 

2M 

1 

.3 

PINE  6LUFF   FAA  A 

IRPCHT 

37 

1 

44.2 

55.4 

63.3 

70.2 

78 

6 

84 

8 

77 

6 

72 

•  2 

60.2 

55 

9 

44 

.7 

62 

0 

PORTLAND 

39 

7 

-  6. 

! 

45.8 

-  2. 

9 

56.2 

l.l 

63. 6M 

70.1 

1* 

76 

2 

82 

3". 

7  1 

u 

72 

■  6M 

2. 

61. OM 

-  t.O 

57 

6M 

0 

46 

2M 

1.3 

62 

1 

ROHwER  2  NNE 

3t) 

7 

45.6 

55.7 

61. 2M 

69.2 

77 

I 

83 

77 

6 

70 

59.3 

55 

45 

0 

61 

6M 

STAR  CITY  4  ENL 

6 

45.  1 

54.9 

63.3 

69.1 

76 

s 

82 

9M 

77 

2M 

72 

c> 

59.8 

56 

3 

45 

2M 

61 

8M 

DIVISION 

39 

3 

1 

45.8 

-  2. 

56.0 

1.2 

64  .  C 

70.5 

1. 

1 

77 

7 

1 

63 

1.6 

77 

0 

7: 

8 

2. 

9 

60.9 

-  4.5 

57 

5 

3 

45 

.9 

•  6 

62 

7 

1 

.3 

Division  averages   in  the  annual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published    in  monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Sumnary  describing  unusual  weather  in  1966  was  included  in  the  January  thru  June,  and 
August  issues  of  this  publication. 


See  Helerence  Notes  Following  Slation  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST 


BEnTONVILLE 
BERRYVlLLE  6 
BUFFALO  TOWER 
EURtK A  SPRINGS 
FAYETTEVtLLE   F A A  AP 

F AYETTEv ILLE  EXP  ST A 
GHAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
MARK  I  SON 

MARK  I  SON  FAA  AIRPORT 

HUNT  SV ILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURION 
ODELL  3  H 


NOH  TH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

30 

CLINTON 

Evening  shade  i  ne 

5 

S  3 

GILBERT 

7J 

GREER S  FERRY  DAW 

6 

21j 

MAMMOTH  SPRING 

■  7 

34 

MARSHALL 

4 

66 

MELBOURNE  5  WNW 

6 

71 

MOUNTAIN  HOME    1  NNM 

b 

C  ) 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5 

99l 

MOUNTAIN  vIEw  2  ESE 

OP 

SALEM 

7 

33 

SHIKLEY 

4 

66 

YELLV1LLE 

6 

-1 

DIVISION 

5 

97 

ft       ■  « 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

7 

36 

BALO  KNOB 

5 

68! 

BATtSV I LLE  LIVESTOCK 

E  4 

42 

bATESVICLE  L   AND  U  1 

8  c 

BEECH  GROVE 

L  9 

69 

BEEuEV I LLE 

50 

BLACK  ROCK 

i 

-si 

BLYTHEVILLE 

6 

SO 

BUROETTE 

t  t> 

27 

CORNING 

1 

, 

GEORGETOWN 

£  4 

JONtSBORO 

8 

KEISER 

5 

131 

LAKE  CITY 

f 

MARKED  TREE 

5 

29- 

NEWPORT 

6 

49 

OSCEOLA 

5 

18 

PARAGOULD  RADIO  KQRS 

L2 

22 

POCAHONTAS  1 

10 

87 

SA[NT  FRANCIS 

10 

47 

SEAKCY 

6 

27 

WALNUT   RIDGL   FAA  AP 

10 

24 

DIVISION 

7 

36 

WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 

E  1 

7  Si 

ALT 

4.^7 

APPlETO'. 

2 

<.5 

BIG  FORK 

6 

96 

BOONEVILLE 

-" 

33- 

CLARKSVILLE 

2 

18 

COVE 

33 

DANVILLE 

3.76P- 

OARDANELLE 

3.7<.- 

DEVILS  KNOB 

ft 

76 

FORT   SMITH  *B  AIRPORT  //R 

2 

FURT    SMITH  WATER  PLANT 

U 

GRAVELLY  4  t 

2 

65] 

GREENWOOD 

I 

1* 

HECTOR 

2 

06 

MENA 

2 

t  4- 

MOUNT  MAGAZINE 

96 

MULBERRY   6  NNE 

2 

6S 

NATURAL  DAH 

4 

(.1 

OZAHK 

2 

12- 

OZONE 

-.  3 

15 

PARIS 

1 

90l 

PARKS 

1. 

52 

RATCL iff 

_  2 

RuSSELLV I LLE  *  N 

2* 

6  1 

SUB I A CO 

2 

4 

HALURON 

£  3 

00 

whITE  ROCK 

3 

t>3 

DIVISION 

2. 

1 

]anuary 


5.60  2.12 


3.69  1.12 


February 


4.50]  1.59 
6.60 
4.86: 
5.42 


5.24, 
7.13, 
6.98 


5.60  2.47 


5.17  1.00 


5.16,  1.27 


1.57L  5.26 


1.19 
.99 


5. 64  1.62 


5.23  1.01 


9.17  5.23 


6.19  2.40 


April 


2.01-  1.63 


1.29-  1.97 


1.91-  1.61 


1.81-  1.72 


1.15-  2.62 

•  84 
1.87 
1.58 

1.62! 


1.29-  2.37 


.1-  2.59 


1.72-  2.96 


2.18-  2.10 


2.07-  2.45 


1.86-  2.70 
1.76k  3 


1.18k 


.801 

4.52 

.53 

10.12' 

1.06 

7.65 

1.08 
.65- 

9.42 

3. 

4.50- 

1.041 

6.06! 

1.11 

».  1» 

.88- 

3. 

1 

1.35 

1.49k 

3. 

16 

6.89 

2.49 

6.81 

1.17- 

2. 

5  0 

8.50 

1.34 

7.72 

.63 

8.88 

1.37 

6.11 

1.40 

6.62! 

1.31- 

3. 

7.03 

2.02 

11.06 

1.071 

6.25 

1.23 

6.95 

1  .07- 

2. 

77 

4.09- 

1.80' 

6..  8 

.81 

5.70| 

1.35 

6.57 

.4ll 

3.80' 

.98 

6.81,, 

1.23- 

3. 

2 

4.23k 

1.03. 

5.92 

l.75| 

8.54! 

.21 
1.10 


5.82 
6.86 
5.  17 


7.97  3.66 
8.20 
7.50 
7.20i 
10.24 


8.17 
6.021 
8.93 
7.86 


7.51  3.01 


11.51 
8.66 
7.58 
9.90 
8.71 

:  8.24 
9.64 
6.22 
7.21 

10.00, 


8.99 
10.96 
6.59 


5.73 

4.26 
6.86 

3.93 
7.01 


9.15  4.69 


6.77  1.67 


May 


2.77k  : 
3.91-  2.27 


4.13-  1.95 


2.35-  2.59 


4.94 

3.21- 
6.21 


7. 93' 
E  7.14 

6.97  2.46 

2.67-  2.37 
7.24 


3.54-  2.05 


5.46- 
3.12-  2.38 
3.66 

3.14-  2.12 
4.36 
4.93 
3.21 
3.07 


2.95k  2.73 


.60- 
.09- 

.75! 


.954 


2.19-  3.20 


1.91-  3.23 


.25-  4.21 


1.12-  3.33 


3.29k  .62 

.61-  3.32 
.90k  2.60 

1.64 

2.26 

1.06-  2.53 

1.90-  2.19 

1.761 

1.33, 

.95*  2.76 
1.92-  1,98 


.77-  3.55 


.39-  3.40 
.86-  3.34 
.-: 


3.62 
1.95|- 


3.544  2.4* 


S..  R«lerenc«  NotM  Following  Si. lion  Indos 


July 


5.42 
5.06i 
3.35- 


Auyuit 


34|     5.11  1.73 
4.32  1.04 


4.98,  1.96 


7.31  3.39 


3.90' 
2.69 

» 

1.5) 
2.49- 
2.2  5 

6.09 
1.61 
5.44 
1.15 


1.29-  2.37 


2.20*  1.67 


4.46  1.24 


4.96 

.71-  2.89 
1.59-  2.16 


1.32-  1. 


3.78 
1.32! 
3.07- 


5.80 
3.64 

3.941 

2.44 


6.02]  2.64 
6.  >2 

1.76-  1.19 


:  i  .56 


2.67k  .c 

2.37 

4.951 


3.04 
3.98 
3.71 


4.51  1.04 


September 


2.37- 
1  .40 


1.88-  2.76 


i .  r2-  2.  <h 


3.14 
3.43 


1.11-  2.10 
3.92 
3.42 


1.17-  1.70 


2.02! 


1.70-  2.44 

2^70 
1.57 
.  .  i  — 


76-  2.95E  2.13-  1.41 


1.30 


1.16- 


2.41-  1.12 


t  2.35 
2.64- 
2.16- 
1.481 

3. 101-  .33 

1.88k  1.26 
2.24-  1.19 
2.55 
1.50 
1.54-  1.46 


2.56- 


1.62 
1.311-  2.07 
2.l4- 


2.88- 

:.. 

.63 
.58- 


.26 
.20 
1.19 


2.18-  1.52 


2.53 
1.6T 

3.68 


.16 
.10- 
.24- 


2.55-  2.01 
2.34-  1.79 
2.94 
2.30 
2.52j-  1.7< 

2.40-  1.93|E 
2.60 
2. 03 

1.9) 

■  32k 


l.ll, 

2.18-  1.84 


2.59 


2.13-  1.7C 


i:;r 


32.73-12.23 
E  42.41 
L  40.44 

36.65 

42.92 
36.67 

39.98-  1.30 

45.00 

38.99 


36.69-  6.32 


E  3.7T 

3.50-  .21 
6.66  2. 
6.95 
3.54-  .06 


4<E 


4.15- 
3.57- 


5.58  1.33 


1:1$ 


i:.: 


1.96-  .86 


39.38 
31.97 
33.75 
26.64 
40.74 

1.49-  2.osk  2.64-     ,69k  34.74-12.14 


37.72- 

40.  11 

38.98 
36.94 
49.25 


42.23-  2.67 


51.69 

53.67 
E  34.76 

46.42-  2.16 
E  53.37] 

E  51.52 

53.48  7.75 
48.46  .99 
I  50.42 

57.43  10.36 

56.08  6.56 
51.48  3.60 
49.97 
E  56.93 

51.61  1.87 

3.76 


53.51 
46,67 
55.57 
52.64 
52.18 


51.39  3.16 


38.45 
42.62 

40.02-  6.94 
37.90-10.66 
44,25 


44.20-10.39 

37.10 
39.68 

35.76-  9.36 


37. (OKI 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALUM  FORK 
APLIN    1  W 
BENTON 

8 1  SmARCK   2  SE 
6LAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

6.01 
4.90 
2.96 
3.74 
4.79 

BGNNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

t  3.06 
3.03' 
5.  121 
3.C7 
4.62 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS   1  NN 

JESS1EV1LLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEULA 

8.54 

4.<.3h 

6.21 

6.<.9 

2.60 

LITTLE  ROCK   WE  A  I KPOR  T / /R 
LITTLE  ROCK  F ILT  PLANT 
MALVERN 
MORR ILTON 
NIMRQO  OAM 

3.03k 
•  3.90 
3.41 

6. is! 

5.82 

OwENSVlLLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 

3.81 

4.*7 

2.88 
3.20 

0  I  V  I S I  ON 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BR  INKLE  Y 
CA80T  4  SW 
CARLISLE    1  SW 

2.19 
4.99 
2.42 
3.691 
l  2.361 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

2.51k 
3.991 
2.79 
2.  19h 
2.85 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  5 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

3.09 

2.14- 

2.31 

2.13- 

2.24 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

1  2.97 

.1.7  7 

DI VI  SI  ON 

2.731- 

SOUTHWEST 

07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1  E 
DE  OUEEN 
DIEkKS 

3.1* 
4.28 
3.73 
5.12 
4.29 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
MUPPER 
HORATIO 

1.85- 

4.23 

2.6lL- 

3.68 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SuBSTA 

.  2.55 
4.64 
3.42r 
3.251 
2.96i 

NATHAN  <•  WNW 

3.23 

NEwmOPE   3  E 
ODEN  2  w 
OKAY 

PINt  RIOGE 

STAMPS 
STORY 

T fcx ARK AN A  wb  AIRPORT  //fi 


SOUTH  CENTkAL  08 

AMITY  3  N£ 
ARk  ADELPH I A 

Bluff  city  3  sw 

BOUGHTON 
CAMUEN  1 

EL   DORADO  F  A A  A  I R  PORT 

FORDYCE 

GURUON 

magnolia  3  n 

morobay  lock  and  dam  8 

piney  grove 
prescott 
sparkman  3  wsw 

TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST 
ARKANSAS  CITY 


3.33 
2.60 


5.061 
2.58r  1.97 
3.75- 


3.34 
i.   2.59-  2,&8fc 

2.92; 


°\ 

II-  1.9 


3.26i-  1.38 


3.32|-  2.02 

3.02 

3.651 


3.76i-  2.42 


2.38 
3.6C 


3.13k  1.15 
4.66i 
3.46-  1 


3.60 
4.69 
3.93- 


2.63-  1.39 


5.971 
4.16L 


5,3*.  .71 


B.48;  3.49 


1.27 
1.42 

.581 
.94| 
l.lOk  3.93 


U55 
1  .04k 
1.53 


1.59 

.70 
.65- 
1.11 

1.17| 


1.02k  3.92 


.92r 


.Ilk  4. 


.391 


3.64 
3.05 


.2  4-  S.97 


April 


10.31 
11.26 
13.4  0 

9.621 


9.97, 
10.12 

e.89!  3.49 


9.6,; 

9.221 
10.50 

9.45| 
10.40 

■  .  b  7 
7..>V 

9.26 
9.88 
8.33 
9.86 

10.45 
10.51 
11.55 
10.60 


2.36 
3.39 


i  2.03 
2.99 

3.52k  2.30 
3.26 


3.65r  ; 
4,52' 
2.43 
3.54 

2.23-  3.05 
2.31 
3,631 
3.14k  ; 
5.39 

4.25 
3.83-  1 
3.931 
3.43j 


10. 2^ 

10.28 
8.67| 

9.52; 
9.7a| 

8.58; 
9.07 
6.431 


2  .  fc  3 
5.20 


7.96  3.07 


11.29 
8.66 

8.721 
8.75| 
9.11 


15.49  10.48 
11.24 
15.161  9 

9.92| 
10.46, 


15.70: 

10.04 
9.27 
9.71 

10.53 


9.11 

9.U2 
10.23 
12.971  7.95 
10. 2<-  <• 

17.7- 

10.76 
16.65  11.35 


10.04 
10.4  71 
12.90 
12.56 
1  1  .99 


1  2  .  44 
12.61 

11.3ll  5.79 


10.37, 
13.8  71 
13.03! 
11.30 


10.48  5.06 


.48 


3.31r  1.06 
4.35 
5.28 
4.70 
3.29 


5.96 
4.23k 
3.45| 
4.18- 

3.00' 


,  9  6 


1.49 


7.89|  3.43 


2.91-  1,6* 


3.56k  .92 


1.31k  3.00 

.30 
1.60 

T 

•69k  2.92 

1.20 
.64-  3.26 


.00-  3.11 
3.89 


l:if 

.65- 


•  47(-  3.49 

1.66 
.30-  3.06 


5  .  7  1  1,50 


3.27- 


2.45 
3.12 
3.44 


2.52-  1.42 


1.34 
1  . . 


14.46|  11.64 
Ell. 57 
13.97 

3.83 

4.95 

12.01 


1.57 
5.45 
2.21 


5. 58  1.74 


3.39 
1.63 
1.32 
3.61 


12.74 
16.93 
14.03; 


t..'5 
i .  .2' 
T.90 
5.94 
10.35 


12.29 
11.29 
13.54 


8.90 
13.16 
10.27 


f. .  70 


3.97 


4.27  1.22 

3.60 
11.16 

t.57  b 
10.74] 

13.801 
8.19  5.40 
5.79 
3.491 
E  4.49< 


2.66^  1.26 


2.30-  2. 43:   3.69,  1.12 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


Septembei 


2.24-  l.u2 


2.14E  2.02-  I. 


1 .58| 
1.76!- 


i  .  '--  1.58 


1.90-  1.33 


2.93-  .12 


2.62 


1.61 
1.80-  1.56 
1.61 
3.63 
..II-    I .01 


2.29-     .70  3.78 


.  .n!-      .  39 


November  December 


1.29 
2.43 
3.001 


1.95'- 
2.27 
3.95 
1.98j- 
2.90 

2.21 


3.21, 

i.sl 

2.74, 


2.01 
4.27 
2.54i 

3,43 
3.82 
3.77 
5.42 

4.-3 


3.36 
1.27 


5.00 
4.01 
2.44. 
3.98 
3.25 

2.78 


5 

59 

12 

i 

62 

3 

09 

2 

69 

3 

62 

3 

28 

08 

3 

28 

79 

3 

82 

3 

70 

3 

69 

2 

2  9 

29 

.08;-      .51E  55,53 


.51 


.12-    1.78  3.62- 


2.50-    1.87  *..25- 


47. 651-  1.01 
E  49.05 
50.84 

37.371-  9.42 


55.09 
E  57.49^ 
51.28 


2.00 

2.09j-  1.96]  4.97 
2,05 

2.39-  2.04 


2.37-    1.96  5.14 


2.61 
1.90 
1.89 
1.31 
2.65 

1.76-  2.55]  4.76 
2.*0  4.3  5 

2.67L    1.90]  5.14? 
1.95 
1.57 


2.07  3.37! 


.52      47.52-  2.83 


E  52.02 
49,70 
51.10 

E  43.40 
48.72 


2.10 
1.69-  ; 
1.84-  2.25 

2.63 
1.48 
2.30-  2.03 


4.61 
4.13, 
3.42 
5.90 


59.42 
E  <.7.08 
5.771     1.22  54.16 


2.07-   2.20  4.71 


1.24- 

1.91 

1.64 


.35      52.05  1.00 


1.30-  3.83 


1.20-  3.56  5.77 


2.24 

3.30- 

1.57 

1.23 

1.47 


1.641-  3.13 


1.58k  2.87 


,04  *7.25- 


l.OOL  40.93-12.67 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


T7C 


9.85  4.*9 


03-  .35 


July 


August 


September 


3.26 

\:i 

2.eJ 
a. 2a 

2.0^E  4.45 
4.9ft 
3.09 

•..37 


1.0k-  l.j! 


CROSSETT   7  5 
DtRMOTT 
OERMOTT  3  N£ 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONT  I  CELLO 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 


4.86-  1.29 
4.05 
3.  15 
2.64-  2.83 
5.64 


7.67  2.92 


.48-  5.02 

.43 
2.31-  3.35 


2.57-  3.01=  6.57  1.47 


6.23  1.28 


3.24 
6.05 
3.81 


2.66-  2.62 


3.49-   1.59  6.16 


1.29-  3.50 


2.79  2.01 


1.73  2.77- 


3.30      1.77-  2.67 


3.21 
1.10-  2.29 


2.031 

2.02' 
1.65 
5.15 
3.5- 
1.62- 


6.48 
4.7  3- 
6.59 


2.13-  2.3C 
3.60 
1.53-  2.S4E 

LIT 
1.45 


4.45- 
3.96 
5.53 


47.16 

45.59-  6.43 
44.05 

M.52 
53.67 

48.27-  3.86 
53.68 

3B.30-U.97 


41.51 


92-  4.59     6.20     1.14     3.89-     .66       .40-  2.94      3.16-   1.24|     5.37     2.54j    2.64-     .42)     4.42     1.59}     2.02-  2.40,  5.46 


Division  averages   In  the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  Issues. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augusl 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 
and 

• 

0 

s 

s 

• 

s 

• 

1 

ID 

• 

: 

• 

s 

e 

i 

g 

1 

g 

Depth 

i 

B 

*> 

B 
• 

1 

a 
• 

a 

ST 

a 

i 

S 

1 

s 

a 

1 

a 

1 

a 

> 

I 

5 

> 

S3 

s 

> 

> 

S 

a 

J 

a 

j 

> 

« 

• 

| 

< 

< 

< 

< 

H 

< 

u 

< 

H 

< 

< 

H 

< 

w 

< 

< 

< 

M 

< 

WARREN 

4  INCHES 

45.6 

64/36 

48.9 

64/37 

58.7 

75/41 

67.3 

82/55 

75.1 

88/53 

85.0 

95/71 

89.5 

99/79 

84.2 

95/75 

79  .5 

90/70 

68  .2 

78/59 

99/36 

MONTHLY   AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE   AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND j      LEVEL  AT  STATION,   GENTLY  ROLLING  VICINITY.     SOIL  TYPE i      SANDY  LOAM.      GROUND  COVER.     GRASS.      INSTRUMENTATION.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS. 


Beierence  Hole.  Following  Station 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28  °  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

| 
0 
o 
ja 

0 
CO 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date  1 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp,  j 

*      •  » 

NORTHWEST                     0 1 

BENTONVlLLE  5  wSW 

100 

7-1* 

1-30. 

2-  4 

1  3 

3-24 

18 

3-25 

23 

4-21 

28 

*-21 

28 

10-16 

28 

10-16 

28 

11- 

2 

19 

11- 

2 

19 

11-  3 

12 

272 

223 

222 

178 

178 

EUREKA  SPRINGS 

104 

7-1* 

-  6 

1-29 

2-  4 

16 

3-24 

18 

3-24 

18 

3-27 

25 

*-21 

29 

10-16 

29 

11-  3 

20 

u- 

3 

20 

1 1  - 

3 

20 

12-12 

15 

311 

224 

224 

221 

178 

FAYETTEVILtE  FAA  AP 

100 

7-1* 

-  8 

1-30 

3-  7 

15 

3-  7 

15 

4-  6 

2  4 

4-  6 

24 

*-21 

29 

10-15 

32 

10-16 

27 

11- 

2 

15 

l  L- 

2 

15 

11-  2 

15 

2*0 

240 

210 

193 

177 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

LOO 

7-1* 

-  5 

1-30 

2-  3 

16 

3-24 

19 

3-24 

19 

*•  6 

28 

4-21 

29 

10-16 

26 

10-16 

26 

11- 

2 

19 

11- 

2 

19 

11-  3 

1* 

273 

223 

223 

193 

178 

GRAVETTE 

103 

7-19 

-  6 

12-2* 

3-  7 

16 

3-  7 

16 

3-24 

24 

4-21 

2  8 

*-21 

2  8 

10-  1 

31 

10-16 

28 

11- 

2 

18 

11- 

2 

18 

11-  3 

12 

2*1 

240 

223 

178 

163 

HARR I  SON 

05 

7-1* 

-  6 

12-2* 

2-  3 

1* 

3-  7 

L9 

3-25 

21 

4-  6 

25 

4-10 

32 

10-16 

29 

10-20 

27 

11- 

2 

2* 

1  L- 

3 

13 

11-  3 

13 

273 

241 

222 

197 

189 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1  0  1 

7-1*  + 

1-29 

2-  3 

1  5 

3-2* 

20 

3-25 

22 

3-28 

27 

3-28 

2  7 

10-16 

30 

11-  2 

20 

11- 

2 

20 

1  1  - 

2 

20 

12-12 

1* 

312 

223 

222 

219 

202 

HUNTSVILLE 

102 

7-11 

-  9 

12-24 

3-  7 

L5 

3-2* 

2  0 

3-25 

22 

3-30 

2  8 

4-21 

29 

10-  6 

31 

10-16 

25 

11- 

2 

23 

11- 

3 

12 

11-  3 

12 

241 

22* 

222 

200 

168 

LEAD  HILL 

105 

7-1* 

-  2 

1-30. 

2-  3 

14 

3-  7 

17 

3-25 

22 

4-  6 

2  8 

4-10 

32 

10-16 

30 

10-20 

28 

11- 

3 

15 

11- 

3 

15 

11-  3 

15 

273 

2*1 

223 

197 

189 

ROGERS 

99 

7-14 

-  7 

1-29 

3-24 

15 

3-24 

15 

3-24 

15 

4-21 

28 

4-21 

2  8 

10-16 

30 

11-  2 

19 

11- 

2 

19 

1  L- 

2 

19 

12-2* 

2 

275 

223 

223 

195 

178 

SILOAM  SPRINGS 
#       #  * 

105 

7-15 

-  3 

1-30 

2-  4 

14 

3-2* 

19 

3-2* 

19 

3-25 

2  5 

*-21 

29 

10-16 

28 

10-16 

28 

11- 

2 

19 

11- 

2 

19 

11-  3 

13 

272 

223 

223 

2o5 

178 

NORTH  CENTRAL  02 

calico  Rock 

109 

7-13 

-  5 

12-24 

2-25 

1  5 

*-  6 

19 

*-  6 

19 

4-10 

26 

*-21 

3  0 

10-16 

30 

11-  3 

1* 

1 1- 

3 

14 

11- 

3 

1* 

11-  3 

14 

251 

211 

211 

207 

178 

EVEN  I NG  SHADE   1  NE 

113 

7-15 

0 

12-24. 

3-  7 

13 

3-25 

17 

4-  6 

22 

4-10 

28 

*-10 

28 

10-  7 

27 

10-  7 

27 

11- 

3 

14 

11- 

3 

14 

11-  3 

14 

241 

223 

211 

180 

180 

GILBERT 

105 

7-14. 

-13 

12-24 

3-  7 

12 

3-25 

17 

4-  6 

21 

4-10 

27 

*-21 

31 

10-  7 

30 

10-20 

23 

10-20 

23 

1  l- 

3 

8 

11.  3 

8 

241 

223 

197 

193 

I69 

greers  ferry  dam 

102 

7-15 

* 

1-30 

1-31 

5 

3-  7 

20 

3-  8 

21 

3-26 

2  8 

*-  6 

31 

10-20 

32 

11-  3 

19 

11- 

3 

19 

1  l- 

3 

19 

12-2* 

12 

327 

2*1 

240 

222 

197 

mammoth  SPRING 

10". 

7-15. 

-  4 

12-24. 

3-25 

16 

3-25 

10 

4-  6 

2  1 

4-10 

2  8 

4-10 

28 

10-16 

30 

10-20 

28 

11- 

2 

23 

1  L- 

3 

16 

11-  3 

16 

223 

223 

210 

193 

189 

MARSHALL 

10* 

7-15. 

-  4 

1-30 

2-  3 

1* 

3-  7 

1  7 

3-25 

22 

3-28 

25 

4-21 

31 

10-16 

30 

10-20 

2a 

11- 

3 

15 

11- 

3 

15 

11-  3 

15 

273 

2*1 

223 

2o6 

178 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

103 

7-16. 

-  1 

l-30« 

2-  3 

12 

3-  8 

20 

3-25 

23 

3-26 

25 

*-  6 

32 

10-20 

31 

11-  2 

27 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

12.12 

15 

312 

2*0 

223 

221 

197 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

10* 

7-15 

-  1 

1-31. 

2-  4 

16 

3-25 

19 

3-26 

23 

4-  6 

2  6 

4-21 

32 

10-16 

32 

10-20 

28 

1  i- 

i 

18 

11- 

3 

18 

12.12 

15 

311 

223 

222 

197 

178 

MOUNT A I N  VIEW  2  ESE 

107 

7-10 

-  1 

1-30 

2-  3 

16 

3-  7 

20 

3-25 

2  3 

3-28 

2B 

4-  5 

31 

10-16 

3  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19* 

YELLVILLE 

•       •  « 

106 

7-1*. 

-10 

12-24 

3-  7 

1  1 

3-25 

18 

4-  6 

22 

4-10 

27 

4-21 

31 

10-16 

28 

10-16 

2  8 

11- 

3 

10 

1  l- 

3 

10 

11.  3 

10 

241 

223 

211 

189 

178 

NORTHEAST  03 

AL IC  I A 

107 

7-15 

-  1 

1-30 

1-31 

10 

2-  5 

20 

3-  7 

23 

3*29 

28 

*-10 

31 

10-20 

31 

11-  2 

28 

11- 

3 

18 

1  l- 

3 

18 

12.2* 

8 

327 

271 

241 

218 

193 

BALD  KNOB 

105 

7-15 

1-29 

2-25 

1  6 

2-25 

1  6 

3-  7 

2  l 

3-25 

25 

29 

1 1  -  2 

32 

1 1  -  3 

18 

11- 

3 

1 8 

11- 

3 

1  8 

1 2.2* 

I  i 

302 

251 

241 

223 

210 

BATESVlLLE  LI VE STOCK 

106 

7-15. 

1-30 

2-  5 

15 

3-25 

20 

3-25 

2  0 

3-25 

2  0 

4-  6 

2  9 

10-16 

31 

11-  2 

2  8 

11- 

3 

19 

11- 

3 

19 

12-13 

13 

311 

223 

223 

222 

193 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

1  j  a 

7-1*. 

"-  I 

1-30 

2-17 

15 

3-25 

18 

3-29 

24 

4-10 

28 

4-10 

28 

10-16 

30 

10-20 

27 

11- 

3 

14 

11- 

3 

14 

11-  3 

14 

259 

223 

219 

193 

189 

BEEDEVILLE 

LO* 

7-15 

1-30 

1-31 

1  1 

2-  3 

20 

3-25 

22 

3-29 

28 

4-  6 

31 

1  1-  2 

31 

11-  3 

21 

11. 

3 

21 

12- 

2* 

1* 

12-2* 

14 

327 

32* 

223 

219 

210 

BL YTHE V  I LLE 

105 

7-13 

.  , 

1-30 

1-31 

8 

2-  3 

20 

3-  7 

23 

3-25 

26 

4-  6 

32 

11-  2 

29 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

12- 

2  4 

12 

12-2* 

12 

327 

32* 

241 

223 

210 

CORN  I NG 

10* 

7-13 

-  2 

1-30 

2-  3 

L* 

3-  7 

20 

3-25 

24 

3-28 

27 

4-10 

32 

10.20 

31 

11-  2 

27 

11- 

3 

17 

11- 

3 

1  7 

12-2* 

6 

324 

241 

223 

219 

193 

JONE  SBCRO 

105 

7-15 

1-30 

1-31 

11 

2-  3 

19 

3-  7 

2  3 

3-25 

27 

3-28 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

11- 

3 

20 

1  1- 

3 

20 

12-2* 

10 

327 

273 

241 

222 

219 

KE I SER 

103 

7-16. 

■  1 

1-30 

1-31 

2 

3-25 

19 

3-25 

19 

*-  6 

25 

4-10 

31 

11-  2 

29 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

12-2* 

10 

327 

223 

223 

211 

206 

MARKED  TREE 

105 

7-15 

1 

1-30 

1-31 

12 

1-31 

12 

3-25 

21 

*-  6 

28 

4-  6 

28 

11-  2 

29 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

l  1- 

3 

20 

12-2* 

1  3 

327 

276 

223 

211 

210 

NEWPORT 

10* 

7-18. 

1 

1-30 

1-31 

15 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-25 

26 

3-25 

28 

11-  2 

31 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

12- 

2  4 

11 

12-2* 

1  1 

327 

292 

241 

223 

222 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

103 

7-15 

1-30 

1-31 

10 

2-18 

20 

3-  7 

23 

3-25 

26 

4-10 

32 

11-  2 

29 

11-  3 

21 

11- 

3 

21 

12- 

3 

18 

12-2* 

1  1 

32  7 

288 

241 

223 

206 

POCAHONTAS  1 

105 

7-15 

-  1 

1-30 

2-  2 

15 

3-25 

20 

3-25 

20 

*-  6 

2  8 

*-10 

31 

11-  2 

2b 

11-  2 

28 

3 

20 

11- 

3 

20 

12-2* 

8 

325 

223 

223 

210 

206 

102 

7-15. 

-  3 

1-30 

1-31 

10 

2-  5 

20 

3-25 

2* 

3-25 

24 

3-29 

30 

11-  2 

32 

11-  3 

2  0 

11- 

3 

20 

1  l- 

3 

20 

12-2* 

12 

327 

271 

223 

223 

218 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

107 

7-15 

0 

1-30 

2-  2 

16 

2-  4 

19 

3-  7 

23 

3-25 

25 

*-  6 

29 

11-  2 

25 

11-  2 

25 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

12-23 

14 

324 

272 

2*1 

222 

210 

WEST  CENTRAL  04 

APPLE  TON 

103 

7-  1  5 

3 

1-30 

2-  2 

12 

3-  7 

20 

3-25 

2* 

*-  5 

28 

4-15 

3t> 

DUUrJ  t  V  1  L  L  t 

LOS 

7-15 

-  5 

1-30 

2-17 

16 

3-  7 

18 

3-25 

22 

*-  6 

2  8 

4-  6 

2d 

10-16 

27 

10-16 

27 

11- 

3 

12 

1  1- 

3 

12 

11-  3 

12 

259 

241 

223 

193 

193 

103 

7-19. 

-  1 

1-30 

2-  2 

15 

3-  7 

L9 

3-25 

2* 

3-25 

2* 

4-  6 

29 

10-16 

31 

11-  2 

2a 

11- 

3 

15 

11- 

3 

15 

11.  3 

15 

27* 

241 

223 

222 

193 

DARD ANfc L  LE 

1  0* 

7-10 

1-30 

2-  2 

3-2  5 

22 

10-20 

30 

1  1  -  3 

i  $ 

11- 

3 

I  5 

27* 

241 

223 

211 

197 

DEVILS  KNOB 

loo 

7-1* 

-  6 

1-29 

3-  6 

14 

3-24 

18 

3-2* 

18 

3-25 

27 

4-21 

31 

11-  1 

31 

11-  2 

20 

11- 

2 

20 

11- 

2 

20 

12-23 

15 

292 

223 

223 

222 

194 

FOOT     UMl  TIJ    Lurt     a  IDDflDT 

105 

7-15 

0 

1-30 

2-  2 

L« 

3-  7 

19 

3-  7 

19 

3-25 

25 

4-  6 

29 

10-16 

29 

10-20 

27 

11- 

2 

20 

11- 

2 

20 

11-  3 

15 

274 

240 

2*0 

209 

193 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

103 

7-15 

1 

1-29 

2-17 

L5 

3-25 

20 

3-25 

20 

*-  6 

26 

4-  6 

26 

10-16 

28 

10-16 

28 

11- 

2 

23 

222 

193 

193 

mena°R 

10-16 

31 

11-  2 

26 

11- 

3 

16 

1 1- 

3 

16 

11-  3 

16 

_ 

102 

7-15 

-  2 

1-30 

2-  3 

16 

2-24 

19 

3-  6 

23 

3-25 

25 

4-  6 

31 

10-20 

30 

11-  2 

22 

11- 

2 

22 

11- 

3 

19 

12-12 

15 

312 

252 

2*1 

222 

197 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

-  7 

1-30 

3-  6 

13 

3-24 

16 

3-2* 

18 

3-25 

26 

4-21 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OZARK 

1  &* 

7-15. 

-  1 

1-30 

2-  2 

1* 

2-17 

2  0 

3-  7 

21 

3-25 

25 

4-  6 

30 

10-20 

30 

11-  2 

26 

11- 

3 

17 

11- 

3 

17 

12-2* 

12 

325 

259 

2*1 

222 

197 

PARIS 

100 

7-15. 

1-30 

2-  2 

1  4 

3-25 

2  3 

RUSSELLV I LLE  M  N 

L05 

7-1* 

-  5 

1-30 

3-  7 

15 

3-25 

19 

3-25 

19 

*-  6 

25 

4-21 

31 

10-16 

29 

10-20 

2  7 

11- 

3 

18 

11- 

3 

18 

12-12 

13 

280 

223 

223 

197 

178 

SUBIACO 

LO* 

7-13 

1 

1-30 

2-  2 

16 

2-  2 

16 

3-  6 

24 

3-25 

25 

3-25 

25 

10-20 

31 

11-  2 

26 

11- 

3 

18 

11- 

3 

18 

12-13 

15 

314 

27* 

2*2 

222 

209 

WALDRON 

106 

7-15 

-  * 

1-30 

2-  3 

15 

3-  7 

18 

3-25 

22 

4-  6 

28 

4-  6 

28 

10-16 

2  8 

10-16 

28 

11- 

2 

24 

11- 

3 

1  3 

11-  3 

13 

273 

2*1 

222 

193 

193 

WHITE  ROCK 
» 

99 

7-12 

-  6 

1-29 

3-  6 

14 

3-24 

1  7 

3-2* 

17 

3-25 

27 

4-21 

32 

11-  1 

31 

11-  2 

19 

11- 

2 

19 

11- 

2 

19 

- 

- 

223 

223 

222 

194 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

I  o  6 

7-10 

0 

1-30 

1-31 

1  1 

2-  3 

17 

2-25 

24 

3-25 

26 

4-  6 

31 

11-  2 

29 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

NONE 

273 

251 

223 

210 

BENTON 

1  ^ 

7-15 

7 

1-29 

2-  3 

16 

3-  7 

18 

3-25 

24 

3-25 

2* 

3-29 

30 

10-20 

30 

1  1-  3 

14 

11- 

3 

1* 

11- 

3 

1* 

11-  3 

14 

273 

2*1 

223 

223 

205 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1  06 

7-16 

0 

1-31. 

2-  3 

16 

3-  7 

20 

3-25 

2  2 

*-  5 

28 

4-10 

32 

10-20 

30 

11-  3 

17 

11- 

3 

17 

11- 

3 

17 

12-25 

15 

325 

2*1 

223 

212 

193 

CONW A  Y 

1  0* 

7-19 

1 

1-30 

1-31 

14 

3-  7 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-  6 

31 

10-20 

31 

11-  3 

17 

11- 

3 

1  7 

11- 

3 

17 

12-2* 

1* 

327 

2*1 

223 

223 

197 

GREENBRIER 

107 

7-15 

-  3 

1-30 

2-  3 

14 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-  6 

28 

4-  6 

28 

10-20 

29 

11-  3 

1* 

11- 

3 

14 

11- 

3 

1<- 

11-  3 

14 

273 

223 

223 

211 

197 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

105 

7-15 

0 

1-30 

1-31 

I  4 

2-  3 

2  0 

2-2* 

2  2 

3-25 

28 

3-25 

2  * 

11- 

3 

1 2— 

32* 

252 

223 

103 

7-15 

-10 

1-30 

2-  3 

14 

3-  e 

19 

3-25 

2  1 

3-25 

21 

4-10 

30 

10-20 

30 

11-  3 

17 

11- 

3 

1  7 

11- 

3 

1  7 

12-2* 

13 

32* 

2*0 

223 

223 

193 

LITTLE  ROCH  wB  AIRPORT 

105 

7-15 

2 

1-30 

1-31 

1  1 

2-  3 

18 

3-  7 

24 

3-25 

2  6 

3-25 

28 

11-  2 

30 

11-  3 

2! 

11- 

3 

21 

12- 

2* 

19 

NONE 

32* 

2*1 

223 

222 

MALVERN 

105 

7-15 

-  8 

1-30 

3-  7 

16 

3-  7 

U 

3-25 

2  1 

4-  6 

2  6 

4-10 

31 

10-16 

32 

11-  3 

1* 

11- 

3 

14 

11- 

3 

1* 

11-  3 

1* 

241 

241 

223 

211 

189 

MORR I L  T  ON 

106 

7-15 

2 

1-30 

1-31 

14 

2-  2 

2  0 

3-  7 

23 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  2 

31 

11-  3 

19 

11- 

3 

19 

1  1- 

3 

19 

12-2* 

15 

327 

274 

2*1 

223 

222 

NIMROD  DAM 

106 

7-16. 

0 

1-30 

2-  3 

16 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-  6 

2  8 

*-21 

32 

10-20 

30 

11-  2 

28 

11- 

3 

16 

11- 

3 

16 

11-  3 

16 

273 

223 

223 

210 

182 

PERRY 

10  4 

7-15 

-  3 

1-30 

3-  7 

16 

3-  7 

16 

3-25 

2* 

*-  5 

2o 

4-10 

30 

10-20 

31 

11-  3 

16 

11- 

3 

16 

11- 

3 

16 

11-  3 

16 

241 

241 

223 

212 

193 

SHERIDAN  TOwlR 

105 

7-15 

6 

1-30 

1-31 

14 

2-  3 

19 

3-25 

2  4 

3-25 

24 

4-  5 

32 

1  1-  2 

32 

11-  3 

18 

11- 

3 

18 

11- 

3 

18 

12-2* 

13 

327 

273 

223 

223 

211 

See  reference  notes  following     Station  Index. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1966 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28° 

or 

24° 

or 

20  '  or 

16°  or 

* 

5 

ft 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

O 

o 

□ 

o 

0 

JS 

J 

1 

o 

wesl 

£ 

£ 

a. 

a 

£ 

mp 

£ 

d 
B 

0) 

a 

a 

a 

£ 

a 

a 

o 

§ 

® 

c. 

e. 

£ 

dm 

£ 

o 

o 

0 

O 

0 

£ 

73 

Q 

Jj 

75 

Q 

15 
Q 

i-i 

Q 

H 

73 
Q 

73 
Q 

t~ 

a 

0 
H 

73 

2J 

H 

Q 

E— 

QJ 
H 

73 
Q 

73 

a 

12> 

o 

_£L_ 

°° 

CO 
— — — 

h 

•   .  . 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

I  0 2 

7-19. 

-  9 

1-30 

f  ~*  ■ 

i  6 

2-  5 

20 

3-25 

3-25 

4-  5 

3  1 

10-20 

11- 

3 

1 1 

3 

i  ' 

i  l"  \ 

17 

?°?^ 

2  71 

22  3 

2  2  3 

198 

BR  1 NKLEY 

10* 

7-16. 

1 

1-30 

6 

2  0 

\m\\ 

10-20 

3 

'iu 

3 

2  0 

10 

327 

271 

223 

212 

197 

CABOT  *  SW 

105 

7-15 

-  1 

1-30 

1-31 

i  2 

2~  * 

19 

3-2  5 

3~25 

'  | 

*"  6 

3  1 

1  1  -  2 

J* 

1 1- 

11  3 

2  0 

12  24 

1  4 

1.  ' 

272 

223 

223 

210 

CLARENDON 

1  0  0 

7-15* 

* 

1-30 

1-31 

9 

2-  3 

20 

2-22 

2* 

3-25 

2  6 

3-25 

26 

10-20 

2  9 

11- 

3 

2* 

u- 

3 

.  - 

12-24 

1  7 

NONE 

1  •  ** 

22  3 

DES  ARC 

1  C  3 

7-15 

0 

1-30 

1-31 

1* 

2-  3 

IV 

2-  * 

2  3 

3-  7 

28 

3-25 

30 

11-  3 

2  2 

11- 

3 

2i 

ti- 

! 

22 

12-2* 

12-24 

1  ' 

3*.7 

324 

7T7 

272 

24  1 

7771 
223 

FORREST  CITY 

10  1 

7-15 

-  3 

1-30 

2-  3 

16 

3-  7 

20 

3-25 

2  3 

3-25 

23 

*-  6 

32 

11-  2 

<  . 

11- 

1 

1 t 

n- 

3 

16 

11-  3 

1  f 

12-24 

11 

324 

241 

223 

,'2  3 

210 

HELENA  5  NW 

LC  1 

7-16 

1-30 

1-31 

8 

2-  3 

2  0 

3-26 

2* 

*-  6 

28 

*-  7 

)0 

10-20 

32 

11- 

3 

14 

li- 

3 

1  - 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

276 

273 

211 

196 

KEO 

L02 

7-15 

1-30 

20 

;  y 

:  s 

327 

274 

223 

223 

210 

MAR  I  ANNA   2  S 

101 

7-15 

1-30 

1-31 

11 

2-  3 

19 

3-25 

23 

*-  5 

28 

*-  6 

29 

10-20 

3  . 

11- 

3 

lo 

u- 

3 

16 

11-  3 

I  6 

11-  3 

1  6 

276 

273 

223 

212 

197 

SAINT  CHARLES 

L02 

7-1*. 

1-30 

1-31 

2-  3 

20 

2-  * 

'  L 

3-25 

*-  5 

3i 

11-  3 

L  '- 

1  1- 

3 

1 1- 

3 

2  0 

11-  3 

2  a 

12-2* 

1  2 

327 

273 

272 

223 

212 

STUTTGART 

103 

7-15 

l 

1-30 

1-31 

If 

1-31 

13 

1 

1  1  -  3 

"  1 

i  - 

3.  7 

2*1 

223 

223 

STUTTGART  9  ESE 

100 

7-16* 

1-30 

1-31 

1-31 

2-  3 

23 

3-25 

*  5 

1 1  -  2 

11- 

3 

11 

19 

113 

i , 

NONE 

276 

273 

223 

"EST  MEMPHIS 

101 

7-15* 

1-30 

2-  3 

15 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

*-  6 

32 

11-  2 

3. 

11- 

3 

2, 

ii- 

S 

22 

12-2* 

1 

12-2* 

324 

32  2 

2  71 

7  !  n 

WYNNE 

■        »  • 

102 

7-15 

1-30 

1-31 

11 

2-  5 

2  0 

3-25 

23 

3-28 

28 

*-  5 

30 

11-  2 

32 

11- 

3 

2.- 

ii- 

3 

2  0 

11-3 

2  0 

12-2* 

9 

327 

271 

223 

7  11 

SOUTHWEST  07 

DE  OuEEN 

102 

7-15 

3 

1-30 

1-30 

3 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-25 

25 

*-  6 

2  9 

10-20 

)C 

11- 

2 

2* 

ii- 

2 

2  4 

11-  3 

le 

12-11 

IS 

315 

241 

2*0 

222 

197 

DIERKS 

103 

7-15 

1-30 

2-17 

15 

3-  7 

1 6 

3-25 

21 

4-  6 

26 

*-21 

32 

10-16 

32 

11- 

2 

2  3 

ii- 

2 

23 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

259 

241 

222 

210 

178 

HOPE  3  NE 

100 

7-16. 

| 

1-30 

19 

11- 

2 

2  7 

ii- 

) 

11-  3 

1  9 

12-2* 

15 

327 

273 

241 

222 

197 

MOUNT  IDA 

105 

7-15 

_  2 

1-30 

2-2* 

13 

3-25 

19 

3-25 

19 

*-  6 

2  7 

*-21 

32 

10-16 

30 

10-20 

2  ? 

i  i- 

3 

16 

11-  3 

1  5 

11-  3 

15 

252 

223 

223 

197 

178 

NARROWS  DAM 

106 

7-11 

1-30 

2-  5 

1  2 

3-  7 

1  8 

3-25 

*-  6 

*-  6 

10-20 

^* 

11- 

3 

1  8 

3 

18 

1  1  -  3 

18 

12-2* 

10 

322 

241 

223 

211 

197 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

101 

7-16 

-  2 

1-30 

I 

17 

3-25 

3t 

1 0-'O 

11- 

2 

. . 
J  J" 

, 

. 

15 

1 

1  5 

259 

252 

222 

210 

182 

OKAY 

102 

7-15 

5 

1-30 

1-30 

5 

2  2* 

20 

3-  7 

3*25 

*  5 

32 

11- 

2 

2  j 

23 

1 1"  3 

2  0 

NONE 

240 

2  22 

STAMPS 

101 

7-19. 

1-30 

1-30 

5 

2-  * 

20 

2-25 

2* 

3-25 

26 

*-  6 

32 

10-20 

32 

11- 

2 

28 

u- 

3 

20 

11-  3 

20 

12-2* 

14 

?7? 

2  51 

222 

197 

TEXARKANA   WO  AIRPORT 
•        •  # 

101 

7-19 

1-30 

1-30 

9 

1-30 

9 

2-17 

23 

3-  7 

25 

3-25 

30 

11-  2 

29 

1 1- 

3 

23 

u- 

3 

23 

12-24 

17 

NONE 

328 

259 

2  -  1 

222 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKADELPHIA 

102 

7-15 

-  2 

1-30 

1-30 

.  2 

2-17 

20 

3-25 

2* 

3-25 

2* 

*-  6 

32 

11-  2 

30 

11- 

3 

2  0 

;  .  - 

3 

.'i 

11-  3 

20 

12-2* 

1  5 

328 

259 

223 

223 

210 

CAMDEN  1 

10* 

7-12 

1-30 

1-30 

3 

2-  3 

17 

3-  7 

23 

3-25 

2  7 

3-25 

27 

11-  3 

20 

11- 

3 

2  0 

i  i  - 

3 

2  0 

11-  3 

20 

NONE 

273 

24  1 

223 

223 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

103 

7-15 

1-30 

2  0 

11- 

2 

I  3 

11- 

2 

23 

1  1  -  3 

2') 

NONE 

241 

240 

222 

2  1  0 

FORDYCE 

102 

7-15 

1-30 

1-30 

•  1 

2-  3 

3-  7 

2* 

3-25 

26 

3-25 

2  6 

11-  3 

21 

1 1- 

3 

2  1 

11- 

3 

21 

12-2* 

1  6 

12-24 

1 1 

328 

324 

241 

223 

223 

MAGNOLIA  3  N 

102 

7-19 

1-30 

2-  3 

1  5 

2-2  5 

2  0 

3-25 

24 

3-25 

2  * 

*-  6 

30 

10-20 

3  1 

11- 

3 

1  6 

11- 

3 

1  H 

1-  3 

1  8 

12-24 

1  5 

324 

251 

223 

223 

197 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

10* 

7-15 

3 

1-30 

2-  3 

15 

3-  7 

19 

3-25 

2  4 

3-2  5 

*-  6 

r*2 

11-  3 

1  v 

11- 

3 

. 

19 

241 

223 

2     2  ) 

211 

PRESCOTT 

100 

7-16* 

1-30 

1-30 

2 

1-31 

2  0 

3-  7 

3-2  5 

27 

3-25 

1  I  -  2 

1  1- 

3 

1 1 

11  3 

12  24 

1  5 

74 1 

;  ^  j 

2  2  3 

222 

SPARKMAN  3  wSW 

100 

7-15 

10 

1-30 

2-  3 

16 

3-  7 

20 

3-25 

23 

3-25 

2  3 

10-20 

32 

1 1- 

3 

11- 

3 

1  8 

11-  3 

1  8 

12-24 

12 

2  2  3 

2  2  3 

WARREN 

* 

101 

7-15 

1-30 

2-  3 

15 

2-  3 

3-25 

24 

3-25 

2* 

3-25 

2* 

11-  2 

30 

11- 

3 

19 

i  1- 

3 

19 

11-  3 

19 

NONE 

223 

22  3 

222 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

10* 

7-15 

7 

1-30 

1-30 

7 

2-  * 

20 

3-  7 

21 

3-25 

27 

*-  5 

31 

11-  3 

20 

11- 

3 

2u 

11- 

3 

2  0 

11-  3 

20 

NONE 

272 

241 

223 

212 

DERMOTT  3  NE 

10. 

7-15 

2 

1-30 

1-31 

13 

1-31 

1  3 

3-25 

22 

3-25 

22 

*-  5 

32 

10-20 

3t 

11- 

3 

16 

1 1- 

3 

1  t 

11-  3 

It 

11-  3 

16 

276 

276 

223 

223 

198 

DUMAS 

102 

7-19. 

0 

1-30 

1-31 

8 

1-31 

8 

2-  3 

22 

3-25 

2  6 

4-  5 

31 

11-  3 

2. 

11- 

3 

2. 

11- 

3 

2  2 

12-2* 

2  0 

NONE 

327 

2  7  3 

22  3 

EUDORA 

103 

7-19. 

6 

1-30 

1-30 

6 

1-31 

19 

2-  * 

24 

3-  7 

27 

3-25 

29 

11-  3 

2  1 

11- 

3 

21 

11- 

3 

2  1 

12-2* 

19 

NO'JE 

327 

272 

2*1 

223 

MONT  I  CELLO 

10  1 

7-15 

-  2 

1-30 

1-30 

-  2 

2-  3 

17 

2-  * 

21 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  3 

2  1 

11- 

3 

2  I 

11- 

3 

2  1 

12-2* 

18 

NONE 

32* 

272 

223 

223 

PINE  BLUFF 

103 

7-13 

-  1 

1-30 

1-31 

1  3 

2-  3 

20 

2-  3 

2  0 

3-  7 

26 

3-25 

2  9 

11-  3 

2  . 

11- 

3 

2  1 

11- 

3 

.  1 

12-24 

If 

12-24 

16 

327 

32* 

273 

241 

223 

PINE   BLUFF    FAA  AIRPORT 

10* 

7-12 

-  2 

1-30 

1-31 

10 

1-31 

10 

2-  3 

21 

3-  7 

27 

3-25 

30 

11-  2 

2t> 

1 1- 

2 

2| 

11- 

3 

2  1 

12-24 

1  v 

NONE 

327 

273 

2*0 

222 

PORTLAND 

100 

7-19. 

6 

1-30 

1-30 

6 

1-31 

19 

2-  * 

24 

3-25 

2  8 

3-25 

2b 

11-  3 

2< 

11- 

3 

2  2 

;  i- 

3 

2  2 

12-24 

18 

NONE 

327 

272 

223 

223 

ROHWER  2  NNb 

102 

7-15 

-  5 

1-30 

1-31 

10 

1-31 

10 

3-25 

2* 

3-25 

24 

3-25 

2  4 

11-  3 

16 

11- 

3 

If 

1 1  - 

3 

18 

11-  3 

1  8 

NONE 

324 

276 

223 

223 

223 

STAR  CITY  *  ENE 

102 

7-15 

1 

1-30 

2-  3 

16 

2-  * 

20 

3-25 

22 

3-25 

22 

4-10 

32 

10-27 

U 

11- 

3 

16 

11- 

3 

lb 

11-  3 

18 

12-24 

15 

272 

223 

223 

200 

Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  loliowing     Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1966 


Jan.  Feb.         Mar.  Apr. 


May  June 


July 


Aug.         Sept.         Oct         Nov.  Dec.  Annual 


NORTH  CENTRAL  02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG. 


WEST  CENTRAL  04 
RUSSELLVILLE  4N 


CENTRAL  05 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

NIMROD  DAM 

*        *  * 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 
HOPE  3  NE 


NARROWS  DAM 


SOUTH  CENTRAL  08 
WARREN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


1352 
789 


4.04 
.31 
1134 
66.0 
43.  1 


3.41 
1309 


2.46 
470 


5.49 
2.19 
2909 
72.3 
45.8 


.23 
1565 

4.  17 
1355 
67.3 
46.3 


4.15 
258 


5.22 

1128 
73 

47.4 


955, 
75.4 


3.02 
1.92 
348 


6.29 
1.76 
3014 


5.46 
.10 
1354 

5.25 
1046 
74.5 
51.8 


4.55 
246 
77.7 
54.4 


6.66 
593 
87.1 
56.  1 


3.  13 

199 


6.  67 
.89 
1907 
86.9 
60.6 


5.98 
.32 
826 

5.21 
636 
83.7 
58.5 


90.1 
60.5 


7.31 
439 


5.75 
1.24 
689 
91.9 
65.0 


9.  10 
2.31 
1866 
93.6 
68.0 


.13 
692 


610 
91.1 
63.5 


7.32 
281 
98.2 
66.6 


8.  18 

590 


6.75 
.91 
450 
98.0 
73.0 


6.62 
735 

3.98 
3.23 
143 


8.86 
2.01 
1441 


6.93 
.76 
557 

6.93 
557 


7.71 
212 
100.5 
74.0 


378 
93.6 
67.8 


4.86 
2.31 
419 
90.1 
68.4 


5.26 
575 


6.26 
.28 
1384 


5.71 
1.61 
539 

5.25 
372 
90.5 
68.0 


5.52 
148 


4.28 
542 
84.9 
59.9 


3.98 
1.54 

47  8 


3.97 
569 

2.07 
3.29 
146 


1123 
86.7 
64.3 


4.37 
1.40 
586 


3.28 
625 
69.  4 
45.  0 


3.19 
.61 
805 

72.2 

47 


4.51 
170 
91.3 
59.5 


4.29 
.82 
1798 
73.  1 
50.0 


535 
72 

48.8 


4.  1  1 

222 
80 

47.61 


2.04 
866 


2 
.05 
862 
60.8 
44.7 


2.00  B 
969 


24741 
65 

46.  8 


2.28 
719 


2.56 
42  4 


1.44 
.13 
1114 
49 

37.1 


1.04 
1156 


3.04  B  1.33 


2684  25503 


I  .  09 
.84 

1319 

1.32 
794 


12074 
8416 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage! 

01 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Latitud 

•5  "8 
5  " 
v  a 

0 

S'i 
§1 

2  u 

SCOTT 

35  0* 

— « — r, 

9*  12 

624 

25 

ALICIA 

LAWRENCE 

35  5* 

91  05 

256 

4C 

1  2  3  C 

ALUM  FORK 

1 

SALINE 

3*  48 

92  52 

780 

21 

2<i 

1  2  3  C 

01  36 

1ft  ft! 

93  29 

8  5ft 

2  C 

AMITY   3  NE 

0190 

- 

CLARK 

3*  11 

93  25 

475 

i  e 

ANTOINE 

PIKE 

3*  02 

93  25 

285 

2ft 

2  C 

APL 1 1  1  W 

PERRY 

93  00 

22 

APPLE  TON 

POPE 

35  2! 

92  53 

522 

: 

3 

seV 

1  2  3  C 

A  R  K  A  D  E  L  PH  I  A 

CLARK 

3*  07 

93  03 

200 

T( 

TC 

1  2  3  C 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

33  37 

'f- 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

3*  02 

1   2  3 

HOWARD 

3*  19 

1  * 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

35  16 

31 

2  C 

BALD  KNOB 

:i5t 

0! 

35  11 

91  3* 

23( 

If 

1   2  3 

9ATESVILLE  LIVESTOCK 

0*58 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  ft? 

57] 

2* 

2  5 

I  2  3  C 

H AT  £5V I  CLE  L  AND  0  1 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

41 

5 : 

1  2  3  C 

3EEBE 

WHITE 

35  Oft 

91  Si 

250 

C 

SEECH  GROVE 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

2' 

BEEDEVI LLE 

JACK  SON 

35  26 

91  06 

22] 

26 

1  2  3 

BEN  T  OS 

SALINE 

3*  33 

17 

37 

1  2  3 

8ENT0NV I LLE   5  WSW 

BENTON 

16  .-1 

1  2  3 

BERRYVlLLE    ft  NW 

CARROLL 

36  2ft 

2  C 

BIG  FOR* 

POLK 

3*  29 

Zi 

B 1 SMARCK  2  SE 

0! 

HOT  SPRING 

3l  3*  18 

93  09 

500 

BLACK  ROCK 

07*6 

33 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

6' 

2 

8LAKELY  MOUNTAIN  OAM 

GARLAND 

3*  36 

93  11 

10 

16 

16 

1  2  3*C 

SLUE  MOUNTAIN  OAM 

YELL 

06 

426 

C 

BLUFF  CITY   3  SW 

NEVADA 

33  *1 

93  09 

360 

18 

8LYTMEV 1LLE 

MISSISSIPPI 

35  55 

252 

ftO 

1  2  3 

BONNE ROAlE 

HOT  SPRING 

3*  23 

93  23 

1003 

2 

BOONEVlLLE  6  NW 

LOGAN 

35  12 

BOONEvILLE  T  ME 

LOGAN 

35  13 

730 

C 

BOONEVlLLE  4  NNE 

LOGAN 

35  13 

c 

BOONEVlLLE 

:Vt 

35  09 

93  55 

511 

25 

1  2  3  C 

B0TKIN8URG  2  S 

08*2 

02 

VAN  SUREN 

92  2? 

1200 

SOUGHT ON 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

31 

1  2 

BRANCH  ft  NW 

FRANKL IN 

35  21 

C 

BRANCH  3  SW 

FftANKLI H 

35  16 

500 

BRINKLEY 

MONROE 

3*  53 

205 

Ty 

1  2  3  C 

buffalo  tower 

NEWTON 

35  52 

2 

BULL  SHOALS  DAM 

BAXTER 

7  36  22 

C 

BUROETTE 

MISSISSIPPI 

2 

CABOT  4  SW 

PULASKI 

3ft  5" 

1   2  3 

CALICO  ROCK 

1132 

32 

36  C7 

92  08 

400 

61 

1  2  3 

CAMDEN  1 

1152 

38 

OUACHI TA 

33  36 

92  *9 

116 

76 

1  2  3  C 

CAMOEN  2 

OUACHITA 

33  35 

CARLISLE   1  SW 

LONOKE 

2 

CARPENTER  OAM 

GARLANO 

CLARENDON 

MONROE 

s i 

1  2  3 

CLARKSVlLLE 

JOHNSON 

35  28 

1   2  3 

CLARKSV 1 LLE  6  NN6 

.  mm:  ;  -i 

C 

CLINTON 

VAN  BUREN 

35  35 

2 

COMBS   3  SE 

MADISON 

35  48 

C 

COMPTON 

L  5Bi 

01 

nEwton 

36  05 

93  18 

2166 

C 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

82 

82 

1   2  3 

CORNING 

CLAY 

36  2* 

72 

72 

1  2  3  C 

COVE 

POLK 

3*  26 

2 

CROSSETT   7  S 

ASHLEY 

33  02 

43 

53 

1  2  3 

CRYSTAL  VALLEY 

PULASK I 

3*  *2 

22 

2 

DAISY  1  E 

PIKE 

3ft  IS 

2* 

2  C 

DAMASCUS 

FAULKNER 

15  22 

2 

DANVILLE 

YELL 

35  03 

50 

2 

OANVI LLE  SCS 

YELL 

35  Oft 

C 

OAROANELLE 

L83B 

35  13 

93  C9 

330 

a: 

80 

I  2  3 

DE  QUEEN 

19*8 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

420 

32 

32 

1  2  3 

DERMOTT 

CHICOT 

33  31 

FEB 

2 

OERMOTT  3  NE 

CHICOT 

33  33 

1  2  3 

DES  ARC 

PRAIRIE 

3*  58 

1    2  3 

DEVILS  KNOS 

JOHNSON 

35  ft3 

1    2  3 

DIERKS 

HOWARO 

34  07 

1    2  3 

DUMAS 

DESHA 

33  53 

t    2    3  C 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

33  13 

1    2  3 

EUOORA 

CHICOT 

33  07 

1    2  3 

EUREKA  SPRINGS 

:  3  b  t 

01 

CARROLL 

36  2* 

93  ftft 

1465 

6* 

6* 

1  2  3  C 

EVENING  Shade  1  NE 

2  3  t  ■ 

22 

36  05 

91  37 

490 

3 

26 

1  2  3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

WASHINGTON 

36  00 

1  2  3 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

WASHINGTON 

36  06 

1    2  3 

FORDYCE 

DALLAS 

33  ft9 

1  2  3 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

33  ft3 

C 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

35  01 

I  2  3  C 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

SEBASTIAN 

35  20 

I  2  3  C 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

35  39 

1   2  3 

HEMPSTEAD 

33  37 

2 

GEORGETOWN 

:  1 

35  08 

91  27 

200 

53 

2 

GILBERT 

279* 

02 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

31 

<•? 

12  3C 

GLENWOOD 

PIKE 

3ft  20 

2 

GRAVELLY  ft  E 

YELL 

3*  53 

2 

GRAVETTE 

BENTON 

36  2* 

1  2  3 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

CARROLL 

36  18 

2 

GREENBRIER 

FAULKNER 

35  Ift 

1   2  3 

GREENWOOD 

SEBASTIAN 

35  13 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

CLEBURNE 

35  31 

1  2  3 

GUROON 

Clark 

'?  <5 

2 

HAMBURG 

* :  3» 

..  9 

?.3    1  <. 

91  ftB 

177 

.  3 

2 

HARDY 

'-'2 

SHARP 

91  29 

362 

C 

HARRI SON 

316* 

oi 

BOONE 

16  1ft 

93  07 

1  1  '.0 

65 

65 

I   2  3 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3;*s 

n 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

5 

3 

1  2  3 

HECTOR 

3235 

- 

POPE 

35  26 

92  58 

555 

1  B 

1  2  3  C 

HELENA    5  NW 

phill  jps 

3*  3* 

90  40 

220 

93 

5  3 

1  2  3 

HOPE  3  N£ 

HEMPSTEAO 

33  43 

93  33 

375 

96 

25 

1  2  3*C 

HOPPER 

3<.3° 

37 

MONTGOMERY 

3*  22 

93  41 

700 

18 

2 

HORAT I  0 

3  (.*,; 

07 

SEVIER 

33  56 

9ft  22 

3  37 

2  0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

7  3 

1    2  3 

HUNTSVI LLE 

35*0 

: 

36  05 

9  3  ftft 

1453 

- 

1  2  3  C 

HUTTIG  DAM 

■3 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

C 

INDEX 

LITTLE  PIVER 

33  35 

5*    0  i 

*  . 

2 

JASPER 

it" 

NEWTON 

36  01 

93  11 

657 

2 

JESSIEVlLLE 

373* 

:■■<> 

GARLAND 

5ft  ft; 

i3  34 

7  30 

18 

2 

JONESBORO 

373* 

03 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  *2 

345 

70 

70 

1  2  3 

KEISER 

3821 

53 

MISSISSIPPI 

35  *1 

90  05 

232 

7 

7 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

Division  No. 

o 

.a 

Q 

Latitude 

Longitude 

0 

*s 

0) 

w 

Years  of 
record 

Oponed 
or  closed 
during  yr 

Refer 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

an 

to 

KEO 

3863 

01 

LONOKE 

3*  3( 

92  OC 

i 

it 

KINGSLAND  3  SSE 

oe 

CLE VE  LAND 

33  5( 

92  1( 

LAKE  CITY 

399i 

CRA 1 GhEAO 

35  *< 

90  2( 

2  3C 

2( 

1 

LAKE  MAUMELLE 

PULASKI 

30* 

2 

L ANGLE Y 

*06i 

0' 

3*  11 

93  6 

2; 

LEAD  HILL 

*10( 

01 

36  2* 

92  «.< 

6*. 

6C 

LEOLA 

♦  13* 

3*  1( 

92  3' 

2 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

42*( 

■■* 

92  1« 

8( 

IM 

LITTLE   ROCK   FIlT  PLANT 

ft?*. 

IS 

1*  *< 

92  r 

1 

LURTON 

4  }8( 

0] 

NEWTON 

36  4( 

93  0' 

2» 

MAO  I  SON 

*S2I 

ST  FRANCIS 

33  OC 

90  *3 

>• 

MAGNOLIA    3  N 

Oft, 

COLUM8 1  A 

33  IS 

93  1* 

41 

*1 

MAGNOLIA  5  N 

(,-.*, 

01 

COLUMBIA 

33  2C 

93  1 

36C 

C 

MALVE  RN 

HOT  SPRING 

311 

1  2  3 

MAMMOTH  SPRING 

417; 

o; 

36  21 

91  3i 

4 

6 

MAR | ANNA  2  S 

06 

°0  4( 

MARKEO  tree 

03 

POINSETT 

35  32 

90  2« 

6 

MARSHALL 

■2 

SEARCY 

33  3* 

92  S( 

ft7 

MAUMEE 

*69< 

02 

SEARCY 

36  01 

92  31 

MELBOURNE  S  WNW 

ft  Ti.6 

r<2 

36  0! 

91  61 

2 

MENA 

*75e 

1ft 

POLK 

34  3" 

9*  1« 

71 

71 

MILLWOOD  DAM 

»S  V 

07 

L  I  TTLE   R 1 VEP 

33  41 

93  68 

MONT  I  CELLO 

*90C 

v* 

DREW 

3 

33  3B 

91  47 

273 

21 

11 

1  2  3  C 

MONTROSE 

ASHLEY 

128 

C 

MORC9AY  LOCK   AND  DAM  8 

*934 

3fl 

CALHOUN 

33  11 

92  27 

21 

MORRILTON 

*93B 

DS 

35  08 

92  4ft 

I.' 

MOUNT   I  OA 

4981 

37 

MONTGOMERY 

3*  33 

93  ie 

66 

MOUNT  MAGAZINE 

1ft 

33  IC 

93  41 

1  f 

1  8 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

tc  11 

02 

BAXTER 

36  2C 

92  2  3 

33 

MOUNTAIN  HOME    C    OF  ENG 

LIZ 

36  20 

92  23 

1* 

1* 

14 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

sriftt 

» 

STONE 

33  51 

92  05 

; 

2' 

MULBERRY  6  NNE 

v-  ?? 

FRANKL 1 N 

36  34 

94  01 

2* 

NARROWS  OAM 

5  11' 

01 

PIKE 

93  43 

426 

16 

16 

1  1 

1  2  3*C 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

34  00 

550 

27|  27 

1  2  3  C 

NASHVILLE 

511« 

01 

HOWARD 

33  57 

93  52 

FEB 

NATHAN  4  WNW 

07 

HOWARO 

34  07 

93  5? 

NATURAL  DAM 

5160 

Tft 

CRAWFORD 

1 

33  38 

94  2  3 

NEWHOPE  3  E 

51  7* 

n 

34  14 

93  50 

NEWPORT 

5186 

)3 

35  36 

91  17 

NIMROD  DAM 

520C 

15 

1 

34  57 

93  K 

21 

2' 

19 

NOR FORK  DAM 

3228 

0  2 

BAXTER 

7 

36  13 
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REFERENCE   NOTES  ARKANSAS 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock, 
Arkansas   72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVA I'ORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.} 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the   Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402. 


NAME 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


DATE 


ALY 

6LYTHEV1LLE 

CORNING 

COVE 

DAMASCUS 


EQUIPMENT  MOVED  75  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  75  FEET  SW 
RAIN  GAGE  MOVED  .2  MILE  NE 
RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  W 


JULY  28 
SEPTEMBER 
AUGUST  23 
JANUARY  4 
APRIL  14 


DUMAS 

GLENWOOD 

GLENWOOD 

GLENWOOD 

HECTOR 


RAIN  GAGE  MOVED  10  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  1.4  MILES  ENE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED   .5  MILE  W 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED   .3  MILE  SSE 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 


AUGUST  1 
MARCH  10 
JULY  16 
OCTOBER  7 
OCTOBER  1 


JESSIEVILLE 
MAGNOLIA  3  N 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNTAIN   HOME   1  NNW 


RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET 
EQUIPMENT  MOVED  115  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  W 


APRIL  26 
JULY  29 
JULY  20 
JUNE  23 
JULY  1 


OSCEOLA  EQUIPMENT  MOVED   .3  MILE  N  OCTOBER  13, 

PRESCOTT  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SSW  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  OCTOBER  26 

.8  MILE  SE 

SHERIDAN  TOWER  EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  SE  FEBRUARY  11 

WARREN  EQUIPMENT  MOVED  1500  FEET  NNW  APRIL  25 

WHITE  ROCK  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  85  FEET  WSW  NOVEMBER  16 
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